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VORREDE  ZUR  ERSTEN  LIEFERUNG. 


beitdem  man  die  mechanische  Wärmetheorie  mit  so  grossem  ^ 
Erfolge  auf  die  Chemie,  Astronomie,  Physiologie  angewendet  hat,  ist 
dieselbe  nicht  mehr  bloss  ein  Theil  der  Physik.  Das  Studium 
dieser  Disciplin  ist  daher  nicht  nur  ein  Bedürfniss  für  den  Phy- 
siker, Mathematiker  und  Techniker,  sondern  alle,  welche  sich  mit 
ezacten  Naturwissenschaften  überhaupt  beschäftigen,  sind  genöthigt, 
sich  gründliche  Eenntniss  der  diesem  Wissenschaftszweige  eigen- 
thümlichen  Gesetze  und  Methoden  zu  verschaffen. 

Wir  besitzen  in  Deutschland  schon  einige,  zum  Theil  treffliche 
Werke,  welche  einzelne  oder  mehrere  Gapitel  der  mechanischen 
Wärmetheorie  behandeln.  Es  fehlte  unserer  Literatur  jedoch  bisher 
an  einer  systematischen  Darstellung  dieses  Gebietes,  welche  sowohl 
dem  Studirenden  der  Mathematik,  Physik,  Chemie,  Physiologie,  Astro- 
noiäie  als  Lehrbuch,  als  auch  dem  forschenden  und  lehrenden  Fach- 
manne  als  Handbuch  dienen  konnte.  Wir  besassen  kein  Werk,  welches 
es  sich  zur  Aufgabe  gestellt  hatte,  das  gesammte  Material  der  mecha- 
mschen  Wärmetheorie,  sowohl  das  experimentelle  als  das  theore- 
tische und  speculatiTc,  nebst  allen  Anwendungen  dieses  gewaltigen 
Werkzeuges  auf  andere  Naturwissenschaften  zu  umfassen. 

Das  Bedürfiiiss  nach  einem  solchen  Buche  war  in  den  verschie- 
densten  Kreisen  der  Gelehrtenwelt  fühlbar. 

Dem  Herausgeber  schien  das  Verdet'sche  Buch  vorzugsweise 
geeignet,  diesem  Bedürfinsse  Abhülfe  zu  verschaffen,  und  erentschloss 
sich  daher,  dasselbe  dem  deutschen  Publicum  zugänglich  zu  machen. 
Die  Vorzüge  Verdet's  als  physikalischer  Schriftsteller  sind  ja  auch 
in  Deutschland  allgemein  anerkannt 
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Die  Theorie  mecanique  de  la  chaleur  desselben  bildet  den  7.  und 
8.  Band  der  von  seinen  ScbiUem  gesammelten  Werke.  Dieselbe 
ist  eine  Bearbeitung  der  Vorlesungen ,  die  er  im  Jahre  1864  und 
1865  an  der  Sarbonne  gehalten;  die  Herren  Prudhon  und  Violle 
hatten  die  Herausgabe  übernommen.  Seit  der  Mitte  des  vorigen 
Jahrzehntes  ist  jedoch  durch  zahlreiche  Untersuchungen  auf  diesem  Ge- 
biete viel  neues  Material  zu  dem  damals  Torhandenen  hinzugefugt  wor- 
den; neuere  Lehrbücher  haben  uns  mancherlei  methodische  Fort- 
schritte gebracht  Eine  einfache  üebersetzung  des  Verdet'schen 
Werkes  würde  dem  derzeitigen  Stande  der  .Wissenschaft  daher  nicht 
entsprochen  haben,  deshalb  entschloss  sich  der  Herausgeber  eine  Be- 
arbeitung vorzunehmen,  welche,  eine  grössere  Vollständigkeit  anstre- 
bend, die  Vorzüge  der  Verdet'schen  Arbeit  möglichst  beizubehal- 
ten suchte. 

Die  so  überaus  bedeutungsvollen  Anwendungen  der  mechani- 
schen Wärmetheorie  in  der  Maschinenlehre  sind  in  diesem  Hand- 
buche nur  andeutungsweise,  nur  insoweit  berücksichtigt  worden,  als 
dieselben  für  den  exacten  Naturforscher  auch  von  theoretischer 
Wichtigkeit  sind.  Es  wird  dies  um  so  mehr  gebilligt  werden ,  als 
dieses  Gebiet  bereits  in  den  Werken  Zeuner's  und  Grashof 's 
vortreffliche  Darstellungen  gefunden  hat. 

Was  die  Behandlung  des  Materials  betriflPb,  so  muss  vorausge- 
schickt werden,  dass  in  einem  wissenschaftlichen  Handbuche  der 
mechanischen  Wärmetheorie  auf  die  Anwendung  höherer  Mathematik 
selbstverständlich  nicht  verzichtet  werden  konnte;  doch  hat  sich  der 
Herausgeber  bemüht,  die  Darstellung  so  einzurichten,  dass  auch 
weniger  Geübte  den  Entwickelungen  zu  folgen  im  Stande  sind.  Je- 
der Studirende,  der  mit  Erfolg  Differential-  und  Integralrechnung 
und  Einleitung  in  die  analytische  Mechanik  gehört  hat,  wird  genü- 
gende mathematische  Kenntnisse  besitzen,  um  ohne  Anstoss  die  Lee- 
türe des  Buches  durchführen  zu  können.  Auf  physikalischem  und 
chemischem  Gebiete  sind  nur  solche  Kenntnisse  vorausgesetzt,  welche 
in  einem  Cursus  der  Experimentalphysik  und  der  Experimental- 
chemie  an  allen  Hochschulen  meist  in  den  beiden  ersten  Semestern 
erworben  werden. 

Die  geistige  Arbeit,  welche  das  Studium  des  Buches  bean- 
sprucht, ist  auch  noch  dadurch  möglichst  vereinfacht,  dass  an  sol- 
chen Stellen,  an  denen  von  früher  entwickelten  Sätzen  oder  Formeln 
Gebrauch  gemacht  wird,  im  Texte  auf  diese  verwiesen  ist 

Der  systematischen  Darstellung  der  mechanischen  Wärmetheorie 
geht  die  wörtliche  Üebersetzung  zweier  Vorlesungen  voraus,  welche 
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Verdet  im  Jahre  1862  in  der  Soci6t6  chimiqne  de  Paris  gehalten 
h&t.  Der  Herausgeber  glaubte  dieselben  dem  deutschen  Publicum 
nicht  vorenthalten  zu  dürfen,  da  es  in  unserer  Sprache  nur  wenige 
Arbeiten  giebt,  welche  in  durchaus  allgemein  yerständlicher  und 
doch  wissenschaftlicherweise  die  Hauptgedanken  und  Besultate  der 
mechanischen  Wärmetheorie  auf  wenigen  Seiten  in  so  YoUendeter 
Weise  zum  Ausdruck  bringen.  In  den  wissenschaftlichen  Anmer- 
kungen, welche  diesen  Vorlesungen  folgen,  hat  Verdet  so  viele  an- 
regende Gedanken  niedergelegt,  dass  auch  der  Fachmann  dieselben 
Tidleicht  nicht  ohne  Interesse  lesen  wird.  Einige  Zusätze  und  Ab- 
änderungen, welche  der  Herausgeber  für  nöthig  hielt,  sind  durch 
ein  beigefügtes  R.  kenntlich  gemacht 

So  entlassen  wir  denn  die  erste  Lieferung  des  Werkes  in  die 
Oeffentlichkeit,  in  der  Hoffiiung,  dass  wir  unseren  Fachgenossen 
keine  ganz  unwillkommene  Gabe  bringen,  in  der  Hoffnung,  dass  da- 
mit den  strebenden  Studenten  der  exacten  Naturwissenschaften  und 
der  Mathematik  ein  neuer  Pfad  geöffnet  sein  möge,  auf  dem  es  ihnen 
möglich  ist  in  die  Tiefen  eines  der  wichtigsten  Gebiete  der  Physik 
einzudringen. 

Es  soll  dafür  gesorgt  werden,  dass  die  anderen  drei  Liefe- 
rungen der  ersten  bald  folgen  können.  Im  nächsten  Hefte  findet 
sich  zunächst  die  Behandlung  der  Heissluftmaschine,  welche  den 
Uebergang  zum  zweiten  Hauptsatze  bildet  Dieses  wichtige  Natur- 
gesetz wird  mit  thunlichster  Strenge  begründet  und  sein  Zusammen- 
hang mit  Gesetzen  der  Mechanik  nachgewiesen  werden.  Hierauf 
soll  der  zweite  Hauptsatz  auf  das  Studium  der  Zustandsänderungen 
flüssiger,  fester  und  dampfförmiger  Körper  angewendet  werden.  Auch 
die*  Dampfmaschine  wird  hier  eine  kurze  theoretische  Besprechung 
finden.  Den  Schluss  des  ersten  Bandes  bilden  Untersuchungen  über 
die  Aenderungen  der  inneren  Energie  und  über  die  Auflösungs-  und 
Absorptionserscheinungen.  Die  dritte  Lieferung  umfasst  die  ge- 
sammte  Gastheorie  un^  die  zahlreichen  Anwendungen  der  mecha- 
nischen Wärmetheorie  in  der  Elektricitätslehre.  Das  vierte  Heft 
bildet  den  Schluss  des  Werkes  und  wird  die  Anwendungen  auf 
Chemie,  Thier-  und  Pflanzenphysiologie  und  Astronomie  behandeln. 
Bei  Besprechung  der  chemischen  Gonsequenzen  der  mechanischen 
Wärmetheorie '  soll  auch  die  Theorie  der  durch  explosible  Gasge- 
mische getriebenen  Kraftmaschinen  und  die  Theorie  der  Feuerwaffen 
erörtert  werden.  Hierauf  wird  eine  kritische  Geschichte  der  Thermo- 
dynamik folgen,  welche  sich  bemühen  wird  den  begründeten  Ansprüchen 
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aller  Nationen,  welche  an  der  Entwickelung  der  mechanischen  Wärme- 
theorie gearbeitet  haben,  gerecht  zu  werden.  Eine  möglichst  vollstän- 
dige, chronologisch  geortete  Bibliographie  soll  das  Granze  beenden. 

Zum  Schluss  richten  wir  noch  an  alle  Fachgenossen,  welche  Un- 
tersuchungen über  Gebiete  veröffentlicht  haben,  die  mit  der  mechani- 
schen Wärmetheorie  in  Beziehung  stehen,  die  Bitte,  dem  Herausgeber 
diese  Arbeiten  gütigst  mittheilen  zu  wollen,  damit  es  möglich  wird^ 
den  derzeitigen  Stand  der  Wissenschaft  recht  vollständig  darzustellen. 

Zumal  richte  ich  diese  Bitte  an  solche  Gelehrte,  welche  ihre 
Abhandlungen  in  Gelegenheitsschriften  oder  in  Gesellschaftsschrifben 
veröffentlicht  haben,  die  in  Deutschland  wenig  verbreitet  sind. 

Chemnitz,  September  1873. 

Rioliard  Rülilmann. 
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Während  des  Zeitramnes,  welcher  seit  Beginn  des  Druckes 
dieses  ersten  Bandes  bis  zur  Vollendung  desselben  verflossen,  ist 
die  Literatur  der  mechanischen  Wärmetheorie  um  eine  Anzahl  treff- 
licher Werke  bereichert  worden.  Es  sind  dies:  die  neue  Bearbeitung 
des  betreffenden  Bandes  der  WüUner'schen  Experimentalphysik, 
der  erste  Abschnitt  von  Grashof 's  theoretischer  Maschinenlehre, 
die  Nenmann'schen  Vorlesungen  über  mechanische  Wärmetheorie 
und  aus  den  allerletzten  Tagen  die  systematische  Umarbeitimg  der 
C lau sius 'sehen  Abhandlungen.  Obgleich  sich  auch  diese  Werke 
in  der  Hauptsache  an  denselben  Leserkreis  wenden,  für  den  die 
nachfolgenden  Blätter  bestimmt  sind,  so  verfolgen  dieselben  doch 
ümnerhin  so  abweichende  Ziele,  dass  die  in  diesem  Handbuche 
niedergelegte  bescheidene  Arbeit  ihre  Berechtigung  hoffentlich  auch 
nach  dem  Erscheinen  dieser  zum  Theil  geradezu  classischen  Werke 
noch  behalten  wird. 

Keines  dieser  Werke  hat  sich  die  Aufgabe  gestellt,  das  ge- 
sammte  Gebiet  der  mechanischen  Wärmetheorie,  das  experimentelle 
sowohl  als  das  theoretische,  imd  die  Anwendungen  derselben  in  an- 
deren Naturwissenschaften  zu  umfassen.  Hier  ist  die  Lösung  der  Auf- 
gabe versucht  worden,  den  heutigen  Zustand  dieser  Disciplin  mög- 
lichst vollständig  wieder  zu  geben.  Gerade  durch  diese  eigenartige 
Bestimmung  dieses  Buches  hat  sich  der  Verfasser  im  weiteren  Ver- 
laufe seiner  Arbeit  inmier  mehr  genöthigt  gesehen,  seinen  eigenen 
Weg  zu  gehen  imd  das  V  erdet 'sehe  Buch,  dessen  Bearbeitung 
ursprünglich  beabsichtigt  war,  mehr  und  mehr  zu  verlassen. 
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Obgleich  eine  thunlichste  Vollständigkeit  angestrebt  ist  und 
wohl  auch  die  wichtigsten  Arbeiten  des  In-  und  Auslandes  in  der 
Darstellung  berücksichtigt  worden  sind,  so  soll  durch  das  Buch  das 
Studium  der  Originalarbeiten  doch  nicht  überflüssig  gemacht  wer- 
den, es  zeigt  vielmehr  die  Stellung  derselben  im  Gesammtorganismus 
der  Wissenschaft  und  giebt  ihre  Resultate  in  systematischer  Anord- 
nung ;  bezüglich  der  Einzelheiten,  zumal  der  experimentellen  ünter- 
suchungsmethodeu,  ist  jedoch  überall  auf  die  Abhandlungen  selbst 
verwiesen. 

Durch  eine  möglichst  umfängliche  Anführung  der  Quellen  hofft 
der  Verfasser  »einen  Fachgenossen,  zumal  bei  einschläglichen  Ar- 
beiten und  bei  Vorbereitung  der  CoUegien,  behülflich  sein  zu  kön- 
nen; deshalb  ist  auch,  um  die  Brauchbarkeit  des  Buches  in  diesem 
Sinne  zu  erhöhen ,  schon  diesem  Bande  ein  ausfuhrliches  alphabe- 
tisches Sach-  und  Namenregister  beigefügt  worden. 

Da  es  wünschenswerth  erschien,  hinsichtlich  der  Bezeichnung 
in  denjenigen  Gebieten,  deren  weitere  Ausführung  von  hervorragen- 
der technischer  Bedeutung  ist,  grössere  Uebereinstimmung  mit  dem 
ausgezeichneten  Werke  Zeuner^s  zu  erzielen,  so  habe  ich  mich  im 
weiteren  Verlaufe  der  Arbeit  entschlossen,  die  Zeuner'sche  Defi- 
nition des  Ausdruckes  ^Wirkungsgrad"  bei  Kreisprocessen  anzu- 
nehmen und  für  die  Grösse,  welche  früher  von  Carnot,  Redten- 
bacher,  Rankine  und  Anderen  Wirkungsgrad  genannt  wurde,  den 
Namen  „Verwandlungscoefficient"  einzuführen.  Ansichkommt 
zwar  wenig  darauf  an,  ob  man  die  eine  oder  die  andere  Bezeichnung 
wählt;  da  aber,  wie  Zeuner  an  Beispielen  gezeigt  hat,  der  Ausdruck 
Wirkungsgrad  in  einem  bestimmten  Sinne  in  der  Maschinenlehre 
gebraucht  wird,  so  ist  es  rathsam,  dieses  Wort  den  Technikern  ganz 
zu  überlassen  und  für  die  Grösse : 

Q'     ' 

welche  bei  Kreisprocessen  den  Physiker  einzig  interessirt,  einen 
neuen  Namen  zu  wählen,  durch  welchen  jedem  Missverständnisse 
vorgebeugt  wird. 

Wir  werden  mit  Verwandlungscoefficient  das  Verhältniss  der  in 
einem  Kreisprocesse  in  Arbeit  verwandelten  Wärmemenge  (Q' —  (?") 
zur  gesammten  Wärmemenge  Q^  bezeichnen,  welche  während  des 
Processes  überhaupt  aufgewendet  worden  ist  Zeuner  nennt  Wir- 
kungsgrad eines  Kreisprocesses  das  Verhältniss  dieses  Verwandlungs- 
coefficienten  zu  dem  Verwandlungscoefficienten  eines  Carnot'schen 
EreLsprocesses,  in  welchem  dieselbe  Gesammtwärmemenge  Q'  bei 
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den  nämlichen  Temperaturgrenzen  wie  vorher  aufgewendet  wor- 
den ist. 

Ueberall,  wo  in  Capitel  III,  D  und  vorher  vom  Wirkungsgrade 
die  Rede  ist,  muss  dafür  das  Wort  Verwandlungscoefficient  gesetzt 
werden,  ausgenommen  ist  selbstverständlich  der  erste  Theil  der 
Anmerkung  1)  auf  Seite  315.  In  den  späteren  Abschnitten  ist  nur 
von  dem  neuen  Ausdrucke  Gebrauch  gemacht  worden. 

Am  Schlüsse  möchte  ich  denjenigen  Herren,  welche  mich  durch 
mündliche  oder  schriftliche  Mittheilungen,  oder  durch  Zusendung 
ihrer  einschlagenden  Arbeiten  bei  meinen  Bemühungen  unterstützt 
haben,  wenigstens  hierdurch  meinen  besten  Dank  sagen ,  da  es  mir 
nicht  immer  möglich  gewesen  ist,  dies  schrifbUch  zu  thun;  es  gilt 
dies  besonders  den  Herren  Clausius,  v.  Dellingshausen, 
Dahlander,  Joule,  Kundt  und  Warburg,  Kurz,  R.  Mayer, 
Mohr,  Reye,  Zech,  Zeuner. 

Möge  dem  vollständigen  ersten  Bande  dieses  Werkes  eine  ebenso 
freundliche  Aufnahme  zu  Theil  werden,  wie  der  ersten  Lieferung 
desselben. 

Die  erste  Lieferung  des  zweiten  Bandes,  welche  die  Molecular- 
theorie  und  die  Thermochemie  behandelt,  wird  im  Laufe  dieses 
Sommers  erscheinen. 

Chemnitz,  Ende  Januar  1876. 

Rioliard  Rülilmaiiii. 
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!  Wärme.  —  Man  begeht  einen   Fehler,  wenn  man  die  latente  Wärme  mit  der 

äusseren  Arbeit  oder  mit  einem  unvollkommenen  Ausdrucke  der  inneren  Arbeit 
vergleicht.  —  Bei  dem  heutigen  Stande  der  Wissenschaft  entzieht  sich  die  innere 
Arbeit  jeder  Bestimmung.  —  Hüliamittel,  welche   dazu  dienen   diese  Schwierig- 

\  keit  zu  umgehen   und  Gleichungen  zwischen   den  mechanischen  und  den  thermi- 
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rungen findet  keine  innere  Arbeit  statt.  —  Experimentelle  Bestätigung  dieser 
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den  Versuchen  Joule' s  und  bekannten  Eigenschaften  der  Gase  zu  bestehen 
scheinen.  —  Verschiedene  Formen  dieser  Versuche.  —  Ableitung  der  Formel, 
Verde t-BlIhlmann,  Mcichan.  Wärmeiheorie.  \ 
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welche  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme  durch  die  beiden  specifischen 
Wärmen,  den  Ausdehnangscoefficienten  and  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  eines 
Gases  ausdrückt. 
IX.  Beschräpkung  auf  yollkommene  Gase.  —  In  denjenigen  Gasen,  welche  dem 
Mariotte'schen  Gesetze  nicht  folgen,  ist  die  innere  Arbeit  merklich,  wenn  auch 
sehr  klein.  —  Versuche  von  Joule  und  W.  Thomson.  —  Folgerungen  hieraai«. 


Man  nennt  diejenige  WissenBcbaft  mechanische  Wärmetheorie  oder 
auch  Thermodynamik,  welche  die  mechanischen  Wirkungen  der  Wäruie 
und  die  mechanischen  Processe  betrachtet,  durch  welche  Wärme  erzeugt 
wird.  Diese  Wissenschaft  ist  noch  neu,  denn  es  ist  nicht  viel  mehr  als 
vierzig  Jahre  ^)  her,  dass  Sadi  Garnot  die  ersten  Aufgaben,  w^elche  zu 
lösen  waren,  bezeichnet  hat,  und  kaum  dreissig  Jahre  ^)  sind  verflosseD, 
seitdem  Julius  Robert  Mayer  gezeigt  hat,  wo  ihre  Lösung  zu  suchen  ist. 

Nichtsdestoweniger  ist  diese  Wissenschaft  schon  sehr  entwickelt  und 
hat  Berührungspunkte  mit  fast  allen  anderen  Wissenschaften  gewonnen. 

Die  beiden  Vorlesungen,  die  ich  Ibnen  auf  Einladung  Ihres  Präsi- 
denten halten  will,  gestatten  mir  höchstens  Ihnen  einen  allgemeinen 
Ueberblick  über  ibre  raschen  Fortschritte,  zu  geben. 

Diese  neue  Wissenschaft  beruht  >  auf  einigen  fundamentalen  Sätzen 
der  Mechanik,  auf  die  ich  Sie  bitte  einen  Augenblick  Ihre  Aufmerksam- 
keit zu  lenken. 

Allgemein  bekannt  ist  das  Gesetz,  nach  dem  sich  die  Geschwindig- 
keit eines  materiellen  Punktes  ändert,  der  durch  eine  constante  Kraft 
bewegt  wird;  femer  ist  bekannt,  dass  die  in  einer  gegebenen  Zeit  er- 
langte Aenderung  des  Quadrats  der  GBSchwindigkeit  gleich  ist  dem 
doppelten  Producte  aus  bewegender  Kraft  und  dem  in  dieser  Zeit  durch- 
laufenen Wege,  diyidirt  durch  die  Masse  des  bewegten  Punktes. 

Diese  Aenderung  der  Geschwindigkeit  ist  eine  Zunahme,  wenn  die 
bewegende  Kraft  in  der  Richtung  wirkt,  welche  die  ursprüngliche  Ge- 
schwindigkeit besitzt,  sie  ist  eine  Abnahme,  wenn  das  Gegentheil  statt- 
findet. 

Das  Produot  aus  Kraft  und  durchlaufenem  Wege  fiihrt  den  Namen : 
„Arbeit  der  Kraft*';  man  hat  sich  geeinigt,  diese  als  positiv  oder  als 
negativ  anzusehen,  je  nachdem  die  Kraft  eine  bewegende  oder  eine 
widerstehende  ist;  d.  h.  je  nachdem  sie  in  der  Richtung  der  Anfangs- 
geschwindigkeit oder  dieser  entgegengesetzt  wirkt. 

Man  nennt  das  halbe  Product  aus  Masse  und  Quadrat  der  Ge- 
schwindigkeit „lebendige  Kraft*',  und  mit  Hülfe  dieser  beiden  Definitionen 
lässt  sich  der  vorige  Satz  auch  auf  folgende  Weise  ausdrücken  : 


1)  Verde!  schrieb  diese  Vorlesung  1862. 
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Bei  einer  gleichmässig  geänderten  Bewegung  eines  Punk- 
tes ist  die  Arbeit  während  einer  gegebenen  Zeit  gleich  der 
Aenderung  der  lebendigen  Kraft ^). 

Dieter  Satz,  der  unmittelbar  aus  den  Definitionen  und  aus  dem 
Principe  folgt,  die  Kräfte  durch  die  Geschwindigkeiten  zu  messen,  lässt 
sich  ohne  Schwierigkeiten  verallgemeinem. 

Man  verläsflt  zuerst  mit  Hülfe  der  gewöhnlichen  Methoden  der 
Infinitesimalrechnung  die  Beschränkung  auf  constante  Kräfte,  die  in  die 
Einleitung  lediglich  der  Klarheit  der  Definitionen  halber  eingeführt  ist. 
Mtn  lasst  ferner  die  Beschränkung  der  Richtung  dadurch  fallen,  dass  man 
anter  der  Arbeit  einer  gegen  die  Bewegungsrichtung  geneigten  Kraft  die 
Arbeit  derjenigen  Componente  versteht,  welche  der  Bewegung  parallel  ist. 
Endlich  betrachtet  man  irgend  welches  System  von  Körpern  und  Kräften 
and  man  zeigt,  dass  in  allen  Fällen:  Die  Summe  der  in  einer  gege- 
benen Zeit  geleisteten  Arbeiten  gleich  ist  der  Aenderung  der 
Snmme  der  lebendigen  Kräfte  in  dieser  Zeit.  Dies  ist  das  Prin- 
cipe welches  unter  dem  Namen  der  Gleichung  der  Arbeit  und  lebendigen 
Kräfte  bekannt  ist;  aof  ihm  beruht  bekanntlich  die  gesammte  Theorie 
der  Maschinen. 

Die  ArbeitsgröBsen  werden  in  Zahlen  ausgedrückt,  und  zwar  dient 
die  Arbeit  als  Einheit,  welche  durch  ein  Kilogramm  geleistet  wird,  dessen 
Angriffsponkt  unter  der  Wirkung  der  Schwere  in  der  Richtung  der  Kraft 
einen  Weg  gleich  einem  Meter  durchläuft  ^).  Sagt  man  also,  dass  unter 
gegebenen  Umständen  die  Arbeit  eines  Systems  positiv  und  =100  ist, 
90  heisst  das,  dass  man  mit  diesem  System  dieselbe  mechanische  Wirkung 
hervorbringen  kann,  die  man  durch  den  Fall  eines  Gewichtes  von 
100  Kilogrammen  von  öinem  Meter  Höhe  erzielen  kann,  oder  was  dasselbe 
ist,  wenn  man  die  Schwerkraft  als  constant  ansieht,  durch  den  Fall  eines 
Gewichtes  von  1  Kilogramm,  welches  von  einer  Höhe  von  100  Metern 
henbfiOlt. 

umgekehrt  ist  eine  negative  Arbeit  von  100  gleich  der  Arbeit  eines 
Systemes,  dessen  mechanische  Wirkung  durch  denselben  Aufwand  hervor- 
gebracht werden  kann,  welcher  nöthig  ist,  um  ein  Gewicht  von  100  Kilo- 
^mmen  auf  die  Höhe  von  einem  Meter  zu  erheben,  ohne  dass  dasselbe 
auf  dieser  Höhe  mit  einer  merklichen  Geschwindigkeit  ankommt. 

Es  ist  nicht  die  Absicht,  hier  zu  erinnern,  wie  aus  dieser  Arbeits- 
gleichong  die  gesammte  Theorie  der  Wirkungen  der  Maschinen  hervor- 
geht; aber  es  ist  nöthig,  die  Aufmerksamkeit  auf  zwei  allgemeine  Be- 


')  In  FrankTeich  und  England  ist  es  nblicli  das  ganze  Prodact  ans  Quadrat  der 
^^^«chviBdigkeit  und  Masse  mit  dem  Namen  „lebendige  Kraft''  xu  beseichnen.  In  der 
*^«ut«cben  Bearbeitung  sind  auch  die  in  Deutscbland  gebräuchlichen  Definitionen  ein- 
;:«fahrt,  d.  b.  es  ist  unter  lebendiger  Kraft  durchgängig  die  Hälfte  des  Productes  aus 
Mt».««  und  Quadrat  der  Geschwindigkeit  zu  yerstehen.  R. 

')  Diese  Einheit  bezeichnet  man  gewöhnlich  mit  dem  etwas  barbarischen  Namen 
K:lo(rnmmeter.  V. 
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dingTugen  za  lenken,  welchen  die  Bewegung  jeder  Maschine  genüge] 
muBS,  and  die  sich  ans  dieser  Gleichung  ergehen. 

Erstens,  hei  jeder  Maschine,  deren  Bewegung  eine  gleichmässige  ge 
worden  ist,  oder  im  Allgemeinen  in  jedem  Systeme,  dessen  Geschwindig 
keiten  nnahhängig  yon  der  Zeit  geworden  sind,  ist  die  Snmme  de 
lehendigen  Kräfte  unyeränderlich,  mithin  in  jeder  Periode,  die  man  be 
trachtet,  die  Summe  der  Arheiten  Null.  Mit  anderen  Worten,  die  be 
wegende  Arheit  ist  unaufhörlich  gleich  der  Arheit  des  Widerstandes 
jedoch  von  entgegengesetztem  Vorzeichen.  Sind  die  Geschwindigkeitci 
zwar  nicht  constant,  dagegen  aher  periodisch  veränderlich  geworden 
wie  dies  z.  B.  in  einer  Maschine  mit  hin-  und  hergehender  Bewegung  dei 
Fall  ist,  so  hleibt  die  Gleichheit  zwischen  der  Arbeit  der  Bewegun^s 
kräfte  und  der  Widerstandskräfte  zwar  nicht  mehr  für  einen  beliebiger 
Zeitraum  bestehen,  wohl  aber  für  die  Dauer  einer  vollen  Periode,  odei 
einer  ganzen  Anzahl  solcher  Perioden. 

Sind  femer  die  Kräfte,  die  auf  ein  System  wii*ken,  einestheils  di( 
gegenseitigen  Wirkungen,  welche  die  einzelnen  Punkte  dieses  System! 
auf  einander  ausüben,  sind  dieselben  also  nach  den  Graden  gerichtet 
welche  diese  Punkte  unter  sich  verbinden  und  nur  von  den  Entfemungei 
derselben  abhängig,  wirken  anderentheils  nur  Kräfte,  die  von  festei 
Gentren  ausgehen  und  die  denselben  Bedingungen  unterworfen  sind,  8C 
ist  die  Summe  der  lebendigen  Kräfte  am  Anfang  und  zu  Ende  einei 
Zeitraumes  dieselbe,  wenn  die  Körper  des  Systems  sich  in  diesen  beides 
Momenten  an  derselben  Stelle  befinden;  die  Summe  der  Allheiten  der  Kräfte 
während  dieses  Zeitraumes  ist  Null.  Diesen  Bedingungen  wird  aber  ii 
allen  Fällen  Genüge  geleistet,  die  in  der  Natur  überhaupt  vorkommen 

Dieses  Gesetz,  welches  auf  den  sichersten  Vorstellungen  ruht,  dii 
wir  uns  über  die  Art  der  Wirkung  der  Naturkräfte  machen  können 
ist  nichts  Anderes  als  der  Grundsatz  von  der  Unmöglichkeit  einet 
Perpetuum  mobile. 

Dasselbe  zeigt,  dass  es  unmöglich  ist  durch  irgend  eine  Gombinatioi 
von  Naturkörpern  eine  Maschine  zu  bilden,  deren  Theile,  nachdem  sii 
einmal  in  Bewegung  gesetzt  und  in  irgend  einer  Stellung  nur  den  ge* 
genseitigen  Wirkungen  dieser  Theile  und  der  Wirkung  der  Schwere  odei 
ähnlicher  äusserer  Kräfte  überlassen  sind,  späterhin  zu  dieser  Stellung 
mit  grösseren  Geschwindigkeiten  gelangen,  als  die  waren,  die  sie  anfangs 
besessen  haben. 

Ein  Perpetuum  mobile  suchen,  heisst  also  eine  Maschine  suchen 
welche,  nachdem  sie  in  Bewegung  gesetzt  worden,  sich  selbst  überlassen 
in  gewissen  Zeitperioden  ihre  ursprüngliche  Geschwindigkeit  wieder  an< 
nähme,  aber  während  diesen  Perioden  einem  anfänp;lich  in  Ruhe  beiind 
lichem  Körper  eine  endliche  Geschwindigkeit  ertheilte.  Es  ist  klar,  da« 
beide  Arten  der  Unmöglichkeit  vollkommen  identisch  sind  ^). 


^)  Siehe  die  Anmerkung  ^)  am  Ende  dieser  Vorlesungen. 
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£b  scheint  nicht  leicht  möglich,  von  diesem  Gesetze  ausgehend  nene 
Entdeckiingen  zn  machen.  Die  Theorie  der  einfachen  Maschinen  steht 
fest  nnd  die  Kritiken  der  trügerischen  Entdeckungen  eines  Perpetunm 
mobile  sind  heutzutage  ohne  Interesse.  Dennoch  ist  aus  einer  neuen 
Anwendung  dieser  scheinbar  abgenutzten  Principien  die  ganze  mecha- 
nische Wärmetheorie  hervorgegangen. 

Es  wird  für  unsere  Zwecke  genügen  auf  folgende  zwei  Regeln  zu 
achten:  Erstens  werden  wir  immer  neben  den  unmittelbar  sichtbaren 
Dewegungen  der  Maschinen  auch  jene  mehr  verborgenen  Bewegungen 
U'trachten,  welche  in  den  kleinsten  Theilen  der  Körper  stattfinden  und 
^e  auf  unsere  Sinne  durch  Eindrücke  wii^ken,  die  deren  wahre  Natur 
verhüllen.  Femer  wei-den  wir  immer,  wenn  uns  in  den  üblichen  Theorien 
eine  Kraft  begegnet,  deren  Wirkungsweise  mit  den  allgemeinen  Gesetzen 
der  Wirkung  von  Naturkräften  nicht  übereinstimmt,  diese  Kraft  als  eine 
mathematische  Fiction  verwerfen  und  uns  bemühen  ihr  eigentlickes  Wesen, 
das  sieh  uns  verbirgt,  zu  ergründen. 

Ohne  diese  beiden  Maximen  würde  sich  jede  Theorie  der  Maschinen 
verwirren,  jede  Maschine  in  Bewegung  würde  uns  als  ein  directer  Wider- 
!:prach  gegen  das  Gesetz  von  der  Gleichheit  der  bewegenden  Arbeit  und 
der  Widerstandsarbeit,  oder  als  eine  Lösung  des  Problemes  vom  Perpe- 
tnom  mobile  erscheinen.  Das  einzige  Mittel,  diesen  Widersprüchen  zu 
entgehen,  wird  darin  liegen,  über  Natui*  und  Wirkungsweise  der  Wärme 
Vorstellungen  zuzulassen,  deren  Tragweite  künftig  den  einfachen  Kreis 
von  Erscheinungen  überschreiten  wird,  in  welchen  wir  ihre  erste  £r- 
klarong  gefunden  haben. 


IL 


Ich  behaupte  zunächst,  dass  es  keine  Maschine  giebt,  bei  welcher, 
venu  dieselbe  den  Zustand  ihrer  gleichförmigen  Bewegung  erreicht  hat, 
die  Widerstandsarbeit  gleich  der  motorischen  (bewegenden)  Arbeit  ist. 
So  paradox  diese  Behai^^tung  auch  scheinen  mag,  so  drückt  sie  dennoch 
Nichts  aus,  was  im  Grunde  nicht  in  jedem  gewöhnlichen  Lehrbuche  der 
Mechanik  enthalten  wäre;  es  ist  Nichts  als  die  wahre  Interpretation  des 
steten  Ueberwiegens  der  bewegenden  Arbeit  der  Maschinen  über  die 
nützliche  Arbeit  derselben. 

Betrachten  wir  zunächst  eine  hydraulische  Maschine,  welche  dazu 
bestimmt  ist^  Wasser  zu  heben,  d.  h.  eine  Erscheinung  hervorzubringen, 
velche  mit  dem  Vorgange  gleichartig  ist,  von  dem  seine  Bewegung  her- 
röhrt;  dies  vereinfacht  die  Yergleichung  der  beiden  Arten  von  Arbeit. 
Von  dieser  Art  war  die  alte  Maschine  von  Marly,  deren  Ueberreste 
noch  vor  einigen  Jahren  in  Thätigkeit  waren.  Ebenso  gehört  hierzu 
die  berühmte  Maschine,  welche  Reichenbach  auf  den  Salinen  von 
Berchtesgaden  aufgestellt  hat,  und  die  von  Juncker  in  den  Gruben  von 
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Huelgoat^).  In  eine  Maschine  dieeer  Art  tritt  in  einer  gegebenen  Zeit 
eine  •  bestimmte  Wassermenge  ein,  welche  von  einer  bestimmten  Höhe 
herabfallt  und  welche,  wenn  die  Maschine  vollkommen  ist,  mit  derselben 
Geschwindigkeit  entweicht,  welche  sie  vor  ihrem  Herabstürzen  besass. 
Das  Prodnct  aus  diesem  Wassergewichte  nnd  der  Fallhöhe  stellt  sichtlich 
die  motorische  Arbeit  dar!  In  derselben  Zeit  wird  durch  die  Thätigkeit 
der  Maschine  eine  andere  Wassermenge  einem  Reservoir  entnommen, 
es  kann  dies  der  Strom  des  bewegenden  Wassers  selbst  sein,  und  in  ein 
höher  gelegenes  Reservoir  gehoben.  Diese  negative  Arbeit  der  Schwere, 
das  Prodnct  des  gehobenen  Wassergewichtes  mit  der  Niveaudifferenz 
beider  Reservoire,  ist  das,  was  wir  die  nützliche  Arbeit  nennen. 

Jedermann  weiss,  dass  dies  nur  ein  Bruchtheil  der  motorischen 
Arbeit  ist.  In  der  Maschine  von  Marly  war  es  kaum  Vio?  va^  ^^^  Ma- 
schinen von  Huelgoat  war  es  beinahe  Vsi  ^^cl  dieses  Yerhältniss  ist  eine 
obere  Grenze,  welche  fast  nie  überschritten  worden  ist. 

Man  erklärt  diese  allgemeine  Thatsache  gewöhnlich  durch  Betrach- 
tung dessen,  was  man  „passive  Widerstände*'  nennt,  d.  h.  durch  die  An- 
nahme von  Kräften,  welche,  indem  sie  der  Bewegung  der  Maschine  Hin- 
demisse bereiten,  eine  negative  Arbeit  vollführen,  welche  genau  gleich 
dem  absoluten  Werthe  des  Ueberschusses  der  motorischen  Arbeit  über 
die  nützliche  Arbeit  ist.  Untersuchen  wir,  welchen  Werth  diese  Er- 
klärung hat. 

Es  giebt  einen  Theil  der  passiven  Widerstände,  über  den  ich  Ihnen 
durchaus  keine  Beobachtung  mittheilen  kann.  Dahin  gehört  jede  Mit- 
theilung von  Bewegung,  sei  es  an  die  umgebende  Luft,  sei  es  an  die 
Unterlagen  der  Maschine,  welche  die  Theorie  als  unerschütterlich  voraus- 
setzt; es  ist  dies  eine  unnützliche  Entwickelung  lebendiger  Kräfte,,  die 
einen  bestimmten  Bruchtheil  der  motorischen  Arbeit  zum  Aequivalente 
hat.  In  der  übergrossen  Zahl  der  Fälle  ist  dies  jedoch  der  geringste 
Theil  der  Arbeit  der  passiven  Widerstände.  Der  weitaus  grösste  Theil 
muss  fast  immer  derjenigen  besondern  Kraft  zugeschrieben  werden,  die 
den  Namen  Reibung  fuhrt,  und  diese  Kraft;  war  es  besonders,  auf  welche 
ich  Ihre  Aufinerksamkeit  zu  lenken  wünschte. 

Was  ist  Reibung?  Sie  ist  eine  reine  Widerstandskraft,  unfähig  die 
Maschine  aus  dem  Zustande  der  Ruhe  herauszubringen  oder  die  Ge- 
schwindigkeit derselben  zu  vermehren;  sie  ist  eine  Kraft,  welche  immer 
strebt,  wenn  zwei  mit  verschiedener  Geschwindigkeit  begabte  Oberflächen 
in  Berührung  sind,  die  Bewegung  der  schnelleren  zu  verlangsamen. 

Sie  ist  keine  elementare  Arbeit,  sondern  die  Resultante  von  Wir- 
kungen, welche  zwischen  den  Molekülen  der  reibenden  Flächen  statt- 
finden. Wir  wissen  fast  Nichts  von  diesen  Wirkungen,  nur  dass  sie  den 
allgemein  gültigen  Naturkräften  Folge  leisten,  die  wir  vor  Kurzem  bei 


'^)  Huelgoat  ist   ein   Flecken   im    Arrondissement   Chäteaolin    de»   Depai-tement  Fi- 
nifttere.  R. 
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Beeprechnng  des  Perpetuum  mobile  erwähnt  haben.  Wir  brauchen  aber 
auch  gar  nicht  mehr  zu  wissen,  um  feststellen  zu  können,  dass  sie  gar 
keine  Arbeit  leisten,  und  dass  sie  folglich  über  die  Thatsache,  um  deren 
Erklärung  es  sich  handelt,  keine  Auskunft  geben  können.  Bei  den  ge- 
wöhnlichen Maschinen  nutzen  sich  die  reibenden  Flächen  ab,  und  die 
Schmiermittel,  mit  denen  man  diese  überzieht,  verändern  sich;  man  könnte 
glauben,  dass  die  Arbeit,  welche  diesen  molekularen  Aenderungen  entspricht, 
genau  äquivalent  dem  Theile  des  Ueberschnsses  der  motorischen  Arbeit 
über  die  nützliche  Arbeit  sei,  den  man  der  Reibung  sraschreibt.  Aber 
es  ist  leicht  einzusehen,  dass  es  eine  Maschine  geben  könnte,  deren  rei- 
bende Oberflächen  so  gut  bearbeitet  wären  und  die  aus  so  widerstands- 
fähigem Material  angefertigt  wäre,  dass  ihre  Abnutzung  selbst  für  längere 
Zeiten  unmerklich  bliebe;  es  wäre  nicht  einmal  schwierig  dieselbe  prak- 
tisch herzustellen«  Betrachten  wir  aber  in  diesem  Falle  die  Arbeit  der 
Molekularkräfte,  deren  Resultante  die  Reibung  ist,  während  der  Dauer 
einer  dieser  Perioden,  die  zwischen  zwei  genau  identischen  Zuständen  der 
Maschine  liegen,  so  wird  es  einleuchtend  sein,  dass  diese  Arbeit  genau 
Null  sein  muss,  da  zu  Anfang  und  zu  Ende  der  Periode  die  gegenseitige 
Lage  der  wirkenden  Moleküle  dieselbe  sein  muss. 

Wohin  führt  alsdann  die  übliche  Erklärung  des  Ueberwiegens  der 
motorischen  Arbeit  über  die  nützliche?  Können  wir  in  derselben  etwas 
anderes  als  lediglich  eine  rein  mathematische  Fiction  sehen,  die  vielleicht 
als  vorläufige  Darstellung  eines  unbekannten  Vorganges  nützlich  ist,  die 
aber  als  Ausdruck  der  Wirklichkeit  für  jeden  Verstand,  welcher  nicht 
die  sichersten  Begriife  der  Wissenschaft  verwerfen  will,  unannehmbar  ist? 
Dürfen  wir  nicht  vermuthen,  dass  überall,  wo  es  Reibung  ohne  Aende- 
rong  der  Oberflächen  giebt,  irgend  eine  unbemerkte  Aenderung  statt- 
findet, die  thatsächlich  der  Arbeit  äquivalent  ist,  welche  die  Reibung 
zu  absorbiren  scheint? 

Für  das  Auge  des  reinen  Mechanikers  kann  es  scheinen,  als  ob  sich 
keine  ähnliche  Aenderung  vollzöge,  der  Physiker  aber  wird  ohne  Zweifel 
an  eine  bekannte  Erscheinung  denken,  die  schon  die  gewöhnliche  Er- 
fahrung ergiebt  und  die  man  schon  mehr  als  ein  M&l  versucht  hat 
wissenschaftlichen  Ermittelungen  zu  unterwerfen.  Ich  spreche  von  den 
Temperaturerhöhungen,  welche  immer  bei  reibenden  Oberflächen  statt- 
finden und  die  um  so  beträchtlicher  sind,  je  mächtiger  die  Reibung  ist, 
oder  was  auf  dasselbe  hinausläuft,  je  merklicher  der  unerklärte  Verlust 
an  Arbeit  istl 

Ohne  mich  dabei  aufzuhalten  Ihnen  die  Gesetze  dieser  Erscheinung 
auseinanderzusetzen,  will  ich  Sie  auf  den  wesentlichen  Charakter  der- 
selben aufmerksam  machen.  Es  ist  dies  eine  Erwärmung,  der  keine 
Abkühlung  eines  anderen  Theiles  der  Maschine  entspricht.  Es  ist  etwas 
wesentlich  Anderes,  als  eine  andere  Vertheilung  von  Wärme,  welche 
vorher  schon  vorhanden  war;  es  ist  eine  Entwickelung  oder,  besser  aus- 
gedrückt, eine  wirkliche  Schöpfung  von  Wärme.     Was  liegt  näher  als 
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hieiin  das  Aequivalent  der  Differenz  zwischen  der  motorischen  Arbeit 
und  der  nützlichen  Arbeit  zu  erkennen,  die  wir  uns  zu  erklären  bemüht 
waren. 


m. 


Um  den  Werth  dieser  Vermuthung  schätzen  zu  können,  betrachten 
wir  eine  Art  von  Vorgängen,  die  von  denen,  welche  bei  Maschinen  vor- 
kommen, vollkommen  verschieden  sind:  die  Erscheinungen  der  strah- 
lenden Wärme. 

Erinneren  wir  uns  der  sämmtlichen  Versuche,  welche  von  Delaroche, 
Bdrard,  Melloni^)  und  anderen  Physikern  über  das  angestellt  worden 
sind,  was  man  sowohl  im  allgemeinen,  als  im  wissenschaftlichen  Sprach- 
gebrauche „Wärmestrahlen  ^  nennt. 

Diese  Versuche  sind  vollkommen  übereinstimmend  mit  denjenigen, 
durch  welche  die  wahre  Theorie  des  Lichtes  hergestellt  worden  ist,  und 
wenn  wir  über  die  Natur  der  Lichtstrahlen  Schlüsse  zulassen,  welche 
heutzutage  von  Niemand  mehr  bestritten  werden,  so  können  wir  in 
gleicher  Weise  in  den  Wärmestrahlen  nichts  Anderes  sehen,  als  eine 
besondere  schwingende  Bewegung.  Und  selbst  wenn  wir  uns  strenger 
an  die  Erfahrung  halten  wollen,  so  müssen  wir  nach  der  Gesammtheit 
bekannter  Thatsachen  sagen:  wird  ein  Körper  von  höherer  Temperatur 
in  eine  Umgebung  von  Körpern  gebracht,  deren  Temperatur  niedriger 
als  die  seine  ist,  so  entwickelt  sich  ein  System  schwingender  Bewegungen, 
deren  Fortpflanzung  bestimmten  Gesetzen  unterworfen  ist;  auf  diesen 
Schwingungen  beruht  die  Erscheinung  der  Mittheilnng  der  Wärme,  und 
unter  gewissen  Umständen  sind  dieselben  fähig  auf  unsere  Augen  zu 
wirken,  indem  sie  gleichfalls  Lichterscheinungen  hervorbringen.  Man 
bat  keinen  Grund  die  beiden  Arten  von  Erscheinungen  verschiedenen 
wirkenden  Ursachen  zuzuschreiben. 

Diese  fundamentale  Uebereinstimmung  von  strahlender  Wärme  und 
Licht  ist  vor  zwanzig  Jahren^)  von  Melloni^)  in  seiner  zu  wenig  be- 
kannten Abhandlung:  „Ueber  die  Identität  von  Strahlen  aller  Art"  aus- 
gesprochen und  nachgewiesen  worden.  Jedenfalls  war  sich  Melloni 
bewusst,  dass  noch  ein  wichtiger  Schritt  zu  thun  war,  um  zu  einer  voll- 
ständigen Erklänuig  zu  gelangen.  Man  konnte  damals  die  Interferenz 
der  Wärmestrahlen  noch  nicht  experimentell  herstellen;  es  war  noch 
Niemandem  gelungen,  indem  man  Wärme  zu  Wärme  brachte.  Kälte  zu 
erhalten,  wie  man,  wenn  Licht  zu  Licht  gebracht  wurde,  unter  passenden 


^)  In  neuerer  Zeit  sind  diesen  Experimentatoren  noch  Knoblauch  nnd  Tyndall 
xuzufBgen.  R.  —  ^)  Die  Vorlesungen  Verdet's  sind  im  Jafire  1862  geschrieben.  R.  — 
^  Gelesen  in  der  Akademie  zu  Neapel  am  2.  Februar  1842  und  in  demselben  Jahre 
in  der  Biblioth^ue  universelle   de  Qenöve   erschienen.  V. 
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UmsUndeu  Dunkelheit  erhalten  konnte.  Fünf  Jahre  später  lehrten 
Fizeau  und  Foucault^)  in  einer  Abhandlung,  die  sie  der  Akademie 
?orlegten,  die  Versuche  kennen,  welche  die  Interferenz  der  Wärme  so 
anschaulich  wie  die  Interferenz  des  Lichtes  machten. 

Nach  dieser  wichtigen  Veröffentlichung  blieb  nicht  ein  einziger 
wahrscheinlicher  Grund  übng,  um  gegen  eine  Theorie  zu  opponiren, 
welche  in  den  Wärmestrahlen  nur  ein  System  schwingender  Bewegungen 
erblickt.  Wir  werden  es  als  eine  unbestrittene  Thatsache  betrachten, 
ilass  in  der  ganzen  Umgebung  eines  Körpers,  der  auf  eine  höhere  Tempe- 
ratur gebracht  ist,  eine  schwingende  Bewegung  durch  die  Wirkung  dieser 
Temperaturerhöhung  entsteht ,  in  anderen  Ausdrücken,  dass  sich  in  der- 
selben eine  bestimmte  Menge  lebendiger  Kraft  entwickelt.  Während  der 
auf  eine  höhere  Temperatur  erhitzte  Körper,  welcher  als  Wärmequelle 
dient,  diese  Entwickelung  lebendiger  Kraft  veranlasst,  kühlt  er  sich 
gleichzeitig  ab. 

Wenn  umgekehrt  eine  schwingende  Bewegung,  die  ein  System  von 
Wärmestrahlen  bildet,  sich  dadurch  abschwächt  oder  verschwindet,  dass 
sie  einen  Körper  trifft,  welcher  die  Eigenthümlichkeit  besitzt,  die  wir 
..absorbirende  Kraft**  nennen,  so  erwärmt  sich  dieser  Körper. 

Der  Abkühlung  eines  Körpers  durch  Strahlung  entspricht  also  im 
amgebenden  Baume  die  Entwickelung  einer  gewissen  Menge  lebendiger 
Kraft;  der  Erwärmung  eines  kalten  Körpers,  die  aus  einer  Absorption 
strahlender  Wärme  hervorgeht,  entspricht  im  Gegentheil  das  Verschwin- 
den einer  gewissen  Menge  lebendiger  Kräfte.  Also  die  Erwärmung  und 
die  Abkühlung  sind  immer  Phänomene  derselben  Art,  durch  welche  Ur- 
gache  sie  auch  veranlasst  sein  mögen.  Sie  müssen  in  allen  Fällen  als 
äquivalent  mit  rein  mechanischen  Erscheinungen  betrachtet  werden. 
Die  Erwärmung  kann  nur  eine  Gesammtheit  derartiger  Veränderungen 
sein,  wie  dieselben  bei  dem  Verschwinden  einer  bestimmten  Summe  le- 
bendiger Kräfte  vor  sich  gehen,  d.  h.  entweder  eine  Arbeitsleistung  oder 
eine  Entwickelung  lebendiger  Kräfte,  oder  eine  Vereinigung  dieser  bei- 
den Arten  von  Erscheinungen  in  bestimmtem  Verhältnisse.  Es  ist 
äusserst  leicht  einzusehen,  dass  wirklich  der  Erwärmung  mechanische 
Arbeit  entspricht. 

Durch  Einwirkung  der  Wärme  ändert  sich  das  Volumen  des  Körpers, 
die  Moleküle  entfernen  sich  aus  den  Gleichgewichtslagen,  in  welchen 
ihre  gegenseitigen  Wirkungen  sie  festzuhalten  streben,  und  diese  gegen- 
seitigen Wirkungen  leisten  eine  negative  Arbeit.  In  derselben  Zeit  voll- 
zieht sich  auch  jene  Aenderung  der  Eigenschaften  des  Körpers,  die  wir 
Temperaturänderung  nennen,  und  es  liegt  nahe,  darin  die  Wirkung  der 
Aenderung  der  Summe  der  lebendigen  Kräfte  der  kleinsten  Theile  des 
Körpers  zu  sehen. 


1)  Fixean  und  Foucaalt,  Ccinptes  rendns,   Bd. 'XXV,  und  Poggend.   Annalea 
Bd.  72.  R. 
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Es  kommt  ansBerdem  wenig  darauf  an,  ob  man  diese  letzte  Schluss- 
folgemng  zulässt,  oder  ob  man  dieselbe  verwirft;  nichtsdestowenigei- 
kann  man  doch  für  gewiss  ansehen,  dass  die  Erwärmung  eines  Körpers 
eine  gewisse  Arbeitsleistung  und  die  Entwickelung  einer  bestimmten 
Summe  lebendiger  Kräfte  darstellt,  oder,  besser  gesagt,  selbst  ist.  Die 
Arbeit,  um  die  es  sich  handelt,  entsteht  zwar  aus  molekularen  Verschie- 
bungen, die  sich  der  Beobachtung  entziehen,  und  die  uns  lediglich  durch 
die  Aenderung  der  Gestalt  und  der  äusseren  Dimensionen  des  Körpers  be- 
kannt sind;  auch  ist  uns  die  entwickelte  lebendige  Kraft  beinahe  ebenso 
unmerklich,  sie  gehört  weder  zu  Bewegungen  des  Körpers  als  Ganzes, 
noch  auch  zu  direct  wahrnehmbaren  Schwingungen  der  Bestandtheile 
desselben,  deren  Folge  z.B.  Tonerscheinungen  sind;  sie  liegt  aller  Wahr- 
scheinlichkeit nach  in  Schwingungen  der  letzten  Elemente  der  wägbaren 
oder  unwägbaren  Materie,  welche  unsere  Sinne  nicht  mehr  zu  unter- 
scheiden im  Stande  sind.  Vom  Standpunkte  der  Mechanik  aus  haben 
aber  diese  Eigenthümlichkeiten  keine  Wichtigkeit,  und  sie  können  uns 
nicht  hindern,  in  der  Erwärmung  eines  Körpers  ebenso  deutlich  das 
Aequivalent  einer  mechanischen  Arbeit  zu  erkennen,  als  in  der  Hebung 
eines  Gewichtes  oder  dem  in  Bewegung  setzen  eines  Geschosses. 


IV. 


Kehren  wir  nun,  nachdem  wir  in  den  Besitz  dieses  neuen  Principes 
gelangt  sind,  zu  den  Maschinen  zurück,  die  wir  vorher  betrachtet  haben, 
so  wird  nun  die  Frage,  die  wir  uns  dort  gestellt  hatten,  ihre  unmittel- 
bare Lösung  finden.  Die  Wärme,  die  an  denjenigen  Punkten  entwickelt 
wird,  an  welchen  Reibung  stattfindet,  ist  ein  mechanisches  Phänomen, 
eine  Verbindung  von  mechanischer  Arbeit  und  lebendigen  Kräften  in 
einem  Verhältniss,  das  wir  nicht  näher  zu  bestimmen  brauchen.  Es  ist 
klar,  dass  diese  Wärme  der  Differenz  äquivalent  sein  kann,  welche  zwi- 
schen der  motorischen  und  nützlichen  Arbeit  besteht,  um  deren  Er- 
klärung es  sich  handelt.  Ich  sage,  dass  sie  äquivalent  sein  kann,  und 
Sie  werden  hinzufügen,  dass  sie  es  sein  muss.  Die  Arbeit«gleichung 
muss  nothwendiger  Weise  in  jedem  Augenblicke  erfüllt  sein,  nur  dürfen 
wir  uns  nicht  auf  diejenigen  lebendigen  Kräfte  oder  sichtbaren  Arbeiten 
beschränken ,  welche  man  gewöhnlich  allein  betrachtet  hat,  sondern  wir 
müssen  auch  die  lebendigen  Kräfte  und  die  Arbeiten  berücksichtigen, 
die  uns  unter  der  Gestalt  von  Wärme  bemerklich  werden.  Wenn  man 
diese  Glieder  der  Arbeitsgleichung  vernachlässigt,  so  scheint  das  funda- 
mentale Theorem  der  angewandten  Mechanik  fehlerhaft  zu  sein,  ihre 
Einführung  dagegen  scheint  vollkommen  zu  genügen,  um  alle  Schwierig- 
keiten zu  lösen. 
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Nachdem  wir  an  diesem  Punkte  angelangt  sind ,  können  wir  die 
Genauigkeit  nnserer  Schlassfolgerung  der  Prüfung  durch  das  Experiment 
unterwerfen.  Wir  können  untersuchen,  ob  es  wirklich  wahr  sei,  dass 
die  durch  die  Reibung  in  den  Maschinen  entbundene  Wärme  genau 
äquivalent  der  unerklärten  Differenz  zwischen  der  nützlichen  und  moto- 
rischen Arbeit  seL  Wenn  es  auch  unmöglich  ist  diese  Wärmemenge  in 
dem  Zustande  Ton  lebendiger  Kraft  oder  Arbeit  zu  messen,  in  welchem 
man  sie  zum  Beispiel  mit  der  Arbeit  der  Schwere  auf  einen  Körper  vom 
Gewichte  eines  Kilogrammes  vergleicht,  der  von  der  Höhe  eines  Meters 
herabfiQlt,  so  können  wir  sie  doch  mit  einer  anderen  Wärmemenge  ver- 
gleichen, die  mit  Strenge  deünirt  ist  und  zur  Einheit  genommen  wird. 

Als  Resultat  eines  solchen  Verfahrens  wird  sich  eine  in  diesen 
Einheiten  ausgedrückte  Wärmemenge  ergeben,  dieselbe  wird  zwar  nicht 
unmittelbar  selbst  ein  Ausdruck  der  Differenz  zwischen  motorischer  und 
nützlicher  Arbeit  sein,  sondern  diese  Wärmemenge  wird  nur  einem  Aus- 
drucke gleich  sein,  den  man  erhält,  wenn  man  diese  Differenz  durch 
das  Yerhältniss  der  Wärmeeinheit  zur  Arbeitseinheit  dividirt.  Die  An- 
zahl der  Wärmeeinheiten,  welche  in  irgend  einer  Maschine  durch  die 
Reibung  entwickelt  wird,  muss  folglich  in  einem  constanten  Verhältnisse 
zu  der  Arbeitsmenge  stehen,  die  man  für  gewöhnlich  als  durch  die  Rei- 
bung absorbirt  annimmt.  Dieses  constante  Yerhältniss  wird  also  den 
mechanischen  Werth  derjenigen  Wärmeerscheinungen  bestimmen,  welche 
eine  Wärmeeinheit  definiren. 

Der  Versuch  ist  angestellt  worden. 

Der  Physiker,  der  durch  seine  Arbeiten  vielleicht  das  Meiste  zur 
Schöpfung  der  mechanischen  Wärmetheorie  beigetragen  hat,  es  ist  dies 
Joule,  hat  Reibungen  yerschiedenster  Art  durch  eine  Methode  unter- 
sucht, die  ihm  gestattete  die  Mengen  der  entvrickelten  Wärme  und  der 
verbrauchten  Arbeit  zu  messen.  Ein  sehr  einfacher  Mechanismus,  der 
durch  den  Fall  eines  Gewichtes  in  Bewegung  gesetzt  wurde,  drehte  ein 
kleines  Schaufelrad  im  Innern  einer  Wasser-  oder  Quecksilbermasse, 
welche  durch  feste  Hindemisse  in  ihren  Bewegungen  gestört  wurde. 
Die  Reibung  der  Flüssigkeit  sowohl  an  sich  selbst,  als  an  den  festen 
Hindernissen  und  beweglichen  Schaufeln  entwickelte  eine  Wärmemenge, 
die  man  leicht  aus  den  Temperaturerhöhungen  der  verschiedenen  Theile 
des  Apparates  ermitteln  konnte.  Die  Arbeit,  welche  aufgewendet  wurde, 
um  die  Bewegung  zu  unterhalten,  war  durch  den  Fall  eines  bewegenden 
Gewichtes  gegeben;  wenn  man  den  Correctionen  Rechnung  trug,  die 
durch  die  Reibung  derjenigen  beweglichen  Theile  der  Maschine  nöthig 
wurden,  die  sich  ausserhalb  der  calorimetrischen  Vorrichtungen  befanden, 
80  erhielt  man  dann  unmittelbar  das  Yerhältniss  der  mechanischen  Ar- 
beit, die  aufgewendet  worden  war,  um  die  gemessene  Wärmemenge  zu 
entbinden,  zu  dieser  Wärmemenge  selbst.  Die  Versuche  über  das  Wasser 
haben  gezeigt,  dass  jede  entvrickelte  Wärmeeinheit  einem  Aufwände  von 
424  Arbeitseinheiten  entspricht.     Die  Versuche  mit  Quecksilber  haben 
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425  ergeben,  was  der  Zahl  424  sehr  nahe  steht.  Joule  fahrte  ferner 
noch  eine  dritte  Bestimmung  aus,  indem  er  für  das  Schaufelrad  einen 
Eisenring  setzte,  der  sich  auf  einer  eisernen  Scheibe  in  einem  Gefasse  mit 
Wasser  rieb,  und  diese  Versuche  führten  ihn  auf  die  Zahl  426. 

Sie  werden  ohne  Zweifel  erstaunt  sein  über  die  Uebereinstimmung  dieser 
drei  Zahlen.  Wenn  ich  hinzufüge,  dass  jede  das  Mittel  einer  grossen  Zahl 
unter  sich  wenig  von  einander  differirender  Bestimmungen  ist,  so  werden 
Sie  zugeben,  dass  man  in  dieser  noch  heute  classischen  Arbeit  Joule 's 
den  experimentellen  Beweis  der  Genauigkeit  unseres  neuen  Principes 
erkennen  kann.  Sie  werden  zugestehen,  dass  das  arithmetische  Mittel 
der  drei  Bestimmungen,  d.  h.  die  Zahl  425,  mit  ziemlicher  Zuverlässig'- 
keit  die  Arbeitsmenge  darstellt,  welche,  wenn  sie  zerstört  wird,  eine 
Wurmemenge  liefert,  welche  gleich  derjenigen  ist,  welche  die  Physiker 
eine  Wärmeeinheit  nennen.  Halten  wir  einen  Augenblick  inne,  um  die 
Bedeutung  dieser  Zahl  zu  betrachten.  Sie  drückt  aus,  dass  man  vom  me- 
chanischen Standpunkte  aus  zwei  äquivalente  Wirkungen  hervorbringt, 
wenn  man  eine  Wärmemenge  erzeugt,  die  nöthig  ist,  um  ein  Kilogramm 
Wasser  von  Null  auf  einen  Grad  zu  erwärmen,  oder  wenn  man  ein  Ge- 
wicht von  425  Kilogrammen  einen  Meter  hoch  erhebt.  In  anderen  Worten, 
in  jeder  Anwendung  der  Arbeitsgleichung,  in  der  man  der  lebendigen 
Kraft  der  Wärme  und  gleichzeitig  der  äusserlich  merklichen  lebendigen 
Kraft  Rechnung  zu  tragen  hat,  muss  man  für  jede  entbundene  Wärme- 
einheit 425  Einheiten  der  Summe  der  negativen  Arbeit  oder  dem  Wachs- 
» thum  der  Summe  der  lebendigen  Kräfte  hinzufügen.  Diese  Beziehung 
ist  übrigens  nicht  an  den  speciellen  Fall  gebunden,  in  welchem  die 
Wärme  durch  Reibung  entbunden  wird.  Es  folgt  aus  den  Principien, 
deren  Allgemeingültigkeit  ich  Ihnen  auseinandergesetzt  habe,  dass  die 
Zahl  425  in  jedem  Falle  als  das  mechanische  Aequivalent  der 
Wärme  angesehen  werden  kann.  Mit  diesem  Ausdruck  wird  diese  Zahl 
425  immer  bezeichnet. 

Wenn  es  auf  unserem  jetzigen  Standpunkte  verfrüht  erscheinen 
mag,  von  diesem  Ausdrucke  in  einem  absoluten  Sinne  Gebrauch  zu 
machen,  so  werden  künftig  alle  Einwürfe  beseitigt  und  das  Princip  der 
Aequivalenz  der  mechanischen  Arbeit  und  der  Wärme  wird  ausser  allen 
Zweifel  gesetzt  werden;  denn  Iwenn  man  alle  unvermeidlichen  Fehler 
berücksichtigt  und  in  Rechnung  zieht,  die  auch  den  sorgfältigen  Yei-- 
suchen  anhängen,  so  ergeben  alle  Versuche,  die  zur  Bestätigung  dieses 
Principes  angestellt  worden  sind,  bei  den  verschiedenartigsten  Erschei- 
nungen denselben  mechanischen  Werth  für  die  Wärmeeinheit. 


Digitized  by 


Google 


Erste  Vorlesung.  13 


Wir  könnten  eine  erste  Bestätigung  der  Versuche  Joule' s  in  den 
Untersuchungen  Fayre's  über  die  Reibung  von  Stahl  auf  Stahl  finden, 
aber  ich  will  för  einen  Augenblick  Bestätigungen  dieser  Art  bei  Seite 
Isasen,  um  Dinen  zu  zeigen,  dass  zwischen  der  gewöhnlichen  Theorie 
der  Maschinen  und  den  allgemeinen  mechanischen  Gesetzen  noch  ein 
anderer  Widerspruch  zu  bestehen  scheint,  der  in  gewissem  Sinne  dem 
Torigen  gegenübersteht,  und  der  nur  verschwindet,  wenn  man  die  Prin- 
cipien  annimmt,  die  ich  Ihnen  soeben  auseinander  zu  setzen  suchte.  Ich 
werde  leicht  zeigen  können,  dass,  wenn  man  von  den  vorher  entwickelten 
Ideen  abgeht,  jede  Maschine,  welche  durch  Wärme  bewegt  wird,  als  ein 
Perpetuum  mobile  angesehen  werden  kann,  welches  ohne  Aufhören  in  den 
umgebenden  Körpern  lebendige  Kraft  erschafft,  ohne  dass  sich  in  seinem 
Innern  eine  Aenderung  vollzieht,  ohne  dass  es  in  Wirklichkeit  eine 
positive  Arbeit  motorischer  Kräfte  giebt,  die  den  entwickelten  lebendigen 
Kräften  äquivalent  wäre. 

Ich  werde  als  Beispiel  die  wichtigste  und  bekannteste  Maschine 
unserer  Industrie  wählen,  die  Dampfmaschine.  Betrachten  Sie  mit  mir 
eine  Maschine,  die  im  Zustand  ihrer  normalen  Thätigkeit  angekommen 
isty  und  um  Ihre  Gedanken  an  ein  bestimmtes  Beispiel  zu  fesseln,  denken 
Sie  an  eine  Maschine  mit  Cbndensator.  Was  findet  hier  während  eines 
Hin-  und  Herganges  des  Kolbens  statt?  Eine  gewisse  Menge  Wasser 
von  niedriger  Temperatur  wird  durch  die  Speisepumpe  in  den  Kessel 
gebracht,  hier  wird  dasselbe  erhitzt  und  in  gesättigten  Dampf  von  einer 
Temperatur  über  I00<^  verwandelt;  dieses  Wasser  begiebt  sich  in  seinem 
neuen  Zustande  in  den.Gylinder,  hebt  den  Kolben,  dehnt  sich  aus  und 
kehrt  endlich  in  den  Condensator  zurück,  um  hier  seinen  ursprünglichen 
Zustand,  nämlich  den  von  Wasser  von  niedriger  Temperatur,  wieder 
anzunehmen.  Es  befindet  sich  mithin  am  Ende  dieser  Reihe  von  Ver- 
wandlungen in  der  Maschine  alles  in  demselben  Zustande  wie  zu  Anfang. 
£s  haben  nicht  nur  alle  Theile  des  Mechanismus  dieselben  relativen 
Stellungen ,  sondern  auch  das  treibende  Agens  ist  genau  in  seinen  An- 
fangszustand zurückgekommen.  Die  Wassermenge,  welche  in  den  Con- 
densator eingespritzt  werden  musste,  um  die  Rückkehr  des  Dampfes  in 
den  flüssigen  Znstand  herbeizuführen,  darf  keine  Täuschung  veranlassen ; 
es  ist  dies  lediglich  ein  Abkühlungsmittel,  welches  durch  andere  ersetzt 
werden  kann,  ohne  dass  der  Gang  der  Maschine  geändert  würde.  Man 
konnte  z.  B.  den  Condensator  auf  eine  Kühlschlange  zurückführen,  die 
fortwährend  durch  einen  Strom  kalten  Wassers  von  aussen  abgekühlt 
würde,  und  welche  nur  die  Menge  Wasser  enthielte,  die  von  einem 
Kolbenzuge  der  Maschine  verbraucht  würde.  In  diesem  Falle  wäre  es 
unmittelbar  ersichtlich,  dass  am  Anfang  und  am  Ende  einer  deijenigen 
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Perioden,  in  welche  die  Thätigkeit  der  Maschine  zerfällt,  sowohl  der  Zu- 
stand des  flüssigen  Motors  als  der  des  Mechanismus  genau  derselbe  wäre, 
und  Sie  würden  unmittelbar  daraus  schliessen,  dass  die  Summe  der  Ar- 
beiten der  Kräfte,  die  in  der  Zwischenzeit  im  Inneren  der  Maschine 
gewirkt  haben,  Null  sein  müsse.  Diese  Trennung  der  bewegenden  und 
abkühlenden  Flüssigkeit  ist  bei  denjenigen  Maschinen,  die  mit  Aether 
oder  Chloroformdampf  getrieben  werden,  thatsächlich  durchgefilhrt,  sie 
würde  dem  Pnncipe  nach  bei  Wasserdampfinaschinen  ebenfalls  zulassig 
sein.  Die  motorische  Arbeit  des  Dampfes,  wie  man  dieselbe  gewöhnlich 
berechnet,  ist,  ähnlich  wie  die  Reibungsarbeit,  nur  ein  empirischer  und 
vorläuflger  Ausdruck  für  eine  nur  unvollkommen  bekannte  Thatsache. 
In  Wirklichkeit  ist  die  Arbeit  der  Elementarki'äfte,  d.  h.  die  Arbeit  der 
gegenseitigen  Wirkungen,  welche  die  Moleküle  der  Flüssigkeit,  des 
Dampfes  und  der  festen  Theile  der  Maschine  auf  einander  ausüben,  gleich 
Null.  Während  dessen  giebt  die  Maschine  foitwährend  lebendige  Kraft 
an  äussere  Körper  ab,  hebt  Gewichte,  formt  Metalle,  kurz  sie  arbeitet. 
Das  Perpetuum  mobile  scheint  yerwirklicht.  Der  äusseren  Arbeit  der 
Maschine  scheint  im  Inneren  derselben  weder  eine  äquivalente  Arbeit, 
noch  ein  Verschwinden  lebendiger  Kräfte  zu  entsprechen. 

So  verhält  es  sich  wenigstens  so  lange,  als  wir  in  der  Dampfma- 
schine nichts  als  die  rein  mechanischen  Vorgänge  betrachten,  so  lange  als 
wir  nicht  nach  anderen  lebendigen  Kräften  suchen,  als  nach  denjenigen, 
welche  die  sichtbaren  Theile  der  Maschine  besitzen.  Die  Schwierig- 
keit verschwindet  jedoch,  sobald  als  wir  auf  die  lebendigen  Kräfte  der 
Wanne  achten.  Durch  die  Thätigkeit  der  Maschine  entnimmt  der  Dampf 
durch  seine  Bildung  bei  jedem  Kolbenzuge  dem  Dampfkessel  Wärme, 
er  überträgt  dagegen  Wärme  in  den  Gondensator,  in  welchem  er  flüssig 
wird.  Sind  diese  beiden  Wärmemengen  einander  gleich,  so  bleibt  der 
Gegensatz,  den  wir  verschwinden  lassen  möchten,  in  voller  Kraft  be- 
stehen; sind  dieselben  dagegen  ungleich,  ist  die  Wärmemenge,  die  der 
Condensator  empfängt,  kleiner  als  die  Wärmemenge,  welche  der  Kessel 
abgiebt,  so  ist  die  Schwierigkeit  gelöst.  Das  Verschwinden  einer  be- 
stimmten Wärmemenge  bei  den  auf  einander  folgenden  Veränderungen 
entspricht  in  der  That  nach  den  neuen  Grundsätzen  dem  Vernichtet- 
werden einer  bestimmten  Menge  lebendiger  Kraft. 

In  derselben  Zeit,  in  welcher  ausserhalb  der  Maschine  eine  Arbeit 
von  derselben  geleistet  wird,  oder  eine  Entwickelung  lebendiger  Kräfbe 
stattfindet,  verschwindet  im  Inneren  eine  äquivalente  Menge  lebendiger 
Kraft,  und  den  allgemeinen  Gesetzen  der  Mechanik  wird  Genüge  geleistet. 

Um  diese  Auseinandersetzung  zu  rechtfertigen,  bedarf  es  expe- 
rimenteller Beweise.  Man  muss  dazu  sowohl  einestheils  die  Arbeit 
der  Maschine  messen,  als  anderentheils  den  Wärme verlust,  deren  Sitz  sie 
ist,  und  wenn  unsere  Betrachtungen  richtig  sind,  so  muss  zwischen  diesen 
beiden  Grössen  ein  bestimmtes  Verhältniss  bestehen. 

Die  Nothwendigkeit   des  Bestehens   eines   solchen  constanten   Ver- 
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hiltnisBes  wird  Ihnen  einlenchtend  sein,  ohne  dass  ich  die  Details  der 
Betrachtungen  wiederhole,  durch  welche  ich  bei  Erörterung  der  Reibung 
eine  analoge  Schlussfolgerung  hergestellt  habe. 

Für  jede  Wärmeeinheit,  welche  in  der  Maschine  yerschwindet, 
mässten  ausserhalb  derselben  425  mechanische  Arbeitseinheiten  geliefert 
werden,  oder  es  muss  sich  eine  gleiche  Menge  lebendiger  Kraft  entwickeln. 

Der  Versuch  ist  schwierig,  und  in  ganz  anderer  Weise  schwierig, 
als  es  die  Versuche  Joule's  über  die  Reibung  waren.  Er  ist  indessen 
OBter  gleich  guten  Umständen  geliefert  worden,  und  ohne  auf  alle  Ein- 
zeDieiten  dieses  Gegenstandes  einzugehen,  will  ich  anschaulich  zu  machen 
äizchen,  aus  welchen  Operationen  er  zusammengesetzt  werden  musste. 
Id  emer  Maschine,  welche  in  dem  Stadium  ihrer  gleichförmigen  und 
normalen  Thätigkeit  angekommen  war,  wurde  die  Dampfinenge  gemessen, 
die  durch  eine  bestimmte  Anzahl  Kolbenstdsse  consumirt  wurde;  der 
physikalische  Zustand,  in  welchem  dieser  Dampf  aus  dem  Kessel  in  den 
Cylinder  gelangte,  wurde  genau  bestimmt,  indem  man  Temperatur  und 
Dmck  des  Dampfes  genau  maass;  auch  suchte  man  solche  Verhältnisse 
kerzastellen ,  dass  er  in  dem  Cylinder  anlangte,  ohne  mit  einer  erheb- 
lichen Menge  mechanisch  mit  fortgerissener  Flüssigkeitströpfchen  be- 
laden und  ohne  über  seinen  Sättigungsgrad  erhitzt  zu  sein.  Diese  ge- 
gebenen Grössen  gestatten  in  Verbindung  mit  der  Kenntniss  der  ge- 
sammten  Verdampfungswärme,  die  ans  den  Untersuchungen  Regnault's 
l^ekannt  sind,  mit  Sicherheit  die  Wärmemenge  zu  berechnen,  welche  in 
eiaer  bestimmten  Zeit  verbraucht  wird,  um  das  aus  dem  Condensator 
geschöpfte  Wasser  in  Dampf  zu  verwandeln  0. 

Anderentheils  kann  man  ohne  grosse  Schwierigkeit  die  Wärmemenge 
bestimmen,  welche  in  derselben  Zeit  in  den  Condensator  übergeführt 
wird.  Es  genügt  hier  die  Menge  kalten  Wassers  zu  bestimmen,  die  man 
zoführen  muss,  um  in  diesem  Theile  der  Maschine  die  Temperatur  trotz 
des  unaufhörlichen  Eintrittes  von  Dampf  constant  zu  erhalten.  Es  muss 
^  femer  die  Temperatur  des  Condensators  und  diejenige  des  Reservoirs 
l>eohachtet  werden,  aus  dem  das  Abkühlungswasser  geschöpft  wird  '). 


*)  Et  sei  T  die  Yerdampfangswärme.  Wenn  das  Wasser,  welches  yerdampft  wer- 
■leii  mU,  mit  der  Temperatur  Null  in  den  Kessel  eingeführt  würde,  so  erfordei*t  die 
Bildong jeder  Gewichtseinheit  Dampf  nach  Regnault's  Bestimmungen  den  Aufwand  von 

606,5  H-  0,305  T 
Winneeinbeiien.  Das  Wasser  wird  aus  einem  Condensator  hei  der  Temperatur  t  ge- 
bommen,  es  wird  daher  der  Aufwand  um  die  Wärmemenge  vermindert,  welche  noth- 
w^ftdig  itt,  um  die  Gewichtseinheit  Wasser  von  0^  auf  fi  zu  erwärmen;  das  sind 
t  Wännceiiiheiten,  wenn  man  die  specifische  Wärme  des  Wassers  als  constant  und  gleich 
1  uuümmt.  Diese  Annahme  ist  zwischen  den  Temperaturgrenzen,  welche  der  Conden- 
*'»tor  nie  üherschreitet,  ziemlich  streng  richtig.  V. 

')  Wir  bezeichnen  mit  I  die  Temperatur  des  Condensators,  mit  O  die  Temperatur 
^  mit  j)  das  Gewicht  des  in  einer  gegebenen  Zeit  eingespritzten  Wassers.  Die  durch 
«Üe  Coodensation  des  Dampfes  frei  werdende  und  die  vom  eingespritzten  Wasser  aufge- 
B4iDineiie  Wärmemenge  müssen  einander  gleich  sein,  mithin  ist  diese  Wärmemenge 
%W\i  deijenigen,  welche  nöthig  ist,  am  p  Gewichtseinheiten  Wasser  von  O^  auf  fi  zu 
whiuen,  sie  ist  also  gleich:  />  {'  —  ö).  V. 
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Der  calorimetrißche  Theil  der  Versuche  wurde  damit  geschlossen, 
dass  man  heiden  Messungsreihen  die  Wärmeverluste  zufügte,  die  vom 
Zusammenwirken  von  Strahlung,  Berührung  mit  der  Luft  und  von  der 
Leitung  herrührten.  Der  mechanische  Theil  war  der  schwierigste. 
Um  die  geleistete  Totalarheit  der  Maschine  zu  messen,  musste  man  sich 
hüten  die  Maschine  mit  einem  Prony' sehen  *)  Zaum  zu  hremsen  und 
die  gewohnlichen  Bestimmungen  vorzunehmen,  zu  denen  dieser  Apparat 
dient.  Man  würde  sonst  nur  die  nützliche  Arheit  bestimmt  haben,  welche 
die  Maschine  zu  produciren  im  Stande  ist,  und  man  hätte  die  von  den 
Widerständen  absorbirte  Arbeit  hinzufügen  müssen,  deren  genaue  Be- 
stimmung fast  unmöglich  ist.  Es  musste  ein  ganz  anderer  Weg  ein- 
geschlagen werden.  Es  ist  versucht  worden  den  Druck  des  Dampfes  auf 
die  Kolbeubasis  in  jedem  Augenblick  des  Kolbenhubes  zu  bestimmen  und 
mit  Hülfe  der  gebräuchlichen  Approximationsrechnungen  die  totale  Ar- 
beit zu  berechnen ,  die  in  der  Maschine  disponibel  sein  würde,  wenn  die 
passiven  Widerstände  unterdrückt  werden  könnten  •). 

Die  Noth wendigkeit  successive  Werthe  eines  Druckes  zu  bestimmen, 
der  sich  ungemein  rasch  ändert,  gestattet  nicht  die  gewöhnlichen  mano- 
metriscben  Apparate  zu  benutzen,  mit  denen  sich  die  elastische  Kraft 
eines  Dampfes  mit  fast  absoluter  Genauigkeit  messen  lässt.  Man  bedient 
sich  dazu  eines  Watt' sehen  Indicators,  der  vorher  nach  einem  Queck- 
silbermanometer  graduirt  worden  war.  Trotz  der  Ungenauigkeiten,  an 
denen  dieses  kleine  Instrument  leidet,  das  von  seinem  Erfinder  für  prak- 
tische Bedürfnisse  und  nicht  für  Zwecke  der  reinen  Wissenschaft  con- 
struirt  worden  ist,  so  haben  die  erhaltenen  Zahlen  auf  die  unzweideutigste 
Weise  auf  die  Frage  geantwortet,  die  man  sich  gestellt  hatte'). 

Die  Ausführung  der  grossen  und  mühsamen  Arbeit,  deren  Gang 
ich  Ihnen  auseinandergesetzt  habe,  verdankt  man  dem  Civilingenieur 
Hirn  in  Colmar,  welcher  sich  der  Hülfsmittel  einer  grossen  Spinnerei 


})  Man  sehe  über  den  Prony' sehen  Zaum:  Prony,  Ann.  de  phys.  et  de  chim. 
Bd.  19  (1821),  S.  165,  und  Ann.  des  mines  Bd.  8  (1823),  S.  189,  oder  Moritz  Rühl- 
mann,  Allgem.  Maschinenlehre  Bd.  1,  S.  185.  R. 

^  Der  Idee  nach  substituirt  man  in  jedem  Augenblicke  für  den  thatsächlichen 
Druck  des  Dammes  auf  den  Kolben  mittelst  einer  Rolle  die  bewegende  Wirkung  eines 
ohne  Reibung  niedersinkenden  Gewichtes,  so  dass  Bewegung  und  Kraft  der  Maschine 
nicht  geändert  werden.  Die  Arbeit,  welche  von  dem  Fall  des  Gewichtes  herrührt,  ist 
diejenige,  die  man  motorische  Arbeit  der  Maschine  nennt,  sie  ist  genau  der  Werth,  den 
man  aus  den  im  Texte  angegebenen  Messungen  herleiten  kann.  In  Wirklichkeit  findet 
eine  vollständige  Compensation  zwischen  der  positiven  und  negativen  Arbeit  der  Kräfte 
in  der  Maschine  statt;  das  Aufsteigen  des  Kolbens  ist  eine  sich  gleichbleibende  Wir- 
kung, und  der  unbekannte  Mechanismus,  in  Folge  dessen  dieses  Aufsteigen  statt  hat, 
entspricht  seiner  Wirkung  nach  der  Thätigkeit  einer  Kraft  von  angebbarer  Grösse. 
Man  kann  daher  ohne  Widerspruch  fortfahren  von  der  Arbeit  des  Dampfes  in  einer 
Maschine  zu  sprechen.  Man  wird  ferner  weiterhin  sehen,  dass  der  Dampf  höchst  wahr- 
scheinlich durch  die  Mittheilung  eines  Theilcs  der  lebendigen  Kraft  seiner  Moleküle  den 
Kolben  hebt.     Man  sehe  die  Anmerkung  ")  am  Ende  dieser  Vorlesungen.  V. 

*)  Bekanntlich  besteht  der  Watt'sche  Indicator  (siehe  Fig.  1)  aus  einem  kleinen 
metallischen  Cylinder  6',  in  dessen  Innerem  sich  ein  kleiner  Kolben  K  bewegt,  der  am 
Ende  einer  Feder  F  befestigt  Ist.      Der  Raum  unter  dem  Ko'ben    wird  mit  dem  Inn<*r»Mi 
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znr  Lösong  einer  abstract  wissenschaftlichen  Frage  zu  bedienen  wnsste. 
Nicht  mit  einer  Miniaturmaschine  einer  wissenschaftlichen  Sammlung 
oder  in  dem  Räume  eines  Laboratoriums,  sondern  an  Maschinen  von 
100  und  200  Pferdekräften  und  in  den  Arbeitssälen  der  Industrie  sind 
alle  Messungen  angestellt  worden.  Diese  Umstände  sind  nach  zwei  Seiten 
hin  besonders  günstig,  denn  einestheils  beseitigen  sie  von  vornherein  alle 
Ausstellungen,  welche  die  Praktiker  gegen  das  zu  erheben  lieben,  was 
sie  Cabinetsversuche  nennen,  anderentheils ,  und  dieser  Vorzug  ist  noch 

Fig.  1. 


wesentlicher,  bt  zufolge  der  grossen  Dimensionen  der  Apparate  und  der 
langen  Dauer  der  Experimente  der  Einfluss  jener  tausend  zufalligen 
Störungen,  welche  stets  bei  neuen  Versuchen  auftreten,  dadurch  abge- 
schwächt worden,  dass  sich  dieselben  sehr  oft  wiederholten  und  sich  da- 
durch, dass  sie  mit  gleicher  Wahrscheinlichkeit  bald  in  dem  einen,  bald 
in  dem  anderen  Sinne  auf  die  Resultate  einwirken,  compensirt  haben. 

Richtig  interpretirt  liefemdie  Versuche  Hirn' s  die  Resultate,  welche 
Sie  ohne  Zweifel  erwarten.   Sie  zeigen,  dass  der  Dampf  wirklich  weniger 


den  Cjlinders  einer  Dampfmaschine  in  Verbindung  gesetzt.  Je  nachdem  der  Druck 
hoher  oder  niedriger  als  der  Atmosphärendruck  ist,  hebt  sich  der  Kolben  oder  fällt. 
Ein  Stift  Gf  der  an  der  Kolbenbewegung  Theil  nimmt,  zieht  auf  einem  Papierstreif, 
der  ron  einem  Uhrwerk  vorübergeführt  wird,  eine  stetige  Curve.  Wäre  der  Kolben  des 
Imlicators  ohne  Reibung  beweglich,  so  würde  die  Fläche  der  so  gezogenen  Curve,  von 
d<»r  geraden  Linie  aus  gezählt,  die  der  Stift  zeichnet,  wenn  der  Druck  im  Inneren  gleich 
finer  Atmosphäre  ist,  proportional  dem  Ueberschusse  der  elastischen  Kraft  des  Dampfes 
über  den  Atmosphärendruck  sein,  und  die  totale  disponible  Arbeit  würde  durch  eine  ein- 
fache Quadratur  gegeben  sein.  Man  sieht  aber  leicht  ein,  dass  es  unmöglich  ist,  den 
Kinfluss  der  Reibung  durch  eine  beliebige  empirische  Graduirung  zu  corrigiren. 
Yerdet-Bahlmann,  ICachan.  W&rmetheorie.  2 


Digitized  by 


Google 


18  Mechanische  Wännetheorie. 

Wärme  in  den  Condensator  überträgt,  als  er  dem  Kessel  entnimmt, 
und  dass  die  im  Inneren  der  Maschine  consnmirte  Wärmemenge  projxir- 
tional  der  wirklichen  Arbeit  des  Dampfes  ist.  Das  Verhältnise  dieser 
beiden  Quantitäten  liefert  eine  neue  Bestimmung  des  mechanischen 
Aequivalentes  der  Wärme,  die  sich  den  vorhergenannten  Bestimmungen 
Joule^s  und  Favre^s  nähert.  Wenn  auch  thatsächlich  die  einzelnen 
Resultate,  die  man  aus  den  Hirn* sehen  Versuchen  ziehen  kann,  in  ziem- 
lich weiten  Grenzen  schwanken,  so  ist  ihr  Mittel werth,  die  Zahl  413 
genau  gleich  der  Zahl,  die  Favre  bei  seinen  Versuchen  über  die  Reibung 
des  Stahles  gefunden  hat,  und  wenig  verschieden  von  denen,  die  Joule 
gegeben  hat.  Ich  mnss  eingestehen,  dass  Hirn  ganz  andere  Schlüsse 
aus  seinen  Versuchen  gezogen  hat,  aber  ich  glaube,  Sie  werden  kaum 
geneigt  sein,  seine  Theorie  correct  zu  finden.  Er  vergleicht  nämlich  den 
Wärmeverbrauch  seiner  Maschine  nicht  mit  der  ganzen  Arbeit  des 
Dampfes,  sondern  mit  dem  Bruchtheile  der  Arbeit,  welche  der  Expansion 
desselben  entspricht.  Sie  werden  mir  jedenfalls  beistimmen,  dass  das 
Zulassen  einer  solchen  Unterscheidung  der  beiden  Theile  der  Arbeit  der 
Maschine  gleichbedeutend  mit  der  Annahme  ist,  dass  in  der  der  Expansion 
vorausgehenden  Periode,  in  welcher  die  Maschine  mit  vollem  Dampfe 
arbeitet,  ihre  Arbeit  aus  Nichts  geschaffen  sei,  und  die  gerecht«  Hoch- 
schätzung, die  ich  Ihnen  für  die  Verdienste  des  geschickten  und  ge- 
wissenhaften Experimentators  ein  zuflössen  wünschte ,  wird  Sie  nicht 
hindern  die  Irrthümer  seiner  Schlussfolgerungen  anzuerkennen.  (Man 
sehe  die  Anmerkungen  2)  und  3)  am  Schlüsse  dieser  Vorlesungen.)  *); 


VI. 

Ich  hoffe,  Sie  werden  nun  mit  Vertrauen  den  Verallgemeinerungen 
folgen,  die  ich  Ihnen  jetzt  vorlegen  will.  Wir  sind  jetzt  thatsächlich 
auf  zwei  entgegengesetzten  Wegen  zu  denselben  Resultaten  gekommen. 
Das  Studium  zweier  Erscheinungen  von  so  sehr  verschiedener  Art  hat 
uns  gezeigt,  dass,  sobald  alle  Wärme  in  mechanische  Arbeit  verwandelt 
wird,  in  beiden  Fällen  ein  und  dasselbe  numerische  Verhältniss  die  eine 
Umwandlung  mit  der  anderen  verbindet.  Jch  könnte,  ohne  gegen  die 
Regeln  der  experimentellen  Methode  zu  sündigen,  von  Ihnen  verlangen, 
hierin  eine  ganz  allgemeine  Beziehung  anzuerkennen,  indem  ich  Ihnen 
ins  Gedächtniss  zurückrufe,  dass  die  grössten  wissenschaftlichen  Ent- 
deckungen meistentheils  nicht  das  Resultat  einer  grösseren  Anzahl  von 
Versuchen  oder  besser  übereinstimmender  Beweisführungen  gewesen  sind. 
Aber  ich  möchte  auch  jeden  Schein  eines  Zweifels  entfernen,  und  Ihnen 
zeigen,  dass  es  unmöglich  ist,  dass  zwei  verschiedene  Versuchsreihen  für 


')  Man  beachte  aber  auch  das  Postscriptuin  Verdefn,  in  welchem  darauf  aiit- 
nierksam  jjemacht  wird,  dass  Hirn  in  späteren  Arbeiten  *<einen  [rrthuni  anerkannt  und 
seine  Versuche  richtig  interpretirt  hat.  H. 
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den  Werth  des  Tnechaniscben  Wärmeäquivalentes  thatsächHch  verschie- 
dene Werthe  geben  können,  d.  h.  zwei  Werthe,  deren  Differenz,  wenn 
eine  solche  stattfindet,  nicht  vollkommen  den  nnvermeidlichen  Beobach- 
tangsfehlem  zngeschrieben  werden  könnte. 

Bezeichnen  wir  nämlich  mit  J  den  Werth  des  mechanischen  Aequi- 
Talentes  der  Wärme  ^),  wie  dasselbe  ans  den  Erscheinungen  hergeleitet 
i4,  welche  bei  Dampfmaschinen  stattfinden,  und  setzen  wir  für  einen 
Augenblick  voraus,  dass  dieser  Werth  nicht  mit  demjenigen  überein- 
rtimme,  der  aus  einer  anderen  Art  von  Erscheinungen  abgeleitet  ist. 
Setzen  wir  z.  B.  voraus,  dass  man  im  Stande  wäre  durch  Aufwand  der 
Arbeitsmenge  L  eine  grössere  Wärmemenge  als 

J 

hervorzubringen.     Bezeichnen  wir  diese  Wärmemenge  durch 

und  nehmen  wir  an,  dass  dieselbe  in   einer  Dampfmaschine  zum   Ver- 
brauch käme.     Dann  würde  man  mit  dieser  eine  Arbeitsmenge  gleich 

erhalten,  oder,  was  auf  dasselbe  herauskommt,  man  würde  im  Schwung- 
rade dieser  Maschine  eine  lebendige  Kraft  gleich 

i  (1    +   Ä) 

anhäufen. 

Diese  lebendige  Kraft  seiner  Drehung  könnte  angewendet  werden, 
am  hei  ihrem  Verschwinden  wiederum  die  erste  Erscheinung  hervor- 
zabringen,  dieselbe  könnte  folglich  dazu  dienen,  eine  Wärmemenge  gleich 

ZU  entwickeln. 

Der  Verbrauch  dieser  zweiten  Wärmemenge  in  der  Dampfmaschine 
^rde  dem  Scbwungrade  derselben  eine  lebendige  Kraft  gleich 

i  (1  +  Ä)«, 

,  niithin  eine  Geschwindigkeit  ertheilen,  welche  grösser  als  diejenige  ist, 
^e  es  am  Ende  der  ersten  Operation  besass. 

Die  Dampfmaschine  aber  und  die  anderen  Apparate  irgend  welcher 
Art,  durch  welche  die  Arbeit  in  Wärme  umgesetzt  wird,  können  jetzt 
Wachtet  werden,  als  ob  sie  ein  einziges  System  bildeten,  welches  ledig- 
lich den  Wirkungen  der  Körper  ausgesetzt  ist,  aus  welchen  es  besteht. 
£^  würde  sich  also   aus  unserer  Voraussetzung  ergeben,  dass  in  zwei 

^)  Zu  Ehren  Joulc's  wollen  wir  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme  mit 
J  '"ezeifhoen,   da   wir   dieflem    Gelehrten    den    ersten   genauen   Werth   dieser  Zahl    ver; 
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verschiedenen   Zeitpunkten ,    in   welchen   alle   gegenseitigen   Lagen    der 
Körper  identisch  sind,  die  lebendigen  Kräfte  saccessive  die  Werthe 

X  (1  -f  Ä)  und  L  (l  +  hy 
hatten.    Das  Perpetnam  mobile  wäre  also  hergestellt.  Die  Voraussetzung 
ist  demnach  unmöglich. 

Betrachten  wir  nun  umgekehrt  eine  Erscheinung,  bei  der  sich  Wärme 
in  Arbeit  umsetzt  und  setzen  voraus,  dass  es  möglich  sei,  durch  den 
Verbrauch  einer  Wärmemenge  Q  eine  grössere  Arbeitsleistung  hervor- 
zubringen, als  das  Product  QJ.  Als  Folge  dieser  neuen  Voraussetzung 
wird  sich  ein  dem  vorigen  ähnlicher  Widerspruch  ergeben.  Es  musa 
für  diese  Auseinandersetzungen  bemerkt  werden,  dass  die  Dampfmaschine 
ein  umkehrbarer  Apparat  ist;  für  gewöhnlich  dient  sie  um  Arbeit  zu  er- 
zeugen und  Wärme  zu  verbrauchen,  sie  kann  aber  auch  unter  der 
Einwirkung  einer  bewegenden  äusseren  Kraft  in  einer  ihrer  gewöhnlichen 
Thätigkeit  entgegengesetzten  Richtung  laufen,  und  dazu  verwendet 
werden,  durch  Arbeit,  die  sie  verbraucht,  Wärme  zu  erzeugen.  Die 
durch  die  Wirkung  einer  äusseren  Kraft  hervorgebrachten  Bewegungen 
des  Kolbens  veranlassen  allmählich  eine  Verdampfung  des  Wassers  im 
Condensator  und  werden  eine  Compression  des  so  hervorgebrachten 
Dampfes  im  Cy linder,  femer  eine  Umwandlung  in  gesättigten  Dampf  von 
der  Temperatur  des  Kessels  hervorbringen  und  schliesslich  den  Dampf 
in  den  flüssigen  Zustand  überführen. 

Der  Dampf  bringt  alsdann  wirklich  dem  Kessel  mehr  Wärme  zu, 
als  er  dem  Condensator  entnimmt,  es  findet  jedesmal  ein  Aufwand  von 
Arbeit  und  eine  Erzeugung  von  Wärme  statt.  Um  ein  Perpetuum  tao- 
bile  zu  erhalten,  wäre  nun  nichts  mehr  nöthig,  als  eine  Dampfmaschine, 
deren  Gang  umgekehrt  wäre,  mit  einem  Apparat  zu  einem  Ganzen  zu 
verbinden,  welcher  der  Voraussetzung  nach  bei  Verbrauch  einer  Wärme- 
menge Q  eine  grössere  Arbeitsmenge  hervorbrächte,  als  Q  J,  Ich  brauche 
endlich  wohl  kaum  zuzufügen,  dass  man  auf  ganz  ähnliche  Weise  be- 
weisen könnte,  dass  kein  Vorgang  für  das  mechanische  Aequivalent  der 
Wärme  eine  kleinere  Zahl  liefern  kann,  als  eben  die  Zahl  J.  Es  ist  also 
ein  ganz  allgemeines  Naturgesetz,  auf  das  uns  unsere  Schlussfolgerung'en 
.geführt  haben.  Versuchen  wir  dasselbe  in  einer  Reihe  von  Sätzen  zu 
formuliren,  die  seinen  Inhalt  genau  ausdrücken  und  seine  Anwendbarkeit 
schon  im  Voraus  erkennen  lassen. 

1)  Was  wir  „Wärmeentwickeln"  nennen,  das  heisst  den  ponde- 
rablen  oder  den  imponderablen  Molekülen  eines  oder  mehrerer  Körper 
eine  gewisse  Menge  lebendiger  Kraft  mittheilen;  wenn  die  Körper  dabei 
ihr  Volumen  ändern,  wird  ausserdem  eine  Arbeit  geleistet,  welche  einer 
bestimmten  Menge  lebendiger  Kraft  äquivalent  ist. 

2)  Bei  jeder  Anwendung  der  Arbeitsgleichung  ist  es  nöthig,  sowohl 
den  sichtbaren  lebendigen  Kräften,  als  auch  der  entbundenen  oder  ab~ 
sorbirten  Wärme  durch  das  mechanische  Aequivalent  derselben  Rechnung 
zu  tragen. 
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3)  In  allen  Fällen,  in  denen  keine  Aequivalenz  zwischen  der  Summe 
der  Arbeiten  der  Kräfte  und  der  Aenderung  der  lebendigen  Kräfte  statt- 
findet, oder  wenn  diese  Aequivalenz  scheinbar  nur  durch  Einführung 
einer  empirischen  Gleichung  hergestellt  wird,  wie  z.  B.  durch  Einführung 
einer  Arbeit  der  Reibung,  oder  durch  Voraussetzung  eines  Verlustes 
lebendiger  Kraft«  bei  dem  Stoss  von  Körpern,  geht  neben  den  mecha- 
nischen Erscheinungen  eine  Wärmeerscheinung  her,  durch  welche  die 
Aequivalenz  wieder  hergestellt  wird. 

4)  Wenn  die  Summe  der  Arbeiten  der  Kräfte  die  Zunahme  der 
'^amme  der  lebendigen  Kräfte  übersteigt,  besteht  die  Wärmeerscheinung 
in  einer  Entwickelung  von  Wärme,  und  es  werden  genau  so  viele  Wärme- 
einheiten entwickelt,  als  es  425  Einheiten  im  Ueberschusse  der  Arbeit 
ober  das  Anwachsen  der  Summe  der  lebendigen  Kräffce  giebt. 

5)  Ist  endlich  die  Summe  der  Arbeiten  der  Kräfte  geringer  als  die 
Zunahme  der  Summe  lebendiger  Kräfte,  so  ist  die  Wärmeerscheinung 
eine  Warmeabsorption,  und  es  verschwinden  so  viele  Wärmeeinheiten, 
als  es  425  Einheiten  im  Ueberschusse  des  Anwachsens  der  lebendigen 
Kräfte  über  die  Summe  der  Arbeit  der  Kräfte  giebt  *). 

Ist  es  nöthig,  Ihnen  die  Wichtigkeit  dieser  Gesetze  zu  entwickeln? 
Wer  erkennt  nicht,  dass  dieselben  nicht  weniger  als  eine  vollständige 
Wiederdurchsicht  der  Wissenschaft  fordern?  Wer  begreift  nicht,  dass 
jeder  Versuch,  der  sich  schliesslich  auf  Bewegungen  bezieht,  unter  die 
Macht  dieser  mechanischen  Gesetze  fallt,  und  eine  Anwendung  der 
Gleichung  der  lebendigen  Kräfte  mit  sich  führt?  Wer  sollte  nicht  ein- 
sehen, dass  jede  Anwendung,  in  welcher  m^n  nicht  auf  die  neuen  Prin- 
cipien  Rücksicht  genommen  hat,  zurückzuweisen  ist,  sobald  ^Is  man  weiss 
oder  auch  nur  vermuthet,  dass  Wärmeerscheinungen  mit  den  mecha- 
nischen Erscheinungen  verbunden  sind.  Ich  wage  zu  behaupten,  dass  es  • 
nicht  eine  Wissenschaft  giebt,  die  sich  der  Nothwendigkeit  dieser  neuen 
Prüfung  entziehen  kann,  die  Physiologie  und  Astronomie  haben  hier 
ebenso  gut  das  gleiche  Bedürfniss,  wie  die  Physik  und  Chemie.  Sie 
werden  den  Beweis  hierfür  in  der  folgenden  Auseinandersetzung  finden. 

Diese  Revision  der  wissenschaftlichen  Resultate  ist  übngens  nicht 
bloss  eine  mühevolle  Correctionsarbeit,  die  uns  höchstens  die  Hoffnung 
lässt,  in  den  Erscheinungen  die  Wirkung  irgend  welcher  Störungsursachen 
zn  entdecken,  deren  Einfluss  mehr  oder  weniger  schwer  zu  berechnen 
ist,  oder  die  eine  Vervollkommnung  der  numerischen  Bestimmungen 
irgend  welcher  Coefficienten  liefern  wird;  sie  ist  eine  der  fruchtreichsten 
Studien,  welche  wahre  Wissenschaft  vornehmen  kann,  und  sehr  geeignet, 
Beziehungen  zwischen  scheinbar  äusserst  verschiedenen  Erscheinungen 
herzustellen.  Das  einzige  Beispiel  der  Reibung  lässt  uns  schon  erkennen, 
was  die  neue  Theorie  uns  über  Gegenstände  zu  liefern  im  Stande  ist, 
die  man  schon  sehr  gut  zu  kennen  glaubte. 
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VII. 

Wir  wollen  nun  dazu  übergehen,  den  Werth  dieser  Betrachtungen^ 
so  weit  als  dies  innerhalb  der  engen  Grenzen  möglich  ist,  die  wir  uns 
stellen  müssen,  zu  erproben.  Von  den  ersten  Schritten  an  Werden  will 
sehen,  dass  uns  dieselben  nicht  lediglich  zu  oberflächlichen  Annähemngeu^ 
sondern  zu  bestimmten  Gleichungen  fuhren,  deren  numerischor  Vergleich 
mit  dem  Experimente  möglich  ist.  Der  fortwährende  Erfolg  dieser  Ver- 
gleichungen  wird  eine  Bestätigung  a  posteriori  für  die  absolute  Allge- 
meinheit bilden,  die  wir  dem  neuen  Principe  zugeschrieben  haben.  Be- 
schäftigen wir  uns  an  erster  Stelle,  wie  dies  sehr  natürlich  ist,  mit  den 
Aenderungen,  welche  die  Wirkung  der  Wärme  im  Volumen  und  Zustande 
der  Körper  hervorbringt. 

Ich  brauche  Ihnen  nicht  ins  Gedächtniss  zurückzurufen,  dass  jeder 
Körper,  dessen  Temperatur  sich  ändert,  sein  Volumen  ändert,  und  daFF, 
wenn  die  Temperatur  bei  diesen  Aenderungen  gewisse  für  jeden  Körper 
charakteristische  Werthe  erreicht,  jene  plötzlichen  Umänderungen  er- 
folgen, in  welchen  die  Körper  aus  dem  festen  Zustand  in  den  flüssigen  und 
aus  dem  flüssigen  in  den  gasförmigen  übergehen  und  umgekehrt.  Kein 
Theil  der  Wissenschaft  ist  in  unserer  Zeit  häufiger  behandelt  worden, 
und  dennoch  scheint  kaum  einer  weniger  fortgeschritten  zu  sein.  Die 
Gapitel,  welche  selbst  in  den  neuesten  Lehrbüchern  der  Physik  hierüber 
handeln,  enthalten  nicht  mehr  als  die  Auseinandersetzung  sehr  genauer 
experimenteller  Methoden,  um  zuverlässige  Werthe  des  Ausdehnungs- 
coefflcienten,  'der  specifisohen  Wärme  und  latenten  Wärme  zu  erzielen, 
und  als  Tabellen,  in  denen  diese  numerischen  Werthe  in  bestimmter 
Reihenfolge  in  Gruppen  geordnet  sind;  diese  Erscheinungen  vrerden 
aber  immer  dargestellt ,  als  ob  die  eine  von  der  anderen  ganz  unab- 
hängig wäre. 

Gewiss  ist  dieser  Mangel  von  Beziehungen  zwischen  den  verschie* 
denen  Eigenschaften  desselben  Körpers  oder  den  ähnlichen  Eigenschaften 
verschiedener  Körper  höchst  unbefriedigend.  So  lange  als  kein  Band 
zwischen  den  einzelnen  Thatsachen  besteht ,  bilden  die  besten  Beobach- 
tungen noch  ebensowenig  eine  Wissenschaft,  als  die  best  bearbeiteten 
Steine,  nach  ihrer  Grösse  und  nach  der  Aehnlichkeit  ihrer  Gestalt  ge- 
ordnet, ein  Gebäude  bilden. 

Es  ist  jedenfalls  der  Beachtung  werth,  dass  wirkliche  Fortschritte 
der  Wissenschaft  in  einer  gewissen  Epoche  diese  Situation  eher  ver- 
schlimmert als  verbessert  haben.  Allmählich  hat  sich  nahezu  in  der 
Physik  das  ereignet,  was  in  der  Astronomie  eingetreten  wäre,  wenn  die 
Vervollkommnung  der  Beobachtungsmethoden  rascher  vorwärts  geschritten 
wäre,  als  die  Vervollkommnung  der  Theorie ;  wenn  z.  B.  die  Entdeckung^ 
der  Achromasie  oder  die  modernen  Fortschritte  in  der  Herstellung  von 
Theilkreisen   unmittelbar  der  Veröfi*entlichung  der  Keppler' sehen  Re- 
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geln  gefolgt  wären,  statt,  wie  dies  der  Fall  war,  erst  lange  nach  der 
Entdeckung  der  allgemeinen  Gesetze  der  Gravitation  aufzutreten.  Vor 
ungefähr  dreissig  Jahren  besass  die  Wissenschaft,  oder  sie  glaubte  viel- 
mehr den  Eeppler' sehen  Regeln  analoge  Regeln  in  dem  Mario tte' sehen 
Gesetze,  dem  Gesetze  der  Ausdehnung  djer  Gase  ^)  und  den  Gesetzen  von 
Dulong,  Petit  und  Neumann  über  die  specifischen  Wärmen  zu  be- 
sitzen. Die  bewunderungswürdige  Vervollkommnung  experimenteller 
Methoden,  die  seit  jener  Zeit  eingetreten  ist,  und  für  die  ich  Sie  bloss 
an  die  Namen  Rudberg,  Magnus  und  Regnault  zu  erinnern  brauche, 
imtte  zur  unmittelbaren  Folge,  dass  die  Abweichungen  von  diesen  Ge- 
setzen bemerklich  wurden,  und  keine  theoretische  Auffassung  gestattete, 
auch  nur  die  Möglichkeit  vorauszusehen,  wie  es  gelingen  würde,  diese 
Gesetze  und  ihre  Abweichungen  auf  dieselbe  Ursache  zurückzufuhren. 
Die  Wichtigkeit  dieser  Gesetze  selbst  schien  alsbald  auf  die  von  empi- 
rischen Formeln  herabzusinken,  die  mehr  oder  weniger  genügend  sind, 
in  angenäherter  Weise  den  allgemeinen  Gang  der  Erscheinungen  dar- 
zustellen. So  schien  sich  nach  Und  nach  die  Wissenschaft  selbst  zu 
zerstören.  Die  mechanische  Wärmetheorie  hat  hier  nun  Alles  verändert; 
sie  hat  nicht  nur  die  Erscheinungen  von  Neuem  neben  einander  gestellt, 
sondern  sie  hat  die  Auffassungsweise  derselben  von  Grund  aus  geändert; 
in  vielen  Fällen  hat  sie  sogar  das  Geheimniss  der  Störungen  aufgedeckt.' — 
Setzen  wir  voraus,  es  werde  einem  Körper  eine  bestimmte  Wärmemenge 
mitgetheilt,  so  ändert  sich  sein  Volumen,  und  die  Gesammtheit  seiner 
Eigenschaften  erleidet  eine  Aenderung,  die  wir  dadurch  ausdrücken,  dass 
wir  sagen,  seine  Temperatur  sei  eine  höhere  geworden.  Wenn  man  aber 
im  Verbältniss,  als  sich  ein  Körper  erwärmt,  entsprechend  den  äusseren 
Druck  auf  seine  Oberfläche  ändert,  so  kann  man  seine  Ausdehnung  voll- 
ständig verhindern,  und  man  findet,  dass  im  zweiten  Falle  die  Wärme- 
menge, welche  nöthig  ist,  um  seine  Temperatur  zu  erhöhen,  geringer  ist, 
als  im  ersten  Falle.  Ist  die  Temperaturerhöhung  in  beiden  Fällen  gleich 
einer  willkürlich  gewählten  Einheit  irgend  einer  Thermometerscala,  so. 
sind  die  beiden  Wärmemengen,  um  die  es  sich  handelt,  die  eine  die 
{>pecifische  Wärme  bei  constantem  Drucke,  die  andere  die  specifische 
Wärme  bei  constantem  Volumen.  Ihr  Unterschied  ist  die  latente  Wärme 
der  Ausdehnung.  Der  Ausdruck  „latente  Wärme"  will  hier  einfach  sagen, 
(kss  die  Wärmemenge,  welche  so  bezeichnet  wird,  den  Körpern  mitgetheilt 
worden  ist,  ohne  dass  dieselbe  einen  thermometrischen  Effect  hervorbringt. 
Was  aber  drückt  bei  mechanischer  Auffassung  diese  Beschreibung 
der  Erscheinung  aus?  Einen  Körper  erhitzen,  Wärme  einer  Wärmequelle 
entziehen,  um  sie  in  eine  andere  übergehen  zu  lassen,  heisst  die  leben- 
dige Kraft  der  Wärmequelle  um  eine  bestimmte  Menge  verkleinem  und 
in  dem  Körper  mechanische  Vorgänge  veranlassen,  die  dieser  Verminde- 
rung äquivalent  sind.     Wird  das  Volumen  unveränderlich  erhalten,  so 
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beschränken  sich  diese  Erscheinungen  auf  ein  Anwachsen  der  Summe 
der  lebendigen  Kräfte  und  yielleicht  auf  eine  Aenderung  der  gegen- 
seitigen Lagen  der  Moleküle,  welche  von  einer  gewissen  Arbeit  ihrer 
gegenseitigen  Wirkungen  begleitet  ist  ^).  Bleibt  der  Druck  constant,  so 
wächst  das  Volumen,  es  entsteht  eine  neue  Arbeit,  in  der  man  zwei  ver- 
schiedene Theile  unterscheiden  muss.  Zunächst  nehmen  die  Abstände 
der  Moleküle  zu,  während  ihrer  gegenseitigen  Wirkungen  streben  sie  in 
den  alten  Lagen  festzuhalten,  es  findet  also  eine  Arbeit  der  gegenseitigen 
Wirkungen  statt,  die  man  „innere  Arbeit"  nennen  kann  und  die  man 
als  eine  negative  betrachten  kann,  da  die  Molekularkräfte  den  hervor- 
gebrachten Verschiebungen  zu  widerstreben  suchen.  Zweitens  vollzieht 
sich  die  Ausdehnung  des  Körpers  trotz  des  Druckes,  der  auf  seiner  Ober- 
fläche lastet;  die  Angriffspunkte  des  Druckes  verschieben  sich  also  ent- 
gegengesetzt der  Richtung,  in  welcher  diese  Kräfte  wirken.  Dies  ent- 
spricht einer  zweiten  Arbeit,  welche,  wie  die  vorhergehende,  negativ  ist, 
und  „äussere  Arbeit"  genannt  werden  kann.  Der  Ueberschuss  der 
specifischen  Wärme  bei  constantem  Druck  über  die  specifische  Wärme 
bei  constantem  Volumen,  die  latente  Wärme  der  Ausdehnung  ist  mit- 
hin eine  bestimmte  Menge  lebendiger  Kräfte,  welche  in  derselben  Zeit 
in  der  Wärmequelle  verschwindet,  während  welcher  sich  diese  Arbeiten 
vollziehen.  Ausgedrückt  in  Wärmeeinheiten  muss  sie  gleich  dem  Quo- 
tienten aus  der  Summe  beider  Arbeiten  und  dem  mechanischen  Wärme- 
äquivalente sein. 

Beachten  Sie  gefälligst  das  doppelte  Ergebniss  unserer  Betrachtungen. 
Zuerst  wird  uns  begreiflich  gemacht,  was  latente  Wärme  ist;  es  wird 
gelehrt,  dass  es  diejenige  Wärme  ist,  welche  zerstört  wird,  indem  sie 
Arbeit  leistet,  und  welche  wieder  hergestellt  werden  kann,  wenn  durch 
eine  äussere  Kraft  eine  gleiche  Arbeit  von  entgegengesetztem  Vorzeichen 
geleistet  wird. 

An  zweiter  Stelle  stellen  sie  ein  numerisches  Verhältniss  her  zwi- 
. sehen  zwei  physikalischen  Constanten,  die  scheinbar  von  einander  unab- 
hängig sind,  und  der  mechanischen  Arbeit,  welche  einer  bestimmten 
Veränderung  entspricht. 

Leider  ist  diese  Beziehung  in  der  Form,  in  der  sie  sich  von  selbst 
ergiebt,  von  keinem  Nutzen.  Von  zwei  Ausdrücken,  deren  Summe  die 
linke  Seite  der  Gleichung  bildet,  kann  nur  der  eine,  die  „äussere  Arbeit'', 
mit  Sicherheit  berechnet  werden.  Diese  ist  ersichtlich  gleich  dem  Producte 
aus  dem  Drucke  und  d^em  Wachsthum  des  Volumens  und  mithin  erheb- 
lich bei  den  Gasen  und  Dämpfen,  dagegen  sehr  klein  bei  den  flüssigen 
und  festen  Körpern.  Die  innere  Arbeit  dagegen  entzieht  sich  bei 
dem  heutigen  Stande  der  Wissenschaft  jeder  Bestimmung  und  wird 
sich  ohne  Zweifel  derselben  noch  längere  Zeit  entziehen.  Man  bedürfte 
einer  vollständigen  Kenntniss  der  inneren  Constitution  des  Körpers,  um 
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sie  berechnen  zu  können,  und  ich  kann  Ihnen  nicht  einmal  sagen,  wie 
weit  die  mehr  oder  weniger  plausiblen  Vorstellungen,  die  man  sich 
heotzntage  über  diesen  Gegenstand  bilden  kann,  noch  von  einer  wirk- 
lichen Theorie  entfernt  sind.  Man  begeht  einen  schweren  Irrthum,  wenn 
man,  wie  dies  einige  Male  geschehen  ist,  eine  Aequivalenzbeziehung 
zwiiwhen  der  Menge  der  von  einem  Körper  absorbirten  Wärme  und  der 
äumeren  Arbeit  aufzustellen  sucht.  Man  kann  den  Fehler  zwar  dadurch 
abschwächen,  dass  man  die  innere  Arbeit  eines  Korpers  durch  eine  ent- 
sprechende Ausdehnung  durch  äussere  Kräfte  ersetzt,  die  durch  ihre 
mechanische  Wirkung  eine  dieser  Ausdehnung  gleiche  Deformation  her- 
TorbrLngen  können,  aber  man  bringt  den  Fehler  dadu)*ch  nicht  zum 
Verschwinden.  Man  hätte  sich  wundem  müssen,  wenn  die  Bestimmungen 
des  mechanischen  Aequivalents  der  Wärme,  die  man  aus  solchen  irrigen 
Rechnungen  ableiten  wollte,  Zahlen  ergeben  hätte,  welche  den  wahren 
Werthen   angenähert  gleich  gewesen  wären  ^). 

Angesichts  dieser  Schwierigkeiten  scheint  es,  als  ob  die  Theorie 
sehr  rasch  in  ihrer  Entwickelung  gehindert  wäre,  und  als  ob  die  Ent- 
deckung genauer  Verhältnisse,  die  ihrem  numerischen  Werthe  nach  mit 
Versuchen  verglichen  werden  können,  gewissermaassen  in  eine  Epoche 
zurückgeschoben  sei,  in  welcher  die  Physik  über  alle  Dinge  ihr  letztes 
Wort  gesprochen  haben  würde.  Man  kann  aber  dieses  Hindemiss  durch 
Anwendung  eines  Kunstgriffs  umgehen,  dessen  Entdeckung  man  Sadi 
Carnot  verdankt.  Es  können,  ohne  dass  man  den  inneren  Bau  der 
Körper  kennt,  dadurch  Beziehungen  zwischen  den  mechanischen  und  den 
thermischen  Eigenschaften  der  Körper  aufgestellt  werden,  dass  man 
solche  Reihenfolgen  von  Veränderungen  betrachtet,  in  welchen  der  An- 
iangs-  Und  Endzustand  genau  gleich  und  die  innere  Arbeit  somit  Null  ist. 
Betrachten  wir  einen  beliebigen  festen,  flüssigen  oder  gasförmigen 
Körper,  der  bei  der  Temperatur  t  und  unter 
dem  Drucke  p  das  Volumen  v  besitzt.  Wir 
nennen  c  den  durch  diese  drei  Bedingungen 
bestimmten  Zustand  des  Körpers  und  stellen 
das  Volumen  v  durch  die  Abscisse  OÄ 
(Fig.  2),  den  Druck  p  durch  die  Ordinate 
ÄP  dar.  Wir  wollen  nun  den  äusseren 
Druck  vermindern,  und  während  sich  der 
Körper  ausdehnt,  ihm  Wärme  zuführen,  so 
dass  sich  seine  Temperatur  nach  einem  be- 
stimmten Gesetze  ändert.  Wir  unterbrechen 
diese  erste  Reihe  von  Aenderungen,  wenn 
der  Körper  in  den  Zustand  (/  gekommen  ist,  der  durch  die  Temperatur  ^, 
das  Volumen  t/  und  den  Druck  p'  charakterisirt  wird.  Es  sei  OB  =  f?', 
BQ  =  p\  und  wir  nehmen  an,  dass  die  Abscissen  und  die  Ordinaten, 


^)  Siehe  Anmerkung  7)  am  Schlasae  dieser  Vorlesungen. 
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welche  die  Curve  PMQ  angiebt,  das  Volumen  des  Körpers  und  den 
entsprechend wi  äusseren  Druck  in  den  verschiedenen  Augenblicken  der 
Aenderung  darstellen.  Ich  will  diese  Aenderung  D  nennen.  Während 
dieser  Veränderung  ist  eine  Wärmemenge  Q  dem  Körper  mitgetheilt  und 
eine  äussere  Arbeit  L  geleistet  worden.  Die  eine  Grösse  sowohl  als  die 
andere  können  berechnet  werden,  wenn  zwischen  den  Temperaturgrenzeu 
t  und  if  der  Einfluss  des  äusseren  Druckes  auf  das  Volumen  des  Körpers 
und  die  Wärmemenge,  welche  der  Körper  aufnimmt,  um  eine  bestimmte 
Aenderung  von  Volumen  und  Temperatur  zu  erleiden,  durch  die  Er- 
fahrung vollständig  bestimmt  sind.  Diese  Grössen  lassen  sich  mit 
Hülfe  der  Elasticitätsconstanten  und  der  beiden  specifischen  Wärmen 
theoretisch  ausdrücken,  vorausgesetzt,  dass  man  diese  beiden  Elemente 
als  Functionen  der  Temperatur  und  des  Volumens  ansieht.  Die  Arbeit 
L  ist  alsdann  in  der  Figur  geometrisch  durch  die  Fläche  gegeben,  welche 
zwischen  der  Curve  PMQ,  der  Abscissenaxe  und  den  beiden  äussere ten 
Ordinaten  AP  und  BQ  liegt. 

Nehmen  wir  nun  ferner  an,  dass  der  Körper  durch  ein  allmähliches 
Anwachsen  des  äusseren  Druckes  in  seinen  ursprünglichen  Zustand 
wieder  zurückgeführt  werde.  Während  dieser  zweiten  Aenderung,  die 
ich  jy  nennen  will,  entnehmen  wir  dem  Körper,  im  Verhältnisse,  als  er 
sich  zusammendrückt,  fortwährend  Wärme,  so  dass  seine  Temperatur,  die 
einem  gegebenen  Volumen  entspricht,  fortwährend  kleiner  ist,  als  in  der 
Aenderung  D,  ausgenommen  am  Anfang  und  Ende  des  ganzen  Experi- 
mentes. Der  Körper  wird  schliessUch  seinen  ursprünglichen  Zustand 
wieder  annehmen,  aber  in  allen  Zwischenstadien  der  Aenderung  D'  ist 
der  einem  gegebenen  Volumen  entsprechende  Druck  niedriger  als  in  der 
Transformation  D.  Die  Curve  QNP,  welche  diese  zweite  Beziehung 
zwischen  Druck  und  Volumen  darstellt,  besteht  durchaus,  mit  Ausnahme 
der  ersten  und  letzten,  aus  kleineren  Ordinaten  als  die  Curve  PMQ,  Die 
Fläche,  welche  durch  die  Curve  QNP  und  durch  dieselben  Ordinaten  AP 
und  B  Q  begrenzt  wird,  stellt  die  Arbeit  V  des  auf  den  Körper  wiikenden 
äusseren  Druckes  dar,  und  es  ist  ersichtlich,  dass 

ist.     Man  kann  alsdann  V  und  Qf  ebenso  mit  Hülfe  derselben  Elemente 
berechnen,  wie  Q  und  L. 

Die  beiden  Operationen  D  und  D'  können  aber  auch  als  ein  einziger 
Vorgang  betrachtet  werden,  in  dem  der  Anfangs-  und  Endzustand 
identisch  ist.  Die  relativen  Stellungen  aller  Elemente  des  Körpers  sind 
zu  Anfang  und  zu  Ende  dieselben.  Aus  den  allgemeinen  Gesetzen  der 
Mechanik  folgt,  dass  eine  vollkommene  Compensation  zwischen  der  Arbeit 
der  Molekularkräfte  staltfinden  muss,  dass  die  innere  Arbeit,  die  der 
Transformation  2>  entspricht,  genau  gleich  und  entgegengesetzt  der 
inneren  Arbeit  ist,  welche  der  Transformation  D'  entspricht.  Maji 
braucht  sich  also  gar  nicht  mit  derselben  zu  beschäftigen.  Anderentheils 
ist  L'  kleiner  als  L.     Man  sieht  also,  dass  der  Körper  in  dem  Kreise 
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TOQ  Veränderiuigen,  denen  er  unterworfen  worden  ist,  auf  einem  be- 
stimmten Wege  aus  seinem  Anfangszustande  in  einen  anderen  übergefühi*t 
worden  und  auf  einem  anderen  Wege  zu  demselben  zurückgekehrt  ist, 
and  dass  er  während  dessen  eine  äussere  Arbeit  gleich 

V  -  L  , 
entwickelt  hat,  die  geometrisch  durch  die  Fläche  PMQNF  dargestellt 
wirti,  das  ist  durch  die  Differenz  der  beiden  Flächen,  welche  die  Arbeiten 
L  und  L'  ausdrücken.  Keine  äussere  Arbeit  wird  abgegeben,  keine  sicht- 
bare lebendige  Kraft  verschwindet,  es  muss  also  nothwendiger  Weise  eine 
entsprechende  Menge  von  Wärme  verbraucht  worden  sein.  Es  folgt  mithin 
rßtens,  dass  der  Körper  in  dem  Vorgange  D  mehr  Wärme  aufnimmt, 
als  er  in  dem  Vorgange  D'  abgiebt ;  ferner  ergiebt  sich ,  dass  das  Ver- 
hältniss  der  geleisteten  Arbeit  L  —  L'  zu  der  verbrauchten  Wärmemenge 
(i  —  Qf  gleich  dem  mechanischen  Aequivalßnt  der  Wärme  sein  muss. 
Die  Formel 

L-L'  =  J{Q-  (^, 

auf  die  wir  uns  geführt  sehen,  wird  uns  eine  numerische  Beziehung 
zwischen  den  mechanischen  und  thermischen  Erscheinungen  geben,  de- 
ren Studium  gewöhnlich  als  zu  zwei  verschiedenen  Abtheilungen  der 
Physik  gehörig  betrachtet  wird,  da  L  und  L\  Q  und  (^  mit  Hülfe  der 
Elasticitätsconstante ,  der  beiden  Arten  specifischer  Wärme,  und  durch 
die  Temperaturen  und  durch  das  Volumen  ausgedrückt  wird.  Jedenfalls 
wird  man  eben  so  viele  besondere  Beziehungen  erhalten,  als  man  be- 
sondere Kreise  von  Vorgängen  ersinnen  kann.  Um  eine  allgemeine 
Gleichung  zu  erhalten,  die  alle  diese  Fälle  in  sich  einschliesst,  wird  es 
Sfenfigen,  die  Aenderung,  die  man  betrachtet,  unendlich  klein  zu  wählen. 
Die  obige  Formel  wird  sich  somit  auf  eine  Differentialgleichung  redu- 
ciren,  deren  particuläre  Integrale  die  Ausdehnungsgesetze  der  Körper 
durch  die  Wärme  unter  allen  Verhältnissen,  die  man  wählen  kann,  aus- 
drücken würde.  Zwei  andere  Differentialgleichungen,  die  durch  analoge 
Betrachtungen  erhalten  werden  und  andere  Elemente  einschliessen,  be- 
herrschen die  Vorgänge  des  Schmelzens  und  des  Verdampfens  (siehe  die 
Anmerkungen  8)  und  9).  ^^^  [  .öRa^ 

Die  Natur  dieser  Vorlesungen  untersagt  mir  jede  Eutwickeluug  aus 
der  Infinitesimalrechnung,  ich  lasse  also  diese  Differentialgleichungen 
ttnd  ebenso  ihre  Consequenzen  bei  Seite  und  wende  mich  zu  einer  be- 
sonderen Art  von  Körpern,  von  denen  man  eine  nahezu  vollständige  Vor- 
stellung einzig  durch  Betrachtung  der  äusseren  Arbeit  geben  kann,  die 
sie  unter  Einwirkung  der  Wärme  vollführen.  Man  hat  schon  seit  län- 
gerer Zeit  bemerkt,  dass  die  Uebereinstimmung  der  mechanischen  und 
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thermischen  Eigenthümlichkeiten  der  verschiedenen  Gase  anzudeuten 
scheint,  dass  bei  diesen  Körpern  der  Einfluss  der  gegenseitigen  An- 
ziehung der  Moleküle  unmerklich  sei. 

Die  alten  liehrbücher  der  Physik  stimmen  im  Allgemeinen  meist 
darin  überein,  dass  sie  von  der  Hypothese  ausgehen,  Wärme  sei  etwas 
Materielles,  und  dann  schreiben  sie  die  elastische  Kraft  des  Gases  der 
Repulsivkraft  der  in  den  Molekülen  angehäuften  Wärme  zu.  Laplace  hat 
es  selbst  verstanden,  aus  diesen  Beti*achtungen  das  Mari otte 'sehe  Gesetz, 
das  Gesetz  der  Mischung  der  Gase,  und  das  ihrer  Ausdehnung  abzuleiten 
(Mec.  Celeste,  liv.  XII,  chap.  2).  Heute,  nachdem  die  Anschauungen  über 
die  Natur  der  Wärme  so  tiefgehende  Aenderungen  erlitten  haben,  kann 
die  Laplace' sehe  Ableitung  nicht  mehr  bestehen,  aber  der  Ausgangspunkt 
bleibt  derselbe.  Der  einfachste  Weg,  um  zu  begreifen,  wie  es  möglich  ist, 
dass  mechanische  Wirkungen  und  Wärme  fast  genau  dieselben  Wirkungen 
auf  die  verschiedenen  Gase  hervorbringen  können ,  ist  der,  anzunehmen, 
dass  in  den  Abständen,  in  welchen  sich  die  Moleküle  dieser  Körper  von 
einander  befinden,  ihre  gegenseitigen  Wirkungen  nahezu  unmerklich  sind. 
Das  Gesetz  der  Mischungen  der  Gase  scheint  sogar  dieser  Auffassung  den 
Charakter  einer  absoluten  Nothwendigkeit  zu  verleihen.  Hätten  die  Mo- 
lekularkräfte in  den  Gasen  eine  merkliche  Grösse,  so  würde  diese  Grösse 
für  Wirkungen,  welche  zwischen  zwei  Molekülen  derselben  Art  statt- 
finden, und  für  diejenigen  Kräfte,  welche  zwei  Moleküle  verschiedener 
Art  auf  einander  ausüben,  nicht  dieselbe  sein.  Die  Eigenschafben  eines 
Gemisches  zweier  Gase  müssten  dann  wesentlich  andere  sein,  als  die 
eines  einfachen  Gases.  Jeder  weiss  indessen,  dass  zum  Beispiel  vom 
physikalischen  Gesichtspunkte  zwischen  Sauerstoff  und  reiner  atmosphäri- 
scher Luft  kein  anderer  Unterschied  besteht,  als  dass  die  Dichten  und 
Brechungsexponenten  verschieden  sind,  alle  Eigenschaften  dagegen,  die 
von  der  gegenseitigen  Einwirkung  der  Moleküle  abzuhängen  scheinen, 
sind  genau  dieselben.  Hieraus  ergeben  sich  zwei  Consequenzen.  Erstens, 
sind  in  Gasen  die  Molekularkräfte  wirklich  nahezu  Null,  so  kann  man 
sich  nicht  leicht  eine  Vorstellung  von  der  Art  des  Bestehens  und  der 
allgemeinen  Eigenschaften  dieser  Körper  machen,  ohne  vorauszusetzen, 
dass  ihre  Moleküle  beträchtliche  eigene  Geschwindigkeiten  besitzen,  die 
um  so  grösser  sind,  je  höher  die  Temperatur  ist,  und  dass  dieselben 
durch  ihre  Stösse  die  Erscheinung  des  Druckes  hervorbringen.  Zweitens 
werden  die  Aenderungen  des  Volumens  eines  Gases  von  keiner  mit  der 
äusseren  Arbeit  vergleichbaren  inneren  Arbeit  begleitet  sein. 

Die  Entwickelung  der  ersten  dieser  Consequenzen  hat  Veranlassung 
zur  Entstehung  einer  Theorie  der  Constitution  der  Gase  gegeben,  welche 
der  Laplace^ sehen  überlegen  ist;  ich  begnüge  mich  aber  mit  dieser 
kurzen  Andeutung,  da  ich  Nichts  in  diese  Vorlesung  aufnehmen  möchte, 
was  lediglich  von  einer  Hypothese  zu  handeln  scheint  ^).    Die  zweite  Con- 


1)  Man  sehe  AnmerkuDg  10)  am  Schlüsse  dieser  Vorlesungen. 
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seqnenz  ist  einer  anmittelbaren  Bestätigung  durch  das  Experiment  fähig. 
Lässt  man  nämlich  ein  Gas  sich  unter  der  Bedingung  ausdehnen,  dass 
kein  äusserer  Widerstand  seiner  Ausdehnung  sich  widersetzt,  so  wird 
keine  äussere  Arbeit  geleistet.  Wenn  also  die  innere  Arbeit  Null  ist  und 
das  Gas  sowohl  zu  Anfang  als  zu  Ende  des  Versuches  in  Ruhe  ist,  so  darf 
weder  eine  Absorption  noch  eine  Ent Wickelung  von  Wärme  stattfinden. 

Diese  Behauptung  kann  Staunen  erregen,  da  dieselbe  mit  sehr  be- 
kannten Versuchen  in  Widerspruch  zu  stehen  scheint.  Wahrscheinlich 
ist  Niemand  unter  Ihnen,  der  nicht  das  sehr  einfache  Experiment  hätte 
ausführen  sehen,  in  welchem  man  ein  Breguet'sches  Thermometer 
anter  den  Recipienten  einer  Luftpumpe  setzt,  um  die  Temperatur- 
emiedrigung  zu  beobachten,  die  sich  vom  ersten  Kolbenzuge  an  zeigt. 
Sie  kennen  auch  ohne  Zweifel  den  berühmten  Versuch  der  Minen  von 
S Chemnitz,  von  welchem  alle  Lehrbücher  der  Physik  sprechen. 

Wenn  man  das  untere  mit  Luft  gefüllte  Keservoir  des  riesigen 
Heronsballes ,  der  in  diesen  Werken  das  Heben  des  Wassers  bewirkt, 
öffnet,  so  kühlt  sich  die  entweichende  Luft  derart  ab,  dass  der  Wasser- 
dampf, den  sie  enthält,  sich  verdichtet  und  sich  auf  schlechtleitenden 
Körpern,  die  man  dem  Luftstrome  darbietet,  als  Reif  absetzt  ^), 

Nach  diesen  beiden  Erscheinimgen  scheint  es  merkwürdig,  wenn 
behauptet  wird,  dass  sich  ein  Gas  unter  gewissen  Bedingungen  ohne 
Abkühlung  ausdehnen  könne.  Es  verhält  sich  indessen  wirklich  so.  In 
einem  metallischen  Recipienten  R  (Fig.  3),  der  durch  eine  Röhre  mit  Hahn^ 
verscbluss  mit  einem  Recipienten  E  von  gleicher  Capacität  communi'ciren 


Fig.  3. 


kann,  hat  Joule  Luft  unter  einem 
Druck  von  22  Atmosphären  compri- 
mirt.  Den  Recipienten  E  hatte  er 
leergepumpt,  und  nachdem  er  beide 
Gefasse  in  einen  mit  Wasser  gefüllten 
Kasten  gebracht  hatte,  welcher  gross 
genug  war,  um  beide  Gefässe  aufzu- 
nehmen, öffnete  er  den  Hahn  2).  Das 
in  B  comprimirte  Gas  stürzt  sich 
in  E  und  verdoppelt  sein  Volumen, 
aber  bei  dieser  Aenderung  hat  das- 
selbe kein  Hindemiss  gefunden,  mit  Ausnahme  des  unerheblichen  Wider- 
standes, welchen  die  sehr  kleine  Lufbmenge  ausübt,  die  auch  durch  eine 
gute  Luftpumpe  aus  E  nicht  entfernt  werden  kann.  Obgleich  sich 
die  elastische  Kraft  des  Gases  von  22  auf  11  Atmosphären  verminderte, 


*)  In  den  Vorlesungen  der  Physik  wird  dieser  Versuch  mit  Hülfe  der  Compressions- 
pumpe  nachgeahmt.  Man  iangt  den  Strom  gewöhnlicher,  also  feuchter  Luft,  welcher 
der  Maschine  entströmt,  auf  einer  dünnen  Glasflasche  auf  und  erhält  so  leicht  eine 
erhebliche  Ansammlung  von  Reif.  V. 
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hat  darchaus  keine  äussere  Arheit  stattgefunden.  Es  ist  durchaus 
keine  lebendige  Kraft  entwickelt  worden,  da  zu  Anfang  und  zu  Ende 
des  Versuchs  alle  Theile  des  Apparates  und  das  Gas,  das  er  enthielt, 
sich  in  Ruhe  befinden.  In  Uebereinstimmung  mit  der  Theorie  zeigte  sich 
bei  diesem  Versuche,  dass  keine  Absorption  von  Wärme  stattfand.  Die 
empfindlichsten  Thermometer,  die  man  in  das  Wasser  eintauchte,  in  dem 
sich  die  Gefasse  22  und  E  befanden,  zeigten  in  dem  Moment,  als  der 
Hahn  D  geöffnet  wurde,  nicht  die  geringsten  Temperaturänderungen. 

Es  ist  nicht  schwierig  einzusehen,  warum  unter  der  Glocke  der 
Luftpumpe  und  im  Reservoir  der  Maschine  von  S Chemnitz  die  Aus- 
dehnung der  Luft  von  einer  Absorption  von  Wärme  begleitet  ist.  Unter- 
sucht man  den  Gang  der  Luftpumpe  genau,  so  bemerkt  man,  dass  ein 
Theil  der  Arbeit,  den  der  Gang  der  Maschine  fordert,  durch  den  Druck 
der  Luft  geliefert  wird,  die  man  auspumpt.  Es  wird  also  jedesmal 
äussere  Arbeit  hervorgebracht  und  Wärme  absorbirt.  Es  kann  demnach 
keine  bessere  Uebereinstimmung  mit  den  neuen  Principien  geben.  In 
der  Maschine  von  S Chemnitz  ist  es  nicht  weniger  ersichtlich,  dass  die 
Luft,  die  aus  dem  Recipienten  mit  enormer  Geschwindigkeit  ausströmt,  die 
äussere  Luft  vor  sich  hertreibt  und  dass  dadurch  lebendige  Kraft  in 
einem  vorher  ruhenden  System  geschafien  wird.  Daher  rührt  die 
ausserordentliche  Abkühlung,  die  man  wahrnimmt. 

Verändert  man  das  Joule 'sehe  Experiment  dahin,  dass  lebendige 
Kraft  entwickelt  oder  eine  äussere  Arbeit  geleistet  wird,  so  wird  man 
auch  eine  Absorption  von  Wärme  auftreten  sehen.  Entfernt  man  zum 
Beispiel  den  Recipienten  E  und  fugt  man  an  den  Hahn  D  eine  beweg- 
liche Röhre  und  führt  dann  diese  unter  eine  grosse  mit  Wasser  gefüllte 
Glocke,  die  man  in  der  pneumatischen  Wanne  umgekehrt  hat,  so  ent- 
weicht bei  der  Oeffnung  des  Hahnes  die  Luft  aus  R  und  begiebt  sich 
unter  die  Glocke ;  unter  dieser  ist  ihr  Druck  nahezu  gleich  dem  einer 
Atmosphäre,  die  Luft  erleidet  diese  Druckänderung  während  sie  gleich- 
zeitig das  Wasser,  trotz  des  Widerstandes  des  Atmosphärendruckes,  aus 
der  Glocke  entfernt;  das  Calorimeter,  in  dem  sich  R  befindet,  zeigt  als- 
dann durch  seine  Temperaturerniedrigung  die  Absorption  einer  Wärme- 
menge an,  die  der  geleisteten  Arbeit  entspricht.  Man  kann  sich  denken, 
dass  ein  solches  Experiment  sogar  zu  einer  Bestimmung  des  mechanischen 
Wärmeäquivalentes  führen  kann;  Joule  erhielt  so  441,  eine  Zahl,  die 
425  sehr  nahe  steht  und  deren  Abweichung  vollständig  den  unvermeid- 
lichen Beobachtungsfehlem  zugeschrieben  werden  kann.  So  verschwindet 
der  scheinbare  Widerspruch  zvnscben  dem,  was  man  alte  und  neue 
Physik  nennen  könnte. 

Um  jedoch  durchaus  keinen  Zweifel  oder  irgend  welche  Dunkelheit 
über  einen  so  wichtigen  Gegenstand  bestehen  zu  lassen,  werde  ich  im 
Voraus  einer  Einwendung  zu  begegnen  suchen,  die  Sie  vielleicht  machen 
könnten.  Ich  werde  mich  daher  bemühen,  Sie  etwas  tiefer  in  den 
Mechanismus    dieser   Vorgänge    einzuführen.      Denkt    man  sich  im  Re- 
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cipiesten  11  eine  begrenzte  Menge  von  Gas  aus  dem  Ganzen  aasge- 
scliieden,  welche  so  gross  ist,  dass  sie  am  Schlüsse  des  Versuches 
den  ganzen  Recipienten  noch  ausfüllt,  so  erscheint  es  unmöglich,  dass 
sich  diese  Gasma^se  bei  ihrer  Ausdehnung  nicht  abkühlen  sollte.  Nichts 
unterscheidet  sie  von  dergleichen  Gasmasse,  die  man  in  einem  derjenigen 
Versuche  für  sich  besonders  betrachten  kann,  in  welchen  die  Ausdehnung 
von  einer  Temperaturerniedrigung  begleitet  ist.  In  dem  einen  sowohl 
als  in  dem  anderen  Falle  dehnt  sich  diese  getrennte  Masse  im  Schoosse 
einer  anderen  grösseren  Masse  aus,  die  ihr  fortwährend  von  allen  Seiten 
mit  ihrem  Drucke  widersteht.  Setzt«  man  voraus,  dass  diese  Gasniasse 
bald  ihre  Temperatur  beibehielte,  bald  sich  abkühlte,  so  hiesse  dies  ge- 
«rissermaassen  voraussetzen,  dass  sie  wisse,  was  ausser  ihr  vorgehe,  und 
dass  sie  sich  einem  Naturgesetze  ungefähr  in  derselben  Weise  unterordne, 
wie  etwa  ein  lebendes  und  mit  Intelligenz  begabtes  Wesen. 

Man  unternimmt  im  Allgemeinen  nicht  gern  etwas  gegen  eine 
Theorie,  die  durch  die  Beistimmung  der  höchsten  wissenschaftlichen 
Autoritäten  sehr  wohl  begründet  erscheint.  Es  hat  etwas  Befremdliches 
and  Uebelklingendes,  wenn  man  Schwierigkeiten,  wie  die  eben  ange- 
führten, laut  ausspricht;  man  bewahrt  dieselben  aber  dennoch  im  Grunde 
Beines  Herzens  und  erhält  leicht  ein  stilles  Misstrauen  gegen  die  ganze 
Wissenschaft.     Untersuchen  wir  also,  was  Wahres  an  der  Sache  ist. 

In  der  That,  auch  in  den  A'ersuchen  Joule's  mu^  sich  die  Luft, 
welche  im  Recipienten  R  zurückbleibt,  abkühlen,  denn  sie  theilt  während 
der  Dauer  des  Versuches  fortwährend  derjenigen  Lufbmenge  lebendige 
Kraft  mit,  welche  in  den  Kecipienten  E  mit  einer  endlichen  Gesch¥rindig- 
keit  einströmt.  Diese  lebendige  Kraft  aber  verschwindet  sofort.  Die 
Geschwindigkeit  des  in  E  einströmenden  Gases  erlischt  sowohl  durch  die 
gegenseitige  Reibung  seiner  Moleküle,  als  durch  den  Stoss  derselben 
gegen  die  Wände  des  Apparates,  und  auch  durch  die  Reibung  derselben 
in  der  Oefbung  des  Hahnes  sehr  rasch.  Man  kann  daher  sagen,  dass 
alles  in  Ruhe  sei,  sobald  das  Gas  aufhört  einzuströmen.  Aber  diese  le- 
bendige Kraft  kann  sich  nicht  zerstören,  ohne  eine  Wärmemenge  zu 
entwickeln,  die  derjenigen,  welche  im  Recipienten  B  absorbirt  worden  ist, 
genaa  gleich  ist.  Wenn  also  im  ersten  Versuche  Joule's  das  Calorimeter, 
in  welchem  sich  beide  Recipienten  befanden,  durchaus  keine  Temperatur- 
änderang  wahrnehmen  Hess,  so  rührt  dies  davon  her,  dass  eine  voll- 
kommene Compensation  zwischen  beiden  entgegengesetzten  Wirkungen 
erfolgt  ist,  so  kommt  dies  daher,  dass  in  E  die  Reibung  alle  in  B  con- 
^urairte  Wärme  wieder  ersetzt;  man  braucht  dem  Gase  also  durchaus 
keine  unbegreiflichen  Eigenschaften  zuzuschreiben,  braucht  nicht  einmal, 
um  es  richtig  zu  begreifen,  irgend  andere  Eigenschaften  anzunehmen, 
als  solche,  die  längst  bekannt  sind.  Man  kann  diese  Auseinandersetzung 
auch  durch  den  Versuch  bestätigen,  indem  man  an  die  Stelle  des  einen 
(*alorimeters  zwei  von  kleineren  Dimensionen  treten  lässt,  wovon  in 
»lern  einen  sich  das  Gefiiss  7?,  in  dem  anderen  sich  das  Gewiss  E  und  der 
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Hahn  D  befindet.  Man  erkennt  dann  leicht  das  Entgegengesetzte  beider 
Erscheinungen  and  ihre  vollkommene  Aequivalenz. 

Besonders  diese  denkwürdigen  Versuche,  die  von  Joule  im  Jahre 
1845  ausgeführt  wurden,  haben  das  Meiste  dazu  beigetragen,  die  Auf- 
merksamkeit der  Gelehrten  auf  die  neue  Theorie  zu  lenken.  Regnaalt 
zumal  machte  sich  dadurch  verdient,  dass  er  sie  in  allen  Formen  wieder- 
holte und  alle  jene  Vervollkommnungen  hinzufugte,  die  ihm  seine  lang'e 
Uebung  in  calorimetrischen  Untersuchungen  an  die  Hand  gaben.  Er 
meldete  der  Akademie  der  Wissenschafken  im  April  1853,  dass  sich  die- 
selben vollständig  bestätigt  hätten,  und  hat  sich  von  diesem  Augenblicke 
an  zu  den  Parteigenossen  dieser  neuen  Theorie  gesellt. 

Es  konnte  nun  kein  Zweifel  mehr  übrig  bleiben.  In  den  Gasen  ist 
die  innere  Arbeit,  welche  die  Ausdehnung  oder  die  Verdichtung  begleitet. 
Null,  oder  wenigstens  unbemerkbar  für  die  gewöhnlichen  calorimetrischen 
Methoden*).  Die  Wärme,  die  man  einem  Gase  mittheilt,  bringt  nur 
zwei  leicht  zu  bestimmende  Wirkungen  hervor,  nämlich  die  Temperatur- 
erhöhung und  die  äussere  Arbeit.  Beträgt  die  Temperaturerhöhung  nur 
einen  Grad,  und  dehnt  sich  das  Gas  frei  unter  constantem  Drucke  aus, 
so  ist  die  äussere  Arbeit  gleich  dem  Producte  aus  dem  Drucke  und  dem 
Wachsthum  des  Volumens,  sie  wird  demnach  dargestellt  durch 


pv 


1  +  at' 


wenn  p  den  Druck,  /  die  Temperatur,  v  das  Volumen  beim  Drucke  p  and 
der  Temperatur  t  bezeichnet,  und  a  der  Ausdehnungscoefficient  ist. 
Wenn  ausserdem  das  Gewicht  des  sich  ausdehnenden  Gases  gleich  der 
Gewichtseinheit  ist,  so  ist  die  Grösse  der  äusseren  Arbeit  das  mecha- 
nische Aequivalent  des  Ueberschusses  der  specifischen  Wärme  bei  con- 
stantem Drucke  über  die  specifische  Wärme  bei  constantem  Volumen. 
Nennt  man  Cp  und  c,  diese  beiden  specifischen  Wärmen,  J  das  mecha- 
nische Wärmeäquivalent,  so  hat  man  die  Gleichung 

/  \   r  p  V  a 

oder,  wenn  man  Vq  das  Volumen  bei  der  Temperatur  Null  und  unter 
einem  Druck  po  nennt,  und  gleichzeitig  das  Mariott  ersehe  Gesetz  und 
die  Definition  des  Ausdehnungscoefficienten  beachtet,  so  ist: 

(Cp  —  c;)J=  apQ  ve. 

Dies  ist  für  alle  Gase,  auf  welche  das  Mariotte^sche  Gesetz  anwendbar 
ist,  eine  numerische  Beziehung,  die  noth wendiger  Weise  zwischen  dem 
Ausdehnungscoefficienten,  den  beiden  specifischen  Wärmen,  dem  Volumen 
der  Gewichtseinheit  unter  den  gegebenen  Umständen  und  dem  mecha- 


1)  Man  Bebe  Anmerkung  11). 
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nißchen  Aequivalente  der  Wärme  besteht.  Man  kann  sich  derselben 
bedienen,  um  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme  mit  Hülfe  der 
physikalischen  Eigenschaften  verschiedener  Gase  zu  bestimmen,  und 
da  für  den  grössten  Theil  der  Gase  diese  Eigenschaften  mit  einer  Ge- 
nauigkeit bestimmt  sind,  über  die  hinauszugehen  heutzutage  nicht  mög- 
lich scheint,  so  könnte  man  glauben,  dass  man  auf  diese  Weise  einen 
Werth  erhalten  könne,  der  allen  anderen  an  Genauigkeit  überlegen  sei. 
Die  Formel  führt,  auf  atmosphärische  Luft  angewendet,  auf  die  Zahl 
426,  eine  Zahl,  die  beinahe  identisch  ist  mit  dem  Mittel  der  Versuche 
Joule's,  wenn  man  nämlich  für  das  Volumen  der  Gewichtseinheit,  für 
den  Aasdehnungscoefficienten  und  für  die  specifische  Wärme  bei  con- 
stantem  Drucke  die  von  Regnault  gegebenen  Zahlen  einsetzt,  und  wenn 
man  die  specifische  Wärme  bei  constantem  Volumen  mit  Hülfe  der  besten 
bekannten  Bestimmungen  der  Geschwindigkeit  des  Schalles  herleitet,  die 
sich  aas  den  Versuchen  yon  Moll  und  v.  Beck  ergiebt.  Die  Ueberein- 
stimmang  dieser  Rechnung  mit  den  Versuchen  Joule's  über  die  durch 
die  Reibung  entbundene  Wärme  ist  in  der  That  beachtenswerth. 


IX. 

Leider  bleibt  diese  Uebereinstimmung  nicht  bestehen,  wenn  man 
die  Formel  auf  andere  Gase  anwendet.  Sie  giebt  der  Zahl  425  noch 
sehr  naheliegende  Werthe  für  Wasserstoff,  Sauerstoff  und  Stickstoff,  für 
Kohlensäure  erhält  man  jedoch  eine  beträchtlich  abweichende  Grösse. 
Diese  Zahl  besitzt  sogar  zwei  ausserordentlich  verschiedene  Werthe,  je 
nachdem  man  für  Kohlensäure  den  einen  oder  den  anderen  der  beiden 
Werthe  einsetzt,  welche  Regnault  für  0^  und  100^  bestimmt  hat  (siehe 
Note  Nr.  12).  Für  andere  Gase  ist  die  Abweichung  noch  grösser.  Woher 
aber  kommen  diese  Abweichungen?  Ein  grosser  Theil  ohne  Zweifel  yon 
der  Unsicherheit,  welche  über  die  Werthe  der  specifischen  Wärmen  bei 
constantem  Volumen  herrscht.  Aber  man  muss  hinzufügen,  dass  die  An- 
wendung der  Formel  nicht  für  alle  Gase  gleichmässig  zulässig  ist,  da  die 
innere  Arbeit  nicht  bei  allen  in  gleicher  Weise  vernachlässigt  werden  kann. 

Die  Gesetze  von  Mariotte  und  Gay-Lussac  stimmen  für  kein  Ga3 
ganz  streng,  sie  sind  nur  ein  sehr  angenäherter  Ausdruck  der  Wahrheit 
für  diejenige  geringe  Anzahl  von  Gasen,  die  bisher  jedem  Versuche  einer 
Verdichtung  widerstanden  haben.  Nur  von  diesen  Gasten  kann  man 
sagen,  dass  die  Uebereinstimmung  ihrer ~ mechanischen  und  calorischen 
Eigenschaften  gestatte,  anzunehmen,  dass  hier  der  Einfluss  der  Mole- 
kularkräfte  Null  sei  Dagegen  bei  einem  Gase,  wie  z.  B.  die  Kohlensäure, 
welches  wir  flüssig  machen  können,  deren  Ausdehnungscoefficient  um 
ein  Fünfzehntel  grösser  als  derjenige  der  Luft  ist  und  sich  sehr  rasch 
mit  dem  Drucke  ändert;  in  einem  Gase  endlich,  welches  selbst  unter  dem 
I>rucke   der   Atmosphäre  dem  Mariotte' sehen   Gesetze  nicht  gehorcht, 
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da  hat  man  alle  Ursache  zu  glauben,  dass  eine  merkliche  Arbeit  dei 
Moleknlarkräfte  die  Yolnmenänderungen  begleitet. 

Wendet  man  auf  ein  solches  Gaß  eine  Formel  an,  welche  die  Ab- 
wesenheit aller  inneren  Arbeit  voraussetzt,  so  zeigt  man  einfach,  dass 
man  die  Grundsätze,  deren  man  sich  bedient,  nicht  richtig  versteht.  Weno 
man  sagt,  wie  das  zuweilen  geschehen  ist,  dass  es  eben  so  viele  mecha- 
nische Aequivalente  der  Wärme  gäbe,  als  verschiedene  Gase,  so  heinst 
das  indirect  erklären,  dass  das  Perpetuum  mobile  möglich  sei. 

Es  würde  eine  unmittelbare  Schlussfolgerung  dieser  Auseinander- 
setzung sein,  dass  man  die  Versuche  Joule's  mit  Kohlensäure  und 
ähnlichen  Gusen  wiederholte  und  die  Wärmemenge  zu  bestimmen  suchte, 
welche  absorbirt  wird,  wenn  sich  dieselben,  ohne  äussere  Arbeit  zu  leisten, 
ausdehnen.  Diese  Wärmeabsorption  würde  ein  Maass  der  inneren  Arbeit 
sein,  und  es  wäre  dann  möglich,  hiermit  die  oben  aufgestellte  Formel 
zu  corrigiren  und  daraus  die  wahre  Beziehung  herzuleiten,  welche  zwi- 
schen den  verschiedenen  Eigenthümlichkeiten  der  Gase  besteht.  Wenn 
man  aber  die  experimentellen  Methoden  Joule^s  nicht  von  Grund  aus 
ändert,  so  bätte  man  wenig  Hoffnung,  auf  diese  Weise  zu  einem  be- 
friedigenden Resultate  zu  kommen.  In  dem  Versuche,  den  ich  Ihnen  be- 
schrieben habe,  ist  das  Gas,  welches  sich  ausd^nt,  von  Wasser  umgeben, 
und  selbst  wenn  man  mit  einem  Drucke  von  22  Atmosphären  operirt, 
steht  die  Masse  des  Gases  ausser  Vergleich  mit  der  Masse  des  Wassers. 
Jeder  begreift,  dass  wenn  die  Wassermasse  z.  B.  nur  das  20  fache  der  Masse 
der  Kohlensäure  beträgt,  und  die  specifische  Wärme  des  Wassers  ungefähr 
fünf  mal  so  gross,  als  die  des  Gases  ist,  die  Absorption  einer  Wärmemenge, 
welche  die  Temperatur  des  Gases  um  einen  Grad  verändern  würde,  die 
Temperatur  des  gesammten  Apparats  höchstens  um  ^/loo  verändern  könnte: 
die  wesentliche  Erscheinung,  auf  die  es  ankommt,  würde  vollständig  unter 
den  unregelmässigen  Zufälligkeiten  des  Experimentes  verborgen  bleiben. 
Es  wäre  nöthig,  einen  Ausweg  zu  finden,  der  gestattete,  die  äussere 
Flüssigkeit  als  wärmemessende  Substanz  vollständig  wegzulassen  und 
die  Temperaturänderung  in  einem  Luftstrome  zu  beobachten,  der,  ohne 
äussere  Arbeit  zu  leisten,  eine  beträchtliche  Aenderung  der  elastischen 
Kräfte  erleidet.  Unter  diesen  Umständen  hätte  die  gesammte  Wärmeab- 
sorption einzig  ihre  Ursache  in  der  inneren  Arbeit,  welche  die  Ausdehnung 
begleitet.  Diese  Bedingungen  sind  in  .einer  experimentellen  Methode, 
welche  William  Thomson^)  erdachthat,  wirklich  hergestellt;  der  kurze 
Zeitraum  dieser  Vorlesung  gestattet  jedoch  nicht  dieselbe  zu  beschreiben. 
Bei  Anwendung  dieser  Methode  auf  Wasserstoff,  Luft  und  Kohlensäure 
hat  sich  gezeigt,  dass  die  Temperaturänderung  für  Wasserstoff  fast  Null 
ist,  dass  sie  merklich  für  Luft  und  sehr  beträchtlich  für  Kohlensäure 
ist,  und  das  konnte  man  nach  dem  bekannten  Versuche  Regnault's 
erwarten.    Wasserstoff  scheint  in  der  That  von  allen  Gasen  am  weitesten 

^)  Man  sehe  die  Anmerkung  13)  am  Schiasse  dieser  Vorlesungen. 
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von  seinem  VerflüsBigungspunkte  entfernt  zu  sein.  Sauerstoif  und  Stick- 
^off  zeigen  schon  weniger  vollständige  Uebereinstimmuug  mit  den 
charakteristischen  Eigenschaften  vollkommener  Gase.  Die  Kohlensäure 
endlich  entfernt  sich  vollständig  davon. 

Es  ist  also  ganz  natürlich,  dass  im  Wasserstoff  die  innere  Arbeit 
fast  anmerklich  ist,  dass  sie  in  Stickstoff  und  atmosphärischer  Luft  zwar 
gering,  aber  mit  Sicherheit  noch  nachweisbar  ist,  und  dass  sie  einen 
Terhältnissmässig  beträchtlichen  Werth  in  der  Kohlensäure  erreicht.  Die 
Ergebnisse  der  Versuche  sind  weder  genügend  vollständig,  noch  genau 
genug,  nm  einen  zuverlässigen  Werth  für  die  Correction  der  Formel  zu 
geben,  die  auf  Seite  32  abgeleitet  worden  ist.  Aber  sie  genügen,  um 
eine  Aufklärung  über  die  Unterschiede  zu  geben,  die  bei  den  verschie- 
<ienen  Gasen  für  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme  gefunden 
worden  sind,  und  sie  zeigen,  dass  es  gestattet  ist,  die  Formel  ohne  Cor- 
rection auf  Luft  und  Wasserstoff  anzuwenden.  Man  kann, für  sipher 
halten,  dass  der  wahre  Werth  der  Grösse  J  zwischen  den  Zahlen  424 
und  426  liegt,  welche  man  aus  der  Betrachtung  dieser  beiden  Gase  ab- 
leitet, oder  vielmehr,  wenn  man  Rücksicht  auf  die  Ungewissheit  nimmt, 
die  noch  über  die  specifische  Wärme  bei  constantem  Volumen  herrscht, 
zwischen  den  Zahlen  420  und  430.  Ich  werde  also  fortfahren,  in  den 
weiteren  Auseinandersetzungen  von  der  Zahl  425  Gebrauch  zu  machen. 

Ich  habe  mich  bei  dieser  ersten  Anwendung  der  Theorie  lange  auf- 
gehalten, länger,  als  ich  bei  den  anderen  Erscheiiiungen  stehen  bleiben 
kann,  die  ich  zu  besprechen  die  Absicht  habe.  Ich  lege  indessen  dem 
Studium  der  Ausdehnung  und  Gompression  der  Gase  keine  exceptionelle 
Bedeutung  bei.  Aber  ich  hielt  es  für  gut,  Ihnen  gleich  anfangs  zu  zei- 
gen, dass  die  mechanische  Wärmetheorie  wesentliche  Momente  enthält, 
von  welchen  aus  man  zu  einer  Theorie  gelangt,  die  mit  der  Wirklichkeit 
übereinstimmt  und  zwar  so,  dass  sie  nicht  nur  den  bekannten  Erschei- 
nungen Rechnung  trägt,  sondern  dass  man  aus  ihr  auch  neue  Erschei- 
nungen vorhersagen  kann,  und  dass  diese  Voraussagen  der  numerischen 
Bestätigung  fähig  sind. 

Ich  wollte  in  Ihnen  ungefähr  den  Eindruck  hervorrufen,  den  ohne 
Zweifel  diejenigen  unter  Ihnen,  die  sich  in  das  Studium  der  Optik 
vertieft  haben,  empfangen  haben,  als  sie  zum  ersten  Male,  ausgehend 
von  der  Undulationshypothese,  diese  Theorie  auf  die  Erscheinungen  der 
Reflexion  und  Brechung  anwendeten.  Die  Einfachheit,  mit  welcher 
diese  Theorie  den  bekannten  Gesetzen  Rechnung  trägt,  die  Fruchtbar- 
keit der  Uebersichten,  welche  sie  darbietet,  die  Neuheit  der  Störungs- 
erscfaeinungen,  die  sie  vorherzusehen  gestattet,  giebt  jedem  Geiste  die 
Ueberzeugung,  dass  er  sich  der  Wahrheit  genähert,  oder  wenigstens  einen 
Weg  betreten  hat,  der  sicher  zu  ihr  führt. 

Ich  würde  mich  glücklich  schätzen,  wenn  diese  erste  Sitzung  Ihnen 
etwas  dieser  Ueberzeugung  Aehnliches  hinterlassen  hätte. 
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Inhaltsübersicht. 

I.  Recapitalation  der  ersten  Vorlesung.  —  Gegenstand  der  zweiten  Vorlesung: 
Untersuchung  der  Wärmemasckinen  und  Anwendungen  der  Theorie,  welche  die 
Grenzen  der  Physik  im  engeren  Sinne  überschreiten. 

II.  Vergleichung  der  Dampf-  und  der  Gasmaschine.  —  Bei  den  Physikern  und  Me- 
chanikern findet  man  entgegengesetzte  Ansichten  über  den  relativen  Werth  die^ser 
beiden  Maschinen.  —  Besprechung  der  Betrachtung,  durch  welche  man  die  ver- 
bal tnissmässige  Untergeordnetheit  der  Dampfmaschine  darzuthun  gesucht  hat.  — 
Diese  Betrachtung  wird  durch  die  Versuche  Hirn's  widerlegt. 

III.  Allgemeiner  Ausdruck  des  Ökonomischen  Coetlficienten  einer  Heissluftmaschine 
nach  Stirling's  System.  —  Dieser  Ausdruck  zeigt  nicht,  dass  die  Heissluft- 
maschine  einen  erheblichen  Vorzug  vor  der  Dampfmaschine  besitzt. 

IV.  Verallgemeinerung  und  bemerkenswerthe  Vereinfachung  des  Ausdruckes  für  den 
ökonomischen  Coefücienten  der  Gasmaschinen.  —  Absolute  Temperatur,  absoluter 
Nullpunkt  der  Temperatur.  ^—  Ableitung  des  zweiten  Hauptsatzes  der  mechani- 
nischen  Wärmetheorie:  Es  besteht  ein  constantes  Verhältniss  zwischen  der 
Wärmemenge,  die  in  einer  vollkommenen  Wärmemaschine  in  Arbeit  umgesetzt 
wird,  und  der  Wärmemenge,  die  von  einem  heissen  auf  einen  kalten  Körper 
übertragen  wird.  —  Ein  wirklicher  Vorzug  der  Gasmaschine.  —  Praktische  Un- 
zuträglichkeiten.  —  Vorzüge  der  Maschine  mit  überhitztem  Dampfe.  —  Maschinen 
mit  zwei  Flüssigkeiten. 

V.  Die  elektromagnetischen  Maschinen  können  als  Wärmemaschinen  betrachtet  wer- 
den.—  Experimentelle  Beweise,  welche  Favre  von  dem  Verbrauche  von  Wärme 
in  diesen  Maschinen  gegeben  hat;  neue  Bestimmung  des  mechanischen  Wärme- 
äquivalentes. 

VI.  Die  Nothwendigkeit  der  Inductionserscheinungen  ergiebt  sich  aus  der  Theorie. 
VII.  In  der  elektromagnetischen  Maschine  ist  es  möglich,  alle  Wärme  in  Arbeit  um- 
zusetzen. — '  Warum  dieser  theoretische  Vorzug  in  Wirklichkeit  keiner  ist. 
VIII.  Von  der  Wärme,  die  in  einer  elektromagnetischen  Maschine  entwickelt  wird, 
welche  durch  eine  äussere  Kraft  in  Bewegung  versetzt  wird.  —  Bestimmung 
des  mechanischen  Aequivalentes  der  Wärme  hierdurch  von  .Toule.  —  Der  Fou- 
cault'sche  Versuch. 

IX.  Tafel  der  hauptsächlichsten  Bestimmungen  des  mechanischen  Wärmeäquivalentes.  — 
Bemerkungen  über  diese  Zusammenstellung.  —  Anwendungen  der  neuen  Theorie 
auf  die  Chemie.  —  Messung  der  Arbeit  der  chemischen  Kräfte  durch  die  ent- 
wickelte Wärme.  —  Mechanische  Erklärung  einiger  elektrochemischer  Emchei- 
uungen.  —  Mechanische  Bedeutung  der  Messung  elektromotorischer  Kräfte.  — 
Versuche  von  Jules  Kegnauld  über  die  MetallHmalgame. 
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X.    Anwendungen   auf  die   Thierphysiologie.  —  Theorie   der  Athmung   and    Mtiskel- 

bevegung  von  Mayer.  —  Versuche  von  Hirn  und  B^cliird. 
XI.    Anwendungen  auf  Pflanzenphy^iologie.  —  Ueber  die  Nothwendigkeit  der  Sonnen- 
ftrahlong  twc  die  Vegetation.  —  Betrachtungen  über  den  gemeinschaftlichen  Ur^ 
sprang  tdler  Bewegungen,  die  auf  der  Erdoberfläche  vor  sich  gehen. 

XII.  Ueber  die  Erhaltung  der  Sonnen  wärme.  —  Hypothese  von  Mayer  hierüber.  — 
Ergebnisse  der  Rechnungen  W.  Thomson 's.  —  Betrachtungen  über  die  Trag- 
weite der  neuen  Theorie. 

XIII.  Die  mechanische  Warmetheorie  liefert  die  Gesetze  der  Erscheinungen,  aber  sie 
enthüllt  den  Mechanismus  derselben  nicht. 

XiV.  Geschichtliches.  —  Die  Vorläufer  der  Theorie:  Daniel  Bernoulli,  Lavoisier 
and  Laplace,  Rumford,  Davy,  Young.  —  Besondere  Stellung  Sadi  Car- 
not's  und  Clapeyron's.  —  Die  Entdecker  des  neuen  Princips:  Julias  Ro- 
bert Mayer,  Colding,  Joule.  Helmholtz  und  seine  Schrift  über  die  Er- 
haltung der  Kraft.  —  Arbeiten  von  Clausius,  Macquorn  Rankine  und 
William  Thomson. 


Meine  Herren! 

Vor  vierzehn  Tagen  haben  wir  gemeinsam  die  Reihe  von  Erschei- 
nangen  durchlaufen,  durch  welche  die  heutige  Wissenschaft  das  neue 
Princip  tob  der  Aequivalenz  von  Arbeit  und  Wärme  gewonnen  hat. 

Aosgehend  von  einigeü  Gesetzen  der  Mechanik  wurden  wir  sehr 
bald  aaf  einen  wesentlichen  Widerspruch  zwischen  diesen  Gesetzen  und 
<W  gewöhnlichen  Theorie  der  Maschinen  geführt;  um  denselben  auf- 
zolösen,  war  es  nöthig,  unter  die  Zahl  der  mechanischen  Erscheinungen 
auch  die  Warmeerscheinungen  zu  rechnen,  welche  in  der  ganzen 
Maschine  während  ihrer  Bewegung  stattfinden.  Die  durch  die  Reibung 
entwickelte  Wftrme  ist  uns  als  das  hauptsächliche  Aequivalent  der  zwi- 
»hen  der  motorischen  und  der  Widerstandsarbeit  bestehenden  Differenz 
«racbienen,  die  während  des  Ganges  der  Dampfmaschine  absorbirte  Wärme 
^  das  Aequivalent  der  gesammten  Arbeit  dieser  Maschine. 

Die  Uebereinstimmung  der  aus  der  Untersuchung  dieser  beiden 
ArteD  von  Erscheinungen  abgeleiteten  namerischen  Resultate  hat  uns 
Vertrauen  in  die  Zuverlässigkeit  unserer  Erörterungen  eingeflösst  und 
M  1U18  gestattet,  den  Begriff  des  mechanischen  Aequivalentes  der  Wärme 
mit  Genauigkeit  aufzustellen.  Wir  haben  femer  erkannt,  auf  welchen 
Widersprach  man  gef&hrt  wurde,  wenn  man  annehmen  wollte,  dass  dieses 
mechanische  Aequivalent  seinen  Werth  mit  der  Art  der  Erscheinungen 
ändern  könnte,  und  nachträglich  iiaben  wir  uns  von  der  Richtigkeit  des 
neoen  Principes  noch  dadurch  überzeugt,  dass  wir  dasselbe  auf  verschie- 
be Weise  anwendeten.  Die  erste  Anwendung,  mit  der  wir  uns  be- 
Khäftigt  haben,  behandelte  die  Volumen-  oder  Zustandsänderungen, 
welche  die  Körper  durch  die  Wärme  erleiden.     Für  feste  und  flüssige 
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Körper  haben  wir  nicht  viel  mehr  gethan,  als  die  Schwierigkeiten  gezeig^t 
und  flüchtig  untersucht,  dui'ch^  welche  Kunstgriffe  man  dieselben  be- 
wältigen kann.  Ausführlicher  haben  wir  die  Gase  behandelt.  Die 
Erfahrung  hat  uns  gelehrt,  dass  in  der  atmosphärischen  Luft  and 
anderen  von  ihrem  Verflüssigungspunkte  weit  entfernten  Gasen  die  Ar- 
beit der  Molekularkrafke ,  welche  die  Volumenänderung  begleitet,  Null 
oder  unmerklich  sein  muss.  Dieser  Umstand  gestattete  uns,  die  Wärme- 
menge, welche  einem  Gase  mitgetheilt  werden  muss,  um  eine  bestimmte 
äussere  Arbeit  zu  leisten,  mit  dieser  Arbeit  selbst  zu  vorgleichen.  Hier- 
aus ergab  sich  eine  neue  Bestimmung  des  mechanischen  Aequivalenteis 
der  Wärme  gleichzeitig  mit  einer  nothwendigen  Beziehung  zwischen  dea 
verschiedenen  mechanischen  und  thermischen  Eigenschaften  desselben 
Gases. 

Ich  habe  mich  in  dieser  Auseinandersetzung  immer  bemüht,  Be- 
obachtung und  Theorie  gleichen  Schritt  halten  zu  lassen  und  Ihnen 
einigermaassen  zu  zeigen,  dass  jedes  Experiment  die  Realisirung  eines 
Gedankens  ist,  und  habe  endlich  versucht,  Ihnen  möglichst  anschaulich 
zu  machen,  wie  fest  alle  Theile  der  neuen  Theorie  mit  einander  ver- 
bunden sind. 

Ich  werde  heute  einen  entgegengesetzten  Weg  einschlagen  und  werde 
mich  sofort  in  die  Mitte  der  Thatsachen,  so  zu  sagen  in  die  Mitte  der 
praktischen  Industrie  versetzen,  und  ich  werde  versuchen,  aUgemeine 
physikalische  Gesetze  aus  dem  Studium  besonderer  Erscheinungen  her- 
vorgehen zu  lassen,  die  sich  uns  bei  denjenigen  Maschinen  darbieten, 
deren  bewegende  Kraft  ihre  Ursache  in  der  Wärme  hat.  Die  Unter- 
suchung der  Wärmemaschinen  ^)  wird  also  den  Gegenstand  des  grössten 
Theiles  dieser  zweiten  Vorlesung  bilden,  der  Rest  wird  dazu  bestimmt 
sein,  Ihnen  eine  Uebersicht  derjenigen  Anwendungen  defl*  neuen  Theorie 
zu  geben,  welche  ausserhalb  des  Bereiches  der  Physik  und  besonders 
der  Mechanik  liegen. 


IL 

In  der' Technik  sind  besonders  zwei  Arten  von  Wärmemaschinen  in 
Gebrauch,  die  Dampfmaschinen  und  die  Heissluftmaschinen  *),  A^on  den 
Heissluftmaschinen  (calorische  Maschinen)  ist  in  den  letzten  Jahren  viel 
gesprochen  worden.     Man  hat  ihren  verschiedenen  ^Vervollkommnungen 


^)  Zu  den  Wärmemaschineo  rechnen  wir  alle  diejenigen  Maschinen,  deren  bewe- 
gende Kraft  von  dem  Verschwinden  und  der  Umsetzung  einer  gewissen  Wärmemenge 
herrührt.  R. 

')  Für  Heissluftmaschinen  sind  gewöhnlich  die  Ausdrücke:  Gasmaschinen,  calori- 
sche Maschinen  im  Gebrauch.  Wir  nennen  jede  Maschine  Heissl uflmaschine,  deren 
Wirkung  von  der  Erhit-zung  und  Ausdehnung  und  von  der  Abkühlung  und  Zusammen- 
Ziehung  eines  permanenten  Gases  herrührt.  R. 
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eine  ausserordentliche  Wichtigkeit  beigelegt  und  man  hatte  auf  ihre 
mechanische  Leistungsfähigkeit  fast  unbegrenzte  Ho&ungen  gesetzt. 

£s  hatte  sich  eine  mehr  oder  weniger  oberflächliche  Kenntniss  der 
Joule 'sehen  Experimente  über  die  Gase  im  Publicum  verbreitet  und 
man  glaubte  fest,  dass  der  Tag  nicht  mehr  fern  sei,  an  dem  es  der  In- 
dustrie gelingen  werde,  die  gesammte  vom  Brennmateriale  gelieferte 
Wärme  in  mechanische  Arbeit  umzusetzen.  Andererseits  bildeten  sich, 
seitdem  Regnault's  Versuche  über  die  latente  Wärme  der  Verdampfung 
zu  zeigen  schienen,  dass  man  in  der  Dampfmaschine  nur  einen  ganz  un- 
erheblichen Bruchtheil  der  Kraft  der  mitgetheilten  Wärme  wirklich  ver- 
irerthe,  viele  Physiker  ein  ungünstiges  Urtheil  über  die  Dampfmaschine. 
So  ist  eine  Art  von  Conflict  entstanden,  ich  möchte  nicht  sagen  zwischen 
der  Theorie  und  der  Erfahrung,  sondern  zwischen  einer  Ansicht,  die 
scheinbar  mit  der  Theorie  übereinstimmt,  und  den  fortwährenden  Resul- 
taten der  Praxis.  l)ie  Technik  hat  bei  den  Gasmaschinen  nie  einen  ge- 
nügenden ökonomischen  Nutzen  gefunden,  um  dadurch  die  ausserordent- 
lichen Schwierigkeiten  aufzuwiegen,  die  sich  bisher  einer  allgemeinen 
Verwendung  dieser  Maschine  in  der  Industrie  entgegengestellt  haben. 
Es  wird  vorzugsweise  der  nächste  Gegenstand  unserer  Untersuchung  sein, 
abzuwägen,  welche  Bedeutung  dieser  scheinbare  Conflict  hat*.  Ich  werde 
zunächst  die  Betrachtungsweise  besprechen,  durch  welche  man  die  ausser- 
ordentliche Unvollkommenheit  der  Dampfmaschine  vom  ökonomischen 
Standpunkte  aus  darzuthun  suchte.  Der  grösseren  Klarheit  wegen  wähle 
ich  ein  numerisches  Beispiel  und  zwar  das  einer  Dampfmaschine,  die  mit 
fünf  Atmosphären  Druck,  also  folglich  bei  einer  Temperatur  von  152*  ar- 
beitet, und  werde  zunächst  voraussetzen,  dass  dieselbe,  wie  die  meisten 
Hochdruckmaschinen,  keinen  Condensator  besitze.  Der  Dampf  tritt  in  den 
Cvlinder  im  Sättigungszustande  bei  einer  Temperatur  von  1Ö2<^  ein,  die 
Bildung  eines  jeden  Kilogrammes  Dampf  fordert  nach  den  Versuchen 
Regnanlt's  eine  Wärmemenge,  welche  durch  die  Zahl  653,  vermindert 
um  die  Temperatur  t  des  Wassers,  mit  welchem  der  Kessel  gespeist  wird, 
gegeben  ist.  Durch  den  Eintritt  in  den  Cylinder  hebt  der  Dampf  den 
Kolben,  bis  die  Gommunication  mit  dem  Kessel  unterbrochen  wird,  er 
expandirt  sich  und  strömt  endlich,  wenn  er  nur  noch  den  Druck  einer 
Atmosphäre  besitzt,  in  die  Luft  aus.  Nimmt  man  an,  dass  der  Dampf 
während  der  Expansion  gesättigt  bleibt,  so  beträgt  die  Endtemperatur 
100^  und  jedes  Kilogramm  Dampf,  welches  den  Cylinder  verlässt,  nimmt 
eine  Wärmemenge  von  637  —  t  Einheiten  mit  sich  fort,  die  es  abgiebt, 
wenn  es  wieder  in  den  flüssigen  Zustand  und  zwar  in  Wasser  von  der 
Temperatur  t  übergeht.  Der  Dampf  lässt  also  von  den  653  —  t  Wänne- 
einheiten,  die  er  absorbirt,  um  sich  zu  bilden,  nur  16  in  der  Maschine. 
Diese  16  Einheiten  verwandeln  sich  allein  in  Arbeit,  der  gesammte  Rest 
wird  unnütz  in  die  Atmosphäre  verstreut. 

Wenn  t  z.  B.  nur  10<>  beträgt,  so  verwerthet  man  in  der  Dampf- 
maschine nur  ^V«43t  <1*  i«  weniger, als  V40  '^on  der  dem  Kessel  durch  das 
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Brennmaterial  gelieferten  Wärme.  Dieser  Bruch,  der  den  Namen  „öko- 
nomischer CoefiBcient"  erhalten  mag,  wächst  etwas  durch  Anbringung 
eines  Condensators,  aber  er  bleiht  immer  sehr  klein.  Hat  z.  B.  der  Con- 
densator  eine  Temperatur  von  40®  und  expandirt  sich  der  Dampf  im 
Cylinder  so  weit,  dass  seine  Spannung  bis  auf  die  des  Condensators  re- 
ducirt  wird,  das  ist  auf  55  mm,  was  in  der  Praxis  wohl  niemals  voll- 
kommen erreicht  wird,  so  ist  die  Wärmemenge,  welche  ein  Kilogramm 
Dampf  dem  Condensator  zuführt,  nur  gleich 

619  —  40  =  579  Wärmeeinheiten. 
Wenn  ferner  der  Condensator  mit  dem  Kesselwasser  seihst  gespeist  wird, 
so  erfordert  jedes  Kilogramm  Dampf  zu  seiner  Bildung  nur 

653  —  40  =  613  Wärmeeinheiten. 
34  Wärmeeinheiten  sind  also  verwerthet,  und  da  der  gesammte  Wärrae- 
aufwand  nur  613  Einheiten  beträgt,  so  erhebt  sich  der  Werth  des  öko- 
nomischen Coefficienten  auf  *V«i3»  ^^^  ^^^  ungefähr  gleich  Yig. 

Der  Condensator  bietet  also  einen  erheblichen  Vortheil,  aber  die 
verwendete  Wärme  bleibt  noch  iipmer  ausserordentlich  gering  gegenüber 
dem  gesammten  Wärmeverbrauch. 

Nahezu  mit  denselben  Worten  hat  Regnault  eine  Kritik  der  Dampf- 
maschine gegeben,  die  man  allerorts  wieder  abgedruckt  hat,  durch  die- 
selbe schien  der  wichtigste  Motor  unserer  Industrie  zu  einem  der  un- 
geschicktesten Apparate  gestempelt  zu  werden. 

Befragen  wir  nun  die  Erfahrung.  Die  Abhandlung  Hirn's,  der 
ich  schon  in  der  vorigen  Vorlesung  wichtige  Resultate  entlehnt  habe, 
wird. uns  die  Grundlage  zur  Beantwortung  geben.  Man  findet  daselb&t 
vier  genügend  übereinstimmende  Versuchsreihen,  die  sich  auf  Dampf- 
maschinen beziehen,  die  nahezu  identisch  mit  denjenigen  sind,  die  wir 
eben  betrachtet  haben.  Die  Temperatur  des  Kessels  betrug  im  Mittel 
bei  diesen  vier  Versuchen  146^,  die  des  Condensators  34^  Setzen  wir 
vollkommene  Expansion  voraus,  so  ergiebt  uns  die  eben  angewendete 
Betrachtungsweise  für  den  ökonomischen  Coefßcienten  ^VeiTi  ^^^  näher 
an  ^/i8  als  an  Y19  liegt.  Dies  würde  mithin  die  oberste  Grenze  sein,  die 
nie  überschritten  werden  könnte  und  die  wahrscheinlich  bei  den  Ver- 
suchen niemals  erreicht  worden  sein  würde.  Es  ist  jedoch  der  eigen- 
thümliche  Umstand  eingetreten,  dass  die  Maschinen  Hirn's  viel  günsti- 
gere Resultate  ergeben  haben.  Der  üeberschuss  der  vom  Dampfe  dem 
Kessel  entnommenen  über  die  dem  Condensator  zugeführten  Wärme, 
d.  i.  der  nützliche  Aufwand  derselben ,  betrug  nie  weniger  als  ^/lo  des 
Gesammtaufwandes,  war  einmal  sogar  Ve  ^nd  im  Mittel  Vs« 

Der  Widerspruch  ist  also  fertig.  Auf  der  einen  Seite  ergiebt  eine 
Theorie,  welche  manchen  Physikern  wohl  annehmbar  erschien,  unter  den 
gegebenen  Umständen  für  den  Ökonomischen  Coefficienten  einer  Maschine 
einen  Werth,  der  wenig  höher  als  Vi9  ist,  anderentheils  führen  Versuche, 
die  sich  auf  Maschinen  beziehen,  die  in  der  Technik  verwendet  werden, 
also  auf  Maschinen,  die  ohne  Zweifel  j^^it  von  der  Vollkommenheit  ent- 
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iVi-nt  sind,  welche  Apparate  besitzen  müssten,  die  zur  Bestimmung  dieses 
ükooomischen  Coefficienten  besonders  hergestellt  wären,  auf  einen  Wertb, 
der  doppelt  so  gross  ist,  als  der  verlangte.  Die  gute  Ausführung  der 
Venache  ist  gewährleistet  durch  den  angenäherten  Werth  des  mechani- 
schen Aequivalentes  der  Wärme^  den  sie  geliefert  haben.  Es  muss  sich 
alM>  in  irgend  einem  Theile  der  theoretischen.  Betrachtung  ein  Fehler 
finden. 

Nun  haben  wir  aber  ohne  jeden  Beweis  vorausgesetzt,  dass  der 
Dampf,  welcher  nach  seiner  Expansion  den  Cylinder  verlässt  und  je  nach 
Umständen  in  die  Atmosphäre  oder  in  den  Condensator  entweicht,  ge- 
sättigter Dampf  sei.  Dies  aber  gestattet  uns  als  einzige  Grundlage 
aoserer  Berechnung  die  von  Regnault  bestimmte  totale  Yerdampfungs- 
wärme  am  verwenden.  Die  von  Hirn  beobachteten  Thatsachen  wider- 
legen diese  ganz  grundlose  Annahme  und  lehren  uns,  dass  die  Erscheinung 
der  Expansion  nach  viel  complicirteren  Gesetzen  stattfindet,  derart,  dass 
ein  viel  grösserer  Theil  der  insgesammt  verausgabten  Wärme  nützlich 
rerwerthet  wird.  Der  Dampf  kann  also,  während  er  sich  expandirt, 
niclit  gesättigt  bleiben.  Er  kann  sich  noch  weniger  über  den  Sättigungs- 
punkt erwärmen  und  sich  am  Ende  der  Ausdehnung  im  Zustande  über- 
hitzten Dampfes  befinden,  d.  h.  eine  geringere  elastische  Kraft  besitzen, 
als  dem  Maximum  der  Spannung  für  seine  Temperatur  entspricht,  denn 
eine  gegebene  Menge  überhitzten  Dampfes  würde  in  den  Condensator 
oder  in  die  Atmosphäre  mehr  Wärme  überführen,  als  dieselbe  Menge 
gesättigten  Dampfes  und  der  ökonomische  Coefficient  würde  noch  unter 
den  durch  die  obige  Betrachtung  gefundenen  Werth  herabsinken. 

Ausser  diesen  beiden  eben  verworfenen  Annahmen  ist  nun  nur  noch 
die  eine  dritte  möglich,  dass  nämlich  der  anfänglich  gesättigte  Dampf 
»ich  während  seiner  Expansion  im  Cylinder  der  Maschine  condensirt  und 
tbeilweise  in  den  flüssigen  Zustand  zurückkehrt.  Diese  dritte  Hypothese 
ist  auch  die  richtige.  Man  kann  zur  Unterstützung  dieser  Schlussfolge- 
rong  eine  tägliche  Beobachtung  der  industriellen  Praxis  und  Ergebnisse 
directer  Versuche  hinzufügen.  Jedermann  kennt  die  schädliche  Anhäu- 
fajig  von  Flüssigkeit,  die  im  Innern  des  Cylinders  einer  Maschine  statt- 
findet, wenn  dieselbe  nicht  von  einem  Dampfmantel  umgeben  ist.  Einer 
der  hervorragendsten  Civilingenieure  Englands,  Macquorn  RankiiTe^), 
bt  nachgewiesen,  dass  die  hauptsächliche  Ursache  dieses  Niederschlages 
in  der  Condensation  zu  suchen  ist,  welche  die  Expansion  begleitet  und 
nicht,  wie  man  glaubte,  in  der  zufälligen  Ueberführung  flüssigen  Wassers 
aas  dem  Kessel  in  den  Cylinder.  Den  directen  experimentellen  Beweis 
hat  Hirn  geliefert.  Ein  Kupfercylinder  von  2  m  Länge  und  0,15  m 
I^nrchmesser  war  an  seinen  beiden  Enden  durch  zwei  vollkommen  durch- 
sichtige, ziemlich  dicke  Glasplatten  geschlossen,  welche  gestatteten  durch 


^)  Vollkommen    gleiehzeitig   nnd    luiabh&iigig   von   Rank  ine,    hat   in   Deutschland 
Claasios  dieselbe  Entdeckung  gemacht.  R. 
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seinen  inneren  Ranm  hindurch  zu  sehen;  an  diesem  befanden  sich  zwei 
Röhrenaofsätze  mit  Hahnenverschluss ,  von  welchen  der  eine  mit  dem 
Dampfkessel,  der  andere  mit  der  atmosphärischen  Luft  in  Verbindung 
stand.  Zuerst  wurde  der  Hahn,  welcher  mit  der  Atmosphäre  communicirte, 
nur  äusserst  wenig  geöffnet,  man  stellte  dagegen  vollständige  Verbindung 
mit  dem  Kessel  her.  Der  Dampf  strömte  ein,  verjagte  die  Luft  aus  dem 
Apparat,  erwärmte  die  Wände  und  füllte  schliesslich  den  Raum  aus,  der 
Dampf  verblieb  dabei  im  gesättigten  und  trockenen  Zustande.  Der  Cy- 
linder  war  alsdann  so  durchsichtig,  als  ob  er  nur  mit  gewöhnlicher  Lnf^ 
gefüllt  wäre.  War  dieser  Zustand  eingetreten,  so  öffnete  man  den  Hahn, 
der  die  Verbindung  mit  der  Atmosphäre  herstellte;  der  Dampf  entwich 
sehr  rasch  und  dehnte  sich  von  selbst  aus.  Im  selbigen  Augenblicke 
bildete  sich  im  Innern  des  Cylinders  eine  Wolke,  der  Durchsichtigkeit 
folgte  vollkommenste  Undurchsichtigkeit  und  die  Oondensation ,  welche 
die  Expansion  begleitet,  wurde  so  dem  Beobachter  sichtbar. 

Ich  brauche  Ihnen  kaum  auseinanderzusetzen,  dass  diese  Oonden- 
sation das  Verhältniss  der  Wärme,  welche  in  der  Dampfmaschine  in 
Arbeit  vei'wandelt  wird,  vermehrt.  Jedes  Kilogramm  Dampf,  welches 
aus  dem  Kessel  in  den  Cy linder  gelangt,  fordert  für  seine  Bildung  die 
oben  angegebene  Wärmemenge,  aber  die  Wärmemenge,  welche  der  Dampf 
behält,  wenn  er  in  den  Condensator  oder  die  atmosphärische  Luft  aus- 
strömt, wird  vermindert  um  die  latente  Wärme,  welche  diejenige  Dampf- 
menge verlassen  hat,  die  bei  der  Expansion  in  den  flüssigen  Zustand 
übergegangen  ist. 

Es  ist  nicht  nur  gesättigter  Dampf,  der  den  Cylinder  verläset,  es  ist 
ein  Gemenge  von  Dampf  und  flüssigem  Wasser,  und  die  in  Arbeit  um- 
gewandelte Wärme  ist  folglich  nicht  mehr  gleich  der  Differenz  der  ge- 
sammten  Verdampfungswärme  bei  zwei  verschiedenen  Temperaturen, 
sondern  gleich  dieser  Differenz  vermehrt  um  einen  erheblichen  Bruchtheil 
der  latenten  Wärme.  Die  Oondensation  während  der  Expansion  ist  also 
der  physikalische  Vorgang,  dem  die  Dampfmaschine  den  grössten  Theil 
ihrer  bewegenden  Kraft  verdankt  (siehe  Note  14). 


lU. 


Betrachten  wir  jetzt  die  Heissluftmaschinen  und  sehen  zu,  wie  viel 
von  den  Hoffnungen  berechtigt  ist,  die  man  an  ihre  Erfindung  knüpfte. 
Ohne  Zweifel  könnte  man  in  einer  solchen  Maschine  die  gesammte  Wärme 
in  Arbeit  verwandeln,  wenn  es  sich  in  derselben  überhaupt  um  nichts 
Anderes  handelte,  als  darum,  einen  mit  Gewicht  belasteten  Kolben  zu 
heben  und  diesen  dann  in  der  Stellung  zu  belassen,  in  die  man  ihn  ge- 
bracht hat.  Die  Industrie  aber  verlangt  von  der  Maschine  eine  ganz 
andere  Thätigkeit;  sie  verlangt  eine  stetige  Thätigkeit,  eine  periodische 
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Uewegnng,  die  sich  so  lange  ananfhörlich  wiederholt,  als  die  Kraft  der 
Wärme  verwendet  wird.  Es  ist  z.  B.  nöthig,  dass  der  Kolben  einer 
Heisslnfimaschine,  nachdem  er  auf  bestimmte  Höhe  gehoben  worden  ist, 
in  seine  ursprüngliche  Stellung  zurückkehre  und  dass  die  Aufeinander- 
folge dieser  beiden  wechselnden  Bewegungen  unaufhörlich  wiederholt 
werde.  Aber  die  unter  dem  Kolben  befindliche  Luft  setzt  der  nieder- 
gehenden Bewegung  desselben  einen  Widerstand  entgegen,  der  nur  durch 
den  Aufwand  einer  gewissen  Kraftmenge  überwunden  werden  kann; 
während  die  Luft  sich  aber  verdichtet,  erwärmt  sie  sich  und  diese  Wärme, 
die  sie  entbindet,  muss  ihr  entzogen  werden,  um  den  anfänglichen  Zu- 
stand vollständig  wieder  herzustellen. 

Wenn  sich  also  auch  in  der  ersten  Periode  des  Ganges  der  Maschine 
die  gessmmte  Wärme,  die  mitgetheilt  worden  ist,  in  Arbeit  umsetzen 
kann,  so  wird  in  der  zweiten  Periode  ein  Theil  der  so  producirten  Arbeit 
dadurch  verbraucht,  dass  Wärme  in  der  Maschine  selbst  wieder  herge- 
stellt wird;  nur  der  Rest  der  Arbeit  ist  ausserhalb  disponibel. 

Es  gehört  eine  gründliche  Auseinandersetzung  dazu,  um  zu  zeigen, 
dass  wenn  Alles  compensirt  wird,  die  Heissluffcmaschine  einen  erheblichen 
Vorzug  vor  den  anderen  Maschinen  behält;  aber  die  geringe  Grösse  der 
inneren  Arbeit  eines  Grases  ermächtigt  uns  für  jetzt  keineswegs  zuzu- 
stimmen. Versuchen  wir  diese  Betrachtung  zuerst  an  einem  besonderen 
Beispiel,  und  zwar  wählen  wir  dazu  diejenige  Maschine,  deren  Theorie 
die  einfachste  ist  und  die  in  der  Praxis  am  meisten  erprobt  worden  ist, 
es  ist  dies  die  Maschine  von  Robert  Stirling,  deren  Erfindung  und 
Anwendung  bis  zum  Jahre  1816  zurückgeht. 

In  dieser  Maschine  wird  die  Luft  zuerst  bei  constantem  Volumen 
-erwärmt,  hierauf  dehnt  sie  sich  bei  unveränderter  Temperatur  aus,  wird 
alsdann  auf  die  ursprüngliche  Temperatur  zurückgeführt,  während  sie 
ihr  neues  Volumen  beibehält,  und  schliesslich  ohne  Temperaturänderung 
auf  ihr  Anfangsvolumen  gebracht.  Die  Ausdehnung  vollzieht  sich  bei 
einer  viel  höheren  Temperatur  und  mithin  bei  einem  viel  höheren  Drucke, 
als  die  Zusammendrückung;  die  durch  die  erstere  erzeugte  Arbeit  ist 
grösser,  als  die  durch  letztere  absorbirte  Arbeit,  und  der  Ueberschuss 
kann  eine  beliebige  äussere  Verwendung  finden. 

Stellen  wir  diese  aufeinander  folgenden  Vorgänge  durch  eine  geo- 
metrische Construction  dar.  Es  sei  OA  (Fig.  4)  das  Volumen  der  Ge- 
wichtseinheit Gas  bei  der  Anfangstemperatur  <o  ^nd  es  sei  die  Ordinate 
AM  gleich  dem  entsprechenden  Drucke  po-  Die  Luft  wird  zuerst,  ohne 
dass  sich  ihr  Volumen  ändert,  von  der  Temperatur  t^  auf  die  Tempe- 
ratur ^i  gebracht,  wozu  eine  Wärmemenge 

c.  (i,  ~  <u) 
nöthig  ist,  wenn  c,  die  specifische  Wärme  bei  constantem  Volumen  be- 
zeichnet.   Während  dieses  Vorganges  steigt  der  Druck  und  wird  gleich  |>i, 
d.h.  in  unserer  Figur  gleich  der  Ordinate  AP,    Aber  das  Volumen  bleibt 
unveränderlich,  es  wird  also  keine  Arbeit  geleistet.     Es  ist  nur  nöthig, 
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dass  der  auf  den  Kolben  aasgeübte  Druck  von  Po  auf  pi  wachse,  damit, 
dieser  uubeweghch  bleibe.    Hierauf  wird  die  Last  des  Kolbens  allmählicli 
vermindert,  die  Luft  dehnt  sich  aus  ohne  ihre  Temperatur  zu  ändern  und 
Yig,  4.  gdangt  vom  Volumen  Vq  auf  das  Volumen 

Vi,  welches  durch  die  Abscisse  AB  dar- 
gestellt wird.  Die  Temperatur  bleibt 
constant,  das  Volumen  der  Luft  ändert 
sich  umgekehrt  proportional  dem  Drucke 
und  der  Bogen  PQ,  der  einer  gleichsei- 
tigen Hyperbel  angehört,  stellt  das  Ge- 
setz dieser  Aenderung  dar;  die  letzte 
Ordinate  BQ  misst  den  Enddruck.  Es 
wird  eine  äussere  Arbeit  geleistet,  die 
in  der  Figur  durch  die  Fläche  ÄPQB 
dargestellt  wird,  welche  zwischen  dem 
hyperbolischen  Bogen  PQ,  der  Abscis- 
senaxe  und  den  beiden  Ordinaten  AP 
und  B  Q  liegt.  Aber  in  derselben  Zeit  muss  man,  um  die  Abkühlung  zu 
verhüten,  welche  die  Ausdehnung  hervorzurufen  strebt,  der  Luft  eine 
Wärmemenge  zuführen,  welche  das  Aequivalent  der  durch  die  Fläche 
APQB  dargestellten  äusseren  Arbeit  ist.  In  einer  dritten  Operation 
führt  man  das  Gas  auf  die  Anfangstemperatur  to  zurück,  ohne  date  sich 
da6  Volumen  ändert.  Der  Druck  wird  somit  von  BQ  auf  BN  zurück- 
geführt, ohne  dass  weder  eine  Ausgabe  noch  eine  Entwickelung  von 
Arbeit  stattfindet,  man  entzieht  also  der  Luft  eine  Wärmemenge,  die 
ausdrückbar  ist  durch: 

c.  (ti  -  U 
wenn  man  annimmt,  wie  es  äusserst  wahrscheinlich  ist,  dass  die  speci- 
fische  Wärme  der  Luft  bei  constantem  Volumen  unabhängig  von  der 
Dichte  ist.  In  einer  vierten  und  letzten  Periode  endlich  comprimirt 
man  das  Gas,  während  man  seine  Temperatur  constant  erhält,  bis  sein 
Volumen  den  Werth  t'o  angenommen  hat.  Hierfür  ist  ein  Aufwand  von 
Arbeit  und  eine  Entziehung  von  Wärme  nöthig.  Der  Hyperbelbogen  MN 
stellt  die  Beziehung  zwischen  Volumen  und  Druck  dar,  während  die 
Temperatur  unveränderlich  ist;  die  Fläche  AB  NM  ist  der  Ausdruck 
des  Arbeitsaufwandes;  die  entbundene  Wärme  g!  hat  genau  diesen  Auf- 
wand zum  mechanischen  Aequivalente. 

Schliesslich  empfangt  also  das  Gas  in  den  beiden  ersten  Operationen 
eine  Wärmemenge  gleich 

Cr  (h  —  <o)  +  3 
und  entwickelt  eine  äussere  Arbeit,  welche  geometrisch  durch  die  Fläche 
APQB  dargestellt  wird.     In  den  beiden  folgenden  Operationen  giebt 
das  Gas  eine  Wärmemenge  ab,  gleich 

e.(ti  -<o)  t  fl' 
und  erfordert  den  Aufwand  einer  Arbeitsmenge,  der  geometrisch  durch 
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die  Fläche  AB  NM  dargestellt  wird.  Es  wird  also  gleichzeitig  eine 
Wärmemenge  g  —  q!  yerhraacht  und  daf&r  eine  disponible  Arbeitsmenge 
prodncirt,  welche  durch  die  Fläche  JiLPQN^  d.  h.  durch  die  Differenz 
zwischen  APQB  und  AB  NM  dargestellt  wird;  ausserdem  wird  die 
Wärmemenge 

c.  (<i  -  «o)  +  g' 

Ton  einem  warmen  Körper  auf  einen  kälteren  übertragen.  Der  nützliche 
Aufwand  von  Wärme  ist  also  einfach  q  —  q\  während  der  Totalaufwand 
f,  (^i  —  ^)  4"  4  tind  der  nicht  nützliche  Aufwand  c^  (fi  —  t^)  -\-  g!  zu 
•ein  scheint.  • 

Bei  einiger  Aufmerksamkeit  kann  man  aber  leicht  einsehen,  dass 
der  letzte  Theil  der  Schlussfolgerung  nicht  genau  ist  und  dass  nur  die 
Wärmemenge  g'  unnöthig  verausgabt  wird  und  für  immer  für  die  Unter- 
haltung der  bewegenden  Kraft  der  Maschine  verloren  ist. 

Die  Wärmemenge  c,  {fi  —  ^o)»  welche  das  Gas  in  der  dritten  Periode 
des  Yorganges  abgiebt,  während  es  sich  von  ti  auf  fo  abkühlt  ohne  sein 
Volumen  zu  ändern,  kann  vollständig  verwendet  werden,  um  die  Tempe- 
ratur i^  einer  anderen  Gasmasse,  welche  gleich  der  Gewichtseinheit  ist,  auf 
die  Temperatur  ti  zu  erwärmen;  diese  Gasmasse  wird  dadurch  vorbereitet, 
um  eine  Arbeit  ohne  Temperaturänderung  zu  leisten,  und  wenn  diese  zweite 
Gasmasse  sich  auf  ihrem  Wege  abkühlt,  so  kann  die  Wärme  welche  diese 
abgiebt,  dazu  dienen,  die  erste  Gasmenge  von  ^o  auf  fi  zurückzufuhren  u.s.  w. 
Durch  diese  Anordnung  wandert  die  Wärmemenge  c„  {t\  —  ^o)  von  der 
einen  auf  die  andere  der  beiden  Gasmassen,  die  zu  dem  stetigen  Gange 
der  Maschine  erforderlich  sind.  Da  man  sich  eine  vollkommene  Maschine 
vorstellen  kann,  in  der  sich  diese  Wanderung  ohne  Verlust  vollzieht,  so 
nimmt  thatsächlich  diese  Wärmemenge  nicht  Antheil  an  der  nützlichen 
oder  unnützlichen  Ausgabe  von  Wärme;  sie  ist  in  jeder  Periode  voll- 
ständig disponibel.  Anders  verhält  es  sich  mit  der  Wärmemenge  $', 
welche  das  Gas  verlässt,  während  dasselbe  bei  constanter  Temperatur 
comprimirt  wird.  Da  sie  vollständig  in  einem  Abkühlungsapparate  an- 
gehäuft wird,  dessen  Temperatur  ^o  ist,  so  kann  man  sie  nicht  mehr  ver- 
wenden, um  das  Gas  über  diese  Temperatur  zu  erhöhen,  noch  dazu,  die 
Temperatur  desselben  während  der  Ausdehnnngsperiode  auf  ti  zu  erhalten. 
Sie  kann  ohne  Zweifel  dazu  dienen,  eine  andere  Maschine  zu  bewegen, 
in  welcher  die  höchste  Temperatur,  welche  dem  Gase  mitgetheilt  wird, 
fo  nicht  überschreitet,  aber  für  den  Gang  der  ersten  ist  sie  von  durchaus 
keinem  Nutzen  mehr.  Man  muss  sagen,  dass  sie  als  reiner  Verlust  ver- 
ausgabt wird,  während  sich  die  Wärmemenge  g  —  g'  in  Arbeit  umsetzt. 

£fi  ist  also: 

a-a' 


das  VerhältnisB  der  nützlichen  Wärraeausgabe  zur  totalen  (siehe  Note  1 5). 
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Die  Grössen  q  und  q*  sind  leicht  zu  ermittehi,  da  sie  Arbeitsgrösseti 
als  mechanische  Aequivalente  haben,  die  geometrisch  durch  die  Flächen 
APQB  und  AM  NB  dargestellt  sind.  Hieraus  folgt,  wenn  man  immer 
mit  J  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme  bezeichnet  : 

Jq  =  Fläche  {APQB) 
Jq'  =  Fläche  (AM NB) 
q—  (l  _  Fläche  {ABQB)  —  Fläche  (AMNB) 
q       ~~  Fläche  (APqB) 

Was  die  Bestimmung  der  hyperbolischen  Flächen  betrifft,  so  ist  dies 
eine  der  einfachsten  Aufgaben  der  Integralrechnung.  Mau  hat,  wenn 
man  die  bekannten  Formeln  anwendet: 

Fläche  {APQB)  =  p^  r^  .  log  nat —, 

Fläche  {AM NB)  z=z  p^  vq  .  log  uat —• 

«'o 

Nun  sind  aber  pi  und  Pq  die  Drücke  derselben  Gasmasse  bei  demselben 
Volumen  i'^,  bei  den  Temperaturen  ti  und  (q.  Man  hat,  wenn  a  den 
Ausdehnungscoefficienten  bezeichnet, 

Pi  _l  -{-  a  .  h 


Po         1   -f  «  .  fo 
Man  erhält  also  endlich: 

3  —  3i  P\  —  Po   _     «  (*i  —  ^)) 


q  p,  1  +  ati 

und  das  ist  eine  Formel  von  bemerkenswerther  Einfachheit,  welche  un- 
mittelbar den  ökonomischen  Coefficienten  einer  Maschine  des  beschrie- 
benen Systems  zu  berechnen  gestattet,  vorausgesetzt,  dass  man  die  beiden 
Grenztemperaturen  kennt,  zwischen  denen  dieselbe  arbeitet.  Es  ist  ausser- 
dem vollkommen  klar,  dass  dieser  theoretische  Goefficient  ein  Maximalwerth 
ist,  hinter  welchem  der  thatsächliche  Goef&cient  stets  erheblich  zurück- 
bleiben wird.  Setzen  wir  nun  eine  Gasmaschine  voraus,  welche  zwischen 
denselben  Temperaturgrenzen  thätig  ist,  als  die  Maschine  Hirn's,  so 
ergiebt  vorstehende  Formel,  wenn  man  hierin  ti  =   146^,  ^   =   34:^ 

a  =  — —  setzt,  für  den   grössten   möglichen  Werth   des  Verhältnisses 

.  112 

der  nützlichen  Wärmeausgabe  zur  totalen  jr-r,  d.  h.  etwas  weniger  als 

2  -  .   *^9  1 

--Z-     Diese  Zahl  ist  nicht  so  erheblich  grösser  als  — ,  welche  Hirn  für 

7  o 

eine  gewöhnliche  Dampfmaschine  gegeben  hat,  dass  man  daraus  schliessen 
könnte,  dass  die  eine  Maschine  erhebliche  Vorzüge  vor  der  anderen  bo- 
Bässe.     Es   würde  nicht   staunlich   sein,  wenn  die  Unvollkommenheiteu 
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einer  Gasmaschine,  die  zwischen  146^  and  34^  thätig  wäre,  den  nütz- 
lichen Arbeitsaufwand  der  Wärme  auf  ^/g  des  totalen  Aufwandes  herab- 
drückie.  Die  Ueberlegenheit ,  die  man  gewöhnlich  der  Gasmaschine 
zugeschrieben  hat,  wird  also  durch  diese  erste  Untersuchung  keineswegs 
gerechtfertigt. 


IV. 

Aber  man  kann  weiter  gehen  und  feststellen,  dass  vom  ökonomischen 
Standpunkte  aus  alle  Maschinen,  wenn  sie  zwischen  denselben  Tempe- 
raturen thätig  sind,  denselben  Werth  ergeben.  Wenn  man  eine  Maschine 
irgend  eines  Systemes  ebenso  untersucht,  wie  wir  eben  die  von  Ro- 
bert Stirling  untersucht  haben,  so  erkennt  man: 

1)  dass  in  irgend  einer  gegebenen  Maschine  das  Verhältniss  des 
nützlichen  Aufwandes  zum  totalen  Wärmeaufwande  dann  eii^ 
Maximum  ist,  wenn  keine  Wärmemenge  verwendet  wird,  die 
Temperatur  des  Gases  zu  ändern,  oder  wenn  wenigstens  diese 
erforderliche  Wärmemenge  eine  begrenzte  Menge  ist,  welche 
die  Maschine  nicht  verlässt  und  immer  aufs  Neue  zu  demselben 
Zwecke  verwendet  wird. 

2)  Dass  in   diesem  Falle  das  Maximalverhältniss  durch  den  Bruch 

«  (^1  -  tp) 
l  -{■  at  • 

dargestellt  wird,    wenn  ti  und  i^  die  höchste  und   niedrigste 
Temperatur  bezeichnen,  die  im  Gange  der  Maschine  vorkommen 
(siehe  Note  16). 
Man  kann  diesem  Ausdrucke  eine  bemerkenswerthe  Deutung  geben, 

wenn  man  Zähler  und  Nenner  des  Bruches  durch  den    Ausdehnungs- 

coef&cienten  a  dividirt.     Er  erhält  dann  die  Form 


1 
a 

+ 

ti 

» 

die 

man  auch  schreiben  kann 

T, 

Ti 

To 

"» 

wenn  man  allgemein 

T 

= 

1 
a 

+ 

t 

setzt,  d.  h.  die  Temperatur  zählt,  indem  man  von oder    —    273® 

ausgeht.     Aber  was  ist  diese  Temperatur,  die,  wenn  sie  an- Stelle  des 
gewöhnlichen  Nullpunktes  zum  Ausgange  der  Temperatur  gewählt  wird, 
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den  Ausdrack  des  ökonomischen  CoefHcienten  der  Gasmaschinen  derartig 
vereinfacht?  Es  wäre  dies  diejenige  Temperatur,  auf  welche  man  ein 
Gas  abkühlen  müsste,  damit,  wenn  das  Volumen  constant  erhalten  wurde, 
sein  Druck  den  Werth  Null  annähme.  Es  ist  dies  diejenige  Ten^pe- 
ratur,  bei  welcher  die  Moleküle,  während  sie  ihre  ursprüngliche  Distanz 
beibehalten,  die  sie  bei  gewöhnlicher  Temperatur  besitzen,  absolut  un- 
beweglich geworden  wären,  d.  h.  nicht  mehr  auf  äussere  Körper  durch 
ihre  stetigen  Stösse  wirken,  also  aufhören  würden,  den  mechanischen  Effect 
hervorzubringen,  den  .wir  Druck  nennen.  Mit  einem  Worte,  es  ist  dies 
die  Temperatur  bei  welcher  die  Summe  der  lebendigen  Kräfte  Null  sein 
würde.  Die  Ausdrücke  lebendige  Kraft  und  Wärme  sind  aber  für  uns 
gleichbedeutend  geworden  und  wir  können  sagen,  ohne  den  festen  Boden 
der  Thatsachen  zu  verlassen,  dass  die  Temperatur  —  273 ^  der  absolute 
Nullpunkt  der  Wärme  sei. 

Man  hatte  sich  auf  verschiedene  Weise  bemüht,  denselben  zu  be- 
stimmen, und  in  einer  gewissen  Epoche  glaubte  man,  dass  er  von  allen 
beobachtbaren  Temperaturen  unendlich  weit  entfernt  sei.  Von  diesem 
Ausgangspunkte  aus  gezählt  führen  die  Temperaturen  natürlich  den 
Namen  „absolute  Temperaturen".  Mit  Hülfe  dieser  Definition  lässt  sich 
der  allgemeine  Satz,  welcher  die  Theorie  aller  Heisslufkmaschinen  um- 
fasst,  folgendermaassen  aussprechen : 

„In  allen  Heisslufbmaschinen,  in  welcher  Weise  dieselben  auch  thätig 
sein  mögen,  wenn  nur  kein  Theil  der  Wärme  unnütz  zur  Temperatur- 
erhöhung des  Gases  verbraucht  wird,  ist  das  Verhältniss  des  nützlichen 
Wärmeaufwandes  zum  totalen  gleich  der  Differenz  der  absoluten  Tempe- 
raturen, zwischen  denen  die  Maschine  arbeitet,  getheilt  durch  die  grössere 
dieser  Temperaturen"  (siehe  Note  17). 

Macht  Ihnen  die  Einfachheit  dieses  Ausdruckes  nicht  den  Eindruck, 
als  ob  wir  vor  einem  neuen  Naturgesetze  ständen?    Erscheint  es  Ihnen 

nicht  wahrscheinlich,  dass  der  Ausdruck = 2.  immer  das  Verhalt- 

niss  des  nützlichen  zum  totalen  Aufwände  in  einer  Wärmemaschine  be- 
zeichnet? welches  auch  die  Erscheinungen  sein  mögen,  die  sich  in  der- 
selben vollziehen,  und  welches  auch  die  Körper  sein  mögen,  die  man  als 
Vermittler  der  Umwandlung  von  Wärme  in  Arbeit  verwendet. 

In  der  That,  wollte  man  diesem  Verhältnisse  bei  zwei  verschiedenen 
Maschinen,  die  zwischen  denselben  Temperaturgrenzen  arbeiten,  zwei 
verschiedene  Werthe  zuschreiben,  so  wäre  dies  ziemlich  ebenso  unmög- 
lich, als  wenn  man  dem  mechanischen  Aequivalente  der  Wärme  zwei 
verschiedene  Werthe  zuschreiben  wollte. 

Beachten  wir  zunächst,  dass  in  einer  Wärmemaschine  der  Ueber- 
schuss  des  totalen  Wärmeaufwandes  über  den  nützlichen  derjenige  Theil 
von  der  der  Feuerung  entnommenen  Wärme  ist,  welcher  durch  die 
Thätigkeit  der  Maschine  auf  einen  kälteren  Körper  übertragen  wird, 
und  so  för  immer  für  die  Maschine  verloren  ist.     Wenn  die  Maschine 
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umkehrbar  ist,  und  nothwendiger  Weise  müssen  dies  alle  Maschinen 
sein,  die  auf  Aosdelinnng  oder  Zastandsändening  beruhen,  so  wird  die- 
selbe, wenn  sie  sich  durch  Anwendung  einer  äusseren  bewegenden 
Kraft  in  entgegengesetztem  Sinne  als  gewöhnlich  bewegt,  Wärme  einem 
kälteren  Körper  entnehmen  und  sie  auf  einen  heissen  Körper  übertragen; 
in  diesem  häuft  sie  dann  auch  alle  Wärme  an,  die  sie  in  ihrem  Inneren 
erzeugt,  während  sie  gleichzeitig  Arbeit  consumirt. 

Das  Verhältniss  der  geschaffenen  Wärmemenge  zur  gesammten 
Wirmemenge,  welche  dem  heissen  Körper  zugeführt  wird,  ist  genau 
jidch  dem  Verhältniss  der  nützlichen  Wärmeausgabe  zur  totalen  Aus- 
gabe bei  dem  gewöhnlichen  Gange  der  Maschine. 

Setzen  wir  jetzt  aber  einmal  voraus,  dass  das  Verhältniss,  um  das 
es  sich  handelt,  in  zwei  verschiedenen  Maschinen  zwei  verschiedene 
Berthe  habe.  Es  ist  nicht  schwer,  sich  diese  beiden  Maschinen  derart 
verbanden  zu  denken,  dass  diejenige  Maschine,  in  der  dieses  VerhäHniss 
den  grösseren  Werth  hat,  die  andere  Maschine  in  einem  ihrem  gewöhn- 
lichen Gange  entgegengesetzten  Sinne  in  Bewegtmg  setze  und  dass  die 
ganze  durch  die  Wirkung  der  Wärme  in  der  ersten  entwickelte  Arbeit 
vollständig  aufgebraucht  werde,  die  zweite  in  Gang  zu  setzen.  Die 
Thätigkeit  dieser  beiden  Maschinen  ^^örde,  einmal  eingeleitet,  sich  ins 
Unendliche  erhalten,  ohne  dass  ein  Wärmeaufwand  oder  ein  Aufwand 
von  Arbeit  nöthigwäre,  da  aUe  in  der  ersten  Maschine  consumirte  Wärme 
nnaofhörlich  in  der  zweiten  wieder  erzeugt  würde. 

Es  sei  JET  die  in  der  einen  Maschine  consumirte  und  in  der  anderen 
in  derselben  Zeit  wieder  geschaffene  Wärmemenge,  B!  und  S'  das  Ver- 
hältniss des  nützlichen  Wärmeaufwandes  zum  totalen  in  der  ersten  und 
in  der  zweiten  Maschine,  so  würde  dann  nach  unserer  Voraussetzung 

sein  müssen. 

Während  die  erste  Maschine  die  Wänälsmenge  H  zur  Erhaltung 
ihrer  Bewegung  consumirt,  überträgt  sie  von  einer  Wärmequelle,  deren 

Temperatur  ^i  ist,  eine  Wärmemenge  —    —    B  auf    den   Abkühlungs- 

Apparat,  dessen  Temperatur  ^o  ist;  in  derselben  Zeit  wird  die  zweite 
Maschine  eine  Wärmemenge  H  yriederherstellen  und  eine  Wärmemenge 

H 

^  —  H  von  dem  Abkühlungsapparate  nach  der  Wärmequelle  über- 
tragen. Das  endliche  Resultat  des  Znsammenwirkei)s  beider  Maschinen 
würde  sein,  dass  von  einem  kalten  auf  einen  heissen  Körper  die  Wärme- 

^^E^  'Sn ST »  ^^^^  irgend  welchen  Aufwand   anderer  Art  über- 

^en  worden  wäre.  Wenn  dieses  Resultat  nicht  ein  Widerspruch  ist, 
vergleichbar  mit  dem  der  Herstellung  eines  Perpetuum  mobile,  so  ist  es 
doch  jedenfalls  ein  directer  Widerspruch  mit  dem  aUgemeinsten  Gesetze, 
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das  nhs  das  Studium  der  Wärme  gelehrt  hat,  und  er  ist  wohl  ausreicheDd, 
um  die  Hypothese,  die  uns  auf  diesen  Schluss  geführt  hat,  für  unzulässig 
zu  erklären. 

Die  Tendenz  der  Wärme,  von  einem  Körper  in  den  anderen  über- 
zugehen, ist  in  der  That  so  zu  sagen  in  der  Definition  des  Begriffes 
„Ungleichheit  der  Temperatur**  begründet;  von  zwei  Temperaturen  ist 
die  desjeniffen  Körpers  die  höhere,  welcher  Wärme  abgiebt,  und  die 
Temperatur  desjenigen  Körpers,  welcher  Wärme  aufnimmt,  wird  dio 
niedrigere  genannt.  So  lange  keine  Theorie  mit  Bestimmtheit  die  Ver- 
hältnisse definirt,  die  wir  mit  dem  Namen  „Temperatur''  bezeichnen 
sollen,  so  findet  man  keinen  entscheidenden  Grund,  warum  die  Reihen- 
folge der  Temperaturen  eine  einzige  sein  soll,  und  man  hält  es  für  viel- 
leicht nicht  unmöglich,  dass  Körper,  welche  unter  einander  keine  Wärme 
austauschen,  und  daher  gleiche  Temperatur  zu  haben  scheinen,  wenn  sie 
in  eine  bestimmte  Beziehung  zu  einander  versetzt  werden,  Wärme  aus- 
tauschen und  sich  verhalten  als  ob  sie  verschiedene  Temperatur  besässeii, 
dass  es  also  nur  darauf  ankommt,  dass  man,  ohne  den  Zustand  der  Körper 
zu  ändern,  ihre  Wechselbeziehungen  passend  verändere. 

Die  Erfahrung  spricht  sich  jedoch  stets  auf  das  Entschiedenste  gegen 
diese  Voraussetzung  aus,  sie  hat  immer  gezeigt,  dass  die  Gleichheit  oder 
Ungleichheit  der  Temperatur  eine  absolute  Thatsache  ist,  unabhängig 
von  dem  experimentellen  Vorgange,  durch  den  man  dieselbe  nachweist. 
Sind  z.  B.  Temperaturen  durch  Leitung  als  gleiche  erkannt  worden, 
so  sind  sie  auch  gleich  in  dem  Vorgange  der  Strahlung.  Es  ist  selbst 
nach  den  äussersten  Fortschritten  der  Theorie  nicht  möglich,  eine  Er- 
klärung dieses  Gesetzes  zu  geben  (siehe  Note  18).  Es  genügt,  dass  alle 
Thatsachen  uns  berechtigen,  hierin  von  jetzt  ab  ein  absolutes  Princip  zu 
erkennen. 

Fourier  hat  auf  diesen  Grundsatz  seine  Theorie  der  strahlenden 
Wärme  und  des  Gleichgewichtes  der  Temperaturbewegungen  gegründet, 
und  wenn  nach  Entdeckung  der  Verschiedenheit  der  Wärmestrahlung 
und  der  elektiven  Absorption,  welche  die  meisten  Körper  ausüben,  die 
Theorie  Fourier^ s  ungenügend  geworden  ist  und  es  daher  für  Manche 
scheinen  könnte,  als  sei  dieses  Princip  zweifelhaft  geworden,  so  müssen 
heutzutage  nach  den  bewundernswürdigen  Entdeckungen,  auf  ^welche 
Kirchhoff  durch  eine  neue  Anwendung  desselben  Principes  geführt 
worden  ist,  alle  diese  Zweifel  schwinden. 

Man  nimmt  durchaus  nichts  Hypothetisches  an  und  man  stützt  sich 
auf  die  bestimmtesten  Erfahrungsthatsachen,  wenn  man  folgende  beiden 
Sätze  aufstellt. 

Erstens  ist  es  unmöglich,  dass  Wärme  von  einem  warmen  auf  einen 
kalten  Körper  übergeht,  ohne  dass  sich  in  derselben  Zeit  ein  Phänomen 
vollzieht,  welches  als  die  Ursache  dieses  Ueberganges,  welcher  der  na- 
türlichen Tendenz  der  Wärme  entgegengesetzt  ist,  angesehen  werden 
kann.    Im  Besonderen  kann  keine  Maschine,  in  der  man  weder  Wärme 
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Docb  Arbeit  verauBgabt,  irfrend    eine  Erscheinnng  dieser    Art  bewerk- 
steiligen. 

Zweitens  folgt  nothwendiger  Weise  aus  diesem  ersten  Gesetze,  dass 
das  Verhältniss  der  nützlichen  zur  totalen  Wärmeausgabe  in  einer  Ma- 
schine, die  sich  auf  wechselnde  Aenderung  des  Volumens  oder  des  Aggre- 
gatzoBtandes  gründet,  unabhängig  von  der  Beschaffenheit  dieser  Körper 
und  einzig  durch  die  Temperaturextreme  bestimmt  ist,  zwischen  denen 
die  ^laschine  thätig  ist,  vorausgesetzt,  dass  nicht  Wärme  dazu  verwendet 
«ird,  am  lediglich  Temperaturänderungen  hervorzubringen.    Die  Formel 

2\  -  To 


die  sich  unmittelbar  für  Heissluftmaschinen  ergeben  hat,  gilt  mithin  für 
jeiie  Maschine.  Sie  zeigt  uns  sofort,  dass  wenn  eine  Maschine  einer 
»Lderen  vom  ökonomischen  Gesichtspunkte  aus  überlegen  ist,  dies  nicht 
daTon  herrührt,  dass  der  Körper,  welcher  zur  Uebertragung  der  Wärme 
3Qii  ihrer  Umsetzung  in  Arbeit  dient,  diese  oder  jene  Eigenschaft  besitzt, 
vriche  veranlasst,  dass  in  einer  einzigen  und  bestimmten  Operation  sich 
nut  grössere  oder  geringere  Wärmemenge  in  Arbeit  umsetzt.  Den 
t-inzigen  Vorzug,  den  die  Ersetzung  eines  Körpers  durch  einen  anderen 
darbieten  kann,  ist  der,  dass  man  zwischen  weiteren  Temperaturgrenzen 
optfriren  kann. 

Von  diesem  Gesichtspunkte  aus  ist  die  Ueberlegenheit  der  Heiss- 
Immaschine  über  die  Dampfmaschine  ersichtlich.  Man  kann  nicht  daran 
denken,  die  Temperatur  eines  Dampfkessels  erheblich  über  150^  bis  160^ 
za  trwärmen ,  da  man  wegen  des  ausserordentlich  raschen  Anwachsens 
der  Spannung,  das  man  beobachtet,  wenn  man  diese  Grenze  überschreitet, 
(itfü  Apparaten  eine  ausserordentliche  Widerstandsfähigkeit  geben  müsste. 
Da  e^  dagegen  nicht,  viel  weniger  als  einer  Temperaturerhöhung  von 
^'3  Graden  bedarf,  um  den  Druck  eines  Gases  um  eine  Atmosphäre  zu 
erhöhen,  so  erkennt  man,  welche  enormen  Temperaturgrenzen  man 
b^i  einer  Heissl uftmaschine  zulassen  könnte,  ohne  ihren  Wandungen 
«öe  grössere  Festigkeit  geben  zu  müssen,  als  diejenige  ist,  welche  Dampf- 
iLä^hinen  gewöhnlich  bei  hohem  Drucke  besitzen. 

Wir  hätten  also  hier  die  Möglichkeit  grössere  ökonomische  Vorzüge 
2n  erzielen,  w^nn  man  nicht  ebenso  rasch  durch  eine  praktische  Unzu- 
länglichkeit gehindert  wäre ;  es  ist  dies  die  Oxydation  und  die  damit  Hand 
in  Hand  gehende  ungemein  rasche  Zerstörung  aller  Metalltheile,  die  sich 
in  steter  Berührung  mit  sehr  erhitzter  Luft  befinden.  Die  Anwendung 
nberhitzten  Wasserdampfes  scheint  diese  Nachtheile  verschwinden  zu 
lassen,  ohne  wesentlich  die  eigenthümlichen  Vorzüge  der  Gasmaschine 
abzuschwächen.  Ueberhitzter  Wasserdampf  ist  in  der  That  ein  wirk- 
liches Gas,  sein  Druck  nimmt  mit  steigender  Temperatur  in  der  Nähe 
des  Sättigungspunktes  ohne  Zweifel  rascher  zu,  als  der  Druck  der  Luft, 
aber  alle  seine    thermischen  und    mechanischen  Eigenschaften    stimmen 

4* 


Digitized  by 


Google 


52  Mechanische  Wärmetheorie. 

immer  mehr  mit  denjenigen  der  Luft  überein,  je  höber  seiiie  Temperatnr 
steigt. 

Man  kann  daher  glauben,  dass  dieser  besonderen  Art  von  Maschinen, 
in  welcher  sich  die  Vorzüge  der  Heissloftmaschinen  mit  denjenigen  der 
Dampfmaschinen  vereinigt  finden,  die  Zukunft  gehört^ 

Die  Maschinen  mit  Dampf  zweier  Flüssigkeiten,  von  welchen  schon 
seit  einigen  Jahren  viel  die  Rede  ist,  haben  den  Zweck,  die  mechanische 
Ausbeute  der  Wasserdampfmaschinen  durch  Erniedrigung  der  unteren 
Temperaturgrenze,  bei  welcher  die  Maschine  noch  nützlich  thätig  ist,  zu 
vermehren.  Der  Wasserdampf,  der  im  Condensator  den  flüssigen  Zustand 
wieder  annimmt,  erhitzt  eine  leicht  flüchtige  Flüssigkeit,  wie  Aether« 
Chloroform,  und  verdampft  dieselbe.  Der  neue  Dampf  setzt  eine  zweite 
Maschine  in  Thätigkeit.  Dadurch  war  es  möglich,  die  Temperatur  des 
Condensators  in  nützlicher  Weise  unter  die  Grenzen  herabsteigen  zu  lassen, 
welche  sonst  für  Condensatoren  von  Wasserdampfmaschinen  zulässig  sind. 
Bei  dieser  Einrichtung  wird  also  ein  Anwachsen  der  bewegenden  Kraft 
durch  Erniedrigung  der  in  unserer  Formel  durch  Tq  bezeichneten  unteren 
Temperatur  herbeigeführt;  aber  es  ist  ersichtlich,  dass  dieser  Grewinn 
nicht  mit  dem  vergleichbar  ist,  den  man  in  einer  Dampfmaschine  mit 
überhitztem  Dampfe  durch  das  Steigen  der  oberen  Temperatur,  die  wir 
mit  Ti  bezeichnet  haben,  erwarten  darf. 


V. 

Es  giebt  noch  eine  dritte  Art  von  Apparaten,  die  man  unter  die 
Wärmemaschinen  zählen  kann,  wenngleich  sie  scheinbar  vollkommen  von 
der  Heissluft-  und  Dampfmaschine  verschieden  ist,  das  sind  die  elektro- 
magnetischen Maschinen,  und  trotz  des  geringen  Erfolges,  den  diese 
Maschinen  bis  jetzt  in  der  Technik  gefunden  haben,  so  würde  ich  glau- 
ben, dass  in  diesen  Vorlesungen  eine  erhebliche  Lücke  geblieben  wäre, 
wenn  ich  mich  nicht  bemühen  wollte,  ihre  mechanische  Leistungsfähig- 
keit und  ihren  ökonomischen  Werth  zu  bestimmen. 

Es  giebt  ausserdem  vom  Standpunkte  der  reinen  Wissenschaft  aus 
kaum  eine  an  interessanten  und  neuen  Anschauungen  fruchtreichere 
Untersuchung  als  die  Theorie  der  elektromagnetischen  Maschinen,  und 
deshalb  werde  ich  denselben  wenigstens  ßie  gleiche  Zeit  widmen,  als  der 
Vergleichung  der  Dampf-  und  der  Heissluftm aschine,  wenn  auch  die 
praktische  Wichtigkeit  dieser  beiden  Arten  von  Apparaten  in  keinem 
Yerhältniss  zu  einander  steht. 

Wenn  man  untergeordnete  Verschiedenheiten  vernachlässigt,  so 
lassen  sich  alle  elektromagnetischen  Maschinen  in  zwei  Classen  eintheilen, 
es  sind  dies  die  oscillirenden  und  die  rotirenden  Maschinen.  In  den 
oscillirenden  Maschinen  zieht  eine  feststehende  Drahtspirale  oder  ein 
Elektromagnet,  sobald  er  vom  Strom  in  passender  Richtung  durchlaufen 


Digitized  by 


Google 


Zweite  Vorlesung.  53 

wird,  entweder  eine  andere  Drahtspirale,  einen  Elektromagneten,  einen 
magnetiBclien  Stahlstab,  oder  ein  Stück  weichen  Eisens  an.  Sobald  sich 
das  bewegliche  Stnck  der  Berührung  mit  dem  festen  nähert,  wird  durch 
den  Gang  der  Maschine  ein  Umschalter  in  Thätigkeit  gesetzt,  durch 
welchen  die  Anziehung  in  Abstossung  umgesetzt  oder  durch  die  An- 
ziehung eines  entgegengesetzt  gelegenen  Stückes  ersetzt  wird.  Die 
Bewegiingsrichtung  wird  so  in  die  entgegengesetzte  verkehrt  und  diese 
Aendemngen  wiederholen  sich  ohne  Unterbrechung.  Man  kann  diese 
Bewegungen  ebenso  verwenden,  wie  den  Hin-  und  Hergang  des  Kolbens 
eiDer  Dampfmaschine. 

Bei  den  rotirenden  Maschinen  sind  die  festen  und  beweglichen 
Stöcke  in  den  Radien  zweier  concentrischer  Kreise  oder  Räder  angeordnet; 
der  Durchgang  des  Stromes  lässt  das  bewegliche  Rad  einer  stabilen 
Gleichgewichtslage  zustreben,  aber  im  Augenblicke,  in  welchem  diese 
erreicht  ist,  ändert  die  Wirkung  des  Commutators  die  Richtung  der 
thatigen  Kräfte  und  die  rotirende  Bewegung  setzt  sich  ins  Unbestimmte 
fort.  Sie  kann  ebenso  verwendet  werden,  wie  jede  Rotationsbewegung, 
die  von  irgend  einer  mechanischen  Kraft  herrührt.  In  beiden  Fällen  ist 
das  Princip  der  Construction  und  der  Ursprung  der  Kraft  derselbe. 
Jederzeit  suchen  die  gegenseitigen  Wirkungen  von  Strömen  oder  Mag- 
neten einen  Zustand  stabilen  Gleichgewichtes  herbeizuführen,  und  eine, 
physikalische  Aenderung,  welche  das  System  in  dem  Augenblicke  er- 
leidet, in  welchem  diesem  Streben  genügt  ist,  bedingt  die  Fortsetzung 
der  Bewegung.  Was  aber  ist  der  mechanische  Ausdruck  dieser  Ge- 
^ammtheit  von  Erscheinungen? 

Betrachten  wir  zuerst  den  Fall,  dass  die  Maschine,  trotz  des  Durch- 
tranges  des  Stromes  durch  ein  festes  Hindern  iss  in  Ruhe  erhalten  werde. 
LHe  elektromotorische  Yol tausche  Kette  und  die  Maschine  bilden  als- 
dann ein  festes  System,  in  welchem  sich  zwei  verschiedene  Arten  von 
Vorgängen  gleichzeitig^ vollziehen.  In  der  Kette  geht  in  einer  bestimmten 
Zeit  eine  bestimmte  Menge  chemischer  Wirkung  vor  sich,  gleichzeitig 
wird  in  allen  Leitern,  die  der  Strom  durchläuft,  Wärme  entwickelt,  und 
90  lange  als  die  Maschine  nicht  im  Gange  ist,  beschränkt  sich  Alles  auf 
diese  beiden  Eli*scheinungen.  In  der  Kette  entfalten  chemische  Kräfte 
ihre  Wirkungen,  Atome  gehorchen  ihren  Affinitäten  und  gehen  von 
einem  bestimmten  Zustande  in  einen  anderen  über,  in  dem  ihren  Affini- 
täten Genüge  geleistet  ist  und  setzen  sich  ins  Gleichgewicht.  Aus  der 
Definition  der  mechanischen  Arbeit  folgt,  dass  die  in  dieser  Reihe  von 
Aenderungen  geleistete  Arbeit  eine  positive  ist.  In  dem  System  von 
Leitern,  welches  der  Strom  durchläuft,  entwickelt  sich  eine  bestimmte 
Menge  der  besonderen  lebendigen  Kraft,  die  uns  als  lebendige  Kraft  un- 
merklich ist,  und  die  wir  gewöhnlich  Wärme  nennen.  Nothwendiger 
Weise  muss  eine  Aequivalenzbeziehung  zwischen  der  Arbeit  der  chemi- 
schen Kräfte  und  der  gleichzeitig  in  den  Leitern  ausserhalb  der  Kette 
and  der  in  der  Kette  selbst  entbundenen  Wärme  bestehen.     Einer  ge- 
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gebeuen  Summe  chemißcher  Wirkiingeu  bestimmter  Art  mubb  die  Ent- 
wickelung  einer  coustauteu  Wärmemenge  entsprechen,  wie  aach  die 
Kette  und  der  Stromkreis  beschaffen  sein  mag,  in  welchen  sich  diese 
beiden  Vorgänge  gleichzeitig  vollziehen. 

Diese  theoretische  Schlussfolgerung  ist  durch  einen  bemerkeub- 
werthen  Versuch  Favre's^)  bestätigt  worden.  Er  bediente  sich  eiiie^ 
(valorimeters  besonderer  Art,  welches  eigentlich  nichts  Anderes  war,  als 
ein  riesiges  Quecksilberthermometer,  dessen  Gefäss  zwei  Höhlungen  ent- 
hielt, in  welche  mau  Körper  von  erheblichem  Volumen  einbringen  konnte. 
FaVre  hat  folgende  Reihe  von  Bestimmungen  ausgeführt.  Zuerst  brachte 
er  in  eine  der  Höhlungen  des  Gefässes  ein  einfaches  galvanisches  Element, 
welches  durch  einen  Zink-  und  einen  Platinstreifen  gebildet  wurde,  die 
in  gesäuertes  Wasser  tauchten  und  unter  sich  durch  einen  sehr  starken 
und  sehr  kurzen  Kupferdraht  verbunden  waren.  Er  bestimmte  die 
Wärmemenge,  die  durch  die  Auflösung  von  66  Grm.,  d.  h.  von  einem 
Aequivalente  Zink  '^)  entbunden  wurden,  und  das  Mittel  von  mehreren*  gut 
übereinstimmenden  Versuchen  ergab,  dass  diese  Wärmemenge  im  Stande 
ist,  ein  Wasserquantum  von  37  360  Grm.  um  einen  Grad  zu  erwärmeu. 
Alsdann  ersetzte  er  den  dicken  Kupferdraht,  der  ihm  bei  diesem  Experi- 
mente zum  Schliessen  des  Stromes  gedient  hatte,  durch  einen  dünnen 
Draht  von  erheblicher  Länge,  der  in  eine  Spirale  gewunden  war.  Die 
durch  die  Auflösung  einer  bestimmten  Quantität  Zink  im  Elemente  ent- 
wickelte Wärmemenge  ergab  sich  viel  kleiner  und  die  Verminderung 
war  um  so  stärker,  je  dünner  und  länger  der  äussere  Draht  war.  Der 
Draht  selbst  erhitzte  sich  erheblich,  und  als  man  diesen  in  die  andere 
Höhlung  des  Calorimeters  einbrachte,  so  dass  man  die  gesammte  gleich- 
zeitig im  Elemente  und  im  Stromkreise  entbundene  Wärme  maass,  so 
ergab  sich  die  Summe  dieser  Wärmemenge  genau  gleich  der  im  ersten 
Experimente  gefundenen  Menge.  Die  Auflösung  von  66  Grm.  Zink  er- 
zeugte wieder  37  360  Wärmeeinheiten.  Auf  die  verschiedenste  Wei&e 
verändert,  mit  Leitern  und  mit  Elementen  der  verschiedensten  Arten 
von  Ketten  führte  das  Experiment  immer  zu  demselben  Endresultate,  st» 
dass  in  allen  Fällen,  in  welchen  die  Strom  Wirkung  keine  äussere  Arbeit 
hervorbrachte,  die  im  gesammten  Stromkreise  entbundene  Wärme  and 
die  Arbeit  der  AiEnitäten  als  einander  vollkommen  äquivalent  angesehen 
werden  kann. 

Ist  nun  die  Maschine  in  Bewegung,  so  entwickelt  sich  ausserhalb 
des  Leiterkreises  lebendige  Kraft,  oder  es  wird  Arbeit  geleistet,  z.  B.  ein 
bestimmtes   Gewicht  auf  eine  gewisse   Höhe   erhoben.     Bliebe    die   in) 


*)  Schon  10  .lahre  vor  Favre  sind  dioselben  Resultate  axit'  exprriinentellein  Wcjrc 
von  Joule  gefunden  und  publinrt  worden.  Man  sehe  hierüber  die  en»te  Abhandlung 
.IouIc'r  vom  Jahre  1843:  üeber  die  erwärmenden  Wirkunjjen  der  Magneto-Elektricität 
und  über  den  mechanischen  Werth  der  Wärme.  Joule,  Das  mechanit^ohe  Wärme- 
äquivalent, Deutsch  von  Spengel.  K. 

^)  JeUt  benutzt  man  die  Zahl  6o,2  als  chemisches  Aequivalent  des  Zinkes.     R. 
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StromkreiBe  entwickelte  Wärme  dieselbe,  so  würde  eine  gleiche  Menge 
Arbeit  chemischer  Kräfte  einmal  in  der  Kette  eine  gewisse  Wärmemenge 
als  Aequivalent  besitzen,  und  im  anderen  Falle  dieselbe  Wärmemenge, 
Yermehrt  um  eine  gewisse  mechanische  Arbeit,  was  sichtlich  unmöglich 
ist  Mithin  muss,  wenn  durch  die  Strom wirkung  in  irgend  einem  Sy- 
steme von  Spiralen  oder  Elektromagneten  eine  äussere  Arbeit  entwickelt 
wird,  eine  Verminderuog  der  Wärmemenge  eintreten,  welche  eine  ge- 
gebene Menge  chemischer  Wirkungen  im  ganzen  Stromkreise  entbindet 
und  diese  Verminderung  muss  genau  das  Aequivalent  der  producirten 
Arbeit  sein.  Die  Erfahrung  hat  diese  Schlussfolgerung,  bestätigt.  Im 
zweiten  Hohlräume  seines  Calorimeters  hat  Favre  den  Leitungsdraht 
der  vorhergehenden  Versuche  durch  eine  sehr  kleine  elektromagnetische 
Maschine  ersetzt,  die  durch  einen  Mechanismus,  den  näher  zu  beschreiben 
unnötbig  ist,  eine  Gewichtserhebung  hervorbrachte.  Unter  diesen  neuen 
Bedingungen  wurden  durch  die  Auflösung  von  66  Grm.  Zink  weniger  als 
37  360  Wärmeeinheiten  entbunden,  und  die  beobachtete  Differenz  stand 
in  constantem  Verhältnisse  zur  Arbeit  der  Maschine  (siehe  Anmerkung 
19  am  Schlüsse  dieser  Vorlesungen). 

Jeder  verschwundenen  Wärmeeinheit  entsprach  eine  äussere  Arbeit 
von  443  Einheiten.  Der  Unterschied  zwischen  dieser  Zahl  und  dem 
mechanischen  Aequivalente  der  Wärme,  welches  Joule  bestimmt  hat, 
oder  welches  man  ans  den  Eigenschaften  der  Gase  herleitet,  überschreitet 
nicht  die  Grenzen  des  Einflusses,  den  man  rechtmässiger  Weise  den 
Beobachtungsfehlern  zuschreiben  kann. 


VI. 


Es  findet  also  in  einer  elektromagnetischen  Maschine,  sobald  sie  eine 
mechanische  Arbeit  hervorbringt,  thatsächlich  ein  Wärmeverlust  statt; 
mit  gutem  Rechte  habe  ich  daher  soeben  Maschinen  dieser  Art  unter 
die  Wärmemaschinen  gerechnet.  Ihre  mechanische  Kraft  ist  eine  theil- 
weise  Umsetzung  von  Wärmekraft  der  chemischen  Thätigkeit,  die  in  der 
Kette  stattflndet;  ebenso  wie  die  mechanische  Kraft  der  Dampfmaschine 
eine  theilweise  Umsetzung  der  Wärmekraft  der  Verbrennung  ist,  die 
unter  dem  Kessel  vor  sich  geht  In  dem  einen  wie  in  dem  anderen 
Falle  schliesst  diese*  Transformation  das  Bestehen  gewisser  physikalischer 
Gesetze  ein,  die  man  als  eben  so  viele  allgemeine  Folgerungen  der  me- 
chanischen Wärmetheorie  ansehen  kann.  Das  Studium  der  Dampfma- 
schine hat  uns  die  Gondensation  des  Wasserdampfes  offenbart,  welche  die 
Expansion  desselben  begleitet;  die  Untersuchung  der  elektromagnetischen 
Maschinen  macht  uns  die  Noth wendigkeit  der  Inductionserscheinungen 
verstandlich« 

Man  kann  nur  auf  eine  einzige  Weise  verstehen,  inwiefern  die  Be- 
wegung einer  Maschine  die  in  einem  Leitungsdrahte  diiich  eine  gewisse 
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Menge  chemischer  Wirkung  entwickelte  Wärmemenge  zu  yermindem  im 
Stande  ist.  Die  Entwickelang  von  Wärme  (welche  in  der  Zeiteinheit 
stattfindet)  ist  jederzeit  proportional  dem  Quadrate  der  Stromintensitat, 
die  Intensität  aher  seihst  ist  proportional  der  Menge  chemischer  Wirknng, 
welche  in  einer  gegebenen  Zeit  stattfindet.  Man  erkennt  leicht,  dass 
die  durch  Auflösung  eines  Aequivalentes  Metall  entwickelte  Wärmemenge 
direct  proportional  der  Intensität  des  Stromes  ist,  den  dieser  chemische 
Vorgang  hervorbringt,  oder  umgekehrt  proportional  der  Zeit  ist,  welche 
verfliessen  muss,  damit  ein  Aequivalent  Metall  aufgelöst  wird  ^).  Es  ist 
also  nöthig,  dass  in  der  Kette,  deren  Strom  eine  elektromagnetische  Ma- 
schine in  Gang  setzt,  die  chemische  Wirkung  verlangsamt  und  folglich 
die  Stromintensität  durch  die  Bewegung  der  Maschine  vermindert  werde. 
Wenn  ein  Galvanometer  in  den  Strom  eingeschaltet  wird,  so  muss  seine 
Ablenkung  im  Zustande  der  Bewegung  der  Maschine  kleiner  sein,  als 
wenn  die  Maschine  stillsteht,  und  die  Differenz  muss  um  so  grösser  sein, 
je  beträchtlicher  die  einer  gegebenen  chemischen  Wirkung  entsprechende 
Arbeit  der  Maschine  ist.  Dies  wird  durch  die  Erfahrung  voHkommen 
bestätigt.  Es  kann  kein  Zweifel  über  die  fundamentale  Thatsache  be- 
stehen, dass  die  Bewegung  einer  elektromagnetischen  Maschine  die  In- 
tensität des  Stromes,  der  die  Maschine  durchläufb,  vermindert.  Was  kann 
die  Ursache  dieser  Verminderung  sein  ?  Ist  es  eine  Zunahme  des  Wider- 
standes, der  den  Strom  durchläuft?  Ist  es  ein  Vorgang,  welcher  dem 
ähnlich  ist,  der  in  den  Elementen  der  Kette  die  beiden  Elektricitaten 
trennt  und  in  Bewegung  setzt? 

Eine  Vermehrung  des  Widerstandes  ist  unmöglich,  da  die  Erfahrung 
auf  viele  Weisen  gezeigt  hat,  dass  der  Widerstand  eines  Leiters  unab- 
hängig davon  ist,  ob  sich  derselbe  im  Zustande  der  Ruhe  oder  dem  der 
Bewegung  befindet.  Es  ist  also  noth wendig,  dass  im  Strome  einer  Ma- 
schine, deren  Theile  sich  in  relativer  Bewegung  befinden,  die  Tendenz 
hervorgerufen  wird,  einen  dem  bewegenden  Strome  entgegengesetzt 
laufenden  entstehen  zu  lassen,  oder  dass,  um  sich  der  übhchen  Aus- 
drucksweise zu  bedienen,  eine  elektromotorische  Kraft  erzeugt  wird, 
welche  derjenigen  der  Kette  entgegengesetzt  gerichtet  ist. 

Was  aber  in  einer  Maschine  in  Folge  der  Bewegung  stattfindet,  die 
sie  durch  sich  selbst  erlangt,  muss  auch  in  jedem  Systeme  von  Leitern 
und  Strömen  in  Folge  einer  auf  irgend  eine  Weise  hervorgebrachten 
Bewegung  stattfinden.  Wenn  man  mithin  in  der  N&he  eines  Magneten 
oder  Stromes  einen  geschlossenen  Leiter  verschiebt,  so  muss  die  Bewe- 
gung in  diesem  Leiter  einen  Strom  hei*vorb]|:ingen,  der  demjenigen  ent- 


^)  Sei  i  die  Stromintensität,  t  die  Anzahl  Secunden,  welche  nöthig  ist,  um  ein 
Aequivalent  Metall  aufzulösen,  so  wird,  da  chemische  Wirkung  und  Stromintensität  ein- 
ander proportional  sind,  das  Product  i .  t  gleich  einer  constanten  Zahl  k  sein.  Die  durch 
Auflösung  eines  Aequivalentes  Zink  entbundene  Wärme   ist  proportional  i^ .  <,  kann  also 

dargestellt  werden   durch  i .  k  oder  durch  —  •  V. 
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gegengefletzt  gerichtet  ist,  der  darin  fliessen  müsste,  am  durch  Wirkung 
elektrodynamischer  oder  elektromagnetischer  Kräfte  die  Fortsetzung  der 
Bewtgang  hervorznmfen,  die  man  begonnen  hat. 

In  diesem  Ausspruche  haben  Sie  gewiss  schon  eines  der  Grundgesetze 
der  iDdaction  wieder  erkannt,  und  es  würde  nicht  schwierig  sein,  auf 
dem  Wege  der  Analogie,  wenn  nicht  strenger  Demonstration,  dieGesammt- 
heit  der  Erscheinungen  abzuleiten,  d^ren  Entdeckung  yor  dreissig  Jahren 
den  Namen  Faraday's  berühmt  machte.  Die  Inductionsströme ,  deren 
F.TJgtenz  an&iglich  so  erstaunlich  für  den  Physiker  erschien,  hatte 
Ampere^)  schon  zehn  Jahre  vor  Faraday  beobachtet,  ohne  gewisser- 
Qaanen  zu  wagen,  daran  zu  glauben.  Man  versuchte  vergeblich,  dieselben 
am  den  Erscheinungen  der  statischen  Elektricität  herzuleiten,  sie  erhalten 
durch  die  mechanische  Wärmetheorie  ihre  richtige  Stellung  im  Haus- 
halte der  Naturkräfie.  Die  Entwicklung  von  Inductionsströmen  ist  das 
Mittel,  dessen  sich  die  Natur  bedient,  um  Arbeit  in  den  elektromagne- 
tbehen  Maschinen  hervorzubringen.  Die  Gesetze,  nach  welchen  sich  die 
I&dnctionsströme  richten,  sind  derart  beschaffen,  dass  die  Gleichung  der 
lebendigen  Kräfte  sowohl  im  Zustande  der  Bewegung  der  Maschine,  als 
im  Zustande  der  Ruhe  erfiült  ist. 

Betrachtet  man  einestheils  den  bekannten  Ausdruck  der  gegenseitigen 
Wirkongen  zweier  Stromelemente,  andererseits  die  Proportionalität  der 
doich  einen  Strom  entwickelten  Wärme  mit  dem  Quadrate  der  Strom- 
inteneität  als  durch  die  Erfahrung  gegeben,  und  verbindet  diese  beiden 
Tbatsachen  mit  dem  Principe,  welches  ich  Ihnen  entwickelt  habe,  so 
kann  man  ganz  allgemein  Richtung  und  Intensität  cles  inducirten  Stromes 
bestimmen,  welcher  durch  die  relative  Bewegung  eines  Stromes  und  eines 
reschloesenen  Leiters  entwickelt  wird.  Man  findet  auf  diese  Weise  alle 
Gesetze  wieder,  die  Neu  mann  im  Jahre  1845  auf  ganz  anderem  Wege 
in  einer  Abhandlung  ableitete,  die  hauptsächlich  seinen  wissenschaft- 
lichen Ruf  begründet  hat. 

Diese  bemerkenswerthe  Beziehung  zwischen  der  mechanischen  Wärme- 
theorie und  den  Inductionserscheinungen  wurde  zuerst  im  Jahre  1847 
Ton  Helmholtz  nachgewiesen. 


vn. 


Unter  der  Zahl  von  Gesetzen,  welche  die  Theorie  auf  diese  Weise 
crgiebt  und  die  durch  die  Erfahrung  bestätigt  werden ,  findet  sich  auch 
^  der  Proportionalität  des  inducirten  Stromes  mit  der  Geschwindigkeit 
<^^r  Verschiebung,  aus  welcher  die  Induction  folgt  (siehe  Anmerkung  21). 
Im  Yerhältnisse,  als  sich  die  Bewegung  einer  elektromagnetischen  Ma- 
schine beschleunigt,  wächst  die  Grrösse  der  elektromotorischen  Kraft  der 


0  Van  sehe  die  Anmerkong  20)  am  Schliuse  dieser  Vorlesnngen. 
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Indaction  und  vermindert  sich  mithin  die  Strom  in  tensität  der  Kette; 
Die  absolute  Arbeit,  welche  die  Maschine  in  einer  gegebenen  Zeit  liefern 
kanUf  wird  somit  vermindert,  aber  in  derselben  Zeit  nimmt  auch  di< 
durch  die  Auflösung  eines  gegebenen  Gewichtes  Zink  entwickelte  Wärme 
ab;  der  Bruchtheil  der  Arbeit  chemischer  Kräfte,  der  sich  in  W^ärm« 
umsetzt,  vermindert  sich  fortwährend,  und  der  Antheil,  welcher  dU 
Arbeit  dBr  Maschiike  zum  Aequivalen^  hat,  nähert  sich  um  so  mehr  de^ 
Einheit,  je  mehr  die  Geschwindigkeit  zunimmt.  Man  kann  also  durch 
ein  genügendes  Anwachsen  der  Geschwindigkeit  mit  einer  beliebigen 
Vollständigkeit  die  gesammte  Arbeit  der  Affinität,  oder  was  auf  dasselbe 
hinauskommt,  die  gesammte  durch  die  chemische  Wirkung  entwickelt« 
Wärme  in  mechanische  Arbeit  umsetzen  (siehe  Anmerkung  22). 

Die  elektromagnetische  Maschine,  die  sich  bisher  in  der  Praxis  aU 
die  unvortheilhafteste  aller  Maschinen  erwiesen  hat,  ist  demnach  theoretischl 
die  vollkommenste  und  leistungsfähigste  von  allen.  Sie  allein  kann  die 
Gesammtheit  der  verausgabten  Wärme  nützlich  verwerthen.  Das  will 
aber  nicht  sagen,  dass  es  genügt,  die  von  der  Theorie  geforderten  Ver- 
hältnisse herbeizuführen,  d.  h.  dass  mau  nur  nöthig  hat,  einer  elektro- 
magnetischen Maschine  die  grösst möglichste  Geschwindigkeit  zu  ertheilen, 
um  sie  für  die  Praxis  nützlich  verwendbai*  zu  machen.  Das  zur  Unter- 
haltung der  Kette  nöthige  Zink  und  die  Säuren  repräsentiren  eine 
erhebliche  vorher  zu  leistende  Ausgabe,  ihr  Kostenpreis  schliesst  beson- 
ders den  Werth  der  gesammten  Kohlen  mit  ein,  die  zur  Darstellung 
der  ersteren  verbraucht  wurden,  und  trotz  der  theoretischen  Ueberlegen- 
heit  der  elektromagnetischen  Maschine  ist  es  unvergleichlich  wii'thschaft- 
licher,  dieselbe  Kohle  zu  benutzen,  um  durch  ihre  Verbrennung  die 
Bewegung  einer  Dampf-  oder  Heissluftmaschine  zu  unterhalten.  Diese 
praktische  Untergeordnetbeit  wird  so  lange  bestehen  bleiben,  als  mau 
noch  nicht  die  Mittel  entdeckt  hat,  mit  geringen  Kosten  Körper  herzu- 
stellen, die  kräftige  chemische  Affinitäten  besitzen,  d.  h.  so  lange  es 
nicht  möglieb  ist,  Substanzen  leicht  frei  darzustellen,  die  energisch 
streben  im  Zustande  chemischer  Verbindung  zu  bleiben  oder  dahin  zu- 
rückzukehren. Die  Lösung  eine's  solchen  Problems  scheint  jedoch  nicht 
viel  wahrscheinlicher  zu  sein,  als  die  Entdeckung  von  Erzgängen,  welche 
metallisches  Zink  führen,  oder  die  Auffindung  von  Schwefelsäurequellen. 


VIII. 


Wir  sind  weit  davon  entfernt,  alle  Belehrung  erschöpft  zu  haben, 
die  wir  aus  der  Betrachtung  der  elektromagnetischen  Maschine  schöpfe» 
können.  Wir  werden  sogar  solche  Wahrheiten,  die  den  vorstehenden 
kaum  an  Wichtigkeit  nachgeben,  erhalten,  wenn  wir  voraussetzen,  dass 
die  Maschine  sich  in  einer  ihrem  gewöhnlichen  Gange  entgegengesetzten 
Richtung  bewegt,  dass  also  Arbeit  consumirt  anstatt  producirt  wird. 
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Wenn  man  z.  B.  den  Strom  nur  durch  die  feste  Drahtspirale  geben 
lü&ät  nnd  man  verbindet  die  Enden  der  beweglicben  Spirale  einfach  durch 
einen  Leitungsdraht,  so  dass  sie  einen  oder  mehrere  Stromkreise  bildet, 
>o  könnt«  man  die  Maschine  nicht  in  Thätigkeit  setzen,  ohne  Inductions- 
btröme  in  diesen  Leiterkreisen  hervorzubringen. 

Diese  Inductionsströme  werden  durch  die  Rückwirkung  auf  den 
Strom  der  festen  Spirale  der  Bewegung  der  Maschine  einen  Widerstand 
entgegensetzen,  der  die  Menge  derjenigen  Arbeit  vermehren  wird,  die 
man  aufwenden  muss,  um  dieselbe  Maschine  mit  constanter  Geschwindig- 
keit gehen  zu  lassen.  In  derselben  Zeit  werden  sith  die  Drähte  erhitzen, 
welche  von  diesem  Inductionsströme  durchlaufen  werden,  und  die  Ge- 
Bammtbeit  der  Erscheinungen  wird  als  endliches  Resultat  die  Umsetzung 
einer  gewissen  Menge  Arbeit  in  Wärme  haben.  Die  Messung  dieser 
beiden  Quantitäten  wird  die  Grundlage  zu  einer  neuen  Bestimmung  deV* 
wichtigen  Zahl  J  liefern. 

Mit  diesem  Experimente  begann  Joule  im  Jahre  1843  die  Reihe 
meiner  Arbeiten  über  die  mechanische  Wärmetheorie.  Er  hat  daraus  einen 
Werth  des  Aequivalentes  J  abgeleitet,  der  erheblich  von  dem  später  ge- 
fundenen, den  man  für  den  wahrscheinlichsten  hält,  abweicht,  nämlich  die 
Zahl  452.  Aber  so  erheblich  auch  die  Differenz  erscheinen  mag,  so  kann 
man  doch  sicher  annehmen,  dass  sie  nur  den  Schwierigkeiten  der  Messung 
nnd  der  ünvollkommenheit  der  Apparate  zuzuschreiben  ist  (siehe  An- 
merkung 23). 

Für  die  Drahtspiralen  aus  mehr  oder  weniger  langem  und  feinem 
Drahte,  in  welchen  der  Inductionsstrom  sehr  wenig  intensiv  ist  und  sich 
folglich  sehr  wenig  Wärme  entwickelt,  setzen  wir  eine  metallische  Scheibe 
von  0,01  Meter  Dicke  und  von  einem  Durchmesser,  der  den  Dimensionen 
des  festen  Elektromagnetes  entspricht.  Der  Inductionsstrom  wird  dann 
eine  ungemeine  Stärke  annehmen  und  eine  grosse  Menge  Wärme  ent- 
wickeln; es  muss  eine  beträchtliche  Arbeitsgrösse  aufgewendet  werden, 
um  die  Bewegung  zu  erhalten. 

Diese  neue  Form  des  Versuches  ist  nach  zwei  Gesichtspunkten 
iiin  interessant.  Vom  theoretischen  Standpunkte  aus  muss  man  zuerst 
bemerken,  dass  das  Princip  der  Aequivalenz  der  mechanischen  Arbeit  und 
der  Wärme  in  diesem  Falle  eine  unmittelbare  Beziehung  zwischen  den 
beiden  Enden  einer  Reihe  von  Erscheinungen  giebt,  deren  Zwischen- 
glieder in  dem  heutigen  Zustande  der  Wissenschaft  wenig  bekannt  sind; 
da  man  weit  davon  entfernt  ist,  über  die  Induction  in  Leitern,  deren 
sammtliche  Dimensionen  beträchtlich  sind,  in  gleicher  Weise  bestimmte 
Angaben  machen  zu  können,  wie  über  die  Induction  in  Drähten.  An 
zweiter  Stelle  ist  die  Wärmeerscheinung  so  erheblich,  dass  es  möglich 
ist,  sie  mit  Instrumenten  von  mittlerer  Empfindlichkeit  nachzuweisen  und 
sie  einem  zahlreichen  Auditorium  bemerklich  zu  machen,  wie  ich  es  so- 
gleich thun  werde. 
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Die  Meisten  anter  Ihnen  hahen  ohne  Zweifel  in  diesen  Andeutungen 
den  Versuch  wieder  erkannt,  der  vor  einigen  Jahren  von  -Foucault  ver- 
öffentlicht wurde,  und  der  mit  Recht  die  Aufmerksamkeit  des  wissen- 
schaftlichen Puhlicums  auf  sich  gezogen  hat.  Um  hieraus  alle  Belehrung 
ziehen  zu  können,  die  der  Versuch  liefern  kann,  ist  es  vortheilhaft,  dem- 
selhen  nach  einander  zwei  verschiedene  Formen  zu  geben. 

Zuerst  ertheilt  man,  durch  einen  leicht  verständlichen  Mechanismus, 
der  metallischen  Scheibe  eine  grosse  Geschwindigkeit,  ohne  den  Strom 
durch  den  Leitungsdraht  des  Elektromagnetes,  zwischen  dessen  Armen 
die  Scheibe  sich  dreht,  gehen  zu  lassen.  Sobald  die  gewünschte  Ge- 
schwindigkeit erlangt  ist,  lässt  man  den  Strom  eintreten  und  die  Scheibe 
bleibt  fast  momentan  durch  den  Einfluss  der  in  ihrem  Inneren  auftretenden 
Inductionsströme  stillstehen.  Die  Inductionsströme  hören  auf,  sobald 
die  Scheibe  feststeht,  aber  die  Wärme,  die  sie  entbunden  haben,  bleibt 
bestehen;  man  kann  sogar  sagen,  dass  das  schliessliche  Ergebniss  des 
Versuches  das  ist,  dass  alle  lebendige  Kraft,  die  zuvor  der  ganzen  Masse 
angehörte,  auf  die  Moleküle  übergegangen  und  unter  der  Gestalt  von 
Wärme  bemerkbar  geworden  ist.  Das  plötzliche  Stillstehen  der  Scheibe 
kann  leicht  nachgewiesen  werden  und  zeigt  deutlich  die  Existenz  und 
Grösse  der  Inductionsströme  an,  aber  in  Folge  der  Grösse  der  Zahl, 
welche  das  mechanische  AequiValent  der  Wärme  ausdrückt,  ist  die  ent- 
bundene Wärme  wenig  beträchtlich  und  nur  mit  den  empfindlichsten 
Instrumenten  wahrnehmbar.  Anders  ist  es  in  der  zweiten  Form  des  Ex- 
perimentes. Man  lässt  den  Strom  in  den  Elektromagnet  eintreten  und 
man  versucht  die  Scheibe  in  Drehung  zu  versetzen.  Die  Anstrengung, 
die  hierzu  nöthig,  ist  ein  merkliches  Zeugniss  von  dem  Widerstände,  den 
man  überwinden  muss.  Einige  Minuten  fortgesetzt,  giebt  er  Anlass  zu 
einer  Temperaturerhöhung  von  50  bis  60  Grad,  welche  alle  thermome- 
trische  Vorrichtungen  nachweisen  können  *). 

Ich  werde  versuchen  diese  Erscheinungen  zu  zeigen. 


IX. 


Dieser  glänzende  Versuch  ist  der  letzte,  den  ich  der  eigentlichen 
Physik  entlehnen  werde.  Ich  werde  mich  beschränken,  ehe  ich  das  Ge- 
biet dieser  Wissenschaft  verlasse,  Ihre  Aufmerkslimkeit  auf  diese  Tafel 
zu  richten,  in  welcher  diejenigen  verschiedenen  Bestimmungen  des  me- 
chanischen Aequivalentes  der  Wärme,  die  das  meiste  Vertrauen  einflössen, 
verzeichnet  sind. 


^)  Der  Versuch  wurde  in  den  beiden  angedeuteten  Formen  ausgeführt.  Um  die 
Scheibe  plötzlich  zum  Stillstand  zu  bringen,  bedient  man  sich  des  Stromes  einer  Kette 
von  sechs  Bunsen' sehen  Elementen.   Um  die  Entwickelung  von  Wärme  zu  beobachten, 


Digitized  by 


Google 


Zweite  Vorlesung. 


61 


Tabelle  der  mechaniachen  Aequiyalente  der  Wär^le  nach  den  Bestiinmangen 
verachiedener  Physiker. 


Name  des  Pliänomenens,  dem  die  Bestim- 
mung des  mechanischen  Aequivalentes  der 
Wärme  entlehnt  ist. 


Namen  der 
Physiker,  die 
d.  theoretische 
Princip  der  Be- 
stimmung an- 
gegeben haben. 


Namen  der  Phy- 
siker, welche  die 
experimentellen 
Daten  geliefert 
haben. 


Werth 
des  mecha- 
nischen 
Aequiva- 
lentes  der 
W&rme. 


Allgemeine  Eigenschaften  der  Luft  . 


Reibung 

Mechanische  Arbeit  der  Dampfmaschinen 
Wurme,  entbunden  durch  Inductionsströme 
Wanne,  entbunden  durch   eine  in  Bewe- 
gung und  in  Ruhe  befindliche  elektro- 
magnetische Maschine 

Gesammte    im    Kreise    einer   Dan i ein- 
sehen Kette  entbundene  Wärme  .    .    . 
Die  Wärme,  welche  in  einem  Metalldrahte, 
der  von  einem  Strome  durchflössen  ist, 
entwickelt  wird 


fMayer. 

\Clausius. 

Joule. 

Clausius. 
Joule. 


Favre. 
Bosscha. 

Clausius. 


/V.  Regnault. 
[Moll  u.  van  Beck. 

1  Joule. 
Favre. 
Hirn. 
Joule. 


Favre. 

fW.  Weber, 
i  Joule. 


Quintus  Icilius 


426 

425 
413 
413 
452 


443 
420 

400 


Die  üebereinstimmung  der  Zahlwerthe,  die  sich  in  der  vierten  Spalte 
dieser  Tafel  finden,  ist  im  Allgemeinen  sehr  befriedigend  nnd  kann  als 
eine  wesentliche  Bestätigung  der  Theorie  angesehen  werden. 

Nur  zwei  unter  diesen  machen  eine  Ausnahme,  die  Zahl  452,  die 
Joule  in  seinen  Versuchen  über  die  durch  Inductionsströme  entbundene 
Warme  erhielt,  und  die  Zahl  400,  die  Quintus  Icilius  gegeben  hat. 
Ich  habe  soeben  gezeigt,  worin  die  Unvollkommenheit  der  ersten  Ver- 
suche Joule's  lag.  Was  die  Zahl  von  Quintus  Icilius  betrifft,  mag 
es  genügen,  zu  bemerken,  dass  die  schaifsinnige  Methode,  deren  sich 
dieser  treffliche  Physiker  bedient  hat,  das  Zusammenwirken  einer  grossen 
Zahl  sehr  feiner  Bestimmungen  fordert,  die  unter  sich  unabhängig  sind. 
Man  darf  sich  also  nicht  wundern,  wenn  das  Resultat  erheblich  von  der 
Zahl  425  abweicht,  um  welche  herum  alle  anderen  Bestimmungen  schwan- 
ken (siehe  Anmerkung  24). 

Ich  nehme  nun  die  Anwendungen  der  neuen  Theorie  auf  die  Chemie 
in  Angriff.  £s  mag  fast  fremdartig  erscheinen,  dass  ich  mich  so  lange 
aoBserhalb  des  Gegenstandes  bewegt  habe,  mit  dem  sich  für  gewöhnlich 


^luUt  man  nur  ein  einziges  Element  bei;  benutzte  man  auch  nur  zwei  Elemente,  ro 
war  es  ToUkommen  lyimögUch,  die  Scheibe  auch  nur  einige  Minuten  mit  der  Hand  zu 
drehen.  Die  Wärmeerscheinung  wurde  sichtbar  gemacht  durch  die  Anwendung  einer 
thermoelektrischen  Kette  von  64  Elementen,  die  mit  einem  Galvanometer  von  sehr 
K^^oven  Dimensionen  in  Verbindung  stand,  dessen  Bild,  reilectirt  durch  einen  unter 
^^  geneigten  Spiegel  von  0,80  ni  Länge  und  0,40  m  Breite,  im  ganzen  Zuhörerraume 
'^M-htUr  war. 
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die  Gesellschaft  beschäftigt,  vor  der  ich  za  sprechen  die  Ehre  habe;  iu 
Wirklichkeit  aber  habe  ich  seit  Beginn  dieser  zweiten  Sitzung  Nichts 
gesagt,  was  nicht  eben  so  gut  zur  Chemie  als  zur  Physik  gehörte.  In 
den  drei  Arten  von  Maschinen,  die  wir  betrachtet  haben,  sehen  wir  die 
bewegende  Kraft  aus  einem  Verbrauch  von  Wärme  entstehen;  woher  aber 
stammt  diese  Wärme,  wenn  nicht  aus  einer  Arbeit  chemischer  Kräfte? 
In  den  Dampf-  und  in  den  Heissluftmaschinen  lässt  man  die  Afünitäten, 
die  bei  der  Verbrennung  ins  Spiel  kommen,  alle  Wärme  frei  entwickeln, 
die  sie  zu  entwickeln  im  Stande  sind,  und  während  diese  Wärme  ver- 
wendet wird,  um  eine  Reihe  physikalischer  Vorgänge  hervorzurufen,  ver- 
schwindet ein  Theil  derselben,  den  man  als  mechanische  Arbeit  wieder 
erhält. 

In  der  elektromagnetischen  Maschine  ist  die  Umsetzung  eine  directe; 
es  werden  lediglich  Wärmewirkungen  einer  bestimmten  Summe  chemi- 
scher Thätigkeit  durch  die  unter  dem  Namen  „Induction"  bekannte  Ge- 
genwirkung um  eine  bestimmte  Menge  vermindert,  die  genau  dem  hervor- 
gerufenen mechanischen  Effecte  äquivalent  ist.  Dieser  Unterschied  aber 
kann  uns  nicht  abhalten  die  fundamentale  Uebereinstimmnng  dieser  drei 
Erscheinungen  wieder  zu  erkennen  und  zu  bestätigen,  dass  in  allen 
Fällen  die  bewegende  Kraft  nur  eine  mittelbare  oder  uümittelbare  Um- 
setzung von  Affinitäten  ist. 

Diese  geheimnissvollen  Kräfte,  welche  sich  jeder  genauen  Messung 
zu  entziehen  scheinen,  fallen  also  auch  unter  die  Herrschaft  der  allge- 
meinen Mechanik  und  werden  numerischen  Ermittelungen  zugänglich. 
Man  kann  ohne  Zweifel  ihre  eigentliche  Grösse  nicht  messen,  d.  h.  man 
kann  die  Beschleunigungen  nicht  bestimmen,  die  sie  in  gegebenen  Zeiten 
den  Atomen  mittheilen,  auf  welche  sie  wirken,  aber  ihre  Arbeit  bei  Bil- 
dung oder  Zerstörung  irgend  welcher  Verbindung  kann  jetzt  mit  der- 
selben Genauigkeit  und  Sicherheit  bestimmt  werden,  wie  die  Arbeit 
fallenden  Wassers.  * 

Sind  z.  B.  1  Grm.  Wasserstoff  und  8  Grm.  Sauerstoff  bei  bestimmter 
Temperatur  gegeben  und  man  vereinigt  dieselben  durch  Einwirkung 
einer  derjenigen  Ursachen,  welche  die  Eigenschaft  besitzen,  die  Verbin- 
dung beider  Gase  herbeizuführen,  und  bringt  hierauf  die  gebildeten 
9  Grm.  Wasserdampf  auf  die  ursprüngliche  Temperatur  zurück,  so  ist 
die  gesammte  Wärmemenge,  die  während  dieser  Vorgänge  äusseren 
Körpern  mitgetheilt  worden  ist,  multiplicirt  mit  dem  Aequivalente  der 
Wärme  ganz  genau  der  Ausdruck  der  Arbeit  der  Affinitäten,  voraus- 
gesetzt, dass  der  Vorgang  der  Verbindung  nicht  von  der  Entwickelung 
irgend  welcher  äusseren  Arbeit  begleitet  gewesen  ist,  dass  keine  leben- 
dige Kraft  anderen  Körpern  mitgetheilt  oder  in  den  Körpern,  welche 
an  der  chemischen  Wirkung  theilnehmen,  selbst  entstanden  ist.  Der 
Fall  einer  Explosion,  welche  von  mechanischen  Wirkungen  begleitet  ist, 
wird  somit  ausgeschlossen.  Sie  werden  einsehen,  dass  diese  Einschrän- 
kung un  ab  weislich  ist,  denn  schon  an  der  elektromagnetischen  Maschine 
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fanden  wir  ein  Beispiel,  dass  eine  constante  Menge  chemischer  Arbeit 
eine  verschieden  grosse  Menge  Wärme  entbinden  kann,  je  nachdem 
gleichzeitig  eine  Entwickelang  mechanischer  Arbeit  stattfindet,  oder  keine 
Arbeit  geleistet  wird. 

Ich  brauche  Sie  wohl  nicht  besonders  auf  die  Wichtigkeit  aufmerk- 
Slam  zu  machen,  die  dieser  neue  Gesichtspunkt  den  thermochemischen 
Untersuchungen  verleiht;  dieselben  sind  gleichsam  das  gemeinsame  Band, 
welches  die  Chemie  mit  der  allgemeinen  Mechanik  verknüpft.  ^  Und  zwar 
Rt  dies  nicht  eine  jener  oberflächlichen  und  unfruchtbaren  Bemerkungen, 
die  man  allezeit  über  die  allgemeine  Herrschaft  mechanischer  Gesetze 
ond  über  die  Zurückführbarkeit  jeder  Erscheinung  auf  Bewegungen 
ffiachen  kann;  man  kann  Beispiele  chemischer  P>8cheinungen  geben,  die 
erst  jetzt  durch  mechanische  Betrachtungen  vollkommen  erklärt  worden 
«ind.  Wir  finden  ein  solches  Beispiel  in  dem  Theile  der  Chemie,  der 
anter  dem  Namen  Elektrochemie  bekannt  ist  und  den  man  mit  Recht 
als  gleichzeitig  der  Chemie  und  der  Physik  angehörend  betrachtet. 

Sie  wissen,  dass  ein  elektrischer  Strom,  der  einen  zusammengesetzten 
leitenden  Körper  durchfliesst ,  diesen  stets  zersetzt.  Sie  wissen  femer, 
dass  jede  chemische  Wirkung,  die  zwischen  leitenden  Körpern  stattfindet, 
welche  ihrerseits  Theile  eines  geschlossenen  Leiterkreises  bilden,  jeder- 
zeit einen  Strom  veranlasst.  Hieraus  folgt  scheinbar,  dass  stets  eine 
Zersetzung  eintreten  müsse,  wenn  man  die  Pole  eines  galvanischen  Ele- 
mentes mit  zwei  Plilitinblechen  in  Verbindung  setzt,  die  in  einen  zu- 
sammengesetzten flüssigen  Leiter  eintauchen.  Diese  Schlussfolgerung 
'i9t  aber  durchaus  ungenau.  Die  Zersetzung  des  Wassers  kann  z.  B.  un- 
möglich durch  die  Wirkung  eines  einzigen  galvanischen  Elementes  her- 
Torgebracht  werden,  das  aus  einem  Zink-  und  einem  Platin-  oder 
Knpferstreifen  und  aus  mit  Schwefelsäure  gesäuertem  Wasser  besteht. 
Gewöhnlich  führt  man,  um  die  Leitungsfähigkeit  einer  Flüssigkeit  zu 
erhöhen,  derselben  Säure  zu,  aber  auch  dieser  Kunstgriff  ändert  hier 
Nichts,  es  findet  keine  Zersetzung  statt  und  kein  merklicher  Strom  durch- 
fliesst den  Apparat^).  Diese  Thatsache  schien  längere  Zeit  hindurch 
unbegreiflich  zu  sein,  aber  es  ist  leicht  einzusehen,  dass  es  mechanisch 
unmöglich  ist,  dass  unter  diesen  Umständen  eine  Trennung  der  Elemente 
des  Wassers  eintritt.  Die  negative  Arbeit  der  chemischen  Verwandt- 
schaften bei  dieser  Trennung  würde  grösser  sein,  als  die  positive  Arbeit 
der  im  Elemente  thätigen  Affinitäten. 

Man  weiss,  dass  die  Auflösung  eines  Aequivalentes  Zink  in  sehr 
Terdünnter  Säure  37  360  Wärmeeinheiten  entbindet.  Andererseits  ent- 
wickelt die  Verbrennung  eines  Aequivalentes  Wasserstoff  2)  34  460  Wärme- 
einheiten; es  ist  klar,  dass  im  Voltameter  mit  gesäuertem  Wasser  die 


1)  Man  sehe  die  Anmerkang  25)  am  Schlüsse  dieser  Vorlesungen. 
^  Em    Aequi^^alent    in    Grammen    ausgedrückt,    also   66  Gramme  Zink,    1    Gramm 
Wa«K-«tofl-.  R. 
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negative  Arbeit  der  chemischen  Affinitäten  genau  gleich  und  entgegen- 
gesetzt der  positiven  Arbeit  derselben  Afßnitäten  sein  muss,  die  in  einem 
Apparate  erhalten  werden  kann,  der  zur  Verbrennung  des  Wasserstoffes 
dient.  Setzt  man  also  den  Gesetzen  der  Elektrochemie  gemäss  voraus, 
dass  jedes  Aequivalent  Zink,  welches  sich  im  Elemente  auflöst,  die  Zer- 
setzung eines  Aequivalentes  Wasser  im  Yoltameter,  also  die  Bildung  von 
zwei  Aequivalenten  Wasserstoff  veranlasst,  und  zieht  man  ausserdem  die 
durch  den  Strom  im  Leiterkreise  entwickelte  Wärme  mit  in  Bechnnng, 
so  würde  man  in  einem  in  Ruhe  befindlichen  Systeme  eine  grössere 
negative  als  positive  Arbeit  haben  und  ausserdem  noch  gleichzeitig  eine 
Erschafiung  von  Wärme,  d.  h.  lebendiger  .Kraft;  das  aber  ist  ein  mecha- 
nischer Widerspruch,  dessen  Bestehen  uns  begreiflich  macht,  warum  die 
Zersetzung  nicht  stattfindet.  Diese  beachtenswerthe  Erklärung  verdankt 
man  Favre  (siehe  Anmerkung  26). 

Ohne  Zweifel  scheint  dieses  Phänomen  wesentlich  von  den  gewöhn- 
lichen chemischen  Vorgängen  verschieden  zu  sein ;  es  giebt  in  dem  Sy- 
steme, welches  durch  das  Element  der  Kette  und  das  Voltameter  gebildet 
wird,  eine  regelmässige  Zusammensetzung  gegenseitig  auf  einander  ein- 
wirkender Substanzen,  es  giebt  Leiter,  die  durchaus  keinen  Antheil  an 
den  chemischen  Wirkungen  nehmen  und  deren  Gegenwart  nichtsdesto- 
weniger unbedingt  nöthig  ist.  Alles  dies  sieht  den  Bedingungen  nicht 
sehr  ähnlich,  unter  welchen  die  Reactionen  im  Probirglase  und  im  Sohmelz- 
tiegel  des  Chemikers  vor  sich  gehen.  Wenn  man  sich  aber  daran  erinnert, 
dass  es  heutzutage  sicher  ist,  dass  eine  der  aus  den  Anfangsgründen  der 
Chemie  bekanntesten  Eracheinungen,  nämlich  die  Einwirkung  von  Säure- 
hydraten auf  Metalle,  stets  ein  rein  galvanischer  Vorgang  ist,  worin  das 
Metall,  seine  Unreinigkeiten  und  die  Säure  eine  wirkliche  galvanische 
Kette  bilden,  so  wird  man  wahrscheinlich  geneigt  sein,  diese  Unterschiede 
für  nur  zufällige  zu  halten,  und  man  wird  in  dieser  ersten  Anwendung 
mechanischer  Betrachtungen  auf  elektrochemische  Erscheinungen  den 
Typus  einer  Reihe  von  Anwendungen  sehen,  welche  sich  zukünftig  über 
das  gesammte  Gebiet  der  Chemie  erstrecken  werden  (siehe  Note  27). 

Ebenso  wie  die  elektrochemischen  Erscheinungen  gelegentlich  ihre 
Erklärung  in  der  Betrachtung  der  Wärmeeffecte  der  Verbindungen  finden, 
so  gestattet  entsprechend  die  Theorie  der  elektrischen  Ströme  in  vielen 
Fällen  ffSac  calorimetrische  Messungen  andere  Bestimmungen  zu  setzen, 
die  viel  leichter  mit  Hülfe  des  Gralvanometers  und  des  Rheostaten  ausgeführt 
werden.  Aus  dem  Ohm ^ sehen  Gesetze  in  Verbindung  mit  den  Gesetzen  der 
elektrischen  Erwärmungen  ergiebt  sich,  dass  die  gesammte  Wärme,  welche 
in  einem  Elemente  der  Kette  durch  die  chemische  Wirkung  der  Auflösung 
einep  Aequivalentes  Zink  entbunden  wird,  proportional  dem  Zahlwerthe 
ist,  den  man  elektromotorische  Kraft  nennt.  Es  ist  dies  wenigstens  stets 
dann  der  Fall,  wenn  keine  störende  Wirkung  durch  ein  Gas  hinzutritt, 
welches  auf  der  Oberfläche  eines  Metalles  im  Elemente  oder  im  Strom- 
kreise entwickelt  wird. 
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Diese  Bedehnng,  welche  mit  yoUer  Klarheit  zuerst  von  Helmholtz 
im  Jahre  1847  ausgesprodien  wurde,  scheint  yon  Joule  schon  1841  ge- 
funden worden  zu  sein;  dieselbe  verleiht  den  Bestimmungen  der  elektro- 
motorischen Krfifte  ein  besonderes  Interesse  (siehe  Note  28).  Sie  hat 
beispielsweise  Julius  Regnauld  auf  interessante  Betrachtungen  über 
die  Bildung  metallisdier  Amalgame  geführt. 

Man  weiss  schon  lange,  dass  die  elektromotorische  Kraft  eines  gal- 
nnisehen  fllementes  erheblich  wächst,  wenn  man  das  reine  metallische 
Zink  durch  amalgamirtes  Zink  ersetzt;  aber  man  konnte  bisher  für  diese 
eigenthnmliehe  Erscheinung  nur  noch  eigenthümlichere  Erklärungen 
geben.  Regnauld  bemerkte,  dass  dies  davon  herrührte,  dass  das  amal- 
gamirte  Zink  bei  seiner  Verbindung  mit  SauerstofiP  und  einer  Säure  mehr 
Wärme  entwickelte,  als  gewöhnliches  Zink,  und  dass  folglich,  wenn  sich 
du  Quecksilber  vom  Zinke  trennt,  Wärme  entwickelt  würde.  Der  ent- 
gegengesetzte Vorgang,  die  Bildung  von  Amalgam,  müsste  also  Kälte 
berrorbringen.  —  Die  elektromotorische  Kraft  wird  im  Gegentheii  ver- 
mindert, wenn  man  reines  Cadmium  durch  amalgamirtes  Gadmium  er- 
setzt; die  Amalgamation  von  Cadmium  müsste  also  Wärme  hervorbringen. 
Diese  beiden  Voraussetzungen  sind  vollkommen  durch  die  Versuche  be- 
stätigt worden.  Diese  Erscheinungen  finden  ihre  Erklärung  in  der  fast 
Tollkomntenen  Uebereinstimmung  der  chemischen  Eigenschaften  des  Zinks 
ond  des  Gadmiums  und  der  grossen  Verschiedenheit  ihrer  latenten  Wärmen. 
Die  beiden  Metalle  besitzen  wahrscheinlich  beinahe  dieselbe  Affinität  für 
Quecksilber,  ihre  Verbindung  mit  diesem  Körper  mtiss  also  nahezu  gleiche 
Wärmemengen  entbinden ;  mit  der  Amalgamation  aber  ist  eine  Auflösung 
Terbvnden,  mithin  ist  das  calorische  Endresultat,  welches  man  beobachtet, 
nur  eine  Differenz  zwischen  der  durch  die  chemische  Wirkung  entwickelten 
luid  der  durch  die  Auflösung  absorbirten  Wärme.  Hierdurch  wird  es 
Terständlieh,  wie  schliesslich  das  Zink  Kälte  und  das  Gadmium  Wärme 
berrorbringen  kann,  da  das  erste  Metall,  um  in  flüssigen  Zustand  über- 
ngehen,  ungefähr  zweimal  so  viel  Wärme  erfordert,  als  das  zweite. 
Diese  Betrachtungen,  lassen  sich  auf  die  Bildung  aller  metallischen  Amal- 
game anwenden  und  stehen  mit  der  Erfahrung  im  Einklänge.  (Man  sehe 
<lie  Bemeikungen  Kegnauld*s  in  den  Gomptes  rendus,  1860,  Bd.  LI, 
Seite  778. 


Aber  nicht  nur  die  Maschinen  entlehnen  ihre  bewegende  Kraft  der 
Arbeit  chemischer  Affinitäten;  Die  bewegende  Kraft  der  Thiere  und 
QBiere  eigene  haben  keine  andere  Ursache.  Die  Athmung,  ich  will  da- 
mit sagen  die  Oesammtheit  chemischer  Keactionen,  die  sich  zwischen 
der  äBsseren  Atmosphäre  und  dem  Körper  eines  lebenden  Wesens  voll- 
ziehen, hat  nicht  nur  die  Erhaltung  einer  constanten  Temperatur  zum 
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Zweck  and  die  Zerstörang  und  AuaserdieaBtstellang  von  Materialien, 
von  welchen  der  Körper  sich  frei  machen  muss;  die  Athmung  ist  auch 
noch  die  Quelle  der  Möglichkeit,  welche  ein  lebendes  Wesen  besitzt,  den 
Schwerpunkt  eines  äusseren  Körpers  zu  verschieben,  oder  indem  es  äussere 
Unterstützungspunkte  wählt,  seinen  eigenen  Schwerpunkt  fortzubewegen. 

So  zusammengesetztauch  diese  chemischen  Reactionen  im  Einzelneu 
sein  mögen,  ihr  endliches  Ergebniss  entspricht  der  natürlichen  Tendenz 
der  Affinitäten.  Es  ist  dies  eine  fortgesetzte  Bildung  von  Wasser  und 
^Kohlensäure  auf  Kosten  des  Wasserstoffes  und  des  Kohlensti^es,  welche,  sei 
edim  Körper,  sei  es  in  den  Nahrungsmitteln,  in  einem  natürlichen  Zustande 
dör  Verbindung  vorhanden  sind,  in  welchem  ihre  Affinitäten  zum  Sauer- 
stoff nicht  vollkommen  gesättigt  sind.  Die  Arbeiten  der  chemischen  Kräfte 
bei  dem  Athmungsvorgange  sind  also  wesentlich  positiv.  Wenn  das 
Thier  in  Ruhe  ist,  so  hat  diese  Arbeit  die  Wärmemenge  zum  Aequiva- 
lente,  die  das  Thier  unaufhörlich  entwickelt,  um  den  Verlust  an  Wärme 
zu  ersetzen,  der  von  der  Strahlung,  von  der  Berührung  mit  Luft  und 
von  der  Verdampfung  herrührt  (siehe  Note  29).  Wenn  das  Thier  iu 
Bewegung  ist^  so  hat  ein  Theil  dieser  Arbeit  der  chemischen  Affinitäten, 
die  durch  die  Bewegung  hervojCgebrachte  Arbeit  zum  Aequivalente,  nur 
der  Rest  setzt  sich  in  Wärme  uln;  folglich  muss  dieselbe  Summe  chemi- 
scher Wirkungen  im  Innern  des  Organismus  im  Zustande  der  Bewegung 
einer  geringeren  Wärmemenge  entsprechen,  als  im  Zustande  der  Ruhe. 

Diese  Ideen,  die  zum  ersten  Male  im  Jahre  1845  von  Julius  Ro- 
bert Mayer  ^)  in  die  Wissenschaft  eingeführt  worden  sind,  haben  in 
der  allgemeinen  Physiologie  thatsächhch  einen  ähnlichen  Fortschritt 
hervorgerufen,  wie  Ende  des  letzten  Jahrhundert«  die  Entdeckungen 
Lavoisier^s  und  Sennebier*s  über  die  Athmung.  Man  ist  nicht  auf 
dem  Felde  der  reinen  Theorie  stehen  geblieben;  zwei  verschiedene  Ver- 
suchsreihen haben  höchst  beachtenswerthe  Bestätigungen  geliefert.  Die 
erste  verdankt  man  Hirn.  Sie  bestand  darin,  dass  man  in  einem  ge- 
schlossenen Raum  einen  Menschen  einbrachte,  der  erst  einige  Zeit  lang 
in  Ruhe  verblieb,  dann  eine  Arbeit'  dadurch  leistete,  dass  er  ohne  Auf- 
hören seinen  Körper  auf  dem  Umfange  eines  beweglichen  Rades  erhob 
und  dass  man  in  beiden  Fällen  die  Wärme  und  die  chemische  Wirkung 
der  Athmung  beobachtete.  Es  wurde  jedesmal  die  entwickelte  Wärme 
und  die  Menge  der  ausgeathmeten  Kohleusaiire  gemessen;  das  Verhält- 
niss  der  ersten  Grösse  zur  zweiten  war  im  Zustande  der  Bewegung  ge- 
ringer als  im  Zustande  der  Ruhe.  Eine  gegebene  Menge  chemischer 
Wirkung  der  Athmuug  entwickelt  also,  wenn  der  Beobachtungsgegen- 
stand eine  Arbeit  leistet,  weniger  Wärme,  als  wenn  er  in  Ruhe  bleibt. 
Die  Differenz  ist  sogar  für  jedes  Individuum  nahezu  proportional  der 
Arbeit.     Die  Bedingungen  des  Versuches  sind  aber  zu  sehr  zusammen - 

*)  In  der  BrcMhüre :  Die  orj^^anisihe  Be\vt»i;uiiir  in  ihrem  Zusammen  hau  ^«^  mit  dt  in 
SlodWechsel,  Heilbrouu  1840  und  Mayer,  Mechanik  der  Wärme,  S.  13. 
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gesetat^  die  materiellen  Aendernngen,  welche  im  Körper  stattfinden,  sind 
za  schwer  abzumesseD,  am  versuchen  zu  können,  wie  dies  Hirn  gethan 
bat,  auf  dieaem  Wege  eine  Bestimmung  des  nlechaniachen  Aequivalentes 
der  Warme  zu  erhalten. 

Beclard  hat  die  Frage  auf  eine  andere  Weise  angefasst  und  durch 
einen  Versuch,  den  Jeder  ausfuhren  kann,  der  nur  ein*  gutes  Quecksilher- 
thermometer  besitzt,  gezeigt,  dass  sich  im  Organismus  Wärme  in  Ar- 
beit umsetzt.  Durch  die  einfache  Anwendung  eines  solchen  Instrumentes 
änf  die  Muskeln  des  Armes  hat  er  erkannt,  dass  die  während  der  Muskel- 
contraction  entwickelte  Wärme  jedesmal  verringert  wird,  wenn  die  Mus- 
keln während  ihrer  Contraction  eine  äussere  Arbeit  leisten,  wenn  z.  B. 
wihrend  der  Muskelcontraction  ein  Gewicht  gehoben  wird.  Es  hat  sich 
ferner  gezeigt,  dass  diese  Wärmemenge  dagegen  stets  zunimmt,  wenn 
die  Muskeln  ein  Gewicht  unterstützen,  welches  fallt  und  somit,  während 
pÄ  der  Wirkung  der  Schwere  gehorcht,  eine  positive  Arbeit  ausfährt. 
Die  Resultate  dieser  beiden  Versuchsreihen  gehören  zu  den  werth- 
Tollsten,  durch  welche  die  Experimentalphysiologie  in  der  neueren  Zeit 
bereichert  worden  ist.  Es  ist  ausserdem  vollkommen  klar,  dass  sie 
keineswegs  der  alltäglichen  Erfahrungsthatsache  widersprechen,  dass  jede 
körperliche  Arbeit  von  einer  Erwärmung  begleitet  ist.  Die  Contraction 
eines  Muskels  vermehrt  unzweifelhaft  die  von  einem  Organismus  in  einer 
gegebenen  Zeit  entwickelte  Wiirme,  aber  sie  vermehrt  auch  die  Ver- 
brennung durch  die  Athmung,  so  dass  sich  schon  hieraus,  selbst  wenn 
man  die  directen  Beweise  hierfür  nicht  hätte,  das  Nahrüngsbedürfniss 
als  Folge  der  Arbeit  ergeben  würde. 

Die  Untersuchungen  Hirnes  und  Beclard^s  zeigen  einfach,  dass 
in  üebereinstimmung  mit  der  Theorie  May  er 's  die  Verbrennung  in 
einem  viel  grösseren  Verhältnisse  wächst,  als  die  entwickelte  Wärme. 
Jedes  Thier,  jedes  mit  willkürlicher  Bewegung  begabte  Wesen  müssen 
wir  also  nicht  nur  als  einen  Verbrennungsapparat,  sondern  als  eine  Wärme- 
maschine ansehen.  Jede  seiner  Bewegungen  ist  Nichts  als  eine  theilweise 
Umsetzung  der  durch  die  Verbrennung  gelieferten  Warme  in  mechanische 
Arbeit,  vergleichbar  mit  derjenigen  Umsetzung,  die  in  einer  elektro- 
magnetischen Maschine  stattfindet.  Wenn  ein  lebendes  Wesen  scheinbar 
nach  Willkur  die  Summe  der  lebendigen  Kräfte,  die  in  einem  gegebenen 
Augenblicke  in  seiner  Umgebung  vorhanden  sind,  vermehren  kann,  so 
«geschieht  dies  unter  der  Bedingung,  dass  die  Summe  der  lebendigen 
Kraft  der  Wärme,  welche  die  chemischen  Wirkungen,  die  in  seinen  eige- 
nen Geweben  ihren  Sitz  haben,  zu  entwickeln  streben,  um  eine  genau 
gleiche  Menge  vermindert  wird.  Um  die  Wahrheit  zu  sprechen,  muss 
man  sagen,  es  giebt  Nichts  als  ein  Vermögen  die  lebendigen  Ki*äfte  zu 
richten,  die  im  lebenden  Wesen  unaufhörlich  durch  die  Arbeit  der  che- 
mischen Affinitat  erschafiit  werden,  und  um  die  wahre  Natur  dieses  Ver- 
mögens anschaulich  zu  machen,  kann  ich  nichts  Besseres  thun,  als  von 
Mayer  den  Vergleich  zu  entlehnen,   dass  der  Willi?  im  Körper  iihulich 
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wirke,  wie  der  Steuermann  auf  dem  Dampfschiffe,  welches  er  zwar  leitet 
ohne  dass  er  aher  deshalb  die  physikalische  Ursache  der  Bewegung^  desi 
selben  wäre.  „Dem  Willen  des  Steuermannes  und  des  Maschinibten*^, 
sagt  Mayer  Ol  »gehorchen  die  Bewegungen  des  Dampf  bootes.  Der  geii 
stige  Einfluss  aber,  ohne  welchen  das  Schiff  sich  nicht  in  Gang  setzen 
oder  am  nächsten*  Riff  zerschellen  würde,  er  lenkt,  aber  er  bewegt  nicht  j 
zur  Fortbewegung  bedarf  es  einer  physischen  Kraft,  der  Steinkohlen^ 
und  ohne  diese  bleibt  das  Schiff,  auch  beim  stärksten  Willen  seinei^ 
TiCnker,  todt". 


XI. 

Ein  wesentlich  verschiedenes  Schauspiel  bietet  uns  das  Pflanzenreich. 
In  den  höheren  Pflanzen  wenigstens  ist  das  endliche  Resultat  der  Lebens- 
vorgänge den  chemischen  Affinitäten  entgegengesetzt.  Unter  der  Herr- 
Schaft  von  Bedingungen,  welche  alle  streben  kohlenwasserstoff haltige 
Substanzen  in  Kohlensäure  und  Wasser  zu  verwandeln,  vermehren  die 
höheren  Pflanzen  unaufhörlich  die  schon  vorhandenen  Mengen  dieser 
Substanzen.  Es  vollzieht  sich  also  in  ihrem  Inneren  schliesslich  eine 
negative  Arbeit  der  Affinitäten,  und  die  vollkommene  Unwissenheit,  in 
der  wir  uns  noch  über  den  Mechanismus  des  Pflanzenlebens  befinden, 
darf  uns  nicht  hindern,  dieser  Schlussfolgerung  ein  absolutes  Vertrauen 
zu  schenken,  denn  dieselbe  ist  nach  Allem  nur  die  Formel  dessen,  was 
in  einem  Walde  oder  auf  einer  Wiese  vor  sich  geht,  welche  scheinbar 
keine  Nahrung  empfangen  und  doch  alle  Jahre  das  Holz  und  das  Heu 
produciren,  das  man  ihnen  entnimmt.  Aber  dieser  fortwährende  Triumph 
des  Pflanzenreiches  über  die  Widerstände  der  chemischen  Affinitäten 
kann  nur  durch  einen  äquivalenten  Verbrauch  von  lebendigen  Kräften 
oder  von  Wärme  erhalten  werden.  Daher  ist  für  alle  Vegetation  die 
directe  oder  indirecte  Wirkung  der  Sonne  eine  unab weisliche  Nothwen- 
digkeit;  ausgenommen  sind  nur  manche  infusore  Pflanzen  und  Parasiten 
(siehe  Note  30). 

Weder  die  besondere  Brechbarkeit  ^)  deijenigen  Sonnenstrahlen,  die 
als  besonders  günstig  für  die  Vegetation  eri3:annt  worden  sind  (siehe  An- 
merkung 31),  noch  die  Schwäche  ihrer  thermometrischen  Wirksamkeit, 
unterscheiden  diese  Strahlen  wesentlich  von  den  Strahlen,  die  man  ge- 
wöhnlich mit  dem  Namen  „  Wärmestrahlen  **  bezeichnet.  Was  die  Pflanzen 
von  der  Sonne  empfangen,  was  sie  absorbiren  ist  Wärme,  ist  lebendige 


1)  Ma 
«)  Ve 


fayer,  die  Mechanik  der  Wärme,  Seite  72.  R. 

Terdet  schrieb  obige  Zeilen  noch  in  der  irrigen  Meinung,  dass  es  besonders 
die  brechbaren  Theile  des  Spectrums  seien,  ans  denen  die  Pflanzen  ihre  Yorrithe  le- 
bendiger Kraft  schöpften.  Die  Aninerkung  31)  am  Schlüsse  dieser  Vorlesung  stellt  die 
Versuche  und  Anschauungen  zusammen,  welche  jetzt  vorzugsweise  in  der  Wissenschait 
anerkannt  werden.  B. 


Digitized  by 


Google 


Zweite  Vorlesung.  69 

Kraft  einer  ziüemden  Bewegung,  die  räch  nur  durch  ihre  Periode  und 
implitude  von  den  Bewegungen  unterscheidet,  welche  die  Eigenthüm- 
lielikeit  besitzen,  Torzugsweise  auf  unsere  Thermometer  zu  wirken.  Durch 
den  Yerbranch  dieser  lebendigen  Kräfte  können  sie  die  Menge  verbrenn- 
barer  Materie  vermehren,  die  auf  der  Oberfläche  unseres  Planeten  vor- 
Kanden  ist. 

Bei  der  Verbrennung  der  Producte  der  Vegetation  thun  wir  Nichts, 
als  wir  stellen  diese  lebendige  Kraft  der  Wärme  wieder  her.  Also  ent- 
steht durch  eine  Umsetzung  der  Sonnenwärme  das  Brennmaterial,  von 
dem  noch  heutzutage  der  grösste  Theil  der  Menschen  Gebrauch  macht, 
rad  entstehen  die  Nahrungspflanzen ,  aus  welchen  die  Thiere  und  wir 
selbst  die  bewegende  Ki-aft  schöpfen.  Durch  eine  ähnliche  Umwandlung 
ist  aU  das  jetzt  versteinerte  Brennmaterial  erzeugt  worden,  welches  das 
liaaptsächlichste  Nahrungsmittel  unserer  Industrie  bildet.  Wenn  Sie  femer 
daran  denken,  dass  es  die  Sonne  ist,  welche  die  Winde  wehen  macht,  die 
das  Wasser  verdampft  und  so  Veranlassung  des  Regens  und  der  Wasser- 
läofe  wird,  so  werden  Sie  auch  einsehen,  dass  ausser  der  Fluthbewegung 
jede  auf  der  Erde  hervorgebrachte  Bewegung  direct  oder  indirect  die 
Soimeiiwärme  zur  Ursache  hat. 

Wollte  man  sich  durchaus  eine  bewegende  Kraft  herstellen,  welche 
diesen  Ursprung  nicht  hätte,  so  gäbe  es  kaum  ein  anderes  Mittel,  als 
anter  dem  Kessel  einer  Dampfmaschine  natürlichen  Schwefel  oder  Meteor- 
eken  zu  verbrennen  ^). 


xn. 

Diese  schöne,  natürliche  Harmonie  lenkt  unsere  Aufmerksamkeit  auf 
<^en  Mittelpunkt  unseres  Planetensystemes  und  führt  uns  auf  die  Be- 
trachtung der  astronomischen  Anwendungen  der  neuen  Theorie. 

Sie  kennen  Alle  die  Hypothese,  durch  welche  Buffon  zu  erklären 
versucht  hat,  wie  sich  die  Sonnenwärme  erhalten  könne.  Nach  der  An- 
Eicbt  dieses  grossen  Naturforschers  sind  es  die  Kometen,  welche  durch 
ihren  Fall  auf  dje  Oberfläche  der  Sonne  unaufhörlich  das  Material  für 
die  Fortsetzung  der  Verbrennung  liefern.  Je  besser  man  die  Bewegungen 
der  Kometen  beobachtet  hat,  und  je  mehr  man  davon  abgekommen  ist, 
in  der  Sonne  den  Heerd  von  Verbrennungen  zu  sehen,  die  denjenigen  in 
luiseren  künstlichen  Wärmequellen  ähnlich  sind,  um  so  mehr  hat  man 
nach  imd  nach  die  Buffon^sche  Hypothese  vergessen.  Die  mechanische 
Theorie  der  Wärme  hat  dieselbe  erneuert  und  so  zu  sagen  in  einer  an- 
deren Form  verjüngt.    Mayer  hat  zuerst  aufmerksam  gemacht,  dass  ein 


^  Oder  man  müsst«  die  lebendige  Kraft  zur  Arbeitsleistung  heranziehen,  welche 
^m  durch  die  Flathbewegnng  gehobenen  Wasser  oder  den  Gasausströmangen  und  Aus«- 
*vflijigen  der  YaUune  innewohnt.  R* 
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Körper,  der  auf  der  Sonne  anlangt,  im  Momente  seines  Stosses  die  enorme 
Menge  lebendiger  Kraft  verliert,  die  ihm  die  Wirkung  der  Schwere  er- 
theilt  hat  und  dass  dieser  Verlust  an  lebendiger  Kraft  eine  WÄrmeent- 
wickelung  zur  Folge  hat.  Es  genügt  also,  um  der  Sonne  alle  Wärme 
wiederzugeben,  die  sie  im  Welträume  ausstrahlt,  dass  ihre  Masse  fort- 
während durch  den  Hineiusturz  von  Kometen,  Aerolithen  oder  anderen 
kosmischen  Massen  wachse. 

William  Thomson,  de/ mit  eben  so  viel  Scharfsinn  als  Kühnheit 
diese  Ideen  Mayer 's  entwickelt  und  verfolgt  hat,  glaubt,  dass  diese 
Massen,  welche  durch  ihren  Sturz  auf  die  Sonne  diese  erwärmen,  wahr- 
scheinlich aus  dem  ungeheuren  Nebel  stammen,  welcher  die  Sonne  nm- 
giebt,  den  die  Astronomen  unter  dem  Namen  des  Zodiakallichtes  kennen. ; 
Wenn  er  diesen  Ursprung  annahm,  konnte  er  die  Masse  berechnen,  diei 
jedes  Jahr  auf  die  Sonne  fallen  mtlsste,  um  den  Verlust  an  Wärme  zu 
decken,  den  man  aus  den  Versuchen  Pouillet's  über  den  thermome-l 
trischen  Effect  der  Sonnenstrahlen  ableiten  kann.  Wenn  diese  Masse  | 
die  mittlere  Dichtender  Sonne  annimmt,  so  würde  sie  auf  der  Obei-fläch(?| 
eine  Schicht  von  nur  20  Meter  Dicke  bildet».  Eine  Dicke,  die  sich  noch, 
erheblich  vermindern  wird,  wenn  man  mit  Waterson  voraussetzen! 
wollte,  dass  die  Masse,  welche  sich  der  Sonne  einverleibt,  ohne  Unter-; 
schied  allen  Gegenden  des  Weltraumes  entnommen  würde.  In  dem  einen; 
wie  in  dem  anderen  Falle  würde  sich  nur  ein  unerhebliches  Wachsthum 
des  Durchmessers  ergeben,  welches  selbst  lange  Jahre  hindurch  auch  für 
die  feinsten  Messungen  unmerklich  bleiben  würde.  Selbst  in  der  Hypo- 
these Thomson's  wären  nicht  weniger  als  400  Jahre  nöthig,  damit  der 
Gesichtswinkel,  unter  dem  uns  die  Sonnenkugel  erscheint,  um  ^'lo  Se- 
cunde  vermehrt  würde. 

Aber  eine  andere  Consequenz  der  Hypothese  könnte  einer  leichteren 
Controle  durch  die  Erfahrung  unterworfen  werden.  Die  Sonne  dreht 
sich  um  ihre  Axe,  so  dass  eine  ganze  Umdrehung  ungefähr  in  25  Tagen 
stattfindet.  Jede  fremde  Masse,  die  sich  mit  ihrer  Masse  vereinigt,  ver- 
ringert ihre  Rotati onageschwindigkeit,  besonders  wenn  sich  dieselbe  an 
ihre  Oberfläche  anheftet,  d.  h.  an  diejenigen  Punkte,  in  denen  die  ab- 
solute Geschwindigkeit  am  beträchtlichsten  ist.  Thomson  hat  die  Dicken 
der  Schichten,  die  sich  allmählich  auf  die  Sonnenoberfläche  auflegen  wür- 
den, berechnet  und  hat  gefunden,  dass  dieselben  die  Dauer  der  Umdrehunu 
in  53  Jahren  um  eine  Stunde  verringern  würden.  Leider  kennt  man  nach 
dem  gegenwärtigen  Stande  der  Beobachtungen  diese  Dauer  nicht  auf  eine 
Stunde  genau.  Es  ist  dies  ein  sehr  schwierig  zu  bestimmendes  Element 
der  Astronomie,  da  man  dessen  Grösse  aus  der  Betrachtung  der  Son neu- 
flecke ableiten  muss,  welche  gleichzeitig  eine  Eigenbewegung  besitzen 
und  an  der  allgemeinen  Bewegung  der  Sonne  theilnehmen;  nur  eine  sehr 
lange  Reihe  von  Beobachtungen  würde  gestatten ,  den  Einfluss  dieser 
Eigenbewegung  zu  eliminireu.  Diese  zweite  Bestätigung  ist  also  augen- 
blicklich unmöglich  und   scheint  es  noch  lange  Zeit  bleiben  zu  müssen. 
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Aber  sie  ist  nicht,  wie  die  erste,  in   eine  unendliche  Znkunft  hinans- 

gesehoben. 

Man  hat  die  Grundgedanken  der  mechanischen  Theorie  der  Wärme 
mit  der  Laplace' sehen  Hypothese  über  den. Ursprung  des  Planetensy- 
ftemes  combinirt  und  hieraus  folgt  eine  neue  Erklärung  der  Eigenwärme 
der  Sonne  und  der  Planeten.  Man  hat  sogar  ganz  neuerdings  versucht, 
daraus  eine  Bestimmung  des  Alters  der  Sonne  abzuleiten.  Ich  verlange 
nicht  von  Ibnen,  dass  Sie  mir  in  diese  Spectdationen  folgen  sollen,  die 
Ffanen  vielleicht  zu  hypothetisch  erscheinen  könnten,  oder  für  welche 
vielmehr  eine  thatsächliche  Controle  durch  die  Erfahrung  zu  fern  zu 
liegen  scheint;  aber  ich  musste  Ihnen  zeigen,  wie  weit  sich  die  Trag- 
weite der  neueren  Theorie  erstreckt  (siehe  Note  32).  Man  hat  bei  dieser 
Gelegenheit  gesagt,  dass  die  Wissenschaft  auf  dem  Wege  sei,  eine  neue 
Weltordnung  zu  entdecken,  die  ebenso  tiefsinnig  und  ebenso  richtig  sei, 
als  diejenige,  welche  Newton  seinem  Jahrhunderte  enthüllt  hat.  Sie  sind 
vielleicht  der  Ansicht,  dass  nichts  Unerhörtes  in  diesem  Urtheile  liegt. 


XIII. 


Ich  möchte  Sie  jedoch  nicht  in  dem  Glauben  lassen,  als  sei  diese 
Wcltordnung  schon  fertig.  Nachdem  ich  Ihnen  Alles  gezeigt  habe,  was 
die  neue  Theorie  uns  lehrt,  muss  ich  Ihnen  im  Allgemeinen  auch  an- 
deuten, was  sie  uns  vernachlässigen  lässt.  Das  Princip  der  Aequivalenz 
von  Wärme  und  Arbeit  ist  nur  eine  Form  der  Gleichung  der  lebendigen 
Kräfte.  Nun  ist  es  aber  ein  eigenthümlicher  Vorzug,  der  mit  der  An- 
wendung dieser  Gleichungen  verbunden  ist,  dass  sie  zwischen  zwei  ver- 
schiedenen Zuständen  desselben  Systems  Beziehungen  aufzustellen  ge- 
statten, die  unabhängig  von  den  Zwischen  zuständen  sind,  die  das  System 
durchlaufen  hat;  ihr  Uebelstand  aber  ist,  dass  sie  uns  Nichts  über  diese 
Zwischenzustande  lehren.  Dies  ist  strecg  genommen  tier  eigentliche 
Charakter  der  neuen  Theorie.  Sie  lässt  uns  das  „Warum"  und  das  „Wieviel" 
der  Erscheinungen  erkennen,  aber  sie  lässt  uns  das  „Wie"  vernachlässigen. 
So  sehen  wir  wohl,  dass  der  Dampf  bei  seiner  Ausdehnung  einen  Theil 
der  Wärme,  die  er  enthält,  in  Arbeit  oder  in  lebendige  Kraft  umsetzt;  wir 
verstehen,  dass  die  Inductionsströme  nothwendig  sind,  damit  von  den  Strö- 
men gleichzeitig  bewegende  Kraft  und  Wärmekraft  geliefert  werden  kann, 
aber  in  dem  einen  wie  in  dem  anderen  Falle  bleibt  uns  der  eigentliche 
Mechanismus  der  Vorgänge,  das  Spiel  der  elementaren  Kräfte  unbekannt. 
Jedenfalls  abet  darf  man  die  Bedeutung  dieser  Beschränkung  nicht  über- 
treiben. Es  ist  viel,  die^  wahre  Natur  eines  Problemes  bestimmt,  und 
das  den  Hypothesen  offene  Gebiet  in  bestimmte  Grenzen  eingeschlossen 
zn  haben.  Die  Entdeckung  einer  Theorie  der  Constitution  der  Gase, 
durch  welche  der  Charakter  der  Thatsachen  genügend  ausgedrückt  wird. 
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hat  sofort  die  Anwendung  der  mechanischen  Wärmetheorie  auf  diese 
Classe  von  Körpern  herheigeführt.  Wir  dürfen  mit  Recht  hoffen,  dass 
dieses  Beispiel  nicht  einsig  dastehen  wird,  nnd  dasis  die  neue  Theorie, 
nachdem  sie  uns  das  nothwendige  Band  der  Erscheinungen  gezeigt  hat, 
uns  auch  behüKlich  sein  wird,  in  das  Geheimniss  ihrer  inneren  Natur 
einzudringen. 


XIV. 


Die  Wichtigkeit,  die  man  der  neuen  Theorie  beilegen  muss,  legt 
mir  die  Pflicht  auf,  diese  Auseinandersetzung  durch  eine  kurze  Geschichte 
derselben  zu  beschliessen,  in  der  ich  mich  bemühen  werde,  den  haupt- 
sachlichsten Entdeckern  Gerechtigkeit  widerfahren  zu  lassen.  Es  ist 
dies  um  so  nothwendiger,  als  ich  mich  bisher  nur  an  eine  logische  Ord- 
nung der  Gedanken  gehalten  habe,  ohne  auf  die  historische  Reihenfolge 
der  Entdeckungen  dabei  Rücksicht  zu  nehmen. 

Man  kann  in  dieser  Wissenschaft  zwei  Perioden  unterscheiden.  In 
der  einen,  die  sich  bis  zum  Jahre  1842  erstreckt,  wurden  der  mecha- 
nischen W&rmetheorie  ähnliche  Gedanken  zwar  von  yerschiedenen  Auto- 
ren ausgesprochen,  aber  bald  wurden  dieselben  Erscheinungen,  die  in 
dieser  Theorie  ihre  Erklärung  fanden,  unter  anderen  Gesichtspunkten 
betrachtet  und  nützliche  Versuche  gemacht,  sie  auf  allgemeine  Gesetze 
zurückzuführen;  das  wirkliche  Princip  jedoch  wurde  nicht  gefunden; 
alle  diese  Anstrengungen  blieben  vereinzelt,  unfruchtbar  und  ohne  we- 
sentlichen  Einfluss  auf  den  allgemeinen  Gang  der  Wissenschaft.  Diese 
stille  Arbeit  trug  jedoch  endlich  ihre  Früchte,  und  ungefähr  um  das 
Jahr  1842  ereignete  es  sich,  wie  es  oft  mit  grossen  Entdeckungen  zu 
gehen  pflegt,  es  enthüllten  sich  die  neuen  Ideen  mehreren  Geistern  gleich- 
zeitig scharf  und  klar.  Kurz  nach  dem  Beginn  dieser  Periode  raschen 
Fortschrittes,  welche  immer  der  Entdeckung  eines  richtigen  Grundsatzes 
folgt,  genügten  wenige  Jahre,  das  herrliche  Gebäude  von  Resultaten 
aufzurichten,  das  ich  versucht  habe,  Ihnen  flüchtig  auseinanderzusetzeiu 

Der  erste  Name,  mit  dem  die  Reihe  deijenigen  erö&et  wird,  die 
man  die  Vorläufer  der  mechanischen  Wärmetheorie  nennen  könnte, 
ist  der  berühmte  Name  ,,Daniel  Bernoulli^.  Die  Hydrodynamik 
dieses  grossen  Geometers  und  Physikers,  welche  mehr  als  ein  Jahrhun- 
dert von  aller  Welt  vergessen  und  vernachlässigt  worden  war,  enthält 
die  Theorie  der  Constitution  der  Grase,  von  deir  ich  Ihnen  einige  Worte 
am  Schlüsse  unserer  ersten  Versammlung  mitgetheilt  habe.  Die  Zeit- 
genossen haben  wahrscheinlich  darin  nur  einen  Ueberrest  der  alten  Car- 
tesianischen  Hypothesen  gesehen  und  bis  auf  die  letzte  Zeit  hat  man 
nicht  geahnt,  dass  hier  der  Keim  einer  neuen  Wissenschaft  lag. 

Im  Jahre  1780,  etwas  mehr  als  vierzig  Jahre  nach  der  Veröffent- 
lichung der  Hydrodynamik,  drücken  sich  Lavoisier  und  Laplace,  in- 
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dem  sie  in  ihrer  Abliandlong  über  die  W&rme^)  die  beiden  Hypothesen 
besprech^i,  die  man  über  die  Natur  dieses  physikalischen  Agens  auf- 
stellen kann,  folgendermaassen  aus:  „Andere  Physiker  glauben,  dass  die 
Wfinne  nur  das  Resultat  unmerklicher  Schwingungen  der  Materie  sei. . . . 
In  dem  System  welches  wir  untersuchen,  ist  die  Wärme  die  lebendige 
Kraft,  die  sich  aus  den  unmerklichen  Schwingungen  der  Moleküle  eines 
Körpers  ergiebt,  es  ist  die  Summe  der  Producte  aus  der  Masse  jedes 
Molekfiles  und  dem  Quadrate  seiner  Geschwindigkeit; . . .  Wir  entscheiden 
durchaus  nicht  zwischen  beiden  vorstehenden  Hypothesen;  yiele  Er- 
scheinungen scheinen  der  letzteren  günstig  zu  sein  (die  wir  soeben  er- 
wähnt haben),  so  z.  B.  die  Wärme,  welche  die  Reibung  zweier  fester 
Körper  hervorbringt,  aber  es  giebt  andere,  auf  die  sich  einfacher  die 
andere  anwenden  lässt,  vielleicht  finden  beide  gleichzeitig  statt ^.  Aber 
nach  dieser  so  deutlichen  und  scharfen  Behauptung  findet  man  nirgends 
in  der  Abhandlung  den  Gedanken  die  lebendigen  Kräfte  der  Wärme  mit 
der  gewöhnlichen  lebendigen  Kraft  zu  vergleichen,  die  sich  bei  der  Be- 
wegung des  Schwerpunktes  oder  bei  der  Rotationsbewegung  eines  Kör- 
pers geltend  macht;  niemals  vergleichen  Lavoisier  und  La  place  die 
Wärme  mit  etwas  Anderem,  ahi  mit  sich  selbst,  und  es  trägt  somit  wenig 
zur  Fruchtbarkeit  ihrer  Betrachtungen  bei,  ob  sie  die  Wärme  als  einen 
unzerstörbaren  Körper  oder  als  eine  Quantität  von  lebendiger  Kraft  an- 


Ja  noch  mehr,  sie  betrachten  etwas  weiterhin  einen  Satz  als  bewiesen, 
welcher  der  Umsetzung  von  Wärme  in  Arbeit  direct  widerspricht.  „Alle 
Veränderungen  der  Wärme, **  sagen  sie,  „mögen  dieselben  wirk- 
liche oder  nur  scheinbare  sein,  welche  ein  System  von  Kör- 
pern erleidet,  während  es  seinen  Zustand  ändert,  wiederholen 
eich  in  entgegengesetzter  Ordnung,  sobald  das  System  in  sei- 
nen ersten  Zustand  zurückkehrt.''  Hätten  sie  hinzugefügt,  dass 
diese  Gleichheit  nur  stattfindet,  wenn  die  Zustandsänderungen  von  keiner 
äusseren  Arbeit  begleitet  sind,  so  wäre  die  mechanische  Wärmetheorie 
begründet  gewesen;  aber  ohne  diese  Ergänzung  ist  diese  Behauptung 
von  Lavoisier  und  Laplace  ein  Irrthum,  der  alle  Tage  durch  die 
Th&tigkeit  der  Dampfmaschinen  oder  der  elektromagnetischen  Maschinen 
widerlegt  wird. 

Niemand  weiss,  wie  sich  die  Ansichten  Lavoisier*s  über  diese 
Frage  geändert  hätten,  wenn  er  leben  geblieben  wäre.  Man  kann. le- 
diglich aus  seiner  Abhandlung  über  die  Chemie  annehmen,  dass  er  im 
Jahre  1789  die  Theorie,  nach  welcher  die  Wärme  in  der  Bewegung  der 
Moleküle  ihren  Ursprung  hat,  noch  nicht  vollständig  aufgegeben  hatte. 

Es  ist  zwar-  wahr,  dass  er,  indem  er  vielleicht  nur  der  üblichen 
Meinung  nachgab,  von  den  Gasen  spricht,  als  ergäben  sich  dieselben  aus 


^)  Htooire  sar  la  chaleur.     M^moires   de  1'Acad^mie  des  sciences,  Jahrgang  1780, 
Sdt«  357  oBd  Seite  358. 
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der  Verbindung  gewisser  Basen  mit  dem  Warmestoffe.  Aber  er  raachi 
fortwährend  Einschränkungen,  von  welchen  man  keine  Spar  mehr  in 
den  Schriften  seiner  Schüler  findet,  und  nicht  ohne  einige  Bedenken  stellt 
er  das  Licht  und   die  Wärme  au  die  Spitze  der  Reihe  einfacher  Körper. 

Was  La  place  betrifft,  so  haben  sich  dessen  Ansichten  sehr  rascb 
geändert,  in  Allem,  was  er  nach  dieser  Periode  gemeinschaftlicher  Thatig* 
keit  mit  Lavoisier  geschrieben  hat,  ist  er  als  überzeugter  Vertheidiger 
der  Theorie  von  der  Körperlichkeit  der  Wärme  aufgetreten.  Seine  ge- 
wichtige Autorität  hat  dieser  Theorie  selbst  lange  Zeit  noch  Anhänger 
erhalten,  als  dieselbe  schon  nicht  mehr  auf  den  geringsten  Beweisen  i-uhte. 

Gegen  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts,  um  die  Jahre  1798  und  1799, 
wurden  indessen  zwei  Versuche  gemacht,  welche  genügten,  um  diewUn- 
haltbarkeit  der  vom  Verfasser  der  „mecanique  Celeste"  angenommenen 
Theorie  darzuthun.  Es  waren  dies  die  berühmten  Versuche  von  Rum- 
ford  und  Davy  über  die  durch  die  Reibung  entwickelte  Wärme.  Rum- 
ford  hatte  in  der  ch urfürstlichen  Stückgiesserei  zu  München  die  Wärme 
möglichst  genau  gemessen,  die  sich  beim  Bohren  der  Kanonen  entwickelte, 
und  um  keinen  Zweifel  über  den  Ursprung  dieser  Wärme  zu  lassen, 
hatte  er  die  specifische  Wäripe  der  festen  Bronze  und  die  der  Drehspähnc 
dieses  Metalles  bestimmt.  Es  schien  keine  merkliche  Differenz  zwischen 
diesen  beiden  specifischen Wärmen  stattzufinden;  die  einzige  verständige 
Erklärung,  die  man  dieser  Erscheinung  in  der  Theorie  der  Körperlich- 
keit der  Wärme  zu  geben  im  Stande  war,  wurde  somit  entscheidend 
widerlegt.  , 

Man  hatte  in  der  That  vorausgesetzt,  dass  in  pulverisirten  Körpern 
die  specifische  Wärme  viel  geringer  sei,  als  in  denselben  Körpern  in 
festem  Zustande,  und  es  folgte  wohl  aus  dieser  Voraussetzung,  dass  die 
Pulverisirung  eines  Körpers  durch  die  Reibung  Wärme  entbinden  müsse: 
aber  man  vergass,  dass  die  Reibung  selbst  dann  Wärme  entwickelte,  wenn 
durchaus  keine  Veränderung  der  reibenden  Oberflächen  stattfindet  und 
die  Erfahrung  Rumford's  zeigte  ausserdem  die  Ungenanigkeit  dieser 
Hypothese. 

Der  Versuch  Davy's,  der  ein  Jahr  später  fallt  als  der  Rumford's, 
war,  wenn  dies  möglich  ist,  noch  bindender.  Zwei  Stücke  Eis,  die  Davy 
gegen  einander  rieb,  schmolzen  sehr  rasch  und  bildeten  durch  ihre 
Schmelzung  eine  Flüssigkeit,  deren  specifische  Wärme  mehr  als  das 
Doppelte  der  specifischen  Wärme  des  Eises  war.  Davy  wendete  aussei*- 
dem  alle  Sorgfalt  auf,  um  zu  zeigen,  dass  die  Entwickelung  von  Wänno. 
welche  von  der  Reibung  herrührt,  mit  keinerlei  merklicher  Absorption 
von  Wärme  in  irgend  einem  Theile  des  Apparates  verbunden  war. 

Unter  den  Zeitgenossen  Rumford's  und  Davy's  schien  nur  Jounjr 
die  ganze  Tragweite  dieser  Versuche  erfasst  zu  haben.  In  seinen  im 
Jahre    1807   veröffentlichten    „Vorlesungen    über   theoretische  Physik''') 

')  Lecturcs    on    Natural    Philo>opby. 


Digiti 


izedby  Google 


Zweite  Vorlesung.  75 

hat  er  sie  zusammengestellt  mit  seinen  unsterblichen  Entdeckungen  über 
die  Xatur  des  Lichtes  und  er  hat  beinahe  das  wahre  Princip  der  me- 
cbaoischeii  Theorie  der  Wärme  en*eioht.  Er  war  der  Erste,  der  das  von 
Lavoisier  und  La  place  eingeführte  Princip,  von  dem  ich  soeben  ge- 
sprochen habe,  in  Zweifel  zog.  „Vielleicht  nicht  in  einem  ein- 
zigen Falle,"  «agt  er  in  seiner  Vorlesung  über  Maass  und  Natur  der 
Wärme,  „ist  die  in  einer  Erscheinung  ablorbirte  Wärme  genau 
gleich  der  in  der  umgekehrten  Erscheinung  entbundenen 
Wärme."  In  diesem  einfachen  Zweifel  ist  dem  Wesen  nach  die  ganze 
mechanische  Theorie  der  Wärme  enthalten*). 

Leider  war  diese  Epoche,  in  d^*  man  das  C^esetz  der  doppelten 
lirechung  als  ein  Argument  zu  Gunsten  der  Emissioustheorie  ansah,  dieselbe 
Epoche,  in  der  die  schönsten  Abhandlungen  Fresnel's  vergessen  blieben 
and  Gefahr  liefen,  sich  während  der  Jahre  zu  verlieren.  Auch  als  im 
Jahre  1824  der  originelle  Geist  Sadi  Carnot's,  übeirascht  von  dem 
Schauspiel  der  industriellen  Revolution,  die  durch  die  Dampfmaschine 
vollzogen  worden  war,  die  allgemeinen  Gesetze  der  bewegenden  Kraft 
des  Feuers  zu  entdecken  suchte,  zögerte  er  keinen  Augenblick,  die  Kör- 
perlichkeit und  folglich  die  Unzerstörbarkeit  der  Wärme  als  Ausgangs- 
punkt seiner  Betrachtungen  zu  wählen  ^).  Sie  werden  vielleicht  staunen, 
wenn  ich  hinzufuge,  dass  trotz  dieses  fundamentalen  Irrthums,  der  Name 
Sadi  Carnot^s  und  der  seines  gelehrten  Commentators  Clapeyron 
immer  einen  hervon*agenden  Platz  in  der  Geschichte  der  Wissenschaft 
einnehmen  werden.  Von  Sadi  Carnot  rühren  die  Betrachtungsweisen 
her,  deren  sich  die  mechanische  Wärmetheorie  fortwährend  bedient;  in 
seiner  Schrift  findet  man  die  ersten  Beispiele  von  Kreisläufen,  welchen 
Körper,  die  sich  in  einem  bestimmten  Anfangszustande  befinden,  unter- 
worfen werden,  von  Kreisläufen  von  Vorgängen,  durch  welche  die  Körper 
Aof  einem  bestimmten  Wege  in  einen  anderen  Zustand  übergeführt  wer- 
den, von  dem  sie  dann  auf  einem  anderen  Wege  in  ihren  Anfangszustand 
zaröckkehren. 

Clapeyron  hat  die  Dunkelheiten  der  Abhandlung  Carnot^s  auf- 
geklart und  hat  gezeigt,  wie  man  diese  so  neue  und  fruchtbare  Art  der 
Betrachtung  analytisch  übersetzen  und  geometrisch  darstellen  müsse  ^). 
Diese  beiden  Geometer  haben  gewissermaassen  die  Logik  der  Wissen- 
schaft geschaffen.  Als  die  wahren  Grundsätze  entdeckt  waren ,  brauchte 
man  dieselben  nur  in  die  Formen  dieser  Logik  einzuführen,  und  es  ist 
glaublich,  dass  ohne  die  älteren  Arbeiten  Carnot's  und  Clapeyron's 


^  Lectares  on  Natural  PhiloMphy,  Bd.  1,  S.  Ö51  der  Ausgabe  von  1867.  Joung 
ZieU  za,  dass  die  Gleichheit  der  absorbirten  und  entbundenen  Wärme  wahrscheinlich 
iM,  aller  der  einfache  Ausspruch  eines  Zweifels  über  diese  Art  von  Axiomen  im  Jahre 
1*<07  \t-t  sehr  bemerkcnswcrth.  —  ^)  R6flexions  »ur  la  puissance  motriee  du  fcu  et  «ur 
i''<  machine«  propres  &  d^velopper  cette  puissance,  Paris  1824. 

*)  Memoire  sur  la  puissance  molrice  de  la  chaleur.  Journal  de  l'Ecole  polytech- 
nique,  Bd.  XIV,  S.  170;  1834.  Deutsch:  Poggendorff's  Annalen,  Bd.  59,  S.  446. 
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die  Fortschritte  der  neuen  Theorie  hei  weitem  nicht  so  rasch  erfolgt 
wären.  Endlich  werde  ich  diesen  ersten  Theil  meiner  historischen  Aus- 
einandersetzung damit  sohliessen,  dass  ich  daran  erinnere,  dass  Seguin 
in  einem  1839  veröffentlichten  Werke,  welches  mehr  der  politischen  als 
der  physikalischen  Oekonomie  zugehört,  Betrachtungen  üher  die  Dampf- 
maschine gegehen  hat,  welche  denjenigen  sehr  verwandt  sind,  durch 
welche  ich  in  unserer  ersten  Sitzung  versuchte,  Urnen  die  Umwandlung 
von  Warme  in  Arheit  verständlich  zu  machen  ^)  (siehe  Note  33). 

Ich  komme  nun  zu  den  Arbeiten,  durch  welche  in  den  Jahren  von 
1842  bis  1849  die  Wissenschaft  entscheidend  begründet  worden  ist.  Diese 
Arbeiten  sind  das  ausschliessliche  «Werk  dreier  Männer,  welche,  ohne  im 
Einverständniss  mit  einander  zu  stehen,  selbst  ohne  sich  zu  kennen,  zur 
selben  Zeit,  beinahe  auf  dieselbe  Weise  zu  denselben  Gedanken  gelangt 
sind.  Die  Priorität  in  der  Reihenfolge  der  Veröffentlichungen  gehört 
ohne  Zweifel  dem  deutschen  Arzte  Julius  Robert  Mayer,  dessen  Name 
schon  im  Verlaufe  dieser  Vorlesungen  oft  genannt  worden  ist,  und  es  ist 
interessant  zu  erfahren,  dass  er  durch  Nachdenken  über  gewisse  Beobach- 
tungen seiner  medicinischen  Praxis  zu  der  Erkenntniss  gebracht  wurde, 
dass  nothwendig  eine  Aequivalenzbeziehung  zwischen  Arbeit  und  Wärme 
bestehen  müsse.  Die  Veränderungen  in  dem  Farbenunterschiede  des 
arteriellen  und  veiiösen  Blutes  lenkten  seine  Betrachtungen  auf  die  Theorie 
der  Athmungserscheinungen  (siehe  Anmerkung  34).  Er  zögerte  nicht, 
die  Athmung  als  den  Ursprung  der  bewegenden  Kraft  der  Thiere  anzu- 
erkennen; die  Vergleichung  der  Thiere  und  der  Wärmemaschinen  führte 
ihn  allmählich  auf  das  wichtige  Princip,  mit  dem  sein  Name  für  immer 
verbunden  bleiben  wird.  Dies  ist  die  Erzählung,  die  er  selbst  von  der 
Entwickelung  seiner  Ideen  in  seiner  Abhandlung:  „Die  organische  Be- 
wegung in  ihrem  Zusammenhange  mit  dem  Sto£Fwechsel''  gegeben  hat, 
welche  er  im  Jahre  1845  veröffentlichte.  Seine  erste  Schrift  „Bemer- 
kungen über  die  Kräfte  der  unbelebten  Natur"  erschien  1842  in  Lie- 
big's  Annalen,  dieselbe  enthält  jedoch  durchaus  keine  Anspielung  auf 
die  Lebenserscheinungen;  dort  leitet  er  die  Aequivalenz  von  Arbeit  und 
Wärme  einfach  aus  vergleichenden  Betrachtungen  der  Reibung,  der 
Dampfmaschine  und  aus  den  Eigenschaften  der  Gase  her. 

Man  findet  ausserdem  in  dieser  Abhandlung  eine  erste  Bestimmung 
des  mechanischen  Aequivalentes  der  Wärme,  welche  vollkommen  streng 
nach  dem  Principe  aus  den  Eigenschaften  der  Gase  hergeleitet  ist,  das 
Resultat  weicht  jedoch  wesentlich  von  der  Wahrheit  ab,  da  die  Werthe 
des  AusdehnungscoefQcienten  und  der  specifischen  Wärme  der  Luft,  die 
vor  zwanzig  Jahren  (geschrieben  im  Jahre  1862)  in  der  Wissenschaft 
Giltigkeit  hatten,  sehr  ungenau  waren.  Die  Abhandlungen  „Die  organische 
Bewegung  in  ihrem  Zusammenhange  mit  dem  Stoffwechsel"  und  „Bei- 
träge zur  Dynamik  des  Himmels",  welche  letztere  im  Jahre  1848  erschien, 


^)  Rindes  8Dr  Pinfluence  des  chemins  de  fer,  S.  180,  Paris  1839. 
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eatbalteii  pbyaiologiflclie  and  astronomiBche  Anwendungen  des  neuen 
Principea  und  zeigen,  dsse  Mayer,  trote  einer  in  fielen  Besiehungen 
iBftngdhaften  wissenschafklichen  Ausbildung  (?  R.)  die  Tragweite  seiner 
Entdeckungen  wohl  verstand  und  daraus  Nutsen  zu  ziehen  wusste. 

Zur  2^it  der  ersten  Veröffentlichungen  May  er 's  überreichte  Col- 
ding,  Wasserbauingenieur  der  Stadt  Kopenhagen,  der  Königl.  Akademie 
der  Wissenschaften  von  Dänemark  eine  Reihe  Yon  Abhandlungen,  welche 
Ideen  über  die  Kraft  der  Dampf-  und  Heissluftmasehinen  enthält,  die 
daijenigen,  welche  Mayer  gegeben  hat,  sehr  ähnlich  sind  und  eine  ex- 
perimentelle Bestimmung  des  mechanischen  Aequiyalentes  der  Wärme 
durch  Reibung  einschUesst,  die  nicht  sehr  genau  gewesen  zu  sein  scheint. 
Es  ist  dies  genügender  Chrund,  um  dem  Namen  Colding's  einen  Platz 
unter  denjenigen  der  Entdecker  der  neuen  Theorie  zu  sichern.  Aber 
man  muss  bekennen,  dass  die  verschiedenen  Abhandlungen  dieses  Phy- 
sikers, die  in  einer  Sprache  geschrieben  waren,  deren  Kenntniss  wenig 
Terbreitet  ist,  und  die  erst  mehrere  Jahre  nach  ihrer  Ueberreichung  an 
die  Kopenhagener  Akademie  gedruckt  worden  sind,  fast  gar  keinen  Ein- 
finss  auf  die  äussere  Entwickelung  der  Wissenschaft  ausgeübt  haben. 

Der  dritte  Entdecker,  von  dem  ich  zu  sprechen  habe,  Joule,,  ist  viel- 
leicht Deijenige,  welcher  das  Meiste  für  den  Beweis  des  neuen  Principes 
and  für  seine  endgültige  Annahme  gethan  hat.  Seine  erste  Arbeit  wurde 
im  Jahre  1843  veröffentlicht  und  liegt  unzweifelhaft  um  einige  Monate 
später,  als  die  ersten  Veröffentlichungen  Mayer's  und  Colding's.  Sie 
enthält  Versuche  über  die  durch  Inductionsströme  entwickelte  Wärme ; 
dieselbe  scheint  anfangs  nicht  sehr  beachtet  worden  zu  sein.  Erst  seine 
Versuche  von  184Ö.  über  die  Wärmeeffecte  bei  Ausdehnung  und  Zusam- 
mendrückung von  Gasen  verliehen  ihm  den  Ruhm,  neue  Ideen  wirklich 
in  die  Wissenschaft  eingeführt  zu  haben;  die  Versuche  über  die  Reibung 
lieferten  die  erste  vertrauenswerthe  Bestimmung  des  mechanischen  Aequi- 
Talentes  der  Wärme;  seine  Ansichten  über  die  Gase  haben  das  erste  und 
bis  jetzt  einzige  Beispiel  einer  vollkommenen  Erklärung  einer  Erschei- 
nung gegeben,  deren  Gesetze  die  Theorie  voraussagen  Hess,  ohne  deren 
Mechanismus  aufzuzeigen. 

Unmittelbar  nach  diesen  drei  Namen  muss  der  von  I{elmholtz 
folgen,  da  derselbe  1847  in  seiner  Schrift:  „Die  Erhaltung  der  Kraft *^ 
nerst  die  neuen  Ideen  in  ein  vollständiges  Lehrgebäude  vereinigt  und 
Ton  denselben  fruchtbare  und  wichtige  Anwendungen  auf  die  Inductions- 
erBchemungen,  die  Elektrochemie,  die  thermoelektrischen  Strome  u.  s.  w. 
gemacht  hat. 

Die  eigentliche  Entwickelung  der  mechanischen  Wärmetheorie  zur 
Wissenschaft  und  die  klare  und  methodische  Darstellung  der  Unter- 
suchongs-  und  Betrachtungsweisen,  die  dieser  Wissenschaft  eigenthüm- 
iich  sind ,  und  endlich  die  eingehende  Anwendung  auf  die  Theorie  der 
Maschinen  verdankt  man  vorzugsweise  drei  Gelehrten,  deren  Namen  die 
letzten   sind,  die  icb  anführen  will:  Rudolph   Clausius,  Macquorn 
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R  a  n  k  i  n  e  und  William  Thomson^).  Ihre  wiohtigsteu  U utersuchuBgen 
sind  in  den  Jahren  1849  bis  1851  veröffentlicht  worden. 

Seit  dieser  Zeit  sind  viele  andere  Arbeiten  unter  dem  Einflasse  die- 
ser Ideen  entstanden.  Ich  habe  Gelegenheit  gehabt,  mehrere  derselben 
im  Verlaufe  dieser  beiden  Vorlesungen  zu  erwähnen.  Andere  sind  auf 
der  Tafel,  die  ich  Ihnen  zeigte;  enthalten,  auf  welcher  die  verschiedenen 
Werthe  für  das  mechanische  Wärmeäquivalent  zusammengestellt  sind. 
Ich  werde  mich  nicht  bemühen,  diese  Andeutungen  zu  vervollständigen, 
sondern  ich  begnüge  mich  damit,  Ihnen  gezeigt  zu  haben,  durch  welche 
Forscher  die  Grundsteine  zu  dem  wissenschaftlichen  Gebäude  gelegt 
worden  sind,  an  dessen  Ausbau  theilznuBhmen  sich  seit  zehn  Jahren 
(geschrieben  1862)  ein  Jeder  bemüht. 


^)  Diesen  letzten  Coryphäen  hätte  man  jetzt  noch  Gustav  Zeuner  zuzufügen, 
der  sich  um  die  Anwendung  der  mechanischen  Wärmetheorie  auf  Probleme  der  Ma- 
schinenmechanik  grosse  Verdienste  erworben  hat. 

Unter  den  Vorläufern,  wenn  nicht  Entdeckern,  der  Theorie  auf  Seite  75  hätte 
ganz  besonders  Friedrich  Mohr  genannt  werden  sollen,  der  schon  im  Jahre  1837  in 
einem  Aufsatze:  „üeber  die'  Xatur  der  Wärme"  die  Grundgedanken  der  mechanischen 
Wärmetheorie  niedergelegt  hat.  Leider  scheint  diese  Arbeit,  welche  in  Baum  gart  ner'» 
und  T.  Holger's  Zeitschrift  tür  Physik,  Bd.  V,  S.  419  abgedruckt  ist,  seiner  Zeit  von 
den  Fachgenoasen  nicht  weiter  beachtet  worden  zu  sein.  Diese  für  die  Geschichte  der 
Wissenschaft  immerhin  bedeutungsvolle  Abhandlung  ist  wieder  abgedruckt  in:  Mohr, 
Allgemeine   Theorie   der  Bewegung  und    Kraft.     Braunschweig,    1869;   S.    84   bis    106. 

R. 
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ANMERKUNGEN 

UND 

ERGÄNZUNGEN   ZU  DEN   VORLESUNGEN. 


1)  Ueber  das  Perpetmini  mobile.  —  2)  Ueber  den  Ursprung  der  bewegenden  Krait 
in  den  Dampfmaschinen  unter  Zugrundelegung  der  Hypothese  von  der  Materialität  der 
Wärme.  —  3)  Besprechung  einiger  Versuche  Hirn 's,  wekhe  der  Theorie  scheinbar 
videntprechen.  —  4)  Üeber  ein  Theorem  von  Coriolis.  —  5)  Ueber  das  Ausdehnungs- 
Kesetx  der  Gase.  —  6)  Ueber  die  innere  Arbeit  in  Kristallen  und  einigen  Flüssigkeiten.  — 

7)  Ueber   eine   unrichtige  Bestimmung   des   mechanischen  Aequivalentes.  der  Wärme.    - 

8)  Ueber  die  Körper,  die  sich  unter  Einwirkung  der  Wanne  zusammenziehen.  —  9)  Ueber 
calorimetrische  Messungen,  bei  welchen  man  auf*  die  äussere  Arbeit  nicht  Rücksicht  ge- 
nommen bat.  —  10)  Theorie  der  Constitution  der  Gase.  —  11)  Wie  Gase  und  Dämpfe 
äussere  Arbeit  entwickeln. —  12)  Ueber  den  Werth,  der  sich  für  das  mechanische  Aequi- 
Talent  der  Wirme  aus  Betrachtung  der  Kohlensäare  ergiebt.  —  13)  Principien  der 
Untersachnngen  Thomson's  und  Joule 's  über  die  Wärmeerscheinungen  in  Bewegung 
befindlicher  Gase.  —  14)  Ueber  die  Condensation,  welche  die  Ausdehnung  (Expansion) 
des  Wasserdampfes  begleitet.  —  15)  Ueber. die  Regeneratoren  der  Wärme  in  den  Gas- 
maschinen. —  16)  Bestimmung  des  ökonomischen  Coefßcienten  für  die  Ericsso n'sche 
Maschine  und  für  die  Masohine  ohne  Regenerator.  —  17)  Ueber  die  Gasmaschine,  in 
welcher-  die  Temperatur  bis  zum  absoluten  Nullpunkte  der  Temperatur  herabsinkt.  — 
18)  Üeber  die  Nothwendigkeit  des  Strebens  der  Wärme  von  warmen  zu  kälteren  Kör- 
pern überzugehen.  —  19)  Ueber  die  Rolle,  welche  die  Reibung  in  den  elektrochemischen 
Versuchen  Favre's  spielt.  —  20)  Die  Entdeckung  der  Inductionserscheinungen.  — 
21)  Die  Ableitung  der  Inductionserscheinungen  aus  der  Theorie.  —  22)  Ueber  die  voU- 
>tändige  Umsetzung  der  Wärme  in  Arbeit  durch  die  elektromagnetischen  Maschinen 
(Joule).  —  23)  Bestimmung  des  mechanischen  Aequivalentes  der  Wärme  durch  elek- 
tromagnetische Maschinen  (Joule).  —  24)  Ueber  die  Natur  der  elektromagnetischen 
und  elektrodynamischen  Kräile.  —  25)  Die  elektrolytische  CJonvection.  —  26)  Ueber 
die  Polarisation  der  Elektroden.  —  27)  Ueber  die  Auflösung  des  Zinks  in  verdünnten 
Säuren.  —  28)  Ueber  die  Anwendung  der  Messung  der  elektromotorischen  Kräfte  auf 
thermochemische  Untersuchungen.  —  29)  Ueber  den  Einfluss,  den  die  Reibung  des  Blutes 
iu  den  Gefässen  ajif  die  thierische  Wärme  hat.  —  30)  Ueber  die  Vegetationen,  die 
unter  Abschluss  des  Lichtes  vor  sich  gehen.  —  31)  Das  Absorptionsspectrum  des  Chluro- 
phylU  and  der  Einfluss  der  Farbe  des  Lichtes  auf  das  Wachsthum  der  Pflanzen.  — 
:«2)  Bemerkungen  Mayer's  üb-.r  die  Erscheinung  von  Ebbe  und  Fluth.  —  33)  Ueber 
eine  Bew^eisföhrung  Seguin's  bei  Betrachtung  der  Dampfmaschine.  —  34)  Ueber  die 
Abhängigkeit  der  Farbe  des  venösen  Blutes  von  der  Temperatur. 

Ergänzung:    Die  Entropie  der  Welt  strebt  einem  Maximum  zu. 
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Anmerkung  1. 

üeber  das  Perpetuum  Mobile. 

Dem  ge wohnlichen  Gebranche  folgend,  habe  ich  die  Unmöglichkeit 
eines  Perpetuum  mobile  als  eine  Consequenz  der  Orundprincipien  der 
Mechanik  und  der  Art  und  Weise  dargestellt,  in  welcher  die  Naturkräfte 
thätig  sind. 

Man  kann  aber  hierin  auch  ein  ursprängliches  und  an  sich  augen- 
scheinlich richtiges  Princip  sehen,  das  im  Grunde  nichts  Anderes  aus- 
drückt, als  dasB  nothwendig  eine  endliche  Beziehung  zwischen  Ursache 
und  Wirkung  bestehen  muss. 

Wählt  man  diese  Art  der  Betrachtung,  so  kann  die  zum  Princip 
erhobene  Annahme  der  Unmöglichkeit  eines  Perpetuum  mobile  dazu 
dienen,  zu  zeigen,  dass  alle  Naturkräfte  nach  den  Geraden  gerichtet  sein 
müssen,  die  je  zwei  der  verschiedenen  auf  einander  wirkenden  materiellen 
Punkte  verbinden,  und  dass  diese  Wirkungen  nur  Functionen  des  Ab- 
standes  sind. 

Es  ist  dies  der  Weg,  auf  dem  Helmholtz  in  seiner  berühmten  Ab- 
handlung „Die  Erhaltung  der  Kraft^  (Berlin  1847)  diese  Auseinander- 
setzung giebt;  die  vielleicht  Manchem  als  die  beste  erscheinen  mag,  die 
man  überhaupt  geben  kann.     Helmholtz  sagt ^) : 

„Betrachten  wir  zunächst  einen  materiellen  Punkt  von  der  Masse 
m,  der  sich  bewegt  unter  dem  Einflüsse  der  Kräfte  von  mehreren  zu 
einem  festen  System  Ä  verbundenen  Körpern,  so  zeigt  uns  die  Mechanik 
die  Mittel  an,  für  jeden  einzelnen  Zeitpunkt  die  Lage  und  Geschwindig- 
keit dieses  Punktes  bestimmen  zu  können.  Wir  würden  also  die  Zeit  t 
als  die  Urvariable  betrachten,  und  von  ihr  abhängen  lassen  die  Ordinaten 
^9  Pf  ^  von  m  in  Beziehung  auf  ein  gegen  das  System  Ä  festbestimmtes 
Goordinatensystem ,  seine  Tangentialgeschwindigkeit  4,  die  drei  Gompo- 
nenten  derselben 

dx  dff  djs 

und  endlich  die  Gomponenten  der  wirkenden  Kräfte 

Unser  Princip  fordert  nun,  dass  Vs  *'**9^  also  auch  g*  stets  dasselbe 
sei,  wenn  tn  dieselbe  Lage  gegen  A  hat,  also  nicht  allein  als  Function 


^)  Ueber  die  Erhaltung  der  Kraft,  eine  phjrsikalitche  Abhandlang,  &  10  bis  12. 
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der  Urvariablen  i,  sondern  auch  als  blosse  Function  der  Coordinaten  x^  y,  e 
hingestellt  werden  könne,  d.  h.  dass  ^ 


Da 
80  üt: 


3«  =  M»  +  t?«  +  fr», 


dx  X  •  dt 

Wird  statt  u  hier  -rr ,  statt  du  aber  — - —  aus    den    oben    hinge- 
dt  m  ** 

stellten  Werthen  gesetzt,  ebenso  für  v  nnd  w  die  analogen  Werthe,  so 

erhalten  wir 

ä(q*)  =  ^-dx  +  ^dy  +  ^'de      ...     2) 

fn  fn  W 

Da  die  Gleichungen  1)  und  2)  für  jedes  beliebige  dx,  dy,  de  zusammen 
stattfinden  müssen,  so  folgt,  dass  auch  einzeln 

a(g«)  _  2X  8(g»)  _  2X  ^^^  8  (g«)  ^  2Z^      • 
dx  m  '     dy  m  dg  m 

Ist  aber  q^  bloss  Function  von  x^  y,  e,  so  folgt  hieraus,  dass  auch  X,  Y 
nnd  Z,  d.  h.  Richtung  und  Grösse  der  wirkenden  Kraft,  nur  Functionen 
der  Lage  von  m  gegen  A  seien. 

Denken  wir  uns  nun  auch  statt  des  Systems  Ä  einen  einzelnen  ma- 
teriellen Punkt  a,  so  folgt  aus  dem  oben  Bewiesenen,  dass  die  Richtung 
nnd  Grösse  der  Eraft^  welche  von  a  auf  m  einwirkt,  nur  bestimmt  werde 
durch  die  relative  Lage  von  m  gegen  a.  Da  nun  die  Lage  yon  m  durch 
seine  Beziehung  zu  dem  einzelnen  Punkt  a  nur  noch  der  Entfernung 
ma  nach  bestimmt  ist,  so  würde  in  diesem  Falle  das  Gesetz  dahin  zu 
modificiren  sein,  dass  Richtung  und  Grosse  der  Kraft  Functionen  dieser 
Entfernung  a  sein  müssen.  Denken  wir  uns  die  Coordinaten  auf  irgend 
ein  beliebiges  Axensystem  bezogen,  dessen  Anfangspunkt  in  a  liegt,  so 
muss  hiemach 

m  .d(q^)  =  2  .X.dx  +  2  .  T  .dy  +  2Z  .de  =  0    .     3) 
sein,  so  oft 

d  (r«)  =  2x  .  dx  +  2y  .  dy  +  2e  .  de  =  0 
ist,  d.  h.  so  oft. 

de  =  -^  ^ '  ^^  +  y '  ^y 


^)  Es  mag  gleich  hier  bemerkt  werden,  dass  in  diesem  Werke  partielle  DiiTerential- 
<)aotienten  dem  Beispiele  Jacob i's  und  Anderer  folgend,  durch  runde  <)  im  Zähler  und 
3'enner  bexeichnet  werden  sollen.  R. 

Verdet-Btthlmann,  Mechan.  Wirmetheorie.  ^ 


Digitized  by 


Google 


82  Anmerkungen  zu  den  Vorlesungen. 

Dieser  Werth  in  Gleichung  3)  gesetzt,  giebt 

(x-f  .z).d*  +  (r-|.z).d,=o 

für  jedes  beliebige  dx  und  dz^  also  auch  einzeln 

X  =  ~  •  z  und  r  =  -^  .  Z, 

d.  h.  die  Resultante  muss  nach  dem  Anfangspunkt  der  Coordinaten«  nach 
dem  wirkenden  Punkte  o,  gerichtet  sein. 

Es  müssen  folglich  in  Systemen,  welche  ganz  allgemein  dem  Gesetze 
von  der  Erhaltung  der  lebendigen  Kraft  Folge  leisten,  die  einfachen 
Kräfte  der  materiellen  Punkte  Centralkräfte  sein". 


Anmerkung  2. 

Ueber  den  Ursprung  der  bewegenden  Kraft  in  der  Dampf- 

masohine,  unter  Zugrundelegung  der  BypoUiese  von  der 

Materialität  der  Wärme. 

S  ad  i  C  ar  n  o  t  hat  unter  Voraussetzung  der  Körperlichkeit  der  Wärme 
eine  Erklärung  der  Erscheinungen  in  den  Dampfmaschinen  gegeben, 
welche,  obgleich  sie  der  Wirklichkeit  nicht  entspricht,  doch  nicht  so 
sichtlich  abgeschmackt  ist,  als  es  die  Hypothesen  waren,  welche  man  er- 
dacht hatte,  um  nach  denselben  Voraussetzungen  der  durch  die  Reibung^ 
entwickelten  Wärme  Rechnung  tragen  zu  können. 

Nach  ihm  hat  die  unwägbare  Flüssigkeit,  deren  Anhäufung  in  ver- 
schiedenen Verhältnissen  in  den  Körpern  die  verschiedenen  Wirkungen 
hervorbringt,  die  der  allgemeine  Ausdruck  „Wärme"  bezeichnet,  ein  in 
ihrem  Wesen  begründetes  Streben  von  einem  heissen  Körper  auf  einen 
kalten  überzugehen,  genau  wie  die  schweren  Körper  streben  von  einem 
höhergelegenen  Orte  zu  einem  tiefergelegenen  überzugehen;  oder  es 
sollte  vielmehr  ein  ähnliches  Streben  aus  den  Wirkungen  hervorgehen, 
welche  die  Wärmemoleküle  auf  einander  ausüben,  und  aus  denjenigen 
Wirkungen,  welche  dieselben  von  den  wägbaren  Molekülen  erleiden.  Folg- 
lich würden  die  Kräfte,  welche  auf  die  Wärmemoleküle  wirken,  jedesmal, 
wenn  eine  Ueberführung  von  Wärme  von  einem  heissen  Körper  auf  einen 
kalten  Körper  stattfände,  eine  positive  Arbeit  leisten,  die  man  zwar 
nicht  a  priori  ermitteln  könnte,  die  aber  jedenfalls  vergleichbar  mit  der 
Arbeit  der  Schwere  wäre,  die  beim  Falle  eines  Wasserstromes  geleistet 
wird. 

Dies  wäre  die  wahre  motorische  Arbeit  in  der  Dampfmaschine;  die 
Wärme,  welche  aus  dem  Kessel  in  den  Condensator  übergeht,  vollführt 
eine  Art  von  Fall  (dies  ist  der  Ausdruck  Sadi  Carnot's  selbst)  und  die 
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Yon  der  Maschue  geleistete  Arbeit  wftre  das  Aequivalent  dieses  ganz 
mechanischen  Vorganges,  wie  die  von  einem  Wasserrade  geleistete  Arbeit 
äquivalent  dem  Falle  des  treibenden  Baches  ist. 

Diese  Anschauungen  haben  an  sich  Nichts,  was  dem  gesunden 
Menschenverstände  widerstrebte  oder  mit  dem  allgemeinen  Anblicke  der 
Erscheinungen  in  Widerspruch  steht;  aber  es  ist  ersichtlich,  dass  die 
Foraussetzung  der  Materialität  der  Warme  die  Annahme  der  Unzerstör- 
barkeit derselben  mit  in  sich  schliesst,  und  dass  folglich  die  Dampf- 
maschine selbst  zu  folgendem  Dilemma  Anlass  giebt,  dessen  Lösung 
?on  der  Erfahrung  gefordert  werden  müsste:  entweder  die  Wärme  ist 
ein  körperliches  Etwas,  dann  muss  der  Dampf  genau  so  viel  Wärme 
nach  dem  Ck>ndensator  übertragen,  als  er  dem  Kessel  entnimmt,  oder 
aber  die  Wärme  ist  eine  Bewegung  besonderer  Art,  und  dann  muss  ein 
Theil  der  Wärme  im  Gange  der  Maschine  verschwinden  und  dadurch  die 
äussere  Arbeit  veranlassen. 

Wir  haben  gesehen,  in  welchem  Sinne  sich  die  Erfahrung  ausge- 
sprochen hat. 


Anmerkung  3. 

Bespreoliimg  einiger  Versuohe  Hirn's,  welohe  der  Theo- 
rie soheinbar  widerspreohen. 


Die  Untersuchungen  Hirnes  sind  gelegentlich  eines  Preises  unter- 
nommen worden,  den  die  „Physikalische  Gesellschaft*'  in  Berlin  auf 
eine  numerische  Bestimmung  des  wahren  Werthes  des  mechanischen 
Aequivalentes  der  Wärme  ausgesetzt  hatte.  In  dem  Berichte,  den  €lau- 
8 in 8  an  die  Gesellschaft  erstattete,  hat  dieser  auf  den  Fehler  in  den 
Betrachtungen  Hirn's  über  die  Dampfmaschine  aufmerksam  gemacht 
and  eine  richtige  Erklärung  der  Versuche  desselben  gegeben. 

Hirn  hat  sich  den  Ansichten  von  Clausius  nicht  imtergeordnet 
and  obgleich  er  bei  Veröffentlichung  seiner  Abhandlung  den  Bericht 
dieses  gelehrten  Physikers  vollständig  mit  abdruckte,  hat  er  die  Richtig- 
keit seiner  ersten  Rechnungen  aufrecht  zu  erhalten  gesucht  und  hat  sich 
bemüht,  dieselben  durch  zwei  verschiedene  Arten  von  Versuchen  zu  recht- 
fertigen; nämlich  durch  Messung  der  in  einer  Dampfmaschine  ohne  Expan- 
■ion  verbrauchten  Wärme  und  durch  Untersuchung  der  Wärmeerschei- 
nungen,  welche  den  Ausfluss  eines  Gases  unter  hohem  Druck  in  das  Va- 
caum  oder  einen  nahezu  leeren  Raum  begleiten. 

Es  ist  vielleicht  nicht  unnütz  zu  zeigen,   worauf  sich  der  Werth 

dieser 'neuen  Argumente  reducirt. 

6* 
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Naohstehendes  enthält  die  WoH»  selbst,  durch  welche  ClausiusO 
die  Ungenauigkeit  der  ersten  Betrachtangen  Hirn's  nachweist. 

„Es  lässt  sich  auch  leicht  nachweisen,  auf  welche  Weise  dieser  Irr- 
thum  bei  Hirn  entstanden  ist.  Er  sagt  nämlich  zur  Rechtfertigung 
jener  Annahme:  „Wenn  Dampf  sich  bei  demselben  Drucke  niederschlagt, 
bei  welchem  er  entstanden  ist,  so  giebt  er  beim  Niederschlagen  ebenso 
viel  Wärme  ab,  als  ihm  bei  seiner  Entstehung  mitgetheilt  werden  musste**. 
Dieser  Satz  ist  allerdings  richtig,  findet  aber  auf  die  Dampfmaschine 
keine  Anwendung. 

Wenn  bei  einer  Damp6naschine ,  welche  ohne  Expansion  arbeitet, 
der  Dampf  den  Cylinder  an  der  einen  Seite  des  Stempels  ganz  angeföllt 
hat,  und  nun  diese  Seite  mit  dem  Condensator  in  Verbindung  gesetzt 
wird,  so  strömt  nur  der  erste  Theil  des  Dampfes  mit  seinem  vollen 
Drucke  in  den  Condensator,  und  der  folgende  mit  allmählich  abneh- 
mendem Drucke,  und  auch  dieser  Druck  entsteht  nur  dadurch,  dass  der 
noch  im  Cylinder  befindliche  Dampf  sich  ausdehnt,  und  bei  dieser  Aus- 
dehnung muss  der  Dampf  schon  im  Cylinder  sich  bedeutend  abkühlen, 
und  sogar,  wenn  er  nicht  überhitzt  ist,  oder  ihm  von  aussen  Wärme 
zugeführt  wird,  sich  schon  im  Cylinder  zum  Theil  niederschlagen.  Um 
die  in  jenem  Satze , enthaltene  Bedingung  zu  erfüllen,  müsste  der  Stem- 
pel während  des  Ausströmens  mit  solcher  Geschwindigkeit  zurückgehen, 
dass  der  noch  im  Cylinder  befindliche  Dampf  immer  auf  dem  vollen 
Drucke  erbalten  würde.  Dann  würde  aber  auch  die  Gegenkraft,  welche 
der  Stempel  auf  dem  Rückgange  zu  überwinden  hätte,  ebenso  gross  sein, 
als  die  treibende  Kraft  auf  dem  Hingange  und  Nichts  an  Arbeit  ge- 
wonnen sein.  Hätte  der  Verfasser  seine  Versuche  auch  auf  eine  Ma- 
schine ohne  Expansion  ausgedehnt,  so  würde  er  ohne  Zweifel  auch  bei 
dieser  gefunden  haben,  dass  die  abgegebene  Wärmemenge  geringer  ist, 
als  die  aufgenommene.*' 

Diese  letzten  Worte  haben  ohne  Zweifel  Hirn  bestimmt,  die  expe- 
rimentelle Untersuchung  einer  Dampfmaschine  o)ine  Expansion  vor- 
zunehmen ^. 

Aber  es  scheint  ihm  bei  dieser  neuen  Untersuchung  nicht  gelungen 
zu  sein,  alle  Schwierigkeiten,  die  sich  derselben  entgegenstellten,  zu  be- 
siegen, da  nach  seinem  eigenen  Geständniss  „der  Physiker  in  der  expe- 
rimentellen Wissenschaft  unübersteigliche  Schwierigkeiten  finden  kann*' 
(dessen  Werk,  S.  179). 

Er  sagt  wohl,  dass  er  erkannt  habe,  dass  in  einer  Maschine  ohne 
Expansion  der  Wärmeaufwand  entweder  Null  sei  oder  eine  zu  vernach- 
lässigende Grösse  habe,  aber  neben  den  Versuchen,  welche  dieses  be- 


1)  ForUchritte  der  Physik,  1855,  Bd.  XI,  S.  21.  Clausias:  Bericht  fiber  die 
zur  Preisbewerbung  eingegandte  Arbeit  Hirn's:  Recherches  experimentales  sur  la  va- 
leur  de  P^uivalent  m^eanique  de  la  chaleur. 

^  Recherche»  sur  l'^quivalent  m^anique  de  la  chaleur  par  Gustave  Adolphe  Hirn, 
Pari^,  185«.  Seite  179. 
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fremdende  Restdtat  ergeben  haben,  berichtete  er  die  Ergebnisse  eines 
anderen  Versuches,  aus  dem  man  eine  noch  fremdartigere  Schlussfolgerung 
ziehen  könnte. 

In  einer  Maschine,  in  welcher  nur  Expansion  während  des  fünften 
Theilea  des  Kolbenlanfes  stattfindet,  soll  nämlich  einmal  gleichzeitig 
Arbeit  hervorgebracht  und  Wärme  erzeugt  worden  sein. 

Man  muss  bezweifeln,  dass  die  neue  Versuchsmethode,  die  zu  solchen 
Scblossfolgenrngen  gef&hrt  hat,  der  von  Hirn  bei  seinen  ersten  Ver- 
suchen angewendeten  Methode  vorzuziehen  sei. 

Die  klare  und  entscheidende  Kritik  von  Clausius  bleibt  vollkommen 
in  Kraft. 

Hirn  setzte  Clausius  noch  die  Ergebnisse  des  folgenden  Versuches 
en^egen ;  in  einem  Recipienten  von  Schwarzblech,  der  von  kaltem  Wasser 
offlgeben  ist,  Hess  er  einen  Dampfstrahl  von  hohem  Drucke  eintreten, 
dessen  Temperatur  dnrch  ein  Thermometer  gemessen  wurde,  kurz  ehe 
der  Dampf  die  Ausflussöffiiung  erreichte. 

Er  sammelte  das  in  einer  bestimmten  Zeit  condensirte  Wasser  und 
schloss  aus  der  Temperaturerhöhung  des  Calorimeters,  unter  Berücksich- 
tigung der  nöthigen  Correctionen,  auf  die  durch  diese  Condensation  ent- 
bundene Wärme. 

Man  findet  so  stets  eine  grössere  Zahl  als  dem  Ausdrucke: 

p  .  [606,5  +  0,305  t  +  0,4805  {T  —  t)  --  t], 

welcher  die  im  Dampfe  enthaltene  Wärme  in  dem  Moment  bezeichnet, 
in  dem  er  an  der  AusströmungsöfPnung  ankommt,  entspricht.  Es  bezeich- 
net p  das  Gewicht  des  Dampfes,  T  seine  wirkliche  Temperatur,  t  die 
Temperatur,  bei  der  er  unter  dem  Drucke,  den  er  wirklich  besitzt,  gesät- 
tigt sein  würde,  und  t  die  Temperatur  des  condensirten  Wassers,  wenn 
man,  entsprechend  den  Versuchen  Regnault's,  annimmt,  dass  0,4805 
die  specifische  Wärme  des  Wasserdampfes  ist. 

Aehnliche  Versuche,  bei  welchen  er  als  Calorimeter  den  Condensator 
einer  Dampfmaschine  wählte,  gaben  dasselbe  Besultat. 

Hirn  schliesst  daraus,  dass  der  gesättigte  oder  überhitzte  Dampf, 
der  sich  in  einem  Abkühlungsgefasse  condensirt,  in  welchem  der  Druck 
niedriger  als  sein  augenblicklicher  Druck  ist,  Wärme  erzeuge. 

Die  Thatsache  ist  merkwürdig  und  interessant,  aber  leicht  zu  er- 
klären. 

Der  Dampf,  welcher  die  Ausströmungsöffnung  verlässt,  besitzt  eine 
enorme  Geschwindigkeit,  die  Flüssigkeit,  welche  aus  seiner  Condensation 
hervorgeht,  befindet  sich  dagegen  in  Ruhe.  Während  der  Uebergang 
aus  dem  gasförmigen  in  den  flüssigen  Zustand  vor  sich  geht,  verschwindet 
also  eine  beträchtliche  Menge  lebendiger  Kraft  und  es  findet,  gemäss  dem 
neuen  Princip,  eine  Umsetzung  dieser  lebendigen  Kraft  in  Wärme  statt. 
Es  ist  wohl  wahr,  dass  die  äussere  Arbeit,  welche  auf  den  Dampf 
während  seiner  Condensation  ausgeübt  wii'd,  geringer  ist,  als  die,  welche 
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er  bei  seiner  Bildung  entwickelt  hat,  und  dieser  Umstand  vermindert 
die  durch  die  Condensation  entwickelte  Wärme,  aber  es  findet  keine 
Compensation  statt.  Wenn  also  der  Dampf,  welcher  in  den  calori- 
metrischen  Apparat  eintritt,  gesättigter  Dampf  von  fünf  Atmosphären 
ist,  so  muss  man,  um  ihn  zu  bilden,  jeder  Gewichtseinheit  Wasser  von 
der  Temperatur  t  eine  Wärmemenge  gleich  651  —  r  zufuhren. 

Ein  Antheil  q*  dieser  Wärme  wird  zu  einer  Vermehrung  der  leben- 
digen Kräfte  der  Moleküle  verwendet,  ein  zweiter  Antheil  g"  ist  der 
inneren  Arbeit  äquivalent,  welche  der  Aenderung  des  Aggregatzustandes 
entspricht,  ein  dritter  Theil  g"^  endlich  ist  das  Aequivaleut  der  äusseren 
Arbeit. 

Dieser  letzte  Theil  g'"  kann  nahezu  gleich  44  Wärmeeinheiten  an- 
genommen werden,  wenn  man  für  die  absolute  Dichte  des  bei  Atmo- 
sphärendruck gesättigten  Wasserdampfes  den  Werth  Vms  annimmt,  den 
Glausius  theoretisch  berechnet  hat^),  und  wenn  man  die  sehr  kleine 
Differenz  zwischen  dem  Volumen  des  Wassers  bei  r  Grad  und  bei  Null 
Grad  vernachlässigt. 

Andererseits  gestatten  die  neueren  Arbeiten  von  Minary  and 
Resal'^)  das  Gewicht  der  Dampfmenge  zu  bestimmen,  welche  in  fünf 
Minuten  aus  einem  Kessel  von  fünf  Atmosphären  Druck  durch  eine 
Oeffnung  von  0,007  Meter  Durchmesser  ausströmt,  wenn  sich  diese  Oeff- 
nung  am  Ende  eines  Rohres  von  0,15  Meter  Durchmesser  befindet;  diese 
Dampfmenge  beträgt  10,6  Kilogramme. 

Hieraus  folgt  leicht  unter  Berücksichtigung  des  vorstehenden  Wertbes 
für  die  Dichte  und  wenn  man  femer  für  den  Contractionscoef&cienten 
des  Strahles  den  Werth  0,44  annimmt  (einen  Werth,  welchen  die  Unter- 
nehmer dieser  Versuche  selbst  .gegeben  haben),  dass  die  Ausströmungs- 
geschwindigkeit ungeföhr  600  Meter  pro  Secunde  beträgt,  und  dass 
mithin  jedes  Kilogramm  Dampf,  welches  unter  den  den  Versuchen  Hirn's 
entsprechenden  Bedingungen  entweicht,  ungefähr  eine  lebendige  Kraft 
von  180  000  Kilogrammetern  besitzt,  deren  Wärmeäquivalent  wenig 
niedriger  als  400  Einheiten  ist.  Man  sieht  also,  dass  wenn  auch  die 
äussere  Arbeit  nicht  erscheint,  mehr  als  Compensation  stattfindet,  und 
dass  die  Zerstörung  der  lebendigen  Kraft  mehr  als  genügend  wäre,  um 
die  von  Hirn  beobachtete  Erscheinung  zu  erklären.  Selbst  ein  beträcht- 
licher Irrthum  über  den  Contractionscoefficienten  würde  diese  Schluss- 
folgerung  nicht  beeinträchtigen. 

Es  ist  nicht  unnütz  zu  bemerken,  dass  die  lebendige  Kraft,  welche 
dem  Dampfe  innewohnt,  wenn  er  die  Oeffnung  verlässt,  selbst  eine  Um- 
setzung der  Wärme  ist,  welche  er  im  Kessel  besass,  und  dass  folglich 
der  Dampf   in  dem  Momente,  in  welchem  er  die  Oeffnung  verlässt,  sich 


^)  Die  theoretischen  Werthe  von  Clausius  (Abhandlungen,  Bd.  I,  S.  72)  sind 
darch  die  Versuche  von  Fairbairn  und  Täte  bestätig;t  worden  (Proc.  of  the  Royal 
Sog.  1860,  in  Phil.  Mag.  4.  Ser.,  Bd.  XXI,  S.  230  und  Comptes  rendus,  Bd.  UI, 
Seite  706.)  —  »)  Annales  des  mines,  Bd.  XVIII,  S.  653. 
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mcht  melur  in  demselben  Zustande  befinden  kann,   in  dem  er  Bich  im 
Inneren  des  Kessels  in  einiger  Entfernung  von  der  Oeffnung  befand. 


Anmerkang  4. 

Ueber  ein  Theorem  von  Coriolis. 

Das  folgende  Theorem,  welches  Coriolis  in  seinem  classischen 
Werke  über  die  Berechnung  der  Leistungen  der  Maschinen^)  gegeben 
hat,  ist  in  gewissem  Sinne  die  Erklärung  des  allgemeinen  Gesetzes, 
welches  wir  auszusprechen  versucht  haben. 

„Die  Summe  der  lebendigen  Kräfte  eines  Systemes  von 
Molekülen,  welcher  Art  auch  die  Bewegungen  sein  mögen, 
kann  in  drei  Theile  zerfallen: 

1)  Die  lebendige  Kraft,  welche  alle  Moleküle  haben  wür- 
den, wenn  man  sich  dieselben  in  den  Schwerpunkt  des  Sy- 
stemes übertragen  denkt. 

2)  Die  Summe  der  lebendigen  Kräfte,  welche  dieselben 
Moleküle  besitzen  würden,  wenn  man  voraussetzte,  dass  die- 
selben in  derselben  relativen  Anordnung,  in  der  sie  sich  be- 
finden, einen  Körper  von  unveränderlicher  Gestalt  bildeten, 
welchem  man  die  mittlere  Bewegung  um  den  Schwerpunkt  er- 
theilt  hätte. 

3)  Die  Summe  lebendiger  Kräfte,  welche  den  Molekülen 
znkommen,  zufolge  relativer  Geschwindigkeiten,  welche  sie 
gegen  Coordinatenebenen  besitzen,  die  an  der  mittleren  Ro- 
tationsbewegung Theil  nehmen. 

In  den  Arbeitsgleichungen  hat  man  gewöhnlich  nur  Rücksicht  auf 
die  beiden  ersten  Theile  dieser  .Summe  genommen,  d.  h.  auf  die  leben- 
digen Kräfte,  die  aus  der  allgemeinen  fortschreitenden  und  der  drehenden 
Bewegung  de^  Körper  folgen ;  dem  dritten  Theile  trug  man  meist  nur 
dann  Rechnung,  wenn  die  Schwingungen  äusserlich  merklich  waren, 
wenn  z.  B.  Schallschwingungen  stattfanden. 

Der  Grundgedanke  der  neuen  Theorie  ist  es,  diesen  dritten  Theil 
in  der  Wärme  zu  suchen. 

Es  ist  ausserdem  klar,  dass  die  Wirkung  der  mechanischen  Kräfte 
in  den  meisten  Fällen  alle  drei  Arten  lebendiger  Kräfte  hervorbringen 
wird,  und  dass  man  ebenso  wenig  ein  Recht  hat,  die  Veränderungen  der 
lebendigen  Kraft  der  Wärme  zu  vernachlässigen,  als  die  äusserlich  be- 
merkbaren lebendigen  Kräfte.  Man  kann  sogar  hinzufügen,  dass  sich 
die  Umsetzung  äusserlich  sichtbarer  lebendiger  Kräfte  in  lebendige  Kraft 


')  CorioÜB,    Trait^    de   la   m^canique   des   corps   solides  e^  du   calctil  da  Peffet 
des  iDachines,  Zweite  Auflage.  S.  92. 
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der  Wärme  unaufhörlich  vor  unseren  Augen  in  der  Natur  vollzielit  jutd 
dass  hauptsächlich  auf  diesem  Wege  die  Schwingungen  eines  Systemen 
um  seine  stabile  Gleichgewichtslage  erlöschen. 

Anmerkung  5. 

üeber  das  Ausdebnungsgesetz  der  OaBe. 

Das  Ausdehnungsgesetz  der  Oase  wurde  bis  zu  den  Versuchen  toxi. 
Magnus  und  von  Regnault  von  allen  Physikern  für  genau  gehalten; 
es  wird  allgemein  das  Gay-Lussac'sche  Gesetz  genannt. 

Meiner  Ansicht  nach  wäre  es  richtiger,  es  das  Gesetz  von  Charles 
zu  nennen.  Den  wesentlichen  Inhalt  dieses  Gesetzes,  nämlich  die  an- 
genäherte Uebereinstimmung  der  Ausdehnung  verschiedener  Gase  und 
folglich  die  Proportionalität  aller  dieser  Ausdehnungen  mit  der  Tempe- 
ratur, welche  durch  ein  Thermometer  bestimmt  wird,  welches  selbst 
durch  irgend  ein  Gas  gebildet  wird,  hat  Charles  auf  die  einfetchste 
Weise  nachgewiesen. 

Das  Gefäss  einer  Art  von  Quecksilberbarometer  war  mit  Gas  gefüllt; 
der  Apparat  wurde  nach  einander  der  Wirkung  zweier  verschiedener  Tem- 
peraturen ausgesetzt  (es  war  dies  die  Temperatur  der  Umgebung  und  die 
des  kochenden  Wassers)  und  das  Aufsteigen  des  Quecksilbers  in  der  Baro- 
meterröhre beobachtet.  Charles  fand,  dass  dieses  Aufsteigen  für  Lnft, 
Sauerstoff,  Stickstoff,  Wasserstoff  und  Kohlensäure  gleich  gross  war,  und 
mehr  bedurfte  es  nicht,  um  festzustellen,  dass  der  Ausdehnungscoefficient 
dieser  verschiedenen  Gase  nahezu  derselbe  ist,  wenn  auch  der  Werth 
dieses  gemeinschaftlichen  Coef&cienten  auf  diese  Weise  nicht  mit  Ge- 
nauigkeit bestimmt  werden  konnte  ^). 

Gay-Lussac  hat  zu  diesem  Erge^niss  nur  eine  Messung  des  Aob- 
dehnungscoefi&cienten  hinzugefügt,  die  um  ungeföhr  Vao  ungenau  war. 

Man  kann  sogar  sagen,  dass  dadurch  der  Fortschritt  der  Wissen- 
schaft einigermaassen  aufgehalten  worden  ist,  dass  er  als  ein  absolutes 
Gesetz  darstellte,  was  lediglich  ein  angenäherter  Ausdruck  war. 

Nach  Charles  dehnen  sich  die  auflösbaren  Gase  um  nicht  so  viel 
•  aus,  als  die  Gase,  die  wir  oben  angefahrt  haben.  Man  weiss  nicht  genau, 
von  welchen  auflöslichen  Gasen  Charles  hat  sprechen  wollen,  aber  es 
ist  wahrscheinlich,  dass  es  dieselben  sind,  über  welche  Gay-Lussac 
ebenfalls  Versuche  angestellt  hat,  nämlich  schweflige  Säure  und  Chlor- 
wasserstoffsäure,  und  von  welchen  er  angab,  dass  sie  denselben  Aus- 
dehnungscoefQcienten  wie  Luft  besässen. 

Man  weiss  jetzt,  dass  der  Ansdehnungscoefficient  der  schwefligen 


^)  Die  Versuche  von  Charles  sind  von  Gay-Lussac  selbst  in  seiner  Ab- 
handlung über  die  Ausdehnung'  der  Gase,  Ann.  de  Chim.,  Bd.  XLHI,  Seite  157,  be- 
richtet worden. 
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Säure  um  Vi6  höher  ist,  als  deijenige  der  Luft.  In  diesem  wichtigen 
Punkte  hatte  also  Charles  sogar  gegen  Gay-Lussao  Recht;  und  so 
onvoUkommen  man  seine  Art  zu  experimentiren  auch  finden  mag,  eine 
Untersnchungsmethode,  welche  Differenzen  von  Vis  der  zu  messenden 
Grosse  nicht  angegeben  hat,  ist  ihr  nicht  wesentlich  überlegen. 


Anmerkung  6. 

Ueber  die  Innere  Arbeit  in  Krystallen  und  einigen 
Flüssigkeiten. 

In  den  Flüssigkeiten  und  nicht  krystallisirten  festen  Körpern  ist  es 
möglich,  dasB  bei  einer  einfachen  Temperaturerhöhung  keine  innere 
Arbeit  stattfindet,  in  dem  Falle  nämlich,  dass  gleichzeitig  keine  Yolumen- 
ändemng  eintritt. 

Es  verhält  sich  aber  ohne  Zweifel  in  den  krystallisirten  festen  Kör- 
pern wesentlich  anders,  mindestens  bei  denjenigen,  die  nicht  zum  tesse- 
nden  Systeme  gehören.  Die  ungleiche  Ausdehnung  nach  verschiedenem 
Sinne,  die  in  diesen  Körpern  durch  die  Wirkung  der  Wärme  hervor- 
gebracht wird,  gestattet  nicht  vorauszusetzen,  dass,  sobald  man  die 
Ausdehnung  durch  ein  genügendes  Anwachsen  des  Druckes  hindert,  auch 
keine  Aenderung  in  der  Anordnung  der  Moleküle  stattfinde. 

Wenn  z.  B.  ein  Kalkspathkrystall  erhitzt  und  gleichzeitig  derart 
eomprimirt  wird,  dass  sein  Volumen  constant  bleibt,  so  strebt  der  Kry- 
stall  während  der  Einwirkung  der  Wärme  sich  in  der  Richtung  der 
Hauptaxe  zu  verlängern  und  sich  in  der  dazu  senkrechten  Richtung  zu- 
sammenzuziehen;  es  ist  gewiss,  dass,  wenn  auch  keine  Yolumenänderung 
eintritt,  eine  Aenderung  der  Gestalt  stattfindet  und  folglich  eine  innere 
Arbeit  sich  vollzieht.  Selbst  wenn  man  durch  eine  pas/sende  Yertheilung 
von  Drücken  und  Zügen  auf  die  äussere  Oberfläche  sowohl  eine  Yolumen- 
als  anch  eine  Gestaltsänderung  verhindert,  so  würde  doch  noch  eine 
Aenderung  in  der  relativen  Richtung  der  Moleküle  stattfinden,  wenn 
nicht  in  der  relativen  Lage  ihrer  Schwerpunkte. 

Es  wird  dies  wenigstens  durch  die  ungleiche  Aenderung  der  opti- 
schen Eigenschaften  nach  verschiedenen  Richtungen  äusserst  wahrschein- 
lich gemacht,  welche  im  Allgemeinen  aus  der  Einwirkung  der  Wärme 
auf  den  Krystall  folgt  und  welche  durch  die  einfache  Ungleichheit  der 
Ausdehnungen  nicht  erklärlich  zu  sein  scheint. 

Es  ist  vorauszusehen,  dass  selbst  in  einer  Flüssigkeit  jede  Tempe- 
ratnr&nderung  dann  von  einer  merklichen  inneren  Arbeit  begleitet  sein 
wird,  anch  wenn  das  Volumen  sich  nicht  ändert,  wenn  sich  die  Flüssig- 
keit dem  Punkte  des  Festwerdens  nähert,  wenn  also  die  regellose  An- 
ordnung der  Moleküle,  welche  den  flüssigen  Zustand  charakterisirt,  strebt, 
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einer  regelmäesigen   Anordnung,   wenn  nicht  der  ganzen  Masse,   doch 
mindestens  ihrer  verschiedenen  Theile  zu  weichen. 

Man  sieht  hieraus,  wie  sehr  gewissenhaft  man  sein  rnnss,  ehe  man 
annehmen  darf,  dass  die  innere  Arbeit  unter  gegebenen  Umständen  Null 
sei;  die  Unveränderlichkeit  der  mittleren  Abstände  der  Moleküle  ga- 
rantirt  dieselbe  keineswegs. 

So  kann  z.  B.  Wasser,  welches  anter  die  Temperatur  abgekühlt  wird, 
bei  welcher  das  Maximum  seiner  Dichte  stattfindet,  allmählich  bei  zwei 
verschiedenen  Temperaturen,  von  welchen  die  eine  über,  die  andere  unter 
vier  Grad  liegt,  anter  demselben  Dracke  dasselbe  Volumen  annehmen. 
Die  äussere  Arbeit  zwischen  diesen  beiden  Zuständen  ist,  ihrer  Definition 
zufolge.  Null;  nichts  aber  berechtigt  uns  an  zunehmen,  dass  es  die  innere 
Arbeit  ebenfalls  sei.  Man  kann  die  Anomalie  des  Dichtigkeitsmaximum c«  [ 
überhaupt  kaum  anders  begreifen,  als  dass  man  sich  vorstellt,  dass  die 
relative  Richtung  der  Moleküle  am  so  mehr  aufhört  vollkommen  regel- 
los und  unbestimmt  zu  sein,  je  mehr  man  sich  dem  Gefrierpunkte  nähert, 
und  dass,  wenn  bei  zwei  verschiedenen  Temperaturen  das  Volumen  \ 
das  nämliche  ist,  ohne  dass  die  Anordnung  der  Moleküle  in  beiden 
Fällen  dieselbe  ist,  der  Uebergang  von  einer  Temperatur  zur  anderen 
von  einer  merklichen  inneren  Arbeit  begleitet  sei. 


Anmerkung  7. 

üeber  eine  unrichtige  Bestimmung  des  meohanischen 
Aequivalentes  der  Wärme. 

Verschiedenen  Physikern,  unter  diesen  zumal  Kupffer  und  Masson, 
schien  folgende  Betrachtung  zulässig  zu  sein,  und  die  Werthe,  welche 
dieselbe  für  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme  ergab,  entfernten 
sich  scheinbar  nicht  zu  weit  von  den  richtigen  Werthen. 

Es  bezeichne  P  einen  Zug,  welcher,  wenn  er  gleichförmig  auf  die 
äussere  Oberfläche  der  Volumeneinheit  eines  Körpers  ausgeübt  würde, 
eine  Ausdehnung  ^  hervorbrächte,  welcher  derjenigen  gleich  ist,  welche 
durch  die  Temperaturerhöhung  von  1  Grad  erfolgt. 

Die  Arbeit  dieser  Kraft,  die  man  aufwenden  muss,  um  diese  Aus- 
dehnung, um  die  es  sich  handelt,  hervorzubringen,  ist  P  .  ^. 

Andererseits  muss  man  dem  Körper,  um  ihn  um  dieselbe  Grösse 
durch  die  Wirkung  der  Wärme  auszudehnen,  eine  Wärmemenge  mit- 
theilen, welche  gleich  dem  Producte  aus  der  specifischen  Wärme  c,,  mit 
dem  Gewichte  der  Volum eneinheit,  d.  h.  mit  der  Dichte  D  ist. 

Wäre  die  Arbeit  P.  ^  das  mechanische  Aequivalent  dieser  Wärme- 
roenge, so  erhielte  man  die  Beziehung  ^) : 

*)  Dies  ist  ungefähr  die  Form,  unter  welchel-  Masson  die  Betrachtung  Kupffer's 
in  seiner  Abhandlang:    Ueber  die  Beziehung  der   physikaliachen  Eigenschatlen  der  Kör- 
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F  .  J  =  J .  c^  .  D, 
welche  nach  Eupffer  durch  die  Erfahrung  bestätigt  würde. 

Es  bedarf  keiner  grossen  Aufmerksamkeit,  um  zu  verstehen,  in  wie- 
fern diese  Betrachtungsweise  mangelhaft  ist.  Die  Wärmemenge  c^  .  D 
wird  nothwendigerweise  aus  drei  Theilen  bestehen,  nämlich  1)  der  Zu- 
nähme  der  Summe  der  lebendigen  Kräfte,  2)  dem  mechanischen  Aequi- 
valente  der  inneren  Arbeit,  3)  dem  Aequivalente  der  äusseren  Arbeit. 

Dieser  dritte  Theil  wäre  Null,  wenn  die  Ausdehnung  im  luftleeren 
Räume  stattgefunden  hätte;  unter  den  gewöhnlichen  Bedingungen,  unter 
welchen  solche  Experimente  angestellt  werden,  findet  diese  Ausdehnung 
unter  dem  atmosphärischen  Drucke  statt  und  daher  kann  dieser  dritte 
Theil  gegen  den  zweiten  vernachlässigt  werden. 

Wesentlich  anders  verhält  es  sich  mit  dem  ersten  Theile,  diesen  darf 
man  nicht  vernachlässigen,  wenn  man  damit  nicht  stiUschweigend  die 
Annahme  zulassen  will,  dass  die  specifische  Wärme  bei  constantem  Vo- 
lumen im  Verhältniss  zur  specifischen  Wärme  bei  constantem  Drucke 
unmerklich  sei.  Man  kann  also  die  innere  Arbeit  nicht  als  mechanisches 
Aeqnivalent  der  ganzen  Grösse  c^.  D  ansehen.  Es  ist  ausserdem  sehr 
zweifelhaft,  ob  der  Ausdruck  P  .  ^  genau  der  Werth  der  inneren  Arbeit 
ist,  denn  P »^  ist  die  Arbeit  der  Kräfte,  welche  durch  ihre  mechanische 
Wirkung  eine  Ausdehnung  gleich  d  unter  der  Voraussetzung  hervor- 
bringen, dass  die  Temperatur  des  Körpers  constant  bleibt.  Fin- 
det ausserdem  nirgends  eine  Entwickelung  merklicher  Geschwindigkeiten 
statt,  so  ist  sie  immer  nur  unter  denselben  Umständen  der  Aus- 
druck der  inneren  Arbeit.  Nichts  aber  berechtigt  uns,  diese  innere  Ar- 
beit gleich  derjenigen  zu  setzen,  die  stattfindet,  wenn  der  Körper  sich  durch 
Einfluss  der  Wärme  bei  Aenderung  seiner  Temperatur  ausdehnt.  Diese 
beiden  Arb^itsmengen  sind  gewiss  von  derselben  Grössenordnung  und 
ändern  sich  in  demselben  Sinne,  wenn  man  von  einem  festen  Körper  zum  an- 
deren übergeht,  aber  es  ist  mindestens  zweifelhaft,  ob  beide  identisch  sind. 

Alles  was  man  im  Allgemeinen  sagen  kann,  ist,  dass  der  Widerstand 
gegen  den  Zug  ein  sicheres  Zeichen  der  Grösse  der  molekularen  Kräfte 
ist,  und  dass  ein  beträchtlicher  Theil  der  Wärme,  die  man  einem  Körper 
mittheilt,  um  ihn  zu  erwärmen,  verwendet  wird,  um  gerade  diese  Kräfte  »zu 
überwinden;  die  specifische  Wärme  und  der  Widerstand  gegen  den  Zug,  oder 
der  Elasticitätscoefficient,  der  dessen  Maass  ist,  ändern  sich  in  demselben 
Sinne  bei  Körpern  einer  bestimmten  Kategorie,  z.  B.  bei  den  Metallen, 

Dieselbe,  etwas  oberflächliche  Regel,  lässt  sich  auch  auf  die  latente 


P«T  (Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  3.  Serie,  Bd.  LIII,  S.  256)  wiedergiebt.  Es  ißt  wahr- 
Kheinlich,-  dass  diese  Interpretation  die  Gedanken  des  gelehrten  Directors  des  physika- 
Uschen  OlMervatorioms  von  St.  Petersburg  genau  wiedergiebt,  aber  man  kann  sich  nicht 
^»^  Terbürgen,  da  im  Originaltext  der  Abhandlung  anstatt  des  deutlichen  und  scharten 
Aoidrnckes:  „Arbeit"  fortwährend  die  Worte:  „mechanische  Wirkung"  gebraucht  sind, 
««  keine  bestimmte  Bedeutung  im  gewöhnlichen  Sprachgebrauche  der  Mathematik  haben. 
(BTillethi  de  )a  classe  des  sclences  physiques  et  math^matiques  de  PAcad^mie  de  St.  Pe- 
t«nbonrg,  Bd.  X  und  Pogg.  Annalen,  Bd.  LXXXVI,  S.  310.)  V, 
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Wärme  der  Schmelzung  anwenden  und  daher  kommt  es,  dass  Person 
dazu  gefuhrt  wurde,  zwischen  den  Elasticitätsooefficienten  und  den 
Schmelzwärmen  verschiedener  Metalle  eine  numerische  Beziehung  aufzu- 
finden, ,die  man  angenähert  als  durch  die  Erfahrong  bewiesen  ansehen 
kann;  es  ist  aber  unmöglich,  dieselbe  aus  einer  strengen  Theorie  her- 
zuleiten. 

Es  ist  möglich,  dass  die  Formel  Eupffer's  die  gleiche  Art  von 
Werth  besitzt,  wie  die  Formel  von  Person  und  dass  sie  der  angenäherte 
Ausdruck  einer  Beziehung  ist,  welche  die  Theorie  unfähig  ist  aufzustellen. 

Wir  haben  in  der  That  nicht  bewiesen,  dass  diese  Formel  falsch 
ist,  sondern  einfach  nur,  dass  man  dieselbe  nicht  durch  irgend  welche 
Betrachtung  a  jpvion  ableiten  kann;  betrachtet  man  diese  allgemeine 
Thatsache  unter  der  besonderen  Gestalt,  dass  die  Elasticitätscoefficienten 
and  die  specifische  Wärme  sich  in  demselben  Sinne  ändern,  so  ist  es 
ebenso  zulässig  und  ebenso  werthvoll  diese  Beziehung  mit  der  Erfahnuig 
zu  vergleichen,  wie  dies  mit  jeder  anderen  der  Fall  sein  wurde. 

Jedenfalls  könnte  man  einer  solchen  Yergleichung  keinen  endgültigen 
Werth  beilegen,  wie  dies  Kupffer  versucht  hat.  Um  das  Gewicht  P 
als  Function  des  Elasticitätscoefficienten  zu  ermitteln,  bediente  sich 
Kupffer  einer  alten  Formel  von  Poisson,  von  welcher  man  jetzt  weiss, 
dass  sie  ungenau  und  zwar  sehr  wahrscheinlicher  Weise  nicht  für  alle 
Körper  in  gleicher  Weise  ungenau  ist.  Daraus  folgt,  dass  ein  Factor, 
den  Kupffer  in  seinen  Rechnungen  als  constant  betrachtet,  sich  von 
einem  Metall  zum  anderen  ändert,  und  da  diese  Aenderung  noch  nicht 
für  alle  Metalle  gemessen  ist,  die  Kupffer  betrachtet  hat,  so  ist  es  nicht 
einmal  möglich,  in  seinen  Rechnungen  die  nöthigen  Gorrectionen  einzu- 
führen und  den  empirischen  Werth  seiner  t^ormeln  einer  strengen  Prü- 
fling zu  unterwerfen. 

Anmerkung  8. 

Ueber  die  Körper,  die  sich  unter  Einwirkung  der  Wärme 
zusanunenziehen. 

Es  ist  fast  unnöthig,  zu  bemerken,  dass  wenn  eine  der  ausnähme- 
weisen  Erscheinungen  betrachtet  wird,  wie  z.  B.  die  Schmelzung  des 
Eises  und  die  Yolumenänderung  des  Wassers  unter  4^  bei  welchem  die 
Einwirkung  der  Wärme  eine  Volumenverminderung  der  Körper  hervor- 
ruft, die  Betrachtung  umgekehrt  werden  müsste.  Man  ?rürde  eine  Pe- 
riode betrachten,  in  welcher  die  Körper  sich  ausdehnen  während  sie 
sich  abkühlen  und  folglich  würde  eine  äussere  Arbeit  L  geleistet,  wäh- 
rend eine  Wärmemenge  Q  abgegeben  würde;  in  einer  zweiten  Periode, 
welche  nicht  genau  die  Umkehrung  der  ersten  wäre.,  würde  der  Körper 
durch  Anwendung  einer  äusseren  Arbeit  L'  und  unter  Aufnahme  einer 
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Wirmemenge  ij[  in  seinen  ursprünglichen  Zustand  zurückkommen.  Wäre 
L*  kleiner  als  X,  so  wäre  hier  schliesslich  eine  äussere  Arbeit  L  —  L' 
erzeugt  worden,  gleichzeitig  müsste  nothwendiger  Weise  eine  äquiva- 
lente Absorption  von  Wärme  stattfinden;  Ql  müsste  grösser  als  Q  sein; 
man  hätte  dann  die  Gleichung 

i  -  r  =  j .  (C  -  «). 

Das  Beispiel  von  Körpern,  die  sich  innerhalb  gewisser  Temperaturgrenzen 
imter  dem  Einflüsse  der  Wärme  zusammenziehen,  ist  geeignet,  wieder 
ikn  Betrachtungen  näher  zu  rücken,  die  den  Gegenstand  der  vorher- 
gehenden Anmerkung  ausmachten.  Beschränkt  man  sich  darauf,  die 
äussere  Arbeit  mit  deijenigen  Wärmemenge  zu  vergleichen,  die  man  dem 
Körper  in  ein  und  derselben  Transformation  entzogen,  oder  mitgetheilt 
hat,  um  ihn  aus  einem  gegebenen  Zustande  in  einen  anderen  überzufüh- 
ren, 80  würde  man  zu  der  eigenthümlichen  Schlussfolgerung  gelangen, 
dass  sowohl  die  Schöpfong  als  auch  die  Vernichtung  von  Wärme  zu 
emer  Arbeitsleistung  Anlass  geben  könne. 

Nichts  ist  geeigneter  recht  sichtlich  zu  zeigen,  wie  nothwendig  es 
ist,  die  Arbeit  der  Molekularkräfte  zu  berücksichtigen.  Bringt  man 
durch  eine  locale  Erschütterung,  oder  durch  Berührung  mit  einem  Stücke 
schon  gebildeten  Eises,  oder  selbst  durch  das  Einbringen  eines  einfachen 
Staubkömchens,  eine  Wassermasse  bei  Nullgrad  zum  Gefrieren,  so  führen 
die  Molekularkräfte,  die  durch  den  Einfluss  einer  dieser  zufälligen  Ur- 
sschen  zur  Thätigkeit  angeregt  worden  sind,  die  Moleküle  der  Flüssigkeit 
in  diejenigen  Stellungen,  welche  ihnen  im  festen  Körper  zukommen,  und 
die  positive  Arbeit,  die  sich  bei  diesem  Vorgänge  vollzieht,  hat  gleich- 
zeitig die  entbundene  Wärme  und  die  durch  die  Ausdehnung  hervorge- 
brachte äussere  Arbeit  zum  Aequivalent.  Schmilzt  man  umgekehrt  das 
Eis,  so  ist  die  Wärme,  die  man  ihm  mittheilen  muss,  aus  ähnlichen  Ur- 
sachen das  Aequivalent  des  Ueberschusses  der  inneren  Arbeit  über  die 
äussere.  In  den  gewöhnlichen  Fällen  ist  im  Gegentheil  die  bei  der 
Schmelzung  aufgenommene  und  beim  Festwerden  entwickelte  Wärme 
das  Aequivalent  der  Summe  und  nicht  der  [Differenz  aus  der  inneren 
Arbeit  und  aus  der  äusseren  Ar))eit. 

Wird  femer  ein  Kaatschnkstreifen  durch  einen  Zug  verlängert,  so 
ist  diese  Verlängerung  von  einer  Temperaturerhöhung  begleitet,  die 
Temperatur  eines  Metalldrahtes  wird  dagegen  unter  gleichen  Umständen 
erniedrigt;  dieser  Gegensatz  rührt  davon  her,  dass  die  Wärme  die  Me- 
talle ausdehnt  und  beim  Kautschuk  eine  Zusammenziehung  veranlasst. 
Dies  ist  ein  Punkt,  den  Joule  ^)  vollständig  aufgehellt  hat. 


1)  Joule,  Phil.  Mag.,  Bd.  XIV,  S.  227,  1857;  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  Bd. 
UI,  S.  226;  Thomson,  Phil.  Mag.  (1857),  Bd.  Vni,  S.  504.  Man  sehe  hierüber  noch: 
Tjndall,  Die  Wärme  als  eine  Art  der  Bewegung,  2.  Aufl.  S.  115;  femer  Villari, 
l'ogg.  Aul.,  Bd.  CXLIV,  S.  274;  Schmulewitsch,  Vierteljahresschrift  der  natur- 
fonicb.  Gesellschaft  in  Zürich,  Jahrgang  XI,  Heft  3  und  Pogg.  Ann.,  Bd.  CXUV,  S.  280. 

An   nicht    vulcanisirtem    Kautschuk    ist  diese    £igenschai\   von  Cough   im    Jahre 
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Anmerkung  9. 

üeber  oalorlmetrische  Messungen,  bei  welchen  man  auf 
die  äussere  Arbeit  nicht  Rücksicht  genommen  hat. 

Die  Nothwendigkeit,  bei  allen  Erscheinungen,  die  von  den  Wirkungen 
der  Wärme  abhängen,  auf  die  'äussere  Arbeit  Rücksicht  zu  nehmen, 
könnte  fast  zu  der  Befürchtung  Anlass  geben,  dass  der  grösste  Theil  der 
calorimetrischen  Messungen  mit  einem  fundamentalen  Fehler  behaftet 
wäre,  da  dieselben  zu  einer  Zeit  ausgeführt  worden  sind,  in  der  man 
das  Princip  der  mechanischen  Wärmetheorie  noch  kaum  ahnte.  Bei 
einiger  Aufmerksamkeit  jedoch  bemerkt  man,  dass  diese  Sorge  nicht  ge- 
rechtfertigt ist.  Wenn  man  streng  sein  will,  muss  man  ohne  Zweifel 
zugeben,  dass  die  specifischen  Wärmen,  latenten  Wärmen  immer  vom 
äusseren  Drucke  abhängen,  unter  dem  sich  die  Körper  ausdehnen  oder 
ihren  Aggregatszustand  ändern,  aber  unter  gewöhnlichen  Umständen  ist 
für  feste  Körper  und  Flüssigkeiten  die  äussere  Arbeit  so  gering,  dass 
ans  dieser  Abhängigkeit  nur  äusserst  schwache  Correctionen  folgen 
können,  die  fast  immer,  selbst  far  die  empfindlichste  Messmethode  un- 
merklich sind. 

Für  die  Gase  ist  der  Einfluss,  um  den  es  sich  handelt,  so  erheblich, 
dass  man  immer  auf  denselben  Rücksicht  genommen  hat  und  dass  man 
es  immer  als  unerlässlich  angesehen  hat,  den  Druck  eines  Gases, 
dessen  specifische  Wärme  man  beispielsweise  untersucht,  genau  anzu- 
geben. Nur  bei  den  Dämpfen  können  Fehler  begangen  worden  sein 
und  noch  begangen  werden. 

Jede  Untersuchung  über  die  latente  Wärme  der  Verdampfung,  bei 
der  man  nicht  «uf  den  Dampf,  der  sich  condensirt,  eine  äussere  Arbeit 
wirken  gelassen  hat-,  die  ebenso  gross  als  die  Arbeit  ist,  die  er  bei  seiner 
Bildung  entwickelt  hat,  ist  in  einem  wesentlichen  Punkte  fehlerhaft  und 
kann  keine  zuverlässigen  Resultate  liefern. 

Mit  gutem  Rechte  hat  sich  daher  Regnault  in  seinen  Untersuchungen 
über  die  latenten  Wärmen  der  Verdampfung  des  Wassers  eingehend  damit 
beschäftigt,  in  allen  Theilen  seines  Apparates  einen  gleichen  Druck  her- 


1806  entdeckt  worden,  Nicholson'»  Journ.,  Bd.  XlII,  3.  305  and  daraus  in  Gehlen' s 
Joum.,  Bd.  IX,  S.  217. 

Neuerer  2^it  hat  Keusch,  Pog^.  Ann.,  Bd.  CXUV,  S.  315  ähnliche  Erscheinungen 
auch    an    dem    Guttapercha   beobachtet. 

Govl  schreibt  die  Erwärmung  dieser  Körper  durch  Zug  zahlreichen  Gaseinschlüs- 
sen  zu,  die  sich  in  unzähligen  kleinen  Höhlungen  dieser  Masse  befinden  sollen.  Diese 
Gasmengen  würden  durch  Zug  comprimirt,  entwickelten  Wärme  und  bei  der  Zusam- 
menziehung des  Kautschuks  dehnten  sich  die  Höhlungen  und  in  ihnen  das  Gas  aus  und 
kühlte  sich  ab;  hierdurch  würde  das  abweichende  Verhalten  bedingt.  Ehe  diese  Qasein- 
schlösse  nicht  factisch  nachgewiesen  sind,  dürfte  diese  Erklärungsweise  jedoch  als  höchst 
problematisch  anzusehen  sein.  R. 


Digitized  by 


Google 


Berücksichtigung  der  äusseren  Arbeit  bei  calorim.  Messungen.   95 

zustellen.  Die  neue  Theorie  ist  weit  davon  entfernt,  den  Werth  der 
durch  diesen  hervorragenden  Physiker  erhaltenen  Zahlen  irgendwie  zu 
vermindern,  sie  vermehrt  vielmehr  ihr  Gewicht  und  bedient  sich  der- 
selben, um  zu  neuen  Resultaten  zu  gelangen;  wohl  aber  beraubt  sie 
äusserst  zahlreiche  Bestimmungen,  bei  welchen  diese  principielle  Vor- 
sicht vernachlässigt  worden  ist,  jeder  Vertrauenswürdigkeit  und  Dauer. 


Anmerkung  10. 

Theorie  der  Constitution  der  Oase. 

Denkt  man  sich  in  einem  begrenzten  Räume  eine  grosse  Zahl  von 
Molekülen  durch  solche  Zwischenräume  getrennt,  dass  ihre  gegenseitigen 
Wirkungen  unmerklich  sind,  und  setzt  man  ausserdem  voraus,  dass  sich 
diese  Moleküle  in  Ruhe  befinden,  so  ist  ersichtlich,  dass  dieselben  durch- 
aus keinen  Einfluss  auf  einander  ausüben,  und  dass  der  Zustand  eines 
Theiles  dieser  Moleküle  irgend  welche  Aenderung  erleiden  kann,  ohne 
dass  der  Zustand  des  übrigen  Theiles  davon  im  geringsten  berührt  würde. 
Auf  Körper,  welche  dieses  System  begrenzten,  würde  dann  keine  dem 
Drucke  ähnliche  Wirkung  ausgeübt  werden.  P]inzelne  Moleküle  können 
sich  zwar  in  so  geringer  Entfernung  von  den  begrenzenden  Körpern 
befinden,  dass  sie  auf  diesen  wirken;  aber  zufolge  der  Annahme  über  den 
mittleren  Abstand  dieser  Moleküle  wird  die  Zahl  solcher  Moleküle  sehr 
gering  im  Vergleich  zur  Zahl  der  Moleküle  sein,  die  zusammen  wirken 
müssen,  um  den  Druck  einer  Flüssigkeit  auf  einen  festen  Körper  oder 
auf  eine  andere  Flüssigkeit  hervorzubringen. 

Oewiss  gleicht  Nichte  weniger  einem  Gase,  als  dieses  zusammen- 
hangslose und  indifferente  Haufwerk,  das  man  kaum  ein  System  nennen 
kann;  wir  haben  indessen  im  Texte  gesehen,  dass  es  nicht  leicht  möglich 
ist,  die  Annahme  fallen  zu  lassen,  dass  in  den  Gasen  die  reciproken  Ab- 
stände der  Moleküle  unvergleichlich  viel  grösser  als  in  jeder  anderen 
Classe  von  Körpern  sind.  Schreibt  man  jedoch  diesen  Molekülen  eine 
Bewegung  zu,  so  ändert  sich  Alles  und  die  bekannten  Eigenschaften  der 
vollkommenen  G^se  ergeben  sich  als  noth wendige  Folgerungen  aus 
dieser  Annahme. 

In  Folge  ihrer  Bewegungen  werden  sich  die  Moleküle  unter  einander 
und  gegen  die  Begrenzung  des  Raumes,  in  dem  sie  enthalten  sind,  an- 
stoflsen ;  es  wird  nicht  lange  dauern,  so  stellt  sich  ein  mittlerer  Zustand 
her,  dessen  Haupteigenschaften  leicht  zu  erkennen  sind.  Wegen  der  Grösse 
des  molekularen  Absiandes  müssen  sich  fast  alle  Moleküle  in  einem  ge- 
gebenen Augenblicke  so  bewegen,  als  ob  sie  keiner  Ejraft  unterworfen 
wären,  d.  h.  sie  werden  sich  in  geraden  Linien  und  mit  einer  gleich- 
förmigen Geschwindigkeit  bewegen,  die  im  Endzustände  allen  Molekülen 
gemeinsam,  aber  bei  verschiedenen  Molekülen  verschieden  gerichtet  ist. 
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Moleküle,  die  zufälliger  Weise  in  einem  Augenblicke  einander  näher 
gekommen  sind,  wirken  auf  einander  nnd  beeinflussen  gegenseitig  sowohl 
die  Gestalt  ihrer  Bahnen,  als  die  Grösse  ihrer  Geschwindigkeiten;  aber 
diese  Aenderungen  dauern  nur  eine  sehr  knrze  Zeit,  nach  derselben  wer- 
den sich  die  Moleküle  wieder  von  einander  entfernen  und  in  die  allgemei* 
nen  Bedingungen  des  Systems  zurückkehren.  Es  können  sich  aber  auch 
einzelne  Moleküle  in  centralem  oder  schiefem  Stosse  treffen;  da  aber  so 
wohl  die  Massen  als  die  Geschwindigkeiten  der  einzelnen  Moleküle  nach 
der  Hypothese  unter  sich  gleich  sind,  so  können  die  Geschwindigkeiten 
durch  den  Stoss  nur  ihre  Richtung,  nicht  aber  ihre  Grösse  ftndem.  Man 
sieht  also,  dass  man,  um  die  Wirkung  zu  finden,  welche  das  System  ge- 
gen die  begrenzenden  Wandungen  ausübt,  für  den  wirklichen  Zustand 
einen  angenommenen  setzen  kann,  in  welchem  sich  alle  Moleküle  ohne 
Aufhören  in  gerader  Linie  nach  allen  denkbaren  Richtungen  bewegen, 
ohne  sich  jemals  zu  treffen. 

Sind  die  Wände  unbeweglich  und  vollkommen  elastisch,  so  wird 
jedes  anstossende  Molekül  zurückgeworfen,  dabei  ändert  dasselbe  seine 
Richtung,  behält  jedoch  seine  Geschwindigkeit  bei,  so  dass  der  gesammte 
Zustand  des  Systems  unveränderlich  bleibt.  Setzen  wir  voraus,  dass 
diese  Bedingung  erfüllt  sei  und  untersuchen,  welche  Kraft  man  auf  eine 
Wand  von  gegebener  Oberfläche  ausüben  muss,  mit  welchem  Gewichte 
man  z.  B.  dieselbe  belasten  muss,  um  sie  unbeweglich  zu  erhalten.  Diese 
Kraft  muss  fähig  sein,  die  normale  Gomposante  der  Geschwindigkeit 
jedes  der  Moleküle  zu  ändern,  welche  in  einer  gegebenen  Zeit  gegen 
die  Wand  stossen,  oder  was  auf  dasselbe  hinauskommt,  ihnen  eine  nor- 
male Geschwindigkeit  von  entgegengesetztem  Vorzeichen  und  einer 
Grösse  zu  ertheilen,  die  doppelt  so  gross,  als  diese  Gomposante  ist. 

Dieselbe  muss  also  ersichtlich  proportional  der  Geschwindigkeit  der 
gleichförmigen  Bewegung  der  Moleküle  und  ihrer  Masse  sein.  Sie  muss 
aber  auch  ausserdem  noch  proportional  der  Zahl  von  Molekülen  sein, 
die  in  einer  gegebenen  Zeit  die  Wand  treffen,  d.  h.  proportional  der 
Zahl  von  Molekülen,  die  sich  in  der  Yolumeneinheit  befinden,  und  femer 
noch  eiQ  zweites  Mal  proportional  ihrer  Geschwindigkeit,  denn  die  Zeit, 
welche  ein  bestimmtes  Molekül  braucht,  um  den  Raum  zwischen  zwei 
Wänden  zu  durchlaufen,  ist,  wie  leicht  erkannt  werden  kann,  umgekehrt 
proportional  der  Geschwindigkeit;  folglich  ist  die  Zahl  der  Stösse,  welche 
ein  und  dasselbe  Molekül  gegen  dieselbe  Wand  in  einer  gegebenen  Zeit 
vollführt,  ebenfalls  der  Geschwindigkeit  proportional. 

Der  Druck  also,  den  man  ausüben  muss,  ist  einmal  proportional  der 
Masse  und  Zahl  der  Moleküle,  die  in  der  Yolumeneinheit  enthalten  ist,  und 
zweimal  proportional  ihrer  Geschwindigkeit,  er  ist  also  proportional  dem 
Quadrate  der  Geschwindigkeit. 

Die  Proportionalität  zwischen  Druck  und  Zahl  der  Moleküle  ist 
nichts  Anderes,  als  die  Proportionalität  zwischen  Druck  und  Dichte,  und 
das  ist  das  Mari ott ersehe  Gesetz. 
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Die  Proportionalit&t  mit  der  Masse  der  Moleküle  und  mit  dem  Qua- 
drate der  Geschwindigkeit  ist  ebenfjAlls  leicht  zu  interpretiren. 

Geht  man  ans  yon  den  heutzutage  angenommenen  Ansichten  über 
das  Wesen  der  Wärme,  so  kann  man  die  Geschwindigkeit  der  Moleküle 
als  ein  Kennzeichen  der  Temperatur  des  Gases  ansehen,  welches  sich  in 
demselben  Sinne  ändert,  als  die  Temperatur  selbst.  Hieraus  ergiebt  sich 
eine  theoretische  Definition  der  Gleichheit  der  Temperaturen.  Man  sagt, 
iwei  Gase  besitzen  dieselben  Temperaturen,  sobald  als  dieselben  unter 
demselben  Drucke  mit  einander  in  Verbindung  gesetzt,  gegenseitig  ihren 
Zustand  nicht  ändern.  Nimmt  man  aber  an,  dass  bei  zwei  verschiedenen 
Gasen  unter  gleichen  Verhältnissen  im  gleichen  Volumen  gleich  viel  Mo- 
leküle enthalten  sind,  so  besitzen  also  zwei  solche  Gase  gleiche  Tempera- 
hiren,  wenn  in  beiden  die  Produete  aus  der  Masse  eines  Moleküles  und 
dem  Quadrate  der  Geschwindigkeit  gleich  sind. 

Die  Gleichheit  der  lebendigen  Kräfte  der  Moleküle  schliesst  also  die 
Gleichheit  der  Temperatur  in  sich  ein. 

In  anderen  Ausdrücken  kann  man  sagen,  die  lebendige  Kraft  der 
Moleküle  ist  eine  Function  der  Temperatur,  die  für  alle  Gase  dieselbe 
ist;  die  Proportionalität  des  Druckes  mit  dieser  lebendigen  Kraffc  be- 
zeichnet also,  dass  in  allen  Gasen  die  Beziehung  zwischen  Druck  und 
Temperatur  dieselbe  ist  Aus  dieser  Uebereinstimmung,  in  Verbindung 
mit  dem  Mariotte' sehen  Gesetz,  leitet  man  leicht  die  Uebereinstimmung 
der  AnsdehnungscoeMoienten  ab.  Konunt  man  ausserdem  überein,  wie 
es  üblich  ist,  die  Temperatur  mit  Hülfe  des  Luftthermometers  zu  be- 
stimmen, so  weiss  man,  dass  wenn  man  diese  Temperatur  mit  t  und  den 
Ausdebnungscoefßcient  mit  a  bezeichnet,  der  Druck  bei  constantem  Vo- 
lumen proportional  dem  Ausdrucke 

—  -I-  i  oder  273  +  t   ist 

Die  lebendige  Kraft  der  Moleküle  ist  also  proportional  der  Tempe- 
ratur, gemessen  an  einem  Thermometer,  bei  welchem  man  yon  —  27d<) 
ausgeht  Bei  dieser  Temperatur  von  —  273<^  würde  die  lebendige  Kraft 
der  Moleküle  also  Null  sein,  oder  man  könnte  sagen,  bei  dieser  Tempe- 
ratur enthält  das  Gas  keine  Wärme  mehr;  der  absolute  Nullpunkt  der 
Temperatur  wäre  erreicht,  und  das  Gas  würde  alsdann  aufhören  ein  Gas 
zu  sein  und  sich  in  jenes  träge  Haufwerk  yon  unabhängigen  und  un- 
beweglichen Atomen  yerwandeln,  welches  wir  ror  Kurzem  näher  charak- 
terisirt  haben. 

Nimmt  man  endlich  in  Uebereinstimmung  mit  allen  Chemikern  an, 
dass  unter  demselben  Drucke  alle  einfachen  Gase  in  gleichem  Volumen 
dieselbe  Anssahl  yon  Molekülen  enthalten,  so  sind  die  Aenderungen  der 
Temperatur  proportional  den  Aenderungen  der  jedem  Moleküle  eigen- 
thfimlichen  lebendigen  Kraft,  man  erkennt  also,  dass,  um  gleiche  Volu- 
mina yerschiedener  Gase  um  dieselbe  Anzahl  yon  Graden  zu  erwärmen, 
dieselbe  Wärmemenge  nöthig  ist  Diese  Schlussfolgerung  ist  unmittelbar 

y erdet -Bahlmftnn,  Mecben.  W&rmetheorle.  7 
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einleuchtend,  wenn  die  Temperaturerhöhung  ohne  Aendemng  des  Vo- 
lumens stattfindet,  sie  wird  es  aber  auch,  wenn  eine  Volumenänderung 
stattfindet,  wenn  man  die  Formeln  auf  Seite  32  berücksichtigt. 

Die  charakteristischen  Eigenschaften  vollkommener  Gase  finden  so- 
mit auf  einfache  und  natürliche  Weise  ihre  Erklärung.  Der  Begriff 
des  „vollkommenen  Gaszustandes^  selbst  ist  scharf  definirt  und  es  ist 
leicht  einzusehen,  was  eigentlich  unvollkommene  Gase  sein  mögen,  die 
nicht  streng  dem  Mariotte' sehen  Gesetze  folgen,  deren  Ausdehnungs- 
coef&cient  sich  mit  dem  Drucke  ändert,  und  die  bei  gleichem  Volumen 
nicht  dieselbe  Wärmecapacität  besitzen,  wie  Luft  oder  Sauerstoff.  In 
dem  Systeme  getrennter  und  sich  nach  allen  Seiten  lebhaft  bewegender 
Moleküle,  welches  wir  weiter  oben  betrachtet  haben,  hat  man  voraus- 
gesetzt, dass  in  einem  gegebenen  Augenblicke  die  Anzahl  der  Moleküle, 
deren  Bewegung  nicht  geradlinig  und  gleichförmig  ist,  unerheblich  im 
Vergleich  mit  der  Zahl  von  Molekülen  sei,  deren  Bewegung  dieser  doppelten 
Bedingung  genügt,  oder  was  auf  dasselbe  hinauskommt,  dass  für  jedes 
Molekül  die  Dauer  der  Epoche  der  Störungen  unmerklich  sei,  gegen- 
über dem  Zeiträume,  in  welchem  die  Bewegung  gleichförmig  ist.  Nimmt 
man  nun  an,  dass  das  Verh&ltniss  dieser  beiden  Dauern  zwar  sehr  klein 
bleibt,  aber  eine  merkliche  Grösse  annimmt,  so  können  die  Betrachtungen, 
die  oben  angestellt  worden  sind,  nicht  mehr  in  aller  Strenge  wiederholt 
werden,  und  ihre  Folgerungen  werden  nicht  mehr  mit  aller  Strenge  die 
Eigenschaften  des  Systems  darstellen,  sondern  sie  werden  dann  nur  ab 
ein  mehr  oder  weniger  angenäherter  Ausdruck  der  wirklichen  Eig'en- 
schafben  anzusehen  sein.  Es  ist  ausserdem  klar,  dass  je  mehr  man  den 
gegenseitigen  Abstand  der  Moleküle  verkleinert,  d.  h.  je  mehr  man  ein 
Gas  verdichtet,  um  so  weniger  wird  man  Aussicht  haben,  vollkommen 
gleichförmige  Bewegungen  zu  erhalten,  und  je  mehr  wird  man  sich  folg- 
lich von  den  Bedingungen  des  vollkommenen  Gaszustandes  entfernen. 
Dieser  vollkommene  Zustand  selbst  ist,  um  die  Wahrheit  zu  sagen,  nur 
ein  Ideal,  welchem  man  sich  durch  wachsende  Verdünnung  des  Gases 
ins  Unbestimmte  nähern  kann,  ohne  ihn  jemals  zu  erreichen  ^). 


^)  Die  Theorie,  die  wir  in  dieser  Note  zusammenzustellen  versucht  haben,  ist  durch- 
aus nicht  neu.  Sie  ist  1738  angedeutet  worden  durch  Daniel  Bernoulli  in  seiner 
Hydrodynamik. 

Nachdem  sie  nahezu  von  aller  Welt  vergessen  worden  war,  ist  sie  wahrscheinlich 
ein  zweites  Mal  vor  ungefähr  40  Jahren  (geschrieben  1862)  durch  Herapath  erfunden 
worden.  Erst  in  unseren  Tagen  hat  sie  ihre  endliche  Gestalt  durch  Joule,  Eroni^ 
und  Clausius  erhalten.  Gl  aus  ins  hat  dieselbe  unter  dem  allgemeinsten  Gesichts- 
punkte betrachtet  und  dadurch  wesentlich  vervollständigt,  dass  er  zur  Betrachtung  der 
fortschreitenden  Bewegungen  der  Moleküle,  die  ihrer  inneren  Bewegungen,  ihre  Dreh- 
bewegungen und  die  möglichen  Bewegungen  unwägbarer  Fluida  hinzufügte.  In  einer 
Auseinandersetzung,  die  sich  bemüht,  elementar  zu  bleiben,  konnte  man  auf  alle  dies« 
Ausführungen  keine  Rücksicht  nehmen. 

Es  mag  genügen,  für  Weiteres  auf  die  Originalabhandlungen  von  Joule,  Krönig 
und  Clausius  hinzuweisen.  Joule,  Phil.  Mag.  4.  Ser.,  Bd.  XIV,  S.  211;  Kr5niff, 
Pogg.  Ann.,  Bd.  XdX,  S.  315,  Clausius,  Pogg.  Ann.,  Bd.  C,  S.  353,  und  Abhand- 
lungen, Bd.  II,  S.  229. 
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Anmerkung  11. 

Wie  Gase  und  Dämpfe  äussere  Arbeit  entwickeln. 

Die  Theorie,  welche  den  Gegenstand  der  vorhergehenden  Anmer- 
kung 10)  ausmacht,  leitet  den  Druck  der  Gase  nicht  aus  der  directen 
Wirkung  einer  RepuUiykrafk  her,  sondern  erklärt  ihn  durch  eine  unauf- 
hörliche Folge  von  Stössen;  dadurch  ist  es  möglich,  zu  begreifen,  wie  die 
Aendeningen  des  Volumens  von  durchaus  keiner  inneren  Arbeit  be- 
gleitet sein  können,  obwohl  alle  Gase  das  Streben  zu  besitzen  scheinen, 
sich  von  selbst  auszudehnen  und  der  Verdichtung  zu  widerstehen.  Wenn 
ein  Gas  sein  Volumen  ändert,  so  ändert  sich  die  Zahl  der  in  einem  ge- 
gebenen Kaume  enthaltenen  Moleküle,  und  wenn  eine  Temperaturände- 
rung stattfindet,  so  ändert  sich  ihre  Geschwindigkeit;  so  lange  aber  die 
Dichte  gewisse  Grenzen  nicht  überschreitet,  d.  h.  so  lange  als  die  mitt- 
leren Abstände  der  Moleküle  unter  einem  bestimmten  Werthe  bleiben, 
sind  ihre  gegenseitigen  Wirkungen  sowohl  nach,  als  yor  der  Volumenän- 
denmg  unmerklich,  und  veranlassen  daher  dnjrchaus  keine  Arbeit.  Der 
Itechanismus  der  Beziehungen,  welche  zwischen  der  äusseren  Arbeit  und 
der  absorbirten  oder  entwickelten  Wärme  besteht,  ist  nicht  schwer  zu  be- 
greifen. Wenn  man  ein  Gas  comprimiren  will,  lässt  man  auf  einen  be- 
veglichen  Kolben  eine  Kraft  wirken,  welche  grösser  als  diejenige  ist, 
welche  man  aufwenden  muss,  um  das  Vorzeichen  der  normal  gerichteten 
Geschwindigkeitflcomponenten  aller  derjenigen  Moleküle  zu  ändern,  die 
in  einer  gegebenen  Zeit  auf  die  Kolbenfläche  stossen. 

Die  Geschwindigkeit  aller  Moleküle  wird  dadurch  direct  oder  in- 
direct  vergrössert,  und  die  Arbeit  des  äusseren  Druckes  hat  das  An- 
wachsen der  Summe  der  lebendigen  Kräfte  der  Moleküle,  d.  h.  die 
entwickelte  Wärme,  zum  Aequivalent. 

Das  Gegentheil  findet  bei  der  Ausdehnung  statt.  Die  Moleküle 
theilen  dem  Kolben,  auf  den  keine  genügende  Krafb  mehr  wirkt,  nach 
den  Gesetzen  des  Stosses  unaufhörlich  einen  Theil  ihrer  lebendigen  Kraft 
mit,  nnd  diese  Mittheilung  lebendiger  Kraft  ist  nach  dem  Gesichtspunkt, 
TOD  dem  aus  man  die  Sache  betrachtet,  eine  Absorption  von  Wärme 
oder  eine  Production  von  Arbeit. 

Aehnliche  Betrachtungen  lassen  sich  auf  die  Dämpfe  und  ihre  Arbeit 
in  den  Maschinen,  die  sie  bewegen,  anwenden.  Es  ist  folglich  eine 
Mittheilnng  lebendiger  Kraft,  wenn  der  Kolben  sich  hebt,  eine  Wieder- 
enetzimg  lebendiger  Eiraft,  wenn  er  niedersinkt.  Wenn  mit  der  Maschine 
eine  Arbeit  geleistet  werden  soll,  genügt  es,  dass  keine  Ausgleichung 
zwischen  diesen  beiden  Arten  von  Erscheinungen  stattfindet.  So  ver- 
schwindet diese  Art  von  Widerspruch,  den  man  darin  finden  könnte, 
dass  ein  System  Arbeit  produoirt,  in  dem  sich  die  inneren  Arbeiten  voll- 
kommen aufheben. 
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Anmerkung  12. 

üeber  den  Werth,  der  sloli  für  das  meohanische  Aeqni- 
valent  der  Wärme  durch  Betraohtung  der  Kohlensäure 

ergiebt. 

Als  man  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme  mit  Hülfe  der 
Eigenschaften  der  Kohlensänre  berechnen  wollte,  hat  man  der  specifischen 
Wärme  bei  constantem  Druck  (bezogen  auf  die  Gewichtseinheit)  den 
Werth  0,2163  beigelegt,  welcher  sich  aus  den  Zahlen  ergiebt,  die  Reg- 
nault  in  einer  Notiz  im  April  1853  yeröffentlicht  hat.  Je  nachdem  man 
fOr  das  Yerhältniss  der  beiden  specifischen  Wärmen  den  von  Masson 
gegebenen  Werth  1,2867  angenommen  hat,  oder  den  Werth  1,3382,  den 
Dulong  gegeben  hat,  so  erhielt  man  die  Zahlen  402  oder  355.  Aber 
die  Zahl  0,2163  drückt  nur  die  mittlere  specifische  Wärme  zwischen  der 
Temperatur  0  und  210*  G.  aus,  und  diese  mittlere  specifische  Wärme 
weicht  wesentlich  von  dem  wahren  Werthe  der  specifischen  Wärme  bei 
einer  bestimmten  Temperatur  ab. 

Es  folgt  aus  den  Versuchen  Regnault's  (abgedruckt  im  26.  Bande 
der  M^moires  de  TAcad^mie  des  sciences),  dass  bei  den  Temperaturen  0 
und  100  die  specifische  Wärme  der  Kohlensäure  die  Werthe  0,1870  mid 
0,2645  hat.  Setzt  man  diese  Zahlen  in  die  Formel  der  Seite  32  ein,  so 
erhält  man  für  J  den  Werth: 

410  und  357  oder  465  und  406, 
(* 
je  nachdem  man  für  — ^  die  Zahl  Masson's  oder  die  von  Dulong  ge- 

^» 
gebene  einsetzt. 

Anmerkung  13. 

Princlplen  der  üntersuoliungen  Thomson's  und  Joule's 
über  die  Wärmeersoheinungen  in  Bewegung  beflndliclier 

Oase. 

Die  Versuchsmethode,  welche  William  Thomson  erdacht  und  ge- 
meinschaftlich mit  Joule  angewendet  hat,  besteht  darin,  dass  man  einen 
Gasstrom  durch  ein  poröses  Diaphragma  gehen  lässt;  aus  diesem  ent- 
weicht er  mit  einem  erheblich  niedrigeren  Drucke,  als  der  war,  den  er 
vorher  besass;  die  Reibung  absorbirte  nahezu  alle  Geschwindigkeit,  die 
von  der  Ausdehnung  herrührte;  empfindliche  Thermometer  gestatteten 
die  Temperatur  des  Gases  vor  und  nach  dem  Ausströmen  zu  beobachten. 

Man  hat  so  für  Luft,  Kohlensäure  und  Wasserstoff  feststellen  können, 
dass  jede  einfache  Ausdehnung,  auch  wenn  sie  von  keiner  äusseren  Arbeit  , 
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begleitet  iBt,  immer  eine  kleine  Temperatnrandening  hervorbringt,  welche 
nahezn  proportional  dem  Dmcke  ist,  und  die  von  der  Anfangstempe* 
ratnr  abhängt.  Man  hat  ans  diesen  Angaben  das  Yerhaltniss  der 
inneren  eqt  äusseren  Arbeit  berechnet,  welche  stattfinden,  wenn  das  Gas 
sich  ausdehnt,  während  es  gleiduseitig  den  Angriffspunkt  eines  äusseren 
Dnickes  yerschiebt.  Setzt  man  die  Ausdehnung  als  sehr  gering  voraus, 
ond  ist  die  Temperatur  nahesn  15^,  so  ist  das  Yerhaltniss  dieser  Werthe 
far  Luft  V477,  för  Kohlensäure  Vrr»  ^  Wasserstoff  ist  es  jedoch  voll- 
kommen unmerklich. 

Die  Formel  der  Seite  32,  welche  das  mechanische  Aequivalent  der 
Warme  durch  Betrachtung  der  bei  einer  kleinen  Ausdehnung  entwickelten 
Arbeit  und  gleichzeitig  verbrauchten  Wärme  bestimmt,  ist  also  ohne 
jeden  Fehler  auf  Wasserstoff  anwendbar;  fär  Luft  veranlasst  sie  einen 
kleinen  Fehler,  der  jedoch  geringer  ist  als  die  Ungenauigkeit,  welche 
Ton  der  Unsicherheit  des  Werthes  der  specifischen  Wärme  bei  constantem 
Yolamen  herrühren  kann;  für  Kohlensäure  endlich  müsste  die  linke  Seite 
der  Gleichung  um  V77  ihres  Werthes  vergrössert  werden  ^). 

Jedenfalls  würde  es  verfrüht  sein,  auf  diese  Weise  zu  versuchen,  eine 
befriedigende  Uebereinstimmung  zwischen  den  Werthen  des  mechanischen 
Würmeäquivalentes,  die  aus  verschiedenen  Gasen  abgeleitet  sind,  her- 
nutellen. 

Die  Dichte,  der  Ausdehnungscoefficient,  die  specifische  Wärme  bei 
constantem  Drucke  sind  seit  Regnault's  Arbeiten  für  Luft,  Wasser- 
stoff und  Kohlensäure  genau  bekannt;  aber  es  besteht  noch  eine 
erhebliche  Unsicherheit  über  die  Werthe,  die  man  den  specifischen  Wär- 
men hei  constantem  Volumen  beilegen  soll.  Dieser  Bestandtheil  der 
Formeln  entzieht  sich  jeder  directen  Messung  und  muss  aus  den  Beobach- 
tungen der  Geschwindigkeit  des  Schalles  oder  aus  Wärmeerscheinungen 
abgeleitet  werden,  welche  durch  Yolumenänderungen  hervorgebracht 
werden,  und  nach  dem  gegenwärtigen  Zustande  der  Versuche  kann  man 
kaum  annehmen,  dass  diese  Grösse,  ausser  für  Luft,  mit  irgend  welcher 
Sicherheit  bestimmt  sei.  Es  folgt  ausserdem  aus  der  Formel  und  dem 
bekannten  Werthe  von  c^  und  c«,  dass  jedem  Fehler,  den  man  bei  £in- 
^ührong  einer  Zahl  für  c,  begeht,  im  Fall  der  Luft  ein  mehr  als  doppelter 


^)  In  einer  Abhandlung,  die  beBonders  dazu  beBümmt  ist,  den  unterschied  ver- 
Khvinden  zu  machen,  der  zwischen  den  verschiedenen  Werthen  des  mechanischen  Aequiva- 
Ifites  besteht,  welche  die  Formel,  tun  die  es  sich  handelt,  ergiebt,  hat  Baumgartner 
^  VerhaHnisa  der  inneren  zur  äusseren  Arbeit  nach  Thomson  und  Joule  gleich 
im  ^  Wasserstoff,  yyj^  für  Luft  und  y^^  ^^  Kohlensäure  angenommen. 

Diese  Zahlen  finden  sich  allerdings  in  der  Abhandlung  von  Thomson  und  Joule, 
aber  sie  beziehen  sich  auf  den  Fall,  in  welchem  sich  der  Druck  des  Gases  von  4,7  At- 
BMpblren  bis  1  Atmosphäre  vermindert.  Es  ist  ein  grober  Fehler,  dieselben  zur  Gor- 
[^^v  einer  Formel  zu  verwenden,  die  aus  der  Betrachtung  einer  so  geringen  Druck- 
tadeniBg  abgeleitet  ist,  nämlich  derjenigen,  welche  eine  Aenderung  des  Volumens  um 
dta  Betrag  des  Ausdehnungscoefficienten  begleitet  (Sitzungsberichte  der  k.  k.  Akademie 
iff  Wissenschaften  in  Wien,  Bd.  XXXVUI,  S.  344). 
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Fehler  im  resultirenden  Werthe  von  J  entspricht,  ein  mehr  als  dreifacher 
für  Kohlensäure^). 


Anmerkung  14. 

Ueber  die  Entdeckung  der  Oondensation,  welche  die  Aus- 
dehnung   (Expansion)  des  Wasserdampfes  begleitet. 

Die  Nothwendigkeit  einer  Gondensaiion  gesattigten  Dampfes  wäh- 1 
rend  der  Ausdehnung  ist  theoretisch  zuerst  von  Rankine')  um  das! 
Jahr  1849  und  fast  gleichzeitig  und  unabhängig  von  Gl  aus  ins  I 
festgestellt  worden.  Zwischen  der  latenten  Wärme  der  Verdampfang  | 
des  Wassers,  seiner  specifischen  Wärme,  der  Wärmemenge,  die  man  der  \ 
Grewichtseinheit  Dampf  mittheilen  muss,  wenn  man  ihn  gleichzeitig  | 
erwärmt  und  ihn  zusammendrückt,  so  dass  er  gesättigt  bleibt,  stellt  die  | 
Theorie  eine  nothwendige  Beziehung  her.  Da  alle  (rrössen,  welche  in  die  | 
Gleichung  eingehen,  mit  Ausnahme  der  dritten,  dnrch  Versnche  Re-  i 
gnault's  bestimmt  sind,  so  kann  man  diese  unbekannte  Grösse  bestim-  | 
men  und  findet  auf  diese  Weise  einen  negativen  Werth.  Man  muss  also  1 
dem  Wasserdampfe,  der  sich  bei  der  Gompression  gleichzeitig  erwärmt, 
Wärme  entziehen,  wenn  man  will,  dass  er  gesättigt  bleiben  soll,  man  i 
muss  hingegen  zu  Dampf,  der  sich  ausdehnt  und  gleichzeitig  abkühlt,  ' 
Wärme  zuführen,  wenn  er  seinen  Sättigungsgrad  nicht  verlieren  soll. 

Wenn  die  Expansion  ohne  äussere  WärmezufQhrung  stattfindet,  so 
kann  folglich  nicht  aller  Dampf  seinen  Sättigungsgrad  behalten,  und 
damit  wenigstens  ein  Theil  gesättigt  bleibt,  muss  sich  ein  Theil  conden- 
siren  und  dadurch  die  nöthige  Wärme  entwickeln. 


^)  Nimmt  man  an,  dass  die  Dichte  der  Lufb  ungefähr  auf  V2000  bekannt  sei,  ihre 
specifische  W&rme  unter  constantem  Drucke  und  ihr  AusdehnungscoefHcient  auf  unge* 
fShr  Vsoo  nnd  das  Verhältniss  der  specifischen  Wärmen  auf  ungefähr  y^ooi  »o  erkennt 
man,  dass  der  Werth  von  /,  den  man  aus  der  als  streng  richtig  betrachteten  Formel 
ableitet,  eine  Unsicherheit  von  mehr  als  Vgo,  oder  ungefähr  8  Einheiten  zeigt. 

Für  Kohlensäure  ist  die  Differenz  der  Werth  von  e^  ,  die  sich  aus  den  Versuchen 
von  Dulong  und  denjenigen  von  Massen  ableiten,  so  gross,  dass  man  dem  Ergebnisi^e 
der  Rechnung  durchaus  keinen  Werth  beilegen  kann.  Man  sieht  also,  dass  es  noch 
nicht  an  der  Zeit  ist,  sich  mit  dieser  Correction  zu  beschäftigen,  und  alles,  was  man 
hierüber  mit  Sicherheit  sagen  kann,  ist,  dass  die  Uebereinstimmung  der  Resultate,  die 
sich  auf  Luft  und  Wasserstoff  beziehen,  erkennen  lässt,  dass  der  Werth  des  Aequivalen- 
tes  sicher  zwischen  den  Grenzen  420  und  430  liegen  muss. 

^  Verde t  ist  hier  im  Irrthum,  wenn  er  Rankine  die  Priorität  vor  Clausius 
zuspricht,  beide  trugen  im  gleichen  Monate  (Februar  1850)  ihre  Abhandlungen  vor, 
Clausius   in    der  Berliner   Akademie,  Rankine    in    der  Royal    Societv  of 'Edinburt^b. 

B. 
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Anmerkung  15. 

Ueber  die  Regeneratoren  der  Wärme  in  den 
Oasmasoliinen. 

Es  kann  scheinen,  als  oh  dieselhen  Gründe,  welche  Ursache  sind, 
dass  die  Wärmemenge  (^  för  immer  för  den  Gang  der  Maschine  verloren 
geht,  auch  der  Möglichkeit  einer  unhegrenzten  Benutzharkeit  der  Wärme- 
menge e^  (ii  —  (o)  in  gleicher  Weise  widersprächen. 

In  der  That,  man  sieht  kaum  ein  anderes  Mittel,  um  das  Gas  von 
der  Temperatur  i\  auf  die  Temperatur  ^o  zurückzuführen,  als  dass  man 
es  mit  einem  kalten  Körper  in  Berührung  hringt,  der  sich  in  derselben 
Zeit  erwärmt,  in  welcher  sich  das  Gas  abkühlt,  welcher  aber,  wie  das 
Gas,  die  Endtemperatur  ^o  hat.  Unter  diesen  Umständen  würde  aller- 
dings die  durch  C„  (^i  —  fo)  ausgedrückte  Wärmemenge  in  einem  Körper 
angehäuft  werden,  dessen  Temperatur  ^  ist,  und  somit  in  keiner  Weise 
ZOT  Erwärmung  einer  zweiten  Gasmasse  verwendet  werden  können ,  sie 
würde  daher  ebenso  gut  verloren  sein,  wie  die  Wärmemenge  9'.  Diese 
Schwierigkeit  hat  jedoch  Stirling  selbst  auf  die  eleganteste  Weise  ge- 
löst Das  Gas  kühlt  sich  in  der  Maschine  nämlich  dadurch  von  ^1  auf 
^0  ab,  dass  es  die  Zwischenräume  eines  poröseYi  Körpers  und  Leiters  durch- 
strömt und  allmählich  die  verschiedenen  Wärmemengen,  die  es  enthält, 
auf  verschiedene  Sohichten  dieses  Körpers  absetzt.  Befindet  sich  der 
poröse  Körper  zunächst  auf  der  Temperatur  ^0,  so  ist  ersichtlich,  dass 
alle  seine  Schfchten  durch  den  Durchgang  des  Gases  höhere  Tempera- 
turen als  ^,  aber  niedrigere  als  ^1  annehmen  werden,  mit  Ausnahme  der 
letzten,  welche  die  ursprüngliche  Temperatur  beibehalten  wird,  wenn  nur 
die  Dicke  des  Körpers  eine  genügende  ist  Wenn  man  folglich  eine 
zweite  Gaamasse  von  der  Temperatur  ^  in  entgegengesetzter  Richtung 
hindurchströmen  lässt,  so  wird  sich  dieselbe  dabei  allmählich  erhitzen 
and  mit  einer  höheren  Temperatur  als  ^  in  dem  Cylinder  der  Maschine 
ankommen,  so  dass,  um  dieselbe  auf  die  Temperatur  ix  zu  erwärmen, 
nicht  dieselbe  Wärmemenge  nöthig  ist,  wie  für  die  erste  Masse. 

Wenn  dieselbe  hierauf,  nachdem  sie  in  der  Maschine  gearbeitet  hat, 
im  weiteren  Verlaufe  entweicht,  so  findet  diese  zweite  Masse  alle  Schichten 
des  porösen  Körpers  auf  Temperaturen,  die  höher  als  ^o  sind,  mit  Aus- 
nahme der  letzten,  und  wird  diese  schliesslich  auf  höhere  Temperaturen 
bringen,  als  dies  die  erste  Masse  gethan  hatte.  Hieraus  folgt,  dass  die 
dritte  Masse,  welche  beim  dritten  Kolbenstosse  in  den  Apparat  eintritt, 
im  Cylinder  mit  einer  höheren  Temperatur  als  die  zweite  ankommen 
wird,  und  da  sich  diese  Erscheinungen  unaufhörlich  wiederholen,  so  wird 
sich  die  Differenz  zwischen  der  Temperatur  der  ersten  Schicht  des  Kör- 
pers und  ix  immer  mehr  verringern.  Die  Wärmemenge,  die  man  vor  jedem 
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EolbenstoBse  dem  Kessel  entnehmen  muss,  am  die  Luft  bis  auf  die  Tem- 
peratur ^1  überzufahren,  wird  in  Folge  dessen  gleichfalls  abnehmen.  , 

Theoretisch  haben  diese  beiden  Abnahmen  keine  Grenzen  und  die 
Maschine  nähert  sich  unaufhörlich  dem  Zustande,  den  man  im  Texte 
betrachtet  hat,  in  welchem  die  Wärmemenge  c«  (fi  —  to)  fortwährend 
ohne  jeden  Verlust  abgegeben  und  vom  Gase  wieder  aufgenommen  wird. 

In  der  Praxis  muss  immer  ein  gewisser  Bruchtheil  dieser  Wärme- 
menge bei  jedem  Kolbenstosse  auf  Kosten  der  Wärme  des  Heerdes  er- 
setzt werden;  die  Erfahrung  hat  gezeigt,  dass  der  Werth  dieses  Bruches 
unter  Vao  hinabsteigen  kann. 

Für  den  porösen  Körper,  der  unaufhörlich  der  Maschine  diejenige 
Wärme  wieder  zufQhrt,  die  nur  aufgewendet  wird,  um  die  Temperatur 
des  Gases  zu  ändern  ohne  Arbeit  zu  leisten,  hat  man  den  Namen  „ Re- 
generator der  Wärme^  eingeführt.  Man  hat  denselben  auf  sehr 
yerschiedene  Weise  construirt,  bald  haii  man  sich  eines  Systems  anein- 
ander gepresster  Glasröhren  bedient,  bald  hat  man  Metalldrähte  in  ähn- 
licher Weise  angeordnet,  bald  hat  man  übereinander  gelegte  Draht- 
geflechte verwendet.  Das  Glas  und  ähnliche  Substanzen  sind  zu  schlechte 
Wärmeleiter  und  erfüllen  daher  den  Zweck,  zu  dem  sie  bestimmt  sind, 
nur  unvollkommen.  Die  Drähte  und  Netze  von  Metall  eignen  sich  viel 
besser,  aber  sie  zerstören  sich  sehr  rasch  unter  den  oxydirenden  Ein- 
flüssen der  heissen  Luft. 

Dieser  rein  praktische  Uebelstand  war  bisher  das  hauptsächliche 
Hindemiss  für  ausgedehntere  industrielle  Anwendung  der  Gasmaschinen. 

Anmerkung  16. 

Bestimmung    des    Ökonomisolien   Ooefflolenten    für   die 

Erioson'sclie  Maschine  imd  für  die  Masoliine  ohne 

Regrenerator. 

Wir  betrachten  als  Beispiel  eine  Maschine  nach  dem  Systeme  von 
Ericson;  in  dieser  wird  die  Luft  zuerst  unter  constantem  Drucke  er- 
wärmt, dann  durch  Ausdehnung  abgekühlt,  hierauf  unter  gleichbleibendem 
Drucke  noch  weiter  abgekühlt,  und  schliesslich  durch  Compression  die 
Luft  in  ihren  ursprünglichen  Zustand  zurückgeführt.  Wir  stellen,  wie 
bei  der  Maschine  von  Stirling,  diese  aufeinanderfolgenden  Operationen 
durch  eine  graphische  Construction  dar.  Es  sei  (siehe  Fig.  6)  OÄ  das 
Volumen  Vq  der  Gewichtseinheit  Luft  bei  der  Anfangstemperatur  ^  und 
unter  dem  Anfangsdrucke  p^;  AM  sei  dieser  Druck  po  selbst.  Die  Luft 
wird  zuerst  unter  diesem  Drucke  p^  von  der  Temperatur  (q  ^^  die  Tem- 
peratur ti  gebracht,  was  erfordert,  dass  man  ihr  eine  Wärmemenge  gleich 
C,  (ti  —  ^)  mittheilt,  wenn  c,  die  specifische  Wärme  bei  constantem 
Drucke  bezeichnet. 
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£b  beseichne  OB  das  Yolnmen  Vi  der  Lnft  am  Ende  dieses  Vor- 
ganges. 

Hierauf  dehnt  sich  die  Lnft  Tom  Yolnmen  Vi  auf  das  Volumen 
Vyz=OC  ausy  während  sie  die  constante  Temperatur  ^i  beibehält.     Die 

Fig.  5. 
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Ordinate  des  hyperbolischen  Bogen  JVP  stellt  in  jedem  Augenblicke  dieser 
zweiten  Operation  die  elastische  Kraft  der  Luft  dar;  wir  bezeichnen  die 
Ordinate  PC,  oder  den  Enddruck  mit  p^.  Die  dritte  Operation  besteht 
darin,  dass  man  die  Luft  unter  dem  oonstanten  Drucke  p^  bis  auf  die  An- 
fangstemperatur (o  abkühlt;  hierauf  wird  viertens,  während  man  das 
Gas  auf  dieser  Temperatur  ^  erhält,  dasselbe  so  lange  zusammendrückt, 
bis  es  in  seinen  ursprünglichen  Zustand  zurückgekehrt  ist.  Der  hyper« 
bolische  Bogen  MQ  stellt  den  Druck  in  jedem  Augenblicke  dieser  letzten 
Periode  dar.  Die  Fläche  MNPQ  ist  sichtlich  die  geometrische  Darstel- 
lung der  äusseren  Arbeit.  Man  kann  dieselbe  leicht  ermitteln,  wenn  man 
die  beiden  Geraden  MN  und  P  Q  bis  zu  ihren  Durchschnittspunkten  B 
und  8  mit  der  F-Axe  verlängert  und  sie  dann  als  die  Differenz  der 
hyperbolischen  Fläche  BSPIT  md  22 SQiir  betrachtet.     Man  findet  so: 

FUohe  MNPQ  =  (t^i  —  Vo).po  Jognai^' 

Die  nützlich  verausgabte  Wärme  ist  also  gleich  dem  Quotienten  dieses 
Ausdrucks  durch  das  mechanische  Wärmeäquivalent.  Was  die  Gesammt- 
aoBgabe  und  die  unuützliohe  Ausgabe  betrifiEt,  so  scheint  es,  dass  wenn 
man  mit  q  die  Wärmemenge  bezeichnet,  die  dem  Gase  während  der 
zweiten  Operation  mitgetheilt  worden  ist,  und  mit  ^  die  in  der  vierten 
abgegebene  Wärmemenge,  dieselben  durch  die  Ausdrücke 

dargestellt  werden.  Man  kann  aber,  ebenso  wie  bei  der  Stirling' sehen 
Maschine  mittelst  eines  Regenerators  die  Wärmemenge  c,  (^  —  ^)  immer 
wieder  aufnehmen  und  ins  Unendliche  wieder  benutzen. 


und 
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Endlich  sind  die  Grössen  q  und  q'  selbst  die  Wärmeäquivalente  der 
Arbeiten,  welche  durch  die  hyperbolischen  Flächen  BN  PC  und  AMQB 
dargestellt  werden;  dieselben  betragen  aber: 

PoVi  logncU—  undpoVt.  lognai  — • 

Das  VerhältnisB  der  nützlichen  Ausgabe  zur  Gesammtausgabe  ist  mithin 
einfach 


d«  h.  wiederum 


^ 


1  +  «  «1 

Betrachten  wir  endlich  eine  dritte  Art  von  Maschinen,  die  zwar 
nicht  praktisch  ausgeführt  worden  ist,  die  aber  vom  theoretischen  Stand- 
punkte aus  von  allen  die  vollkommenste  ist,  da  dieselbe  nicht  noth- 
wendiger  Weise  einen  Regenerator  erfordert.  Die  Luft  dehnt  sich  zu- 
erst aus  und  nimmt  gleichzeitig  eine  solche  Wärmemenge  auf,  dass  sie 
auf  der  Anfangstemperatur  ^i  erhalten  wird.  Der  hyperbolische  Bogen 
MN  (Fig.  6)  stellt  in  jedem  Augenblicke  die  Beziehung  zwischen  Druck 
und  Volumen  während  dieses  ersten  Vorganges  dar. 

Wir  nennen  den  Anfangsdruck,  welcher  durch  A  M  dargestellt  wird, 

Fig.  6. 


~Ö|  1     D  B     C 

Pi  und  bezeichnen  den  Enddruck  NB  mit  p,.  Hierauf  fahrt  die  Luft 
noch  fort  sich  auszudehnen,  aber  ohne  weder  Wärme  aufzunehmen  noch 
abzugeben;  ihre  Temperatur  erniedrigt  sich  allmählich  und  der  Druck 
ändert  sich  wie  die  Ordinaten  der  Curve  NP,  diese  nehmen  viel  stärker 
ab  als  die  Ordinaten  der  Curve  MN  Es  mögen  ferner  p^  den  Enddrnck 
PC  und  to  die  entsprechende  Temperatur  bezeichnen.  In  einer  dritten 
Periode  comprimirt  man  die  Luft,  aber  man  erhält  sie  dadurch  auf  der 
Temperatur  ^o>  dass  man  ihr  fortwährend  Wärme  entzieht,  der  hyperbo- 
lische Bogen  P  Q  stellt  alsdann  das  Anwachsen  des  Druckes  dar.  Man 
hält  in  dieser  Operation  inne,  sobald  als  die  Luft  einen  solchen  Dmck 
Po  angenommen  hat,  dass,  wenn  man  dieselbe  in  einer  vierten  Operation 
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comprimiri,  ohne  ihr  Wärme  mitzutheilen  oder  zu  entziehen,  die  Lnft 
gleichzeitig  die  Tempei'atnr  ti  und  den  Drnck  Pi  annimmt. 

Man  erkennt  leicht  durch  die  Analogie  mit  den  vorher  betrachteten 
Fällen,  dass  die  in  der  ersten  Operation  dem  Gase  mitgetheilte  Wärme 
gleich 

J  Pi 

ist,  nnd  dass  die  in  der  dritten  Periode  wieder  ersetzte  Wärme 

1  1  ^  Po 

-r=r  .  Po  .  Vo  .log not  t_- 

«^  Ps 

ist.     Andererseits  aber  gilt,  wenn  a  den  Ausdehnnngsooefficienten  der 
Gase  bezeichnet,  in  der  zweiten  Operation  die  bekannte  Formel  *) 


/l    +g.<l\    ^'<^r       _    P^ 

\l  +  a.toJ  Ps' 

und  für  die  vierte  Operation: 


woraus  folgt: 


/l  4-  a.ti\  Cj,^c,    _  j^ 
\l  +  a.<o/  Po' 


P2   _  Pi   ^aer  iL  =  iL. 


Pz         Po  Pi         Ps 

Hieraus  schliesst  man  unmittelbar,  dass  das  Yerhältniss  des  nützlichen 
Wärmeaufwandes  zur  Gesammtausgabe 

Pi^  —Po  ^0 


lEstj  d.  h.  wiederum : 


Pl.Vi 

l  +  cc.  ti 
Anmerkung  17. 

Ueber  die  OaBmasolilne,  in  welcher  die  Temperatur  bis 
zum  absoluten  Nullpunkte  der  Wärme  berabstiege. 

Es  folgt  aus  der  allgemeinen  Formel,  dass  wenn  es  möglich  wäre, 
in  einer  Gasmaschine,  die  den  oben  angedeuteten  Bedingungen  genügt, 
die  Temperatur  bis  zum  absoluten  Nullpunkt  der  Wärme  zu  erniedrigen, 
der  ökonomische  Coefßcient  gleich  der  Einheit  werden  würde.  Es  ist  nicht 
schwer,  den  Grund  davon  einzusehen.  In  der  Maschine  von  Stirling 
a.  R  würde  die  dritte  Operation,  d,  i.  diejenige,  in  welcher  das  Gas  unter 


^)    Kan  sehe  Poisson,  Trait^  de  m^canique,  5.  Buch,  Capitel  4. 
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Wärmeentziehung  comprimirt  wird,  bei  der  Temperatur  des  absoluten 
Nallpunktes  stattfinden,  bei  dieser  Temperatur  besitzt  das  Gas  aber  gar 
keinen  Druck  mehr;  es  würde  also  auch  keine  Arbeit  ndthig  sein,  um 
dies  auszufahren,  und  die  gesammte  in  der  zweiten  Periode  entwickelt« 
äussere  Arbeit  würde  also  disponibel  sein.  In  der  Ericson' sehen 
Maschine  müsste  das  Gas,  damit  es  für  eine  vom  absoluten  Nullpunkte 
unendlich  wenig  verschiedene  Temperatur  einen  merklichen  Druck  hatte, 
ein  unendlich  kleines  Volumen  besitzen.  Die  in  der  vierten  Operation 
aufgewendete  Arbeit  würde  unendlich  klein  sein  und  man  würde  über 
die  gesammte  in  der  zweiten  entwickelten  Arbeit  frei  verfügen  können. 
In  der  Maschine  ohne  Regenerator  endlich  würde,  wenn  die  dritte  Ope- 
ration,  wie  in  der  Maschine  von  Stirling,  bei  der  Temperatur  des  abso- 
luten  Nullpunktes  stattfände,  diese  ebenfalls  durchaus  keine  Ausgabe 
mechanischer  Arbeit  erfordern. 

Es  ist  nicht  unnütz  einen  Moment  zu  betrachten,  wie  es  möglich  ist, 
dass  bei  der  Temperatur  des  absoluten  Nullpunktes  ein  Gas  comprimirt 
werden  kann,  ohne  dass  man  dazu  Arbeit  aufwenden  muss. 

Wir  betrachten  ein  System  von  Molekülen,  die  sich  in  absoluter 
Ruhe  befinden,  die  von  einander  durch  so  grosse  Zwischenräume  getrennt 
sind,  dass  man  ihre  gegenseitigen  Wirkungen  vernachlässigen  kann. 
Wenn  man  nun,  um  dieses  System  in  einen  kleineren  Raum  zusammen- 
zudrängen, einen  Kolben  in  das  cylindrisch  gedachte  Gefäss  einschiebt, 
in  welchem  sich  dasselbe  befindet,  so  wird  der  Kolben  den  Molekülen, 
die  er  trifii,  eine  gewisse  Geschwindigkeit  mittheilen,  da  aber  der  Hypo- 
these nach  die  Temperatur  durch  irgend  ein  Hülfsmittel  auf  dem  absolu- 
ten Nullpunkte  erhalten  wird,  so  bleiben  diese  Geschwindigkeiten  immer 
unendlich  klein.  Man  braucht  also  auf  den  Kolben  nur  eine  Kraft 
wirken  zu  lassen,  die  im  Stande  ist,  in  einer  endlichen  Zeit  einer  end- 
lichen Anzahl  von  Molekülen  eine  unendlich  kleine  Geschwindigkeit  zu 
ertheilen,  und  das  ist  eine  unendlich  kleine  Kraft. 

Anmerkung  18. 

lieber  die  Nothwendigkeit  des  Streben?  der  Wärme,  von 
warmen  zu  kälteren  Körpern  überzugelien/ 

In  einem  Systeme,  welches  nur  durch  vollkommene  und  einfache 
Gase  gebildet  wird,  ist  das  Streben  der  Wärme,  von  einem  warmen  zu 
einem  kalten  Körper  überzugehen,  eine  nothwendige  Consequenz  der  Ge- 
setze des  Stosses  elastischer  Körper.  Man  hat  in  einer  der  vorherge- 
henden Anmerkungen  (Nr.  10)  gesehen,  dass  in  dieser  Art  von  Körpers 
die  Temperatur  proportional  der  lebendigen  Kraft  der  einzelnen  Mole- 
küle ist,  wenn  diese  Temperatur  vom  absoluten  Nullpunkte,  das  heisst 
von  — 213^  aus  gezählt  wird.  Es  ist  unmittelbar  einleuchtend,  dass  wenn 
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Tcnefaiedene  yollkommene  Gase  unter  einander  in  Yerbindimg  gefletzt 
wadeo,  diejenigen  Moleküle,  welche  die  grösste  lebendige  Kraft  besitssen, 
beim  Stoaee  einen  Theil  derselben  an  diejenigen  Moleküle  abgeben  wer- 
den, welche  eine  geringere  lebendige  Kraft  haben,  das  heisst  in  anderen 
Ansdrüeken,  die  Wärme  wird  immer  nnd  nothwendiger  Weise  von  den 
Molekülen  des  wärmeren  Gases  anf  die  des  kälteren  übergehen. 

^^nn  man  also  sagt,  dass  in  einem  ähnlichen  Systeme,  welches 
irgend  einer  Reihe  von  Yeränderongen  unterworfen  wird,  deren  End- 
nutand  mit  dem  Anfangsznstand  übereinstimmt,  in  keinem  Falle  Wärme 
?on  einen  kalten  auf  einen  warmen  Körper  übergehen  kann,  so  spricht 
man  damit  eine  Wahrheit  ans,  welche  ebenso  deutlich  erwiesen  ist,  als 
die  Unmöglichkeit  des  Perpetuum  mobile. 

Dem  ist  nicht  so  in  anderen  Fällen.  Man  kann  indessen  jetzt  ver- 
muthen,  dass  die  allgemeinen  Gesetze  des  Gleichgewichtes  und  der  Be- 
wegung der  Wärme  nichts  Anderes  als  mechanische  Sätze  sind,  und 
wenn  man  immer  ein  Gas  als  Yergleichsobject  wählt,  so  kann  man  sich 
doch  einigermaassen  eine  Idee  davon  machen,  worauf  eigentlich  die  Gleich- 
heit oder  Ungleichheit  der  Temperatur  beruht.  Befindet  sich  ein  fester 
oder  ein  fiümiger  Körper  auf  gleicher  Temperatur  mit  einem  Gase,  so 
mössen  sich  die  Moleküle  des  ersten  in  einem  solchen  Bewegungszu- 
atande  befinden,  dass  dieselben,  wenn  der  Schwerpunkt  des  Körpers  nicht 
Terandert  wird,  den  Gasmolekülen,  welche  auf  den  Körper  treffen,  weder 
lebendige  Sauft  mittheilen  noch  entziehen.  Demnach  scheint  es  voll- 
kommen einleuchtend  zu  sein,  dass  wenn  sich  zwei  feste  Körper  mit 
demselben  Gase  im  Temperaturgleichgewichte  befinden,  dieselben,  wenn 
man  sie  direct  mit  einander  in  Berührung  bringt,  den  Bewegungszustand 
ihrer  Moleküle,  d.  h.  ihre  Temperatur,  nicht  gegenseitig  ändern  können. 
Was  aber  einleuchtend  ist,  für  den  Fall,  dass  beide  Körper  unmittelbar 
aufeinander  wirken,  erscheint  auch  ganz  natürlich,  wenn  sie  durch  das 
Zwischenmittel  des  Aethers,  auf  welches  man  alle  Strahlungserscheinun- 
gen bezieht,  gegenseitig  ihre  Schwingungen  beeinflussen. 


Anmerkung  19. 

Heber  die  Rolle,  welohe  die  Reibung  in  den  elektrother- 
misohen  Versuclien  Favre's  spielt. 

Man  braucht  in  diesen  Versuchen  der  Reibung  nicht  Rechnung  zu  tra- 
gen nnd  man  muss  unmittelbar  die  beobachtete  Verminderung  der  Wärme- 
virkong  mit  der  nützlichen  Arbeit  der  Maschine  vergleichen.  Die  Rei- 
bnagen, die  in  der  Maschine  stattfinden,  entwickeln  ohne  Zweifel  Wärme, 
nnd  diese  Wärme  wirkt  ebenso  gut  auf  das  Calorimeter,  als  die  durch 
den  Durchgang  des  Stromes  entbundene  Wärme.  Durch  Reibung  Wärme 
entwickeln  heisst  aber  in  Wirklichkeit  Arbeit  hervorbringen  und  leben- 
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dige  Kraft  schaffen ,  und  diese  doppelte  Production  hat  eine  äquivalente 
Yermindening  der  im  Volt a 'sehen  Stromkreise  entbundenen  W&rme  zur 
nothwendigen  Folge.  So  vermehrt  einestheils  die  Reibung  die  im 
Calorimeter  entbundene  Wärme,  andemtheils  vermindert  sie  dieselbe 
um  eine  genaue  gleiche  Menge.  Man  braucht  sich  also  gar  nicht  mit 
derselben  zu  beschäftigen.  Die  einzige  Correction,  die  man  an  den  rohen 
Ergebnissen  der  Versuche  anzubringen  hat,  rührt  her  von  der  Rleibung, 
welche  an  den  Rollen  stattfindet,  die  sich  ausserhalb  des  Calorimeters 
befinden  und  durch  deren  Vermittelnng  ein  Gewicht  gehoben  wird.  Die 
Erfahrung  hat  ausserdem  die  strenge  Compensation  der  beiden  entgegen- 
gesetzten Wirkungen  der  Reibung  bestätigt  Ob  die  Maschine  sich  in 
Ruhe  befindet  oder  ob  sie  sich  ohne  ein  Gewicht  zu  heben  einzig  unter 
dem  Einfluss  der  Reibung  bewegt,  man  erhält  immer  im  Calorimeter  die- 
selbe Wärmemenge. 


Anmerkung  20. 

Die  Entdeokimg  der  Induotionsersblieiiiimffeii. 

Der  Versuch,  auf  den  angespielt  wird,  ist  in  den:  Annales  de  Chimie 
et  de  Physique  2.  Serie,  Bd,  21.  Seite  47,  beschrieben.  Eine  ringförmige 
Platte  von  Kupfer  war  durch  einen  Seidenfaden  in  der  Ebene  eines  kreis- 
förmigen Rahmens  aufgehangen,  der  von  mehreren  Windungen  eines 
mit  Seide  umsponnenen  Kupferdrahtes  umgeben  war.  Man  brachte  einen 
starken  Eisenmagnet  von  der  Seite  in  diesen  Kreis,  so  dass  einer  der 
Pole  sich  innerhalb,  der  andere  ausserhalb  des  Kreises  befand. 

Sobald  man  den  Strom  durch  den  Leitungsdraht  gehen  Hess,  wurde 
der  Kreis  vom  Elektromagneten  angezogen  oder  abgestossen,  aber  die 
Dauer  dieser  Erscheinung  war  nur  sehr  kurz,  wie  die  aller  ähnlichen 
Inductionserscheinungen.  Dieser  Umstand  hat  wahrscheinlich  Ampöre 
verhindert,  von  seinem  Versuche  vollkommen  befriedigt  zu  sein,  denn  er 
hat  daraus  nicht  die  geringste  Gonsequenz  gezogen  und  nicht,  früher 
davon  gesprochen,  als  bis  Faraday  seine  Entdeckung  veröffentlicht  hatte. 
Man  hat  um  so  mehr  Ursache  hierüber  erstaunt  zu  sein,  da  Ampere  zur 
Zeit, als  er  diesen  Versuch  (1822  in  Genf)  in  Gemeinschaft  mit  de  la  Rive 
unternahm,  ganz  bestimmt  suchte:  „einen  elektrischen  Strom  durch 
Einwirkung  eines  anderen  Stroms  hervorzubringen*'.  Dies  sind  die  Worte, 
deren  er  sich  10  Jahre  später  bediente. 
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Anmerkung  21. 

Die  Ableitimff  der  Induotioxxsgesetze  aus  der  Theorie. 

Man  betrachtet  dne  Kette,  die  ans  einer  beliebigen  Zahl  gleicher 
oder  ungleicher  Elemente  besteht  Nach  einem  bekannten  Gesetze 
Faraday's  sind  die  Mengen  chemischer  Wirkungen,  die  sich  in  der- 
selben Zeit  in  den  yerschiedenen  Elementen  der  Kette  vollziehen,  einan- 
der äquivalent. 

Nennt  man  also  L\V\L"\.,,  die  Arbeiten  der  chemischen  Kräfte 
in  den  verschiedenen  Elementen  während  der  Zeit,  die  zur  Auflösung 
eines  Aequivalents  Metall  in  jedem  derselben  nöthig  ist,  so  wird  die 
gesammte  entsprechende  Wärmemenge,  welche  in  der  Kette  und  in  dem 
in  Ruhe  vorausgesetzten  Leiter  entwickelt  wird,  ausgedrückt  durch 


oder  durch 


J 
S  L 


J  bezeichnet,  wie  immer,  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme. 
Andererseits  haben  die  Versuche  Joule 's  gezeigt,  dass  die  in  der  Zeit- 
einheit in  einem  Leiter  entbundene  Wärmemenge  proportional  dem 
Widerstände  der  Leitung  und  proportional  dem  Quadrate  der  Strom- 
intensität ist.  R  bezeichne  den  G^sammtwiderstand  des  Leitungsdrahtes 
und  der  Kette,  Y  die  Stromintensität;  so  wird  die  in  der  Zeiteinheit  in 
der  Kette  und  im  Leiter  entbundene  Wärmemenge  also  proportional  dem 
Ausdrucke: 

sein,  das  ist  proportional 

Y.SA, 

wenn  man  mit  SA  die  Summe  der  elektromotorischen  Kräfte  bezeichnet 
und  wenn  man  das  bekannte  Ohm'sche  Gesetz 

berücksichtigt. 

Nennt  man  O  die  Zeit,  welche  nothwendig  ist,  um  ein  Aequivalent 
Metall  in  jedem  Elemente  aufzulösen,  so  wird  die  Wärmemenge,  die  wir 
eben  durch  S  L  dargestellt  haben,  proportional  J.^,S  A  sein,  oder 
einfach  proportional  SA,  wenn  man  diejenige  Stromintensität  als  Ein- 
heit wählt,  welche  der  Auflösung  eines  Aequivalents  Metall  in  der  Zeit- 
einheit entspricht.  Man  wird  also,  wenn  man  die  Einheit  der  elektro- 
motorischen KrSfte  passend  wählt,  haben: 
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Wir  wollen  nun  voraussetzen,  dass  sich  der  betrachtete  Leiterkreis  im 
Ganzen  oder  dass  sich  Theile  desselben  unter  dem  Einflüsse  äusserer 
magnetischer  Anziehungspunkte  oder  unter  den  Einflüssen  gegenseitiger 
Wirkungen  seiner  verschiedenen  Elemente  bewegt.  Dann  hat  die  Arbeit 
der  chemischen  Kräfte  gleichzeitig  die  entbundene  Wärme  und  die 
Arbeit  der  elektromagnetischen  oder  elektrodynamischen  Kräfte  zum 
Aequivalent.  Wir  wollen  mit  U,dt  denjenigen  Theil  dieser  Arbeit 
bezeichnen,  welcher  in  der  unendlich  kleinen  Zeit  dt  geleistet  wird. 

Bezeichne  femer  i  die  entsprechende  Intensität  des  Stromes,  aas- 
gedrückt in  der  angenommenen  Einheit,  so  wird  idt  der  Bruchtheil  eines 
Aequivalents  Metall  sein,  der  in  jedem  Elemente  in  der  Zeit  dt  aufge- 
löst worden  ist.  Es  sei  endlich  Q.dt  die  gesammte  entbundene  Wärme- 
menge. Dann  wird,  nach  dem,  was  eben  gesagt  worden  ist»  die  Gleichung 
gelten: 

SL  Udt 

i.dt^=Qdt  +  ^ 

Gombinirt  man  das  Ohm 'sehe  und  Joule 'sehe  Gesetz,  so  wird  man  stets 
erkennen,  dass  Qdt  proportional  dem  Producte  aus  der  Summe  der 
elektromotorischen  Kräfte  mit  idt  ist.  Es  ist  unmöglich,  dass  diese 
Summe  gleich  2jÄ  bleibt;  es  ist  nöthig,  dass  dieselbe  durch  die  Einwir- 
kung der  Bewegungen  geringer  werde.  In  anderen  Worten  heisst  das, 
zu  den  lebendigen  Kräften,  deren  Summe  durch  £Ä  dargestellt  wird, 
fügt  sich  eine  entgegengesetzte  Kraft  F  hinzu,  die  der  Bedingungs- 
gleichung  Genüge  leistet: 


Wir  wollen  nun  die  beiden  Fälle  getrennt  untersuchen,  die  wir 
unterschieden  haben.  Sobald  der  Leiter  (die  Kette  mit  inbegriffen)  sich 
im  ganzen  und  ohne  seine  Gestalt  zu  ändern  unter  dem  Einflüsse  äusserer 
Krafbmittelpunkte  verschiebt,  so  ist  die  elementare  Arbeit  U.  dt  pro- 
portional der  Energie  C  dieser  Kraftcentra,  proportional  der  Intensität 
•  des  Stromes  und  proportional  einer  Function  9,  welche  gleichzeitig  von 
der  relativen  Lage  des  Leiters  und  dieser  äusseren  Kraftmittelpunkte  im 
betrachteten  Augenblicke,  von  der  Art  der  Bewegung  und  von  dem 
Wege  v,dt  abhängt,  den  ein  willkürlich  gewähltes  Element  durchlaufen 
hat.  Man  hat  also,  wenn  man  überall  den  gemeinschaftlichen  Factor 
idt  weglässt: 

oder  F=.^4ll 
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Der  Factor  v  stellt  die  Geschwindigkeit  der  Verschiebung  in  einem 
gegebenen  Augenblick  dar,  man  sieht  also,  dass  die  elektromotorische 
Kraft  der  Indnction  proportional  der  Geschwindigkeit  der  Verschiebung 
nnd  proportional  dem  Ausdruck  G,ip  ist,  welcher  mnltiplicirt  mit  vdt 
die  elementare  Arbeit  der  äusseren  Kräfte  auf  einen  Leiter  darstellt, 
welcher  von  einem  Strome  durchlaufen  wird,  dessen  Intensität  gleich  der 
Einheit  ist. 

"Wenn  die  Elemente  des  Leiters  ihre  Lage  durch  ihren  gegensei- 
tigen Einfluss  ändern,  so  kann  man  die  elementare  Arbeit  ihrer  gegen- 
!^€itigen  Wirkungen  durch  i^.iff  ,v,dL,  darstellen,  wobei  ^  eine  ähnliche 
Function  wie  q>  ist. 
.ilso  ist 


woraus  sich: 


^  =  2A-F+i^ 


i.i^.v 


J 


ergiebt. 

Die  elektromotorische  Kraft  der  Induction  ist  in  diesem  Fall,  gleich- 
zeitig sowohl  der  Intensität  des  Stromes  als  der  Gesohwindigeit  der 
relativen  Bewegung  proportional. 

In  dem  allgemeinen  Falle,  dass  gleichzeitig  eine  Gestaltsänderung 
des  Leiters  und  eine  gesammte  od«r  theilweise  Verschiebung  desselben 
durch  den  Einfluss  äusserer  Kraftmittelpunkte  stattfindet,  ist  die  elek- 
tromotorische Kraft  der  Induction  die  Summe  aus  zwei  den  vorstehen- 
den ähnlichen  Ausdrücken. 

Anmerkung  22. 

lieber  die  vollständige  Umsetzung  der  Wärme  In  Arbelt 
durcli  die  elektromagnetisoben  Maschinen  (Joule). 

Betrachten  wir  eine  elektromagnetische  Maschine.  Wir  setzen  zuerst 
Toraus,  daas  nur  die  festen  Stücke  von  einem  Strome  durchflössen  wer- 
den, und  dass  die  beweglichen  Stücke  permanente  Magnete  sind  ^).  Neh- 
men wir  nun  an,  dass  eine  solche  Maschine  unter  dem  Einflüsse  eines  äus- 
seren Widerstandes  zu  einem  derartigen  Zustande  gelangt  wäre,  dass  die 
aufeinander  folgenden  Perioden  der  Rotation  identisch  sind;  diese  Be- 
dingung schliesst,  um  sich  genau  auszudrücken,  nicht  die  Gleichförmigkeit 
der  Bewegung  in  sich  ein,  aber  in  einer  gut  construirten  Maschine,  in  wel- 
cher die  Grosse  der  gegenseitigen  Wirkung  der  Magnete  und  Drahtrollen 
von  einem  Zeitpunkte  der  Rotation  zum  anderen  nur  wenig  variirt,  kann 


^)  Fromment  hat  oft  Maschinen  dieser  Art  construirt.  Die  Theorie  von  MaschineUi 
•i^ren  feste  Stücke  Magnete  nnd  deren  beweghche  Stücke  Draht  Windungen  sind,  weicht 
oitht  wesentlich  von  dieser  Auseinandersetzung  ab. 

Yerdet^Btthlmann,  Mechan.  Wftrmetheorie.  g 
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man  die  Drehung  als  wesentlich  gleichförmig  ansehen.  Nennt  man  F  die 
Geschwindigkeit  dieser  Rotation,  so  wird  die  elektromotonsche  Kraft  der 
Induction 

JBT.F. 
K  ist  ein  constanter  Coef&cient,  welcher  von  der  Stärke  der  beweglichen 
Magnete  und  der  Anordnung  der  Maschine  abhängig  ist.  Hieraus 
folgt,  dass  wenn  man  einfach  mit  A  die  Summe  der  elektromotorischen 
Kräfte,  mit  B  den  Widerstand  und  mit  i  die  Intensität  bezeichnet, 
unter  den  betrachteten  Bedingungen 

A'-K.V 


ist.  Die  der  Auflösung  eines  Aequivalentes  Metall  in  jedem  Elemente  ent- 
sprechende Wärme  ist  also: 

^  —  JT.  F. 

Im  Zustande  der  Ruhe  würde   sie  A  gewesen  sein.     Die  in  Arbeit  um- 

gesetzte  Wärme  ist  folglich  KV,     Das  Verhältniss  — —     dieser    beiden 

(xrössen  wächst  mit  der  Geschwindigkeit  und  nähert  sich  ins  Unbestimmte 
der  Einheit,  im  Verhältniss  als  die  elektromotorische  Kraft  A  —  K.V 
und  die  Intensität  der  Null  znstreben.  Werden  die  beweglichen  und 
die  festen  Theiie  der  Maschine  von  demselben  Strome  durchflössen,  so 
muss  die  elektromotorische  Kraft  der  Induction  durch  h  .  V  ,  i  ausge- 
drückt werden,  man  hat 

A  —  h.  F .  t 

*  = E 

oder 

A 


R  +  h  .V 

Die  Menge   der   in    der  Zeiteinheit   im  Leiterkreise    entbundenen 
Wärme  ist  also: 

(r  +  h  .  F •)'•■«  °*«'-  »•  ^  •  fÄf ' 

Während  der  Zeit  0,  die  znr  Auflösung  eines  Aequiyalentes  Metall 
in  jedem  Elemente  nöthig  ist,  ist  die  entbundene  Wärme  gleich 

d.h. 

A—^— 

B  +  h,  V 

weil  man  voraussetzt  (siehe  die  vorhergehende  Anmerkung),  dass  i  .  S 
gleich  der  Einheit  ist.  Im  Ruhezustande  war  diese  Menge  Ä.  Die  in 
Arbeit  umgesetzte  Wärme  ist  also: 
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•    Ä  +  Ä.F' 

deren  Yerhältniss  zu  Ä  sich  um  so  mehr  ins  Unbegrenzte  der  Einheit 
nähert,  je  mehr  V  wachst. 


Anmerkung  23. 

Bestimmung  des  meolianlsclieii  Aequivalentes  der  Wärme 
durch  elektromagnetlsclie  Masohinen  (Joule). 

Joule  Hess  durch  die  Einwirkung  eines  Gewichtes  einen  beweglichen 
Elektromagneten  zwischen  den  Polen  eines  festen  Elektromagnets  von 
grosser  Kraft    drehen.       Er    bestimmte    zuerst    das  Gewicht,    welches 
nöthig  war,  um   dem  Apparate   eine    constante  Geschwindigkeit    unter 
dem  Einflüsse  der  Reibung  zu  ertheilen ;  der  Strom  beider  Elektromagnete 
war  ofiPen.  Hierauf  wurde  der  Leitungsdraht  des  festen  Elektromagneten 
mit  einer  Batterie   in  Verbindung    gesetzt   und  der  Leitungsdraht  des 
beweglichen  Elektromagneten  wurde  mit  einem  dicken  kurzen  Draht  ge- 
schlossen, er  bestimmte  das  Gewicht,  welches  man  dem  ersten  zufügen 
musste,  um  dieselbe  constante  Geschwindigkeit  zu  erhalten  und  bestimmte 
die  im  beweglichen  Strome  entbundene  Wärme.     Dieser  letzte  Theil  der 
Versuche  scheint  viel  zu  wünschen  übrig  gelassen  zu  haben.      Der  be- 
wegliche Elektromagnet  befand  sich  im  Inneren  eines  mit  Wasser  ge- 
lten Glasgefasses,  und  die   Temperaturerhöhung  dieses  zusammenge- 
setzten Systems  beobachtete  man  nun  direct,  um  daraus  die  entbundene 
Wärme  abzuleiten.     Zwei  constante  Fehlerquellen  mussten  streben  diese 
Bestimmung  erheblich  unter  die  Wahrheit  herabzudrücken.      Zunächst 
ist  es  äusserst  zweifelhaft,    ob    sich  gleichzeitig  eine  gemeinschaftliche 
Temperatur  im  Wasser,  und  dem  weichen  Eisen  und  dem  mit  Seide  um- 
sponnenen Kupferdraht,    die    das    bewegliche  System  bilden,    herstellt. 
Ausserdem  begünstigt  die  längliche  Cylinderform   des  Systems  die  ab- 
kühlende Wirkung   der    Strahlung   und    der  Berührung    mit   der  Luft. 
Dieser  letzte  Einfluss  wird  ausserdem  noch  vermehrt  durch  die  drehenden 
Bewegungen.      Welche  Sorgfalt  man  auch  auf  die  Correotion  verwendet, 
es  ist  kaum  zu  vermeiden,  dass  man  die  durch  den  gegebenen  Arbeitsauf- 
wand entbundene  Wärme  zu  niedrig  schätzt,  und  folglich  für  das  mecha- 
insche  Aequivalent  der  Wärme  einen  zu  grossen  Werth  erhält.    Es  ist  also 
nicht  zu  erstaunen,  dass  der  Werth,  der  aus  diesen  Versuchen  abgeleitet 
wurde,  um  umgefahr  Vii  grösser  ist,  als  der  wahrscheinliche  Werth.     In 
einigen  besonderen  Versuchen  ist  die  Differenz  sogar  noch  stärker  gewesen. 
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Anmerkung  24. 

Ueber  die  Natur  der  elektromagnetischen  und  elektro- 
dynamisclien  Kräfte. 

Man  hat  uns  getadelt,  dass  wir  das  Princip  von  der  Unmöglichkeit 
eines  Perpetuum  mobile  als  eine  absolute  Wahrheit  an  die  Spitze  der 
Vorlesungen  gestellt  haben.  Es  wurde  gesagt,  wir  schienen  vergessen 
zu  haben,  dass  es  Naturkräfbe  gäbe,  nämlich  die  elektromagnetischen  und 
die  elektrodynamischen,  die  nicht  nur  von  der  Masse  und  den  Abständen 
abhingen,  dass  es  Kräfte  gäbe,  mit  deren  Hülfe  man  also  im  Stande  wäre, 
in  gewissen  Fällen  rotatorische  Bewegungen  hervorzubringen,  deren 
Geschwindigkeit  sich  ins  Unbestimmte  beschleunige.  Wir  haben  wohl 
eine  Zeit  lang  daran  gedacht,  diesen  Einwurf  in  der  zweiten  Vorlesung 
bei  Gelegenheit  der  elektromagnetischen  Maschinen  zu  besprechen,  aber 
schliesslich  schien  es  uns  doch  geeigneter,  aus  den  Erörterungen  dieses 
Einwandes  den  Gegenstand  einer  Anmerkung  zu  machen. 

Betrachten  wir  zuerst  die  elektromagnetischen  Kräfte.  Die  Erfah- 
rung lehrt,  dass  Magnete  auf  Ströme  wirken  und  umgekehrt;  alle  E£fecte 
dieser  Wirkungen  lassen  sich  auf  die  eines  Systemes  von  Kräften  zurück- 
fuhren, die  an  den  verschiedenen  Elementen  des  Stromes  anfassen,  die 
aber  nicht  nur  von  den  Abständen,  sondern  auch  von  gewissen  Winkeln 
abhängen  und  die  nicht  nach  den  geraden  Verbindungslinien  dieser 
Stromelemente  und  der  magnetischen  Centra  gerichtet  sind. 

Für  einen  geschlossenen  Strom  von  unveränderlicher  Gestalt  kann 
dieses  System  von  Kräften  durch  ein  äquivalentes  ersetzt  werden,  wel- 
ches dem  Anscheine  nach  ganz  verschieden  von  den  vorigen  ist,  und  aus 
Kräften  besteht,  die  den  gewöhnlichen  Bedingungen  der  Wirkungsweise 
der  Naturkräfte  genügen ;  in  diesem  Falle  verschwindet  die  Schwierigkeit 
somit  von  selbst.  Diese  Substitution  ist  jedoch  nicht  mehr  möglich, 
wenn  der  Strom  nicht  geschlossen  ist,  oder  um  sich  strenger  auszu- 
drücken, wenn  der  vom  Strome  durchlaufene  geschlossene  Leiter  aus 
mehreren  von  pinander  unabhängigen  Stücken  zusammengesetzt  ist.  Die 
Bewegung  jedes  dieser  Theile  rührt  einzig  von  Kräften  her,  welche  auf 
seine  verschiedenen  Elemente  wirken,  und  es  ist  vollkommen  wahr,  dass 
diese  Bewegung  unter  gewissen  Bedingungen  eine  Rotation  ist,  die  sich 
ohne  den  Einfluss  der  Reibung  des  Luftwiderstandes  und  ähnlicher  Ur- 
sachen ins  Unendliche  beschleunigen  würde. 

Ampere  hat  wiederholt  und  fest  darauf  bestanden,  dass  es  sich  um 
eine  wirkliche  Ausnahme  von  den  allgemeinen  Gesetzen  der  Mechanik 
handele;  es  giebt  keine  Abhandlung  oder  keine  Auseinandersetzung  von 
einiger  Vollständigkeit  über  den  Elektromagnetismus,  worin  dieselbe 
nicht  beleuchtet  würde;  es  giebt  selbst  keine  elementaren  Darstellongen, 
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lü  welchen  die  Thatsache  der  unendlich  beschleunigten  Rotation  nicht  auf 
melirere  Weisen  durch  das  Experiment  yeranschaulicht  würde.  Aber  man 
taoscht  sich  erheblich  und  macht  sich  von  den  Erscheinungen  eine  höchst 
onyollkommene  Vorstellung,  wenn  man  in  dieser  scheinbaren  Ausnahme 
etwas  Wirkliches  sehen  will.  Wir  wollen  einen  der  einfachsten  Versuche 
dieeer  Art  betrachten,  der  sich  regelmässig  in  den  Cursen  aller  Stufen 
des  Physikunterrichtes  wieder  findet.  Eiii  kleiner  geradliniger  horizon- 
taler Strom  dreht  sich  um  eine  vertikale,  durch  eines  seiner  Enden 
geführte  Axe,  durch  die  Wirkung  eines  yertikalen  Magneten,  der  sich 
in  der  Yerlfingerung  dieser  Axe  befindet. 

Es  bedarf  keiner  grossen  Aufmerksamkeit  um  zu  bemerken,  dass 
am  Ende  jeder  Umdrehung  die  Umdrehungsgeschwindigkeit  etwas  grösser 
als  zu  Anfang  ist,  wenigstens  so  lange,  als  das  mit  den  Widerständen, 
die  sich  der  Bewegung  entgegensetzen,  yerträgliche  Maximum  noch  nicht 
erreicht  ist.  Das  Perpetuum  mobile  scheint  also  hergestellt  zu  sein,  da 
am  Ende  und  zu  Anfang  jeder  Umdrehung  die  Stellung  des  Stromes  und 
des  Magneten  dieselbe  ist.  Aber  schliesst  diese  Uebereinstimmung  der 
Stellung  wirklich  auch  in  sich  ein,  dass  in  dem  gesammten  Systeme  auf 
einander  wirkender  Eöi'per  nichts  geändert  sei?  Dieses  System  besteht 
nicht  hloss  aus  dem  Strom  und  dem  beweglichen  Magnete,  zu  ihm  gehören 
auch  die  Kette,  die  den  elektrischen  Strom  in  Bewegung  setzt,  und  die 
Leiter,  welche  die  Kette  mit  beiden  Enden  des  beweglichen  Stromes 
rerhinden.  Wir  wollen  nicht  von  den  besonderen  Erscheinungen  reden, 
die  an  den  Berührungspunkten  der  festen  und  beweglichen  Theile  statt- 
finden; die  Kette  ist  der  Sitz  unaufhörlicher  Umsetzung  chemischer  Wir- 
kungen, wenn  diese  yon  einem  Hydroelemente  gebildet  wird;  es  wird 
fortdauernd  Wärme  absorbirt,  wenn  der  elektromotorische  Apparat  durch 
ein  Thermoelement  gebildet  wird.  Ist  es  also  erstaunlich,  dass  diese 
Transformationen  ein  fortdauerndes  Anwachsen  der  Botationsgeschwindig- 
keit  eines  beweglichen  Drahtes  zur  Folge  haben?  Der  wirkliche  Mecha- 
nismus, durch  den  diese  bemerkenswerthe  Erscheinung  hervorgebracht 
wird,  ist  uns  noch  verborgen,  aber  Nichts  nöthigt  uns  zuzugeben,  dass 
die  Wirkung  der  wahren  Elementarkräfke  sich  den  allgemeinen  Wir- 
kongsgesetzen  der  Naturkräfte  entziehen.  Die  vorausgesetzten  Elementar- 
krafte,  auf  welche  man  nothwendiger  Weise  geführt  wird,  wenn  man  sich 
darauf  beschränkt,  den  Magnet  und  den  beweglichen  Strom  zu  betrachten, 
sind  Functionen  der  Winkel  und  senkrecht  zu  der  Ebene  gerichtet,  die 
den  Magneten  und  den  Strom  in  sich  schliesst;  diese  Kräfte  sind  aber 
nickt  im  Entferntesten  Analoga  zu  den  Elementarkräften,  aus  welchen 
die  Bewegung  der  Sterne  oder  der  Fall  schwerer  Körper  folgt,  es  sind 
rein  mathematische  Symbole,  die  nicht  die  Wirklichkeit,  sondern  einfach 
die  letzte  Stufe  darstellen,  bis  zu  der  bis  jetzt  die  Analyse  der  Erschei- 
nungen hat  geführt  werden  können.  Man  kann  das  Nämliche  von  den 
elektrodynamischen  Kräften  und  von  der  berühmten  Formel  sagen,  durch 
welche  Ampöre  das  dargestellt  hat,  was  er  die  gegenseitige  Wirkung 
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sweier  Stromelemente  nennt.  Diese  Formel  ist  ein  experimentelles  Ge- 
setz,  das  in  der  unbegrenzten  Fruchtbarkeit  seiner  Folgerungen  zwar 
die  möglichste  Verschiedenheit  der  Erscheinungen  erschöpft,  welche  jedoch 
ausserhalb  des  Kreises  von  Erscheinungen,  deren  allgemeines  Band  sie 
ist,  keine  Realität  besitzt.  Wäre  es  z.  B.  möglich,  zwei  Stromelemente 
unabhängig  yon^  jedem  Volt  ansehen  Stromkreise  in  den  physikalischeo 
Zustand  zu  versetzen,  in  welchem  sie  sich  befinden,  wenn  sie  wirklich 
Theile  eines  solchen  Kreises  bilden,  so  beweist  Nichts,  dass  sie  sich  in 
Uebereinstimmung  mit  den  Ampere' sehen  Gesetzen  einander  nähern 
oder  Yon  einander  entfernen  müssten.  Das  Einzige,  was  man  versichern 
kann,  ist,  dass  diese  Gesetze  die  Erscheinungen  in  allen  den  Fällen  dar- 
stellen, welche  den  Versuchen  wirklich  zugänglich  sind.  Man  kann 
in  denselben  nur  die  Uebersetzung  des  geheimnissvollen  Mechanismus 
sehen,  durch  den  die  Erscheinungen  hervorgebracht  werden,  und 
Nichts  hindert  zuzugeben,  dass  die  wirklichen  Kräfte,  die  in  diesem 
Mechanismus  im  Spiele  sind,  einfache  Functionen  der  Abstände  und  nach 
den  gegenseitigen  Verbindungslinien  der  auf  einander  wirkenden  Punkte 
gerichtet  sind. 

Dies  war  übrigens  auch  Amp^re's  eigene  Anschauung  über  seine 
Entdeckungen.  Wenn  er  dieselben  selten  erwähnt,  zuweilen  sogar 
scheinbar  für  einen  entgegengesetzten  Gedanken  aufgegeben  hat,  so  ist 
dies  nur  geschehen,  um  die  wissenschaftlichen  Ansichten  seiner  Zeit- 
genossen nicht  zu  sehr  zu  verletzen,  da  diese  ohnehin  Mühe  genug  hatten, 
seine  Versuche  anzuerkennen  und  da  dieselben  seine  Hypothesen  ohne 
Prüfung  verworfen  haben  würden.  Aber  in  den  Anmerkungen,  die  er 
der  Gesammtdarstellung  seiner  Theorie  zugefügt  hat  (gelesen  in  der 
öffentlichen  Sitzung  der  Akademie  vom  8.  April  1822),  hat  er  sich  in 
einer  Weise  ausgedrückt,  die  keinen  Zweifel  über  seine  innere  lieber* 
Zeugung  bestehen  lässt. 

„Ich  bemerkte,"  sagt  er,  „1.  dass  die  Anziehungen  und  Abstossun- 
gen,  deren  Vorhandensein  zwischen  Theilen  der  Leit«rdrähte  ich  erkannt 
hatte,  nicht  auf  dieselbe  Weise,  wie  die  der  gewöhnlichen  Elektricität 
durch  ungleiche  Vertheilung  der  beiden  Fluida,  die  sich  gegenseitig  an- 
ziehen, und  von  welchen  jedes  Theile  des  Fluidums  der  gleichen  Art 
abstösst,  entstanden  sein  konnten,  da  alle  bisjetzt  bekannten  Eigenschaften 
der  Leiterdrähte  zeigen,  dass  weder  die  eine  noch  die  andere  der  beiden 
Flüssigkeiten  sich  in  grösserer  Menge  in  einem  Körper  finden,,  wenn  der- 
selbe als  Leiter  des  elektrischen  Stromes  dient,  als  wenn  derselbe  Körper 
sich  im  natürlichen  Zustande  befindet  ^). 


')  Man  weiss  jetzt,  dass  auf  der  Oberfläche  von  Leitern,  in  welchen  ein  Strom 
fliesst,  freie  Elektricität  vorhanden  ist;  die  Vertheilung  dieser  Elektricität  ist  aber 
eine  derartige,  dass  dieselbe  über  die  elektrodynamischen  Erscheinun^^en  durchaus  keinen 
Aufschluss  giebt.  Ausserdem  würde  man  auch  durch  Zusammensetzung  von  Krift^n, 
die  nur  Functionen  des  Abstandes  sind,  nie  Resultanten  erhalten,  welche  Functionen 
von  Winkeln  sind.  y. 
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2.  Ich  bemerkte,  dass  es  schwierig  ist ,  hieraus  nicht  zu  schliessen, 
d«s8  diese  Anziehungen  and  Abstossongen  wohl  durch  die  äusserst  raschen 
Bewegungen  der  beiden  elektrischen  Fluida  heryorgebracht  sein  können, 
welche  die  Leiter  durch  eine  Folge  Ton  fast  momenten  Zerlegungen  und 
Zosammensetzungen  in  entgegengesetzter  Richtung  durchlaufen,  eine 
Bewegung,  welche  seit  Volta  von  allen  Physikern  angenommen  wird, 
welche  die  durch  diesen  berühmten  Gelehrten  gegebene  Theorie  des 
Ton  ilun  construirten  bewundernswürdigen  Instrumentes  für  zulässig 
halten. 

3.  Schreibt  man  die  Anziehungen  und  Abstossungen  der  Leiterdrähte 
dieser  Ursache  zu,  so  kann  man,  wenn  man  die  gewöhnlichen  elektrischen 
Erscheinungen  in  üblicher  Weise  erklärt,  nicht  vermeiden ,  ferner  zuzu* 
geben,  dass  die  Bewegungen  der  beiden  Elektricitäten  in  den  Drähten 
nch  rond  herum  in  dem  neutralen  Fluidum ,  das  aus  ihrer  Vereinigung 
entsteht  und  mit  dem  nothwendiger  Weise  der  ganze  Kaum  erfüllt  sein 
mnss,  fortpflanzen,  so  dass,  wenn  die  auf  diese  Weise  im  umgebenden 
Mittel  durch  zwei  kleine  Stromtheile  hervorgebrachten  Bewegungen  sich 
gegenseitig  begünstigen,  hieraus  ein  Streben  folgt,  sich  gegenseitig  zu 
nähern,  was  in  der  That  der  Fall  ist,  wenn  man  sie  sich  anziehen  sieht, 
ond  dass,  wenn  die  beiden  Bewegungen  sich  entgegengesetzt  sind,  die 
beiden  Stromtheile  sich  von  einander  zu  entfernen  streben,  wie  der  Ver- 
koch es  ebenfalls  zeigt. 

4.  Betrachtet  man  diese  Anziehungen  und  Abstossungen,  von  wel- 
chen hier  die  Rede  ist,  als  wirklich  durch  diese  Ursachen  hervorge- 
bracht, so  ist  das  Gesetz,  dass  ein  kleiner  Theil  des  elektrischen  Stro- 
mes durch  zwei  andere  ersetzt  werden  kann,  die  zu  ihm  in  demselben 
Verhältnisse  stehen,  wie  zwei  Kräfte  zu  ihrer  Resultante,  eine  nothwendige 
Folge  dieser  Voraussetzung,  da  Geschwindigkeiten  sich  wie  Kräfte  zu- 
sammensetzen und  da  die  Bewegung,  welche  der  nach  Grösse  und  Rich- 
timg durch  die  Resultante  dargestellte  kleine  Theil  eines  Stromes  dem 
Fldidam  mittheilt,  welches  den  Raum  erfüllt,  nothwendiger  Weise  gleich 
derjenigen  ist,  welche  in  demselben  Fluidum  durch  die  Vereinigung  der 
beiden  kleinen  Stromtheile,  die  auf  dieselbe  Weise  durch  die  beiden  Com- 
ponenten  dargestellt  werden,  hervorgebracht  werden  würde. 

Zn  der  Zeit,  als  ich  mich  mit  diesen  Ideen  beschäftigte,  theilte  mir 
HerrFresnel  seine  schönen  Untersuchungen  über  das  Licht  mit,  aus 
welchen  er  die  Gesetze  abgeleitet  hat,  welche  alle  Verhältnisse  bei  opti- 
«Jhen  Erscheinungen  bestimmen. 

Ich  war  erstaunt  über  die  Uebereinstimmung,  welche  zwischen  den 
Betrachtungen  bestand,  auf  die  er  sich  stützt,  und  zwischen  denjenigen, 
auf  die  ich  durch  die  elektrodynamischen  Anziehungen  und  Abstossungen 
gefuhrt  worden  war. 

Er  zeigte  aus  der  Uebereinstimmung  dieser  Erscheinungen,  dass  das 
^  ganzen  Raum  vertheilte  Fluidum,  welches  nichts  als  das  Ergebniss 
'ler  Vereinigung  der  beiden  Elektricitäten  sein  konnte,  nahezu  incom- 
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presBibel  sein  müsse,  durch  alle  Körper  bindurchgehe,  ähnlich  wie  ein 
Oas  dm'ch  ein  Netz,  und  dass  die  in  diesem  Flaidom  erregten  Bewe- 
gungen sich  durch  eine  Art  yon  Reibung  fortpflanzen  müssten,  welche 
die  in  Bewegung  begrifiPenen  Schichten  an  denjenigen  erfahren,  die  sich 
noch  in  Ruhe  befinden.  Danach  wäre  es  natürlich  zu  denken,  dass  der 
in  einem  Leitungsdrahte  fliessende  elektrische  Strom  das  umgebende 
neutrale  Fluidum  an  seiner  Bewegung  Antheil  nehmen  Hesse  und  sich 
theilweise  an  demselben  riebe,  so  dass  eine  Reaction  dieses  Fluidums  auf 
den  Strom  veranlasst  würde.  Diese  Rückwirkung  könnte  so  lange  kein 
Streben  zu  einer  Verschiebung  des  Drahtes  hervorbringen,  als  die  Diffe- 
renz der  Geschwindigkeiten  auf  allen  Seiten  des  Drahtes  dieselbe  wäre. 
Es  würde  aber  ein  Streben  entstehen  den  Draht  zu  bewegen,  sobald  noch 
ein  zweiter  Strom  vorhanden  wäre,  und  zwar  entweder  nach  der  Seite, 
auf  welcher  diese  Gesohwindigkeitsdiflerenz  und  folglich  die  Reaction  ge- 
ringer wäre,  d.  h.  nach  der  Seite,  auf  welcher  ein  anderer  elektrischer 
Strom  strebt  das  Fluidum  in  demselben  Sinne  zu  bewegen  oder  nach  der 
entgegengesetzten  Seite,  auf  welcher  diese  Differenz  grösser  wäre,  weil 
sich  daselbst  ein  anderer  elektrischer  Strom  befindet,  welcher  strebt,  das- 
selbe Fluidum  in  entgegengesetztem  Sinne  zu  bewegen,  je  nachdem  die 
beiden  auf  einander  wirkenden  Ströme  in  demselben  Sinne  oder  nach  ent- 
gegengesetzter Richtung  verlaufen. 

Diese  Betrachtungen  machen  allerdings  die  Anziehung  zwischen 
gleichgerichteten  und  die  Abstossung  zwischen  entgegengesetzt  gerichte- 
ten Strömen,  entsprechend  den  Ergebnissen  der  Erfahrung  verständlich, 
aber  ich  habe  mir  niemals  verhehlt,  dass  dieselben,  da  es  nicht  möglich 
«ist,  alle  Wirkungen  der  Bewegungen  des  Fluidums  zu  berechnen,  zu  all- 
gemein sind,  um  als  Grundlage  für  ein  Gesetz  zu  dienen,  dessen  Richtig- 
keit durch  directe  und  genaue  Versuche  bestätigt  werden  konnte.  Dies 
ist  der  Grund,  warum  ich  mich  darauf  beschränkt  habe,  dasselbe  lediglich 
als  eine  auf  Beobachtung  gegründete  Thatsache  darzustellen.*' 

Soweit  Ampere.  Es  ist  interessant,  zu  sehen,  wie  der  berühmt« 
Verfasser  der  Abhandlung:  „Theorie  des  phenomenes  ^lectrodynamiques", 
hinter  dem  von  ihm  gelösten  Probleme  noch  eine  andere  tiefere  und 
schwierigere  Aufgabe  erkannte,  deren  strenge  Lösung  er  der  Zukunft 
überliess  ^). 


^)  Die  vollstÄndige  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  in  nenesier  Zeit  von  Helmholtz 
in  der  Abhandlang:  „üeber  die  Bewegungsgleichungen  der  Elektricitat  für  ruhende, 
leitende  Körper",  Grelle 's  Journal  Bd.  71,  S.  57  und  von  Carl  Neumann  in  dessen 
Werk:  Theorie  der  elektrischen  Kräfte.  1873,  versucht  worden.  R. 
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Anmerkung  25. 

Die  elektpolytische  Gonvection. 

Wenn  ein  Strom  gezwangen  ist,  eine  WaBserzersetzung  berbeizu- 
fahren,  so  muss  das  chemische  Wärmeäquivalent  derselben  Yon  dem 
Wärmeäqniyalente  der  elektrolytischen  Processe  in  der  treibenden  gal- 
vanischen Batterie  abgezogen  werden.  Da  nun  für  Auflösung  eines 
A<;qmTalent«s  Metall  in  jedem  Elemente  der  Kette  ein  Aequivalent  Wasser 
im  Voltameter  zersetzt  wird,  so  kann,  wie  schon  oben  auseinandergesetzt 
wurde,  eine  Wasserzersetzung  nur  dann  zu  Stande  kommen,  wenn  die 
elektrolytischen  Processe  in  der  Batterie  zusammen  mehr  Wärme  zu  ent- 
wickeln im  Stande  wären,  als  man  durch  Wiedervereinigung  der  iih 
Toltameter  entwickelten  Menge  Ejiallgas  Wärme  erzeugen  könnte.  Es 
sind  ungefähr  l'/4  DanieU^scher  Elemente  nöthig^),  um  eine  dauernde 
Wasserzersetzung  herbeizuführen. 

Mit  einem  DanielPschen  Elemente  wird  also  keine  Wasserzersetzung 
möglich  sein. 

Die  Verhältnisse  gestalten  sich  wesentlich  anders,  wenn  beide  Elek- 
troden und  die  Flüssigkeit  des  Voltameters  vollkommen  mit  Wasserstoff 
oder  vollkommen  mit  Sauerstoff  gesättigt  sind. 

Dann  besteht  eine  Uebertragung  der  Elektricität  von  einer  Elek- 
trode zur  anderen,  entweder  durch  eine  nicht  elektrolytische  Leitung  des 
Wassers  (ähnlich  wie  dieselbe  auch  am  Eise  wahrgenommen  worden  ist) 
oder  durch  einen  Vorgang,  den  Helmholtz  mit  dem  Namen  elektro- 
Ijtische  Gonvection  belegt  hat.  Dieser  eigenthümliche  Process  besteht 
darin,  dass  allerdings  unter  solchen  Verhältnissen  eine  elektrolytische 
Zersetzung  des  Wassers  und  eine  Abscheidung  von  Wasserstoff  und 
Sauerstoff  entstehen  kann.  Ist  nämlich  z.  B.  das  Voltameter  mit  Wasser- 
stoff vollkommen  gesättigt,  so  verbindet  sich  der  Sauerstoff  bei  seiner 
Entwickelung  sofoi't  mit  dem.  auf  der  Oberfläche  des  Platins  condensirten 
Wasserstoffe.  Dann  wird  die  negative  Arbeit  der  Wasserzersetzung 
durch  die  positive  Arbeit  der  Wasserbildung  an  der  einen  Elektrode 
compensirt.  Es  ist  in  diesem  Falle  die  Wasserzersetzung  mit  keiner 
wesentlichen  Wärmeconsumption  verbunden.  Das  Ergebniss  eines  sol- 
chen Processes  ist  also:  dass  sich  an  der  einen  Elektrode  mehr  und  an 
der  anderen  entsprechend  weniger  Wasserstoff  findet;  der  ganze  Vorgang 
beschränkt  sich  alsdann  auf  eine  andere  Vertheilung  des  in  der  Flüssig- 
keit aufgelösten  Gases. 

So  fand  z.  B.  Helmholtz,  dass  ein  Strom,  welcher  in  24  Stunden 
60  Milligramm  Silber  abzuscheiden  oder  aufzulösen  im  Stande  ist,  einen 
Tag  lang  ohne  Verminderung  seiner  Stärke  durch  ein  solches  mit  Wasser^ 

^)  Thomeon,  On  the  Mechanical  Theory  of  Electrolysis.  Phil.  Mag.  1851,  be- 
rechnete diese  Grosse  zu  1,318  Daniell. 
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Stoff  gesättigtes  Voltameter  gehen  konnte,  ohne  mehr  als  eine  eben  merk- 
liche Polarisation  hervorzumfen. 

Namentlich  unter  sehr  niedrigem  Drucke  schied  sich  bei  rascherer 
Wasserstoffentwickelung  der  Wasserstoff  gasförmig  aus. 

Es  konnte  an  einem  solchen  mit  Wasserstoffgas  beladenen  Platin- 
plattenpaare eines  Yoltameters  durch  ein  Danieirsches  Element  Torüber- 
gehend  eine  Wasserstoffentwickelung  hervorgerufen  werden. 

Diese  Erscheinung  ist  schon  früher  von  Poggendorff  bemerkt 
worden;  sie  findet  durch  Helmholtz's  Versuche  ihre  Erklärung  und 
steht,  wie  man  sieht,  nicht  im  Widerspruch  mit  dem  Grundgesetze  der 
Aequivalenz.  "  R. 

Anmerkung  26. 

Ueber  die  Polarisation  der  Elektroden. 

Man  kann  mit  Hilfe  derselben  mechanischen  Betrachtung  die  Noth- 
wendigkeit  eines  anderen  Phänomens  ableiten,  nämlich  die  Erscheinung 
der  Polarisation  der  Elektroden. 

Wenn  der  Leiterkreis  des  Elementes  einer  Kette  vollkommen  metal- 
lisch ist  und  unbeweglich  bleibt,  so  stellt  die  in  einer  gegebenen  Zeit 
entbundene  Wärme  die  gesammte  Arbeit  der  chemischen  Kräfte  dar. 
Wenn  der  Leiterkreis  ausserdem  eine  zersetzbare  Flüssigkeit  enthält,  80 
muss  die  durch  dieselbe  Menge  chemischer  Wirkungen  im  Elemente  ent- 
bundene Wärme  geringer  sein,  da  sie  nur  der  Ueberschuss  der  positiven 
Arbeit,  die  im  Vol tauschen  Elemente  stattfindet,  über  die  negative  Ar- 
beit darstellt,  die  im  Zersetzungsapparate  stattfindet.  Es  ist  also  nöthig, 
dass  diese  Wärmemenge  geringer  als  diejenige  sei,  welche  man  erhielte, 
wenn  man  diese  Flüssigkeit  durch  einen  metallischen  Leiter  von  dem- 
selben Widerstand  ersetzte;  das  kann  aber  nur  dann  der  Fall  sein,  wenn 
die  Flüssigkeit  die  Stromintensität  noch  auf  eine  andere  Weise  ändert, 
als  durch  die  Einführung  ihres  Widerstandes. 

Da  man  nun  weiss,  dass  es  keine  anderen  Mittel  giebt,  um  die  In- 
tensität eines  Stromes  zu  vermindern,  als  dass  man  den  Widerstand  des 
Leiters  wachsen  lässt  oder  dass  man  die  elektromotorische  Elraft  ver- 
mindert, so  sieht  man,  dass  die  Einführung  einer  sich  zersetzenden 
Flüssigkeit  eine  Verminderung  der  gesammten  elektromotorischen  Kraft, 
d.h.  die  Entwickelung  einer  elektromotorischen  Gegenkraft  zur  unmittel- 
baren und  nothwendigen  Folge  haben  muss. 

Darauf  aber  beruht  gerade  die  Polarisation  der  Elektroden.  In 
Folge  dieser  Polarisation  reducirt  sich  der  Strom  eines  einzigen  Ele- 
ments der  gewöhnlichen  Kette  durch  Einführung  eines  Voltameters  mit 
gesäuertem  Wasser  auf  Null  und  deshalb  ist  die  Zersetzung  des  Wassers 
unter  diesen  Umständen  unmöglich.  Wenn  die  Flüssigkeit,  während  sie 
sich  zersetzt,  durch   die  Einwirkung  eines  der  chemischen   Elemente, 
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wekhe  durch  die  Zersetzung  entstehen,  anf  die  entsprechende  Elektrode 
wieder  gebildet  wird,  so  ist  die  Arbeit'  der  chemischen  Kräfte  wirklich 
Noll  and  man  weiss,  dass  alsdann  auch  keine  Polarisation  eintritt. 


Anmerkung  27. 

üeber  die  Auflösung  des  Zinks  in  verdünnten  Säuren. 

Man  hat  schon  seit  langer  Zeit  bemerkt,  dass  wenn  käufliches  Zink 
in  gesäuertem  Wasser  aufgelöst  wird,  die  Entwickelung  des  WasserstofiEes 
nicht  an  allen  Punkten  des  Metalles,  sondern  vorzugsweise  an  bestimm- 
ten Punkten  stattfindet ,  die  sich  yon  den  anderen  zu  unterscheiden 
scheinen. 

De  la  Bive  hat  erkannt,  dass  auf  destillirtem  Zink  diese  Punkte 
riel  seltener  sind  und  da^s  die  Wasserstoffentwickelung  viel  langsamer 
Tor  sich  geht,  als  bei  Anwendung  gewöhnlichen  Zinkes?  Endlich  hat 
Alm  ei  da  gefunden,  nachdem  es  ihm  gelungen  war,  auf  galvanischem 
Wege  vollkommen  reines  Zink  darzustellen,  dass  dieses  Metall  vollkom- 
men der  Einwirkung  der  verdünnten  'Schwefelsäure  widersteht.  In  bei- 
den Fällen  nahm  das  reine  Zink  die  Eigenschaft  des  gewöhnlichen  wieder 
an,  wenn  man  ihm  irgend  welche  fremde  Metalle  zufügte,  so  dass  mit 
der  Säure  eine  Oberfläche  von  ungleicher  Beschaffenheit  in  Berüh- 
ning  war. 

Anmerkung  28. 

üeber  die  Anwendung  der  Messung  der  elektromoto- 
risclien  Kräfte  auf  thermoclienaisohe  Untersuchungen. 

Es  ist  im  Anfange  der  Anmerkung  22  gesagt  worden,  dass  die  in 
einer  gegebenen  Zeit  durch  einen  Strom  in  seinem  gesammten  Leiter- 
kreise  entwickelte  Wärme  proportional  dem  Producte  aus  der  Intensität 
mit  der  Summe  der  elektromotorischen  Kräfte  ist.  Betrachtet  man  ver- 
Bchiedene  Stromkreise,  von  denen  jeder  nur  aus  einem  einzigen  Elemente 
nnd  metallischen  Leitern  besteht,  so  müssen  sich  also  die  in  der  Zeit- 
einheit in  diesen  verschiedenen  Stromkreisen  entbundenen  Wärmemengen 
nnter  einander  wie  die  Producte  aus  der  Intensität  und  den  elektromo- 
torischen Ej-äften  verhalten,  die  jedem  Elemente  zugehören.  Da  aber 
die  Intensität  proportional  der  Anzahl  (Ganzer  oder  Bruchtheilen)  von 
Aequivalenten  Metall  ist,  die  im  Elemente  aufgelöst  worden  sind,  so  folgt 
daraus,  dass  die  Wärmemenge,  welche  durch  Auflösung  eines  Aequiva- 
lentes  Metall  in  den  verschiedenen  Elementen  entwickelt  worden  sind, 
Bich  einfach  wie  die  elektromotorischen  Kräfte  selbst  verhalten  müssen, 
^n  kann  also  die   calorimetrischen  Messungen    durch  Messungen  der 
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elektromotorischen  Ki*äfte  ersetzen,  vorausgesetzt,  dass  man  in  einem 
einzigen  Falle  durch  direote  Versuche  die  Menge  der  entwickelten  Wärme 
und  die  entsprechende  elektromotorische  Kraft  kennt. 

Der  praktische  Vorzug  dieser  Methode  ist  augenscheinlich;  die  An- 
wendung derselben  ist  jedoch  mit  einigen  Schwierigkeiten  verknüpft. 
In  allen  denjenigen  Fällen,  in  welchen  die  chemische  Wirkung,  durch 
welche  die  Strombildung  veranlasst  wird,  von  einer  Gasentwickelung  be- 
gleitet ist,  ist  die  elektromotorische  Kraft;  mit  der  Intensität  des  Stromes 
veränderlich;  aber  durch  locale  Wärmeerscheinungen,  die  an  denjenigen 
Punkten  stattfinden,  an  welchen  eich  das  Gas  entwickelt,  kann  der  Fall 
eintreten,  dass  die  Gesammtwärmeproduction  constant  bleibt.  Man  kann 
also  nicht  ohne  Weiteres  von  einer  Proportionalität  zwischen  den  beiden 
Grössen  reden.  Mehrere  B/Bobachtnngsreihen,  die  mit  Sorgfalt  und  Ge- 
schicklichkeit ausgeführt  waren,  haben,  da  bei  denselben  diesen  Umstän- 
den nicht  Rechnung  getragen  worden  war,  den  grössten  Theil  ihres 
Werthes  verloren. 

Anmerkung  29. 

Der  Einfluss,  den  die  Reibung  des  Blutes  in  den  Gelassen 
auf  die  tliierisohe  Wärme  hat. 

Die  obigen  Betrachtungen  bleiben  richtig  trotz  der  Bewegungen, 
die  im  Inneren  des  Organismus  stattfinden  und  trotz  der  Widerstände, 
die  diesen  begegnen.  Man  hat  keine  Ursache,  dem  Theil  dieser  Wider- 
stände Rechnung  zu  tragen,  welcher  von  der  Wirkung  äusserer  Kräfte, 
z.  B.  von  der  Schwere,  herrührt,  so  lange  als  keine  Verschiebung  des  Schwer- 
punktes des  Körpers  stattfindet.  Die  innere  Circulation  der  Flüssigkeit, 
die  Muskelbewegungen,  welche  diese  veranlassen,  die  elastischen  Gegen- 
wirkungen der  Gefösse,  in  denen  sie  sich  vollzieht,  können  keine  Arbeit  der 
Schwere  zur  Folge  haben. 

Was  die  inneren  Widerstände  betrifft,  so  sind  dies  Reibungen,  welche 
genau  ebenso  viel  Wärme  entbinden,  als  die  Muskelkraft  solche  consu- 
miren  muss,  durch  welche  die  Bewegung  der  Flüssigkeiten,  trotz  der 
Wirkung  der  Reibung,  unterhalten  wird.  Man  sieht  hieraus,  wie  thöricht 
die  Frage  nach  dem  Einflüsse  der  Reibung  des  Blutes  in  den  Gefassen 
auf  die  Eigenwärme  der  Thiere  ist,  die  einige  Physiologen  gestellt  haben. 
Um  diese  Reibung  zu  überwinden,  ist  die  Thätigkeit  des  Herzens  nöthig; 
damit  diese  Thätigkeit  erhalten  bleibt,  muss  für  diesen  Zweck  ein  Theil 
der  Wärme  aufgewendet  werden,  welche  durch  den  Verbrennungsprocess 
im  Inneren  des  Organismus  erzeugt  wird.  Dieser  Verlust  an  Wärme 
wird  jedoch  durch  die  Wärme  vollkommen  wieder  ersetzt,  welche  die 
Reibung  des  Blutes  im  gesammten  Gefässsysteme  erzeugt.  Es  findet  also 
nur  eine  andere  Vertheilung  der  Wärme  statt,  ihre  Gesammtmenge  bleibt 
volUcommen  unverändert. 
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So  lange  als  das  betrachtete  Thier  sich  in  Ruhe  befindet,  ist  man 
ak)  ganz  berechtigt,  diese  Gesammtwärmemenge  lediglich  mit  der  Snmme 
der  chemischen  Wirkungen  zu  vergleichen,  ans  welchen  der  Athmangs- 
procesB  besteht  ^). 


Anmerkung  30. 

üeber  die  Vegetationen,  die  ohne  den  Einfluss  des  Lichtes 
vor  sich  gehen. 

Wenn  höhere  Pflanzen  dem  Einflösse  des  Lichtes  entzogen  werden, 
können  zwei  Fälle  eintreten;  entweder  dieselben  verhalten  sich  wie  un- 
belebte Körper,  absorbiren  also  Sauerstoff  der  Luft  und  lassen  durch 
ihren  Organismus  Wasser  und  Kohlensäure,  die  aus  dem  Boden  stammen, 
kindurchfiltriren,  alsdann  bleichen  sie,  und  wenn  auch  manchmal  ihre 
Dimensionen  zunehmen,  so  scheint  doch  das  Verhältniss  der  brennbaren 
Substanzen,  die  sie  enthalten,  sich  eher  zu  vermindern,  als  grösser  zu 
werden;  oder  aber  es  wird  ein  Theil  ihres  Gewebes  durch  mehr  oder 
minder  rasche  Oxydation  zerstört  und  erleidet  tiefgehende  Veränderungen, 
welche  jedoch  nicht  das  Eingreifen  irgend  welcher  äusseren  Kräfte  for- 
dern; dieselben  können  als  Oxydationen  angesehen  werden,  welche  durch 
die  natürliche  Thätigkeit  der  Affinitäten  hervorgebracht  werden;  das 
letztere  findet  z.  B.  bei  der  Keimung  eines  Samenkornes  statt. 

£b  fragt  sich  nun,  ob  es  sich  bei  den  niederen  Pflanzen,  deren  Le- 
ben Tom  Einflüsse  des  Lichtes  fast  absolut  unabhängig  ist,  ebenso  yer- 
bält;  oder  wenn  dies  nicht  der  Fall  ist,  auf  welche  'Weise  für  solche 
Pflanzenarten  dieser  Einfluss  ersetzt  wird,  und  wie  es  möglich  ist,  dass 
sich  dieselben  entwickeln  und  dass  ihre  Vegetation  yon  einer  negativen 
Arbeit  der  Affinitäten  begleitet  ist. 

In  ihrem  gegenwärtigen  Zustande  giebt  die  Experimentalphysiologie 
auf  diese  beiden  Fragen  keine  zuverlässige  Antwort.  Um  dieselben  be- 
antworten zu  können,  müsste  man  zunächst  genaue  vergleichende  Ana- 
lysen von  niederen  Pflanzen,  die  das  Ziel  ihrer  Entwicklung  erreicht 
hätten,  vornehmen,  und  man  müsste  die  Materialien,  durch  deren  Ver- 
brauch sie  sich  entwickelt  haben,  chemisch  untersuchen.  In  den  meisten 
Fällen  sind  diese  Materialien  in  Zersetzung  begriffene  organische  Körper, 
und  es  ist  möglich,  äass  die  einfachen  Elemente,  aus  welchen  jeder 
Organismus  besteht,  Kohlenstoff,  Wasserstoff,  Sauerstoff,  Stickstoff,  sich 
dort  in  denselben  Verhältnissen  vorfinden,  wie  in  den  Pflanzen  selbst, 
jedoch  so/  dass  sie  hier  in  anderer  Weise  gruppirt  sind. 


')  Man  sehe:  Hirn,  Remarques  »ur  le  role  r^el  que  joue  le  frottement  des  mus- 
(le^  daiu  le  ph^nomine  de  la  calorilication  des  etre»  vivantB  k  sang  chaud  ou  k  nang 
froid.  CcKmös  1862,  Bd.  XXI.  S.  257.  R. 


Digitized  by 


Google 


126  AnmerkuDgen  zu  den  Vorlesungen. 

Das  yegetabile  Leben  könnte  also  nur  eine  Reihe  unter  sich  äqui- 
valenter Umwandlungen  sein«  die  keinen  Aufwand  yon  Arbeit  fordern, 
der  einer  äusseren  Kraft  entlehnt  wäre. 

Wenn  dagegen  die  Erfahrung  zeigte,  dass  in  den  Geweben  niederer 
Pflanzen  auch  ohne  jede  Lichtein wirkxing  Kohlenstoff  und  Wasserstoff  in 
relativ  höheren  Verhältnissen  vorhanden  wären,  als  in  den  organischen 
Substanzen,  auf  deren  Kosten  sie  leben,  so  kann  man  sich,  wie  mir 
scheint,  folgendermaassen  davon  Rechenschaft  geben.  Fast  immer  wer- 
den, während  sich  solche  Pflanzen  entwickeln,  die  organischen  Körper 
zerstört,  welche  denselben  als  Träger  und  Nahrungsquelle  dienen;  die- 
selben gehen  allmählich  in  einen  Zustand  über,  in  welchen  sie  die  natür- 
liche Thätigkeit  der  Affinitäten  überzuführen  strebt.  Bei  diesen  Er- 
scheinungen findet  also  sichtlich  eine  positive  Arbeit  der  Affinitäten  und 
folglich  eine  Production  von  Wärme  statt.  Ist  es  nicht  möglich,  dass 
ein  Theil  dieser  Wärme  in  der  Pflanze  selbst  verbraucht  wird  und  in 
denselben  Erscheinungen  hervorbringt,  welche  einer  negativen  Arbeit 
der  Affinitäten  entsprechen?  Auf  diese  Weise  könnte  die  Wirkung  der 
Sonnenstrahlen  ersetzt  werden.  Es  scheint,  als  ob  eine  neuere  Beobach- 
tung von  Pasteur  diesen  Anschauungen  eine  gewisse  Wahrscheinlichkeit 
verleihe  und  als  ob  dieselben  ausserdem  vielleicht  zu  ihrer  Erläuterung 
dienen  könnten.  Pasteur  hat  gezeigt,  dass  die  Säurebildung  im  Alkohol 
durch  Sauerstoff  herbeigeführt  wird,  den  zahllose  Organismen,  die  auf 
der  Oberfläche  der  Flüssigkeit  leben,  physikalisch  condensiren.  Wenn 
diese  Pflanzen  nicht  vorhanden  sind,  ist  der  Sauerstoff  der  Luft  nicht 
fähig,  den  Alkohol  zu  oxydiren ;  wenn  jedoch  der  Sauerstoff  fehlt,  können 
diese  Pflanzen  nicht  leben. 

Die  Oxydation  scheint  aber  nicht  aus  einer  besonderen  Lebensthätig- 
keit  der  Pflanzeü  hervorzugehen,  sondern  sie  scheint  nur  durch  ihre  Ge- 
genwart und  die  Eigenschaft,  Gase  auf  ihrer  Oberfläche  zu  condensiren, 
die  sie  in  erheblichem  Grade  besitzen,  bedingt  zu  sein.  Es  würde  also 
kein  Schluss  im  Kreise  sein,  wenn  man  annähme,  dass  die  Oxydation  des 
Alkohols  eine  nothwendige  Bedingung  der  säurebildenden  Vegetation  sei. 
Es  würde  selbst  ganz  natürlich  sein  zu  denken,  dass  die  Wärme,  welche 
durch  diese  Oxydation  entbunden  wird,  und  die  gelegentlich  so  aufi^Uig 
ist,  dass  man  keines  Thermometers  bedarf,  um  sie  wahrzunehmen,  zum 
Theil  für  die  Production  solcher  vegetabiler  Lebenserscheinungen  ver- 
braucht wird,  deren  Resultat  der  Tendenz  der  Affinitäten  entgegenge- 
setzt ist.  ^ 

Auch  bei  dem  Lebensprocesse  des  Hefepilzes  scheint  Aehnliches  statt- 
zufinden. Der  Zucker  zerfällt  während  der  Gährung  in  Alkohol  und 
Kohlensäure ;  der  gebildete  Alkohol  besitzt  eine  erheblich  geringere  Ver- 
brennungswärme, als  die  Menge  Zucker,  welche  zu  seiner  Bildung  nöthig 
war.  Es  wird  also  bei  diesem  Zerfallen  Arbeit  oder  lebendige  Kraft 
gewonnen. 

Ein  Theil  dieser  lebendigen  Kraft  wird  dazu  verwendet,  die  chemi- 
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sehen  Processe  heryorzariifen,  welche  beim  Aufbau  der  Zellen  des  Hefe- 
pilzes vor  sich  gehen;  ein  anderer  Theil  setzt  sich  direct  in  Wärme  um. 

Einerseits  ist  also  die  Hefe  Veranlassung,  dass  bei  der  Gährung  ein 
Vorgang  entsteht,  welcher  der  natürlichen  Tendenz  der  A£&nitäten  ent- 
spricht, andererseits  ist  die  bei  Befriedigung  chemischer  Anziehungskraft 
gewonnene  positive  Arbeit  die  Quelle,  aus  welcher  die  Hefe  schöpft,  um 
neue  Zellen  zu  bilden,  also  negative  Arbeit  zu  leisten. 

Wir  sehen  also,  dass  bei  der  Gährung  ebenfalls  Zellen  gebildet 
werden,  Pflanzenorganismen  wachsen,  nebenher  sogar  nicht  unbedeutende 
Mengen  von  Wärme  entwickelt  werden,  ohne  dass  eine  äussere  Kraft  wie 
das  Licht  hierzu  die  Ursache  ist^). 

Anmerkung  31. 

Das  Absorptionsspeotrum  des  Chlorophylls  und  der  Eln- 
fliiss  der  Farbe  des  Lichtes  auf  das  Wachsthum  der 

Pflailzen. 

So  lange  als  man  die  Wirkung  der  Sonnenstrahlen  auf  die  Pflanzen 
noch  nicht  als  die  Ursache  der  Vorgänge  erkannt  hatte,  welche  sich  fort- 
während beim  Yegetationsprocesse  vollziehen,  musste  es  vollkommen 
räthselbaft  scheinen,  woher  die  enormen  Summen  lebendiger  Kraft  stam* 
men,  welche  wirkungsfähig  in  den  Pflanzen  aufgehäuft  sind.  Jetzt  weiss 
man,  dass  diese  Vorgänge,  welche  der  natürlichen  Tendenz  der  chemischen 
AfBnitaten  entgegengesetzt  sind  (mit  ganz  wenigen  Ausnahmen,  welche 
in  Anmerkung  30  besprochen  worden  sind),  nur  unter  Einwirkung  des 
Lichtes  und  zwar  des  Lichtes  auf  Pflanzentheile,  welche  Blattgrün  oder 
Chlorophyll  enthalten,  vor  sich  gehen. 

Die  grünen  chlorophyllhaltigen  Pflanzen  entnehmen  den  gesammten 
Kohlenstofi',  welchen  sie  in  zahlreichen  Verbindungen  von  Kohlen-,  Wasser- 
und  Sauerstoff  enthalten,  der  Luft.  Die  von  den  Blattorganen  fortwäh- 
rend aufgenommene  Kohlensäure  wird  unter  Einwirkung  des  Lichtes  in 
den  chlorophyllbaltigen  Zellen  zersetzt  und. der  überschüssige  Sauerstoff 
ausgeschieden. 

Der  von  der  Pflanze  entwickelte  Sauerstoff  kann  als  Maass  der  statt- 
gefundenen  Zersetzung  dienen,  wenn  er  wirklich,  wie  allgemein  ange- 
nommen wird,  vollständig,  oder  unter  verschiedenen  Bedingungen  in 
gleicbem  Maasse,  von  den  Bespirationsorganen  der  Pflanzen  ausgeschie- 
den wird. 

Da  diese  Zersetzung  der  Kohlensäure  aber  nur  in  den  chlorophyll- 
hal^gen  Zellen  und  auch  in  diesen  nur  unter  Einwirkung  des  Lichtes 
geschieht,  lag  es  nahe,  das  optische  Verhalten  dieses  Pflanzenfarbstoffes 
einer  genauen  Untersuchung  zu  unterziehen. 


Man  sehe  hierüber:  A.  Mayer,  Pogg.  Ann.  Bd.  142,  S.  293  u.  s.  f. 
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Zieht  man  aus  einer  Pflanze  das  Blattgrün  durch  Behandeln  mit 
Wasser,  Alkohol  oder  Aether  aus  und  untersucht  das  Spectrum  des 
Lichtes,  welches  durch  eine  concentrirte,  frisch  bereitete  Lösung  dieses 
Farbstoffes  hindurch  gegangen  ist,  so  zeigt  sich,  dass  verschiedene  An- 
theile  des  Sonnenlichtes  mehr  oder  weniger  vollkommen  absorbirt  werden. 

Das  äusserste  Roth  bleibt  vollkommen  unversehrt  ^ ;  unmittelbar 
hinter  der  Fraunhofer' sehen  Linie  B  aber  beginnt  ein  tiefschwarzer 
Absorptionsstreifen,  der  von  Hagenbach  mit  L  bezeichnet  worden  ist. 
Derselbe  ist  nach  der  Linie  B  zu  ziemlich  scharf  begrenzt,  geht  noch 
über  die  Fraunhofer 'sehe  Linie  C  hinaus  und  verläuft  dann  ziem- 
lich rasch  allmählich.  Ungefähr  in  seiner  Mitte  befindet  sich  eine  wenig 
hellere  Partie,  die  ihn  in  zwei  nicht  ganz  gleiche  Hälften  theilt.  Ein 
zweiter  Absorptionsstreifen  (U.  nach  Hagenbach)  liegt  nahe  in  der 
Mitte  zwischen  C  und  D,  ein  dritter  (UL)  wenig  hinter  J),  ein  vierter 
(IV.)  im  Grün  unmittelbar  vor  E,  Diese  Streifen  sind  jedoch  viel  we- 
niger dunkel,  als  der  erste  im  Roth. 

Von  der  Mitte  zwischen  F  und  G  an  wird  dann  fast  das  gesammte 
übrige  Spectram  gleichmässig  absorbirt.     Beistehende  Abbildung  Fig.  7 


Fig.  7. 
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zeigt   das  Absorptionsspectrum    des  Chlorophylls   und   deutet  die  Lage 
der  Fraunhofer'schen  Linien  im  Sonnenspectrum  an. 

Man  erkennt  aus  der  vorhergehenden  Beschreibung   und  aus  der 
Abbildung,  dass  also  vorzugsweise  die  gelbrothen  Strahlen,  einzelne  Theile 


^)  Der  Einfluss  des  Chlorophylls  auf  den  ultrarothen  Theil  des  Spectrums  ist,  so- 
viel mir  belcanni,  noch  nicht  untersucht  worden.  Es  ist  wünschenswerth ,  dass  auch 
diese  Frage  bald  entschieden  werde. 
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das  Gelb  nnd  das  Grün  in  sehr  geringem  Maassc,  und  der  indigoblaue 
Diid  yiolette  Tbeil  des  Spectmms  fast  vollkommen  vom  Chlorophyll  zn- 
rückgehelten  werden. 

Das  Absorptionsspectrum  des  festen  Chlorophylls,  wie  es  sich  in  den 
ßlattorganen  der  Pflanzen  findet,  stimmt  nach  Zahl  und  Ordnung  der 
Streifen  mit  dem  des  gelösten  überein '),  und  das  Absorptionsspectrum 
TOD  Blättern  lebender  Pflanzen  weicht  ebenfalls  hiervon  nicht  ab. 

Geringe  Unterschiede  zwischen  den  Absorptionserscheinungen  bei 
wirklichen  Blattorganen  und  bei  Chlorophylllösungen  lassen  sich,  wie  Melde 
mmathet  und  Ger  1  and  nachgewiesen  hat,  aus  der  Trübung  des  Lichtes 
(lHrch.den  übrigen  Zelleninhalt  und  das  Gewebe  der  Blätter  erklären. 

Nur  die  absorbirten  Strahlen  können  die  Zersetzungs-  und  Assimi- 
iAtionsprocesse  in  der  Pflanze  hervorbringen,  während  die  vom  Chloro- 
phyll nicht  absorbirten  Lichtgattungen  für  diese  Processe  ziemlich  gleich- 
gültig sein  müssen. 

Fragt  man  sich  nun,  welche  von  diesen  Strahlen  vorzugsweise  diese 
chemischen  Vorgänge  bedingen  müssen,  so  ist  es  ersichtlich,  dass  man 
sie  unter  den  Strahlen  suchen  muss,  welche  die  grösste  mechanische 
Energie  besitzen. 

Diese  Energie  steht  mit  der  subjectiven  Empfindung  der  Lichtstärke 
einer  Strahlengattung;  nicht  in  Beziehung;  denn  unser  Auge  kann  zwar 
benrtheilen,  ob  ein  bestimmtes  Roth  heller  oder  dunkler  ist,  als  dasselbe 
Roth  einer  anderen  Lichtquelle;  unser  Auge  kann  aber  nicht  die  Licht- 
strahlen zweier  verschiedener,  reiner  Spectralfarben  mit  einander  ver- 
gleichen. 

Das  beste  Maass  der  mechanischen  Energie  einer  bestimmten  Farbe 
wird  jedenfalls,  wie  schon  Lommel  (LcS.  581)  bemerkt  hat,  die  Wärme- 
wirkung einer  bestimmten  Strahlengattung  sein,  wenn  man  annehmen 
kaim,  dass  die  ganze  Energie  eines  vom  Russüberzuge  der  Thermosäule 
▼ollkommen  absorbirten  Lichtstrahles  vollständig  in  Wärme  umgesetzt 
wird. 

Ist  dies  der  Fall,  so  ist  in  der  That  die  Wärmecurve  des  Sonnen- 
spectrums  die  Curve,  welche  die  Energie  der  einzelnen  Strahlen  aus- 
drückt. 

Bekanntlich  ist  die  Wärmewirkung  der  violetten  und  blauen  Strahlen 
uusserat  gering,  dagegen  die  der  rothen  und  zumal  die  der  ultrarothen 
«hr  beträchtlich. 

In  Figur  7  stellt  die  krumme  Linie  über  dem  Sonnenspectrum  die 
Wärmecurve  des  Sonnenspectrums  nach  den  Versuchen  von  J.  Müller 
(Freiburg)  dar. 


^}  Lommel    (Fogg.  Ann.    B<1.  143,    S.  579)    ist   zwar  nicht   ganz   dieser    Ansicht, 

•U:h  vheinen  mir  Oerland's  blinwüiie  (Pogg.  Ann.  Bd.  143,  S.  605)    gegen    die  Be- 

SiuptangPD  L o  m  m  e  1 '  s  zutreffend  zu  sein.      Auch    wird    an  dieser  Stelle  au^  einander 

»^^tzt,  dass  J.  Müller's  Betlenken,  ob  das  Spectrum  der  grünen  Blätter  mit  dein  des 

' ''>)«*ropfaTH<«  übereinstimme,  nur  auf  Beobachtungen  unter  ungünstigen  Umständen  beruhen. 

V'Tdet-Bühlmann,  Mecban.  WAnnetheorie.  g 
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Vergleicht  man  dieselbe  mit  dem  Absorptionsspectram  des  Chloro- 
phylls, so  erkennt  man,  dass  besonders  die  gelben  Strahlen  den  Kraft- 
aufwand liefern  müssen,  welche  der  Assimilationsprocess  der  Kohlensäure 
fordert;  denn  diese  werden  einerseits  am  kräftigsten  absorbirt,  andern- 
theils  besitzen  sie  die  grösste  mechanische  Energie. 

Es  lässt  sich  nach  diesen  Erortemngen  eigentlich  schon  vorher  sa- 
gen, welchen  Einfluss  die  verschiedenen  Theile  des  Spectrums,  d.  h.  die 
Farbe  des  einwirkenden  Lichtes  auf  die  Thätigkeit  des  Chlorophylls 
haben  muss. 

Bringt  man  grüne  Pflanzentheile  in  solche  Gegenden  eines  objectiven 
und  genügend  intensiven  Sonnenspectrums  ^),  welche  nicht  vom  Chloro- 
phyll absorbirf  werden,  so  wird  keine  Zersetzung  der  Kohlensäure  ein- 
treten. Lässt  man  dagegen  alles  Licht  auf  dieselben  wirken,  welches 
dem  Absorptionsstreifen  I.  im  ChlorophyUspectrnm  entspricht,  so  wird 
eine  sehr  lebhafte  Zersetzung  der  Kohlensäure  und  Entwickelnng  von 
Sauerstoff  eintreten. 

Die  Assimilationsthätigkeit  müsste  dann  wenig  unter  7^  von  der- 
jenigen sein,  welche  bei  freier  Insolation  stattfindet,  wenn  nicht  auch 
Partien  des  ultrarothen  Theiles  des  Spectrums  vom  Chlorophyll  absorbirt 
werden  und  daher  ebenfalls  für  die  Thätigkeit  der  Pflanze  von  Bedeu- 
tung sind. 

Die  Wärmemenge,  welche  durch  die  Absorption  des  Streifen  I.  ge- 
wonnen wird,  ist  ungefähr  gleich  der  gesammten  Wärmemenge,  welche 
durch  die  Absorption  des  ganzen  brechbaren  Theiles  des  Spectnuns  von 
der  Mitte  zwischen  F  und  G  an  gewonnen  wird. 

Kleinere  Maxima  der  Kohlensäurezersetzung  müssen  sich  finden, 
wenn  man  lebende  Pflanzentheile  an  Stellen  brächte,  welche  den  Ab- 
sorptionsstreifen IL,  UL,  IV.  entsprechen. 

In  dem  brechbaren  Theile  des  Sonnenspectrums,  welcher  über  die 
Mitte  zwischen  den  Fraunhofer 'sehen  Linien  F  und  G  hinaus  liegt, 
würde  ebenfalls  eine  schwache  Zersetzung  stattfinden. 

Schiede  man  durch  geeignete  Mittel  alle  die  Farben  aus  dem  Spectmm  i 
aus,  welche  von  der  Mitte  zwischen  Fund  G  aus  nach  dem  rothen  Ende  I 
des  Spectrums  zu  liegen,  liesse  dagegen  die  nach  dem  brechbaren  Ende  ' 
zu  gelegenen  Strahlengattungen  ungeschwächt  alle  gleichzeitig  auf  die 
Pflanze  wirken,  so  würde  (wiederum  vorausgesetzt,  dass  die  ultrarothen 
Strahlen  für  die  Pflanzen  nicht  von  Bedeutung  sind)  die  Assimilation 
ungefähr  halb  so  stark  sein,  «als  im  freien  Sonnenlichte. 

Diese  Voraussetzungen,  welche  man  aus  dem  Vergleiche  des   Ab 
sorptionsspectrnms  des  Chlorophylls  mit  dem  Wärmespectrum  des  Son 


^)  Jedenfalls  müsste  man,  um  eine  genügende  Intensität  zu  erzielen,  an  Stelle  des 
Planspiegels  des  Heliostaten  einen  Hohlspiegel  setzen  und  durch  Anwendung  von  Stein- 
salzlinsen  und  Prismen  dafür  Sorge  tragen,  dass  nicht  wesentliche  Antheile  des  Sonneu- 
lichtes  im  optischen  Theile  des  Apparates  absorbirt  würden. 
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nenlichies  herleiten  kann,  sind  der  Hauptsache  nach  durch  die  Erfahrung 
bestätigt  worden. 

Schon  Draper  fand,  dass  die  Kohlensäurezersetzung  im  gelbrothen 
Lichte  eines  objectiyen  Sonnenspectrums  am  beträchtlichsten  ist,  später- 
Md  ist  dieses  Resultat  durch  Versuche  von  Sachs,  Prillieux,  A.Mayer, 
Pfeffer  und  Baranetzky  bestätigt  und  erweitert  worden. 

Die  meisten  dieser  Forscher  haben  allerdings  nur  mit  farbigen  Glä- 
sem  und  Lösungen  und  nicht  im  objectiven  Sonnenspectrum  gearbeitet, 
ihre  Resultate  können  daher  nicht  ohne  Weiteres  benutzt  werden. 

Wollte  man  mit  farbigen  Gläsern  und  Lösungen  brauchbare  Resul- 
tate erhalten,  so  musste  man  nicht  nur,  wie  dies  im  Sachs 'sehen  Labo- 
ratorium wohl  durchaus  geschehen  ist,  das  Absorptionsspectrum  des  be- 
treffenden Glases  oder  der  Lösung  bestimmen,  sondern  man  müsste  durch 
besondere  photometrische  Messungen  bestimmen,  welche  Antheile  von 
den  vom  Chlorophyll  absorbirten  Partien  des  Spectrums  noch  wirksam 
im  Spectmm  des  Glases  oder  der  Lösung  enthalten  sind. 

Wenn  man  dieses  Verfahren  einschlüge,  würde  man  gewiss  Resultate 
iindeD,  welche  vollkommen  mit  der  Theorie  im  Einklänge  sind. 

Ob  durch  die  fiuorescirenden  Eigenschaften  des  Chlorophylls  irgend 
welche  Aenderungen  der  Ergebnisse  bedingt  werden,  ist  nicht  ohne 
Weiteres  einzusehen;  jedoch  erscheint  mir  dies  mit  Rücksicht  auf  die 
theoretischen  Auseinandersetzungen  Lommel's  nicht  wahrscheinlich. 

R. 


Anmerkung  32. 

Betrachtungen  von  Mayer  über  die  Erscheinung  von 
Ebbe  und  Fluth. 

Ich  halte  es  nicht  für  überflüssig,  einige  Worte  über  eine  bemerköns- 
verthe  astronomische  Anwendung  der  Theorie  hinzuzufügen,  deren  erster 
Gedanke  ebenfalls  von  Mayer  herrührt. 

Man  weiss,  dass  in  Folge  des  Zusammenwirkens  von  Mond  und 
bonne  unaufhörlich  an  zwei  entgegengesetzten  Punkten  der  Meeresfläche 
zwei  Wasserberge  entstehen,  welche  die  Runde  um  den  Erdball  machen 
and  die  Erscheinung  der  Fluth  hervorbringen.  Wenn  die  Fluthwelle 
auf  die  Ufer  des  Festlandes  trifft,  so  ruft  sie  daselbst  Strömungen  und 
Gfgenströmungen  hervor,  die  nicht  ohne  Reibung  und  folglich  nicht  ohne 
Wärmeent Wickelung  stattfinden  können. 

Es  findet  also  in  Folge  dieser  Ursachen  auf  der  Oberfläche  unseres 
Planeten  eine  Erschaffung  von  Wärme,  d.  h.  lebendiger  Kraft,  statt. 
Die  gesammte  lebendige  Kraft  (Energie)  des  Planeten  kann  aber  nicht 
Jurch  gegenseitige  Wirkung  seiner  verschiedenen  Theile  vermehrt  wer- 
'i^^n,  mithin  kann  diese  scheinbare  Schöpfung  von  Wärme  nur  eine  Um- 
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Setzung  anderer  lebendiger  Kraft  (kinetischer  Energie)  in  lebendige  Kraft 
der  Wärme  (calorische  Energie)  sein. 

Die  Erscheinung  der  Ebbe  ondFluth  vermindert  folglich  unaufhör- 
lich die  lebendige  Kraft  (kinetische  Energie),  welche  der  Erdball  besitzt ; 
wahrscheinlich  wird  gleichzeitig  die  Rotationsgesch windigkeit  und  die 
Geschwindigkeit  der  fortschreitenden  Bewegung  vermindert,  d.  h.  in  an- 
deren Ausdrücken,  die  Länge  des  siderischen  Tages  nimmt  zu  und  die 
grosse  Axe  der  Erdbahn  verkleinert  sich. 

Entsprechend  der  Fluthwelle  auf  der  Oberfläche  des  Wassers  nimmt 
in  neuerer  Zeit  Falb  ^)  eine  gleiche  eorrespondirende  Fluthwelle  auf  der 
Oberfläche  des  feuerflüssigen  Inneren  der  Erde  an  und  leitet  aus  diesen 
Voraussetzungen  die  regelmässige  Wiederkehr  von  Erderschütterungeii 
und  Eruptionen  von  Vulkanen  ab. 

Wenn  die  feste  Erdkruste  und  das  flüssig  gedachte  Innere  derselben 
ohne  Zwischenraum  auf  einander  folgen,  so  würde  eine  solche  Fluthwelle 
in  Wirklichkeit  gar  nicht  zu  Stande  kommen  können,  sondern  es  würde 
die  Tendenz  zur  Bildung  einer  solchen  nur  durch  eine  Vermehrung  des 
Druckes  des  flüssigen  Erdinneren  gegen  die  feste  Kruste  bemerklich 
werden. 

Wenn  aber  solche  Fluthwellen  wirklich  im  Erdinneren  zu  Stande 
kämen,  so  könnten  diese  ähnliche  Wirkungen,  wie  die  des  Wassers  auf 
der  Oberfläche  hervorbringen. 

Jedenfalls  sind  die  Aenderungen  der  Tageslänge,  um  die  es  sich 
handelt,  und  die  Verminderung  der  Axe  der  Erdbahn  so  klein,  dass  sie 
selbst  für  die  Beobachtungen  mehrerer  ')  Jahrhunderte  vollkommen  un- 
merklich sind;  vom  theoretischen  Standpunkte  aus  sind  sie  deshalb  aber 
nicht  weniger  interessant. 

Solche  Fluthbewegungen  der  flüssigen  Masse  der  Planeten  haben 
sicherlich  stattgefunden,  als  sich  diese  Himmelskörper  noch  in  vollkom- 
men feuerflüssigem  Zustande  befunden  haben. 

Vielleicht  ist  durch  solche  Fluthbewegungen,  welche  auf  dem  Monde 
besonders  durch  die  Einwirkung  der  Erde  hervorgerufen  worden  sein 
müssen,  diesem  seine  Axendrehung  schon  früher  vollkommen  genommen 
worden,  als  er  sich  noch  im  flüssigen  Zustande  befand,  und  mag  es  davon 
herrühren,  dass  er  jetzt  uns  immer  nur  eine  Seite  zukehrt  und  sich 
nicht  mehr  dreht. 


^)  Falb,  Grundzüge  zu  einer  Theorie  der  Erdbeben  und  Vulcanausbrüche.  Graz 
1871. 

^)  Mayer  berechnet,  dass  durch  die  Meeresfluthen  die  TageslSnge  in  2500  Jahreu 
um  ^10  Secunde  zunehmen  würde.     Mechanik  der  Wärme  S.  210.  R. 
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Anmerkung  33. 

üeber  eine  Beweisfähning  Seguin's  bei  BetraoMung 
der  Dampfinasobine. 

Um  nachzuweisen,  dass  während  der  Thätigkeit  einer  Dampf- 
maschine nothweiidiger  Weise  Wärme  verbraucht  wird,  bemerkt  Seguin, 
dass  wenn  sich  im  Gondensator  alle  dem  Kessel  entnommene  Wärme 
wieder  lande,  diese  Wärmemenge  genügen  müsse,  um  dieselbe  Wirkung, 
die  schon  vorher  stattgefunden  hat,  beliebig  oft  wieder  hervorzubringen, 
Torausgesetzt,  dass  es  möglich  wäre,  die  im  Condensationswasser  enthal- 
tene Wärme  zu  concentriren,  so  dass  man  mit  derselben  den  fünfzehnten 
Theil  seiner  Masse  auf  100^  erwärmen  und  m  gesättigten  Dampf  von 
dieser  Temperatur  überführen  könnte;  was  ganz  mit  der  Theorie  in 
Uebereinstimmung  sein  würde. 

Man  könnte  also  mittelst  einer  endlichen  Wärmemenge  ins  Unend- 
liche Bewegung  erhalten,  was  weder  wahrscheinlich  noch  mit  einer  ge- 
sunden Logik  verträglich  ist. 

Diese  Auseinandersetzung  ist  nicht  vollkommen  befriedigend;  denn 
die  Goncentration  der  Wärme,  welche  Seguin  voraussetzt,  kann  nicht 
ohne  einen  gleichzeitigen  Aufwand  von  Arbeit  oder  Wärme  stattfinden. 
Xach  dieser  Auffassung  würde  man  einen  Körper  auf  die  Temperatui* 
von  100®  durch  Wärme  bringen  können,  welche  einem  anderen  Körper 
von  40^  entlehnt  wäre. 

Wir  haben  in  den  vorhergehenden  Auseinandersetzungen  eben  ge- 
sehen, unter  welchen  Bedingungen  dies  möglich  ist. 

Postsoriptum  Verdens  zu  den  Anmerkungen. 
(16,  JuU  1862.) 

Während  des  Druckes  erhielt  ich  die:  „L'exposition  analytique  et 
experimentale  de  la  theorie  mecanique  de  la  chaleur**  von  Hirn,  welche 
der  Verfasser  der  Akademie  in  der  Sitzung  vom  7.  Juli  1862  überreicht 
hat.  In  diesem  Werke  ei'kennt  Hirn  die  Irrthümer  seiner  früheren 
Schlussfolgerungen  vollkommen  an  und  giebt  die  Erklärung  für  die  eigen- 
thümlichen  Resultate,  welche  seine  Versuche  über  Maschinen  ohne  Ex- 
pansion geliefert  hatten.  Die  kritischen  Bemerkungen,  die  sich  auf 
diesen  Gelehrten  bezogen,  sind  daher  gegenstandlos  geworden.      V. 

Anmerkung  34. 

Ueber  die  Abhängigkeit  der  Farbe  des  venösen  Blutes 
von  der  Temperatur. 

Um  ein  vollkommenes  Verständniss  zu  erzielen,  dürfte  es  geeignet 
Hein,  Einiges  über  die  anatomischen  und  physiologischen  Verhältnisse  zu- 
zufügen, welche  im  Organismus  der  höheren  Thiere  statthabeu. 
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Die  Blutgefässe  zerfallen  in  drei  Gattungen:  , 

1)  Die  Arterien,  welche  dazu  dienen,  das  Blut  aus  dem  Herzen  in 
die  übrigen  Körpertheile  zu  schaffen. 

2)  Die  Venen,  welche  das  Blut  aus  allen  Theilen  des  Körpers  in  das 
Herz  zurückführen. 

3)  Die  Capillargefasse,  durch  welche  die  äussersten  Zweige  der  Ar- 
terien und  der  Venen  mit  einander  verbunden  werden. 

In  diesen  Blutgefässen  vollbringt  das  Blut,  so  lange  der  Körper  lebt, 
einen  unaufhörlich  sich  wiederholenden  Kreislauf. 

Der  Apparat,  durch  welchen  diese  Bewegungen  des  Blutes  veran- 
lasst werden,  ist  das  Herz. 

Das  Herz  zerfällt  in  zwei  Hälften,  eine  rechte  und  eine  linke;  die- 
selben sind  durch  eine  ununterbrochene  Scheidewand  von  einander  ge- 
trennt ;  jede  Herzhftlfte  besteht  aus  einer  Herzkammer  und  einem  Vorhof. 
Jede  Herzkammer  steht  durch  eine  Oeffnung  mit  ihrem  Vorhof  in  Ver- 
bindung. Die  Wandungen  der  Herzkammern,  zumal  der  linken,  werden 
durch  kräftige  Muskeln  gebildet.  Aus  der  linken  Herzkammer  wird  bei 
jeder  Zusammenziehung  (Systole)  ein  Theil  des  in  der  linken  Herzkammer 
befindlichen  hellrothen  Blutes  in  die  Hauptschlagader  (Aorta),  und  von 
da  aus  in  sämmtliche  übrige  Arterien  gepresst.  Da  die  Arterien  aber 
schon  mit  Blut  gefüllt  sind,  so  müssen  sich  die  Wandungen  dieser  Ge- 
f&8Be  bei  Eintritt  neuen  Blutes  erweitern.  Lässt  hierauf  der  Ueberdruck 
im  Herzen  nach,  zieht  sich  dasselbe  zusammen  (Diastole),  so  verhindern 
besondere,  ventilartig  wirkende  Klappen  am  Anfange  der  Aorta  das  Zu- 
rückströmen des  Blutes  in  das  Herz.  Die  Zusammenziehung  der  ausge- 
dehnten elastischen  Gefasswand  treibt  das  Blut  vorwärts  und  durch  die 
vielfachen  Verzweigungen  der  Arterien  in  die  Capillargefasse  und  aus 
diesen  in  die  Venen.  Dieses  dem  Herzen  entströmende  Blut  wird  arte- 
rielles genannt  und  ist  mit  Sauerstoff  und  mit  Nährstoffen  beladen. 

In  den  Capillargefässen,  von  welchen  alle  Gewebe  durchzogen  sind, 
verbindet  sich  dieser  Sauerstoff  mit  dem  Kohlenstoff  und  Wasserstoff  der 
Nahrungsmittel;  die  durch  diesen  chemischen  Process  erzeugte  Wärme 
ist  die  QueUe  der  thierischen  Wärme  des  lebenden  Organismus. 

Bei  diesem  Verbrennungsprocesse  wird  Kohlensäure  gebildet,  diese 
löst  sich  im  Blute  auf  und  verleiht  ihm  eine  dunkle  Farbe. 

Das  dunkelgefärbte,  seines  Sauerstoffs  beraubte  und  mit  Kohlensäure 
geschwängerte  Blut  heisst:  „venöses  Blut".  Die  Venen  führen  dieses 
Blut  und  mit  ihm  mancherlei  Producte  der  Verdauung,  die  ebenfalls  in  den 
Capillargefassen  von  demselben  aufgenommen  worden  sind,  nach  dem  Her- 
zen zurück.  Es  gelangt  in  demselben  in  die  rechte  Vorkammer  und  hat, 
wenn  es  dahin  zurückgekehrt  ist,  den  sogenannten  „grossen  Kreislauf^ 
vollbracht  Lässt  die  Zusammenziehung  des  Herzens  nach  und  dehnen 
sich  die  Kammern  wieder  aus,  so  strömt  Blut  aus  den  Vorhöfen  in  die 
Kammern.  Das  in  dem  rechten  Vorhof  befindliche  venöse  Blut  kommt 
somit  in  die  rechte  Herzkammer.     Aus  dieser  wii'd  es  bei  der  nächsten 
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Contraction  durch  die  Lungenpulsader  in  die  Blutgefässe  der  Lunge  ge- 
fichafit.  Die  Lungenpulsader  verzweigt  sich  in  der  Lunge  in  äusseret; 
zahLreiche  CapiUargefösse,  welche  als  Netze  die  zahllosen  Lungenbläschen 
umhüllen,  in  welche  die  vielfachen  Verzweigungen  des  Luftweges  endigen. 

Durch  die  äusserst  dUnnen  Wandungen,  welche  das  Blut  von  dem 
lufterfäUten  Inneren  der  Lungenbläschen  trennen,  findet  ein  Austausch 
der  Gase  statt.  Die  Kohlensäure,  welche  in  dem  Blute  enthalten  ist, 
entweicht  und  Sauerstoff  der  Luft  wird'  dafür  aufgenommen. 

Hierdurch  erlangt  das  Blut  seine  hellrothe  Farbe  wieder  und  wird 
somit  in  arterielles  zurückverwandelt. 

Aus  den  Capillargefassen  der  Lunge  gelangt  dieses  arterielle  Blut 
durch  vier  Lnngenblutadern  zum  Herzen  zurück  und  zwar  in  die  linke 
Vorkammer. 

Aus  dieser  strömt  das  Blut  bei  der  nächsten  Diastole  in  die  linke 
Herzkammer  und  beginnt  bei  der  darauf  folgenden  Systole  seinen  Lauf 
von  Neuem. 

Den  Weg  des  Blutes  von  der  rechten  Herzkammer  durch  das  Ca- 
pillargefasssystem  der  Lunge  in  den  linken  Vorhof  zurück  nennt  man 
den  „kleinen  Kreislauf^. 

Der  menschliche  Körper  ist  somit  einer  Dampfmaschine  .vergleichbar. 
Die  Nahrungsmittel  entsprechen  den  Kohlen;  aus  der  Verbrennung  der- 
selben stammt  die  höhere  Temperatur  und  die  Kraft,  welche  beide  zu 
leisten  im  Stande  sind.  In  beiden  Fällen  wird  der  zur  Verbrennung 
nöthige  Sauerstoff  der  Atmosphäre  entnommen,  dem  Kessel  der  Maschine 
entsprechen  die  Gapillargefasse  und  deren  Gewebe  im  ganzen  Körper. 
Als  Schornstein  zur  Ausführung  der  bei  der  Verbrennung  gebildeten 
Kohlensäure  und  gleichzeitig  als  Rost,  durch  den  die  Luft  einströmt,  dient 
die  Lunge  und  der  Athemweg. 

Wie  bereits  erwähnt  wurde,  hat  die  im  Körper  durch  Verbrennung 
der  Nahrungsmittel  gebildete  Wärme  einen  doppelten  Zweck.  Ein  Theü 
wird  durch  die  Muskeln  in  Arbeit  umgesetzt,'  ein  anderer  Theil  dient 
dazu,  die  Temperatur  des  Körpers  constant  zu  erhalten,  dient  also  dazu, 
die  Wärmeverinste  zu  decken,  welche  fortwährend  durch  Verdampfung 
von  Wasser,  durch  Leitung  und  Strahlung  herbeigeführt  werden. 

Zahlreiche  Beobachtungen  haben  nun  ergeben,  dass  die  Temperatur 
im  Inneren  des  menschlichen  Körpers  unabhängig  von  der  äusseren  Tem- 
peratur ist,  und  im  gesunden  Zustande  37^  C.  beträgt.  * 

Wenn  die  äussere  Temperatur  niedrig  ist,  muss  mithin  der  Wärme- 
verlust grösser  sein,  es  müsste  also  in  dem  Capillarsysteme  mehr  Wärme 
zur  Deckung  dieses  Verlustes  producirt  werden,  als  wenn  die  äussere 
Temperatur  hoher  wäre.  Es  müssen  bei  niedriger  äusserer  Temperatur 
mithin  mehr  Nahrungsmittel  verbrannt  werden,  in  Gegenden  aber,  deren 
äussere  Temperatur  höher  ist,  weniger. 

Wenn  mehr  Nahrungsmittel  verbrannt  werden,  muss  auch  mehr 
Sauerstoff  eingeathmet  und  mehr  Kohlensäure  gebildet  werden ;  folglich 
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mus8  in  kälteren  Klimaten  das  venöse  Blut  mit  mehr  Kohlensäure,  das 
arterielle  aber  mit  mehr  Sauerstoff  beladen  sein,  als  in  wärmeren. 

Der  Farbenunterschied  zwischen  dem  venösen  und  dem  arteriellen 
Blut  rührt  aber  von  dem  grossen  Gehalte  an  Kohlensäure  in  dem  ersten 
und  der  grösseren  Menge  von  Sauerstoff  in  dem  letzteren  her,  es  muss 
demnach  zwischen  dem  Farbenunterschied  beider  Blutarten  und  der 
Menge  verbrannter  Nahrungsmittel  und  folglich  auch  zwischen  diesem 
Farbenunterschied  und  der  im  *  Organismus  producirten  Wärme  eine 
GröBsenbeziehung  bestehen. 

Es  muss  folglich  die  Farbe  des  venösen  Blutes  sich  mit  der  äusseren 
Temperatur  ändern. 

In  den  kälteren  Klimaten  und  Jahreszeiten  werden  daher  die  Men- 
schen dunkleres  Blut  in  ihren  Venen  führen,  als  in  den  heisseren  Kli- 
maten und  in  wärmeren  Jahreszeiten. 

Daher  kommt  es,  dass  Mayer  in  Java  das  venöse  Blut  viel  röther 
fand,  als  in  Europa. 

Diese  Beobachtung  wurde  für  ihn  der  Ausgangspunkt  zur  Entdeckung 
des  Grundprincipes  der  mechanischen  Wärmetheorie  ^).  R. 


Ergänzung. 

Die  Entropie  der  Welt  strebt  einem  Maximum  zu  *). 

Im  Abschnitte  IV.  der  zweiten  Vorlesung  wurde  auf  ein  wichtiges 
Gesetz  aufmerksam  gemacht;  dasselbe  lautete:  Die  Wärmemengen,  welche 
in  einer  vollkommenen  Wärmemaschine  in  Arbeit  umgewandelt  werden, 
und  die  Wärmemengen,  welche  gleichzeitig  von  einem  heissen  Körper 
(dem  Heerde)  auf  einen  kälteren  Körper  (den  Condensator)  übergefulirt 
werden,  stehen  in  einem  constanten  Verhältnisse. 

Dieser  Satz  wurde  bekanntlich  durch  die  Formel  dargestellt: 

(h  —  W 

oder  wenn  man  mit 

l  +  at=  T 
die  absolute  Temperatur  bezeichnet. 


^  Man  sehe:  Mayer,  Mechanik  der  Wärme,  1867,  Seite  249  u.,  s.  t. 
V  Man  sehe:  Clausias,    Ueber  den  rwcitcn  Hauptsatz  der  mechanischen  Wänwc- 
thcorie,  Braunschweig  1867. 
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q  —  q'  _  T,  —  T» 

Hierin  ist  q  die  gesammte  Wärmeausgabe  des  wärmeren  Körpers, 
des  Kessels,  dessen  Temperatur  Ti  ist,  g'  ist  der  Theil  dieser  Wärme- 
menge, welcher  auf  den  kälteren  Körper,  den  Condensator  übertragen 
wird,  dessen  absolute  Temperatur  Tq  ist. 

Subtrahirt  man  obige  Gleichung  von  der  identischen  Gleichung 

1  =  1, 

80  erhält  man: 

g'       T, 

_  =  _oder 
L-J. 
eine  Gleichung,  die  man  anch  schreiben  kann: 

.  n-W  =  '  •  •  -. '^- 

Dieser  Satz  ist  einer  wesentlichen  Erweiterung  fähig  und  gilt  in 
etwas  abgeänderter  Form  nicht  nur  für  die  Vorgänge,  die  sich  in  Wärme- 
maschinen vollziehen,  sondern  er  ist  auf  alle  Vorgänge  anwendbar,  bei 
welchen  Arbeit  in  Wärme  oder  umgekehrt  Wärme  in  Ai-beit  verwan- 
delt wird. 

Da  die  Umformung  von  Wärme  in  Arbeit  und  ebenso  der  Ueber- 
gang  von  Wärme  von  höherer  Temperatur  in  Wärme  von  niederer  Tem- 
peratur eine  Verwandlung  ist,  so  nennt  man  diesen  Satz,  um  den  es  sich 
handelt,  nach  dem  Vorgange  von  Claus  ins  den  Satz  von  der  Aequi- 
valenz  der  Verwandlungen  und  bezeichnet  ihn  gewöhnlich  als  den 
zweiten  Hauptsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie. 

Derselbe  gilt,  wie  man  sieht,  nur  für  Kreisprocesse,  welche  voll- 
kommen umkehrbar  sind,  wie  dies  bei  vollkommenen  Wärmemaschinen 
vorausgesetzt  wurde. 

Wäre  der  Kreisprocess  ein  complicirterer,  so  würde  die  oben  ent- 
wickelte Gleichung  in  die  allgemeinere 

^f  =  o I) 

übergehen. 

£s  giebt  jedoch  auch  noch  Verwandlungen  anderer  Kräfteformen  in 
einander  und  alle  unterliegen  diesem  Gesetze. 

So  lockert  z.  B.  bekanntlich  die  Wärme  den  Zusammenhang  der 
Moleküle,  indem  sie  gleichzeitig  äussere  Kräfte  und  Wirkungen  innerer 
Moleknlarkräfte  überwindet,  indem  sie  also  Arbeit  leistet. 

Wenn  die  Einwirkung  der  Wärme  genügend  kräftig  ist,  so  werden  be- 
kanntlich feste  Körper  in  flüssige,  flüssige  Körper  in  gasförmige  vei-wandelt, 
es  werden  also  die  Aggregatzustände  verändert ;  es  wird  die  Aggregation  ver- 
mindert. Clau  siu  8  nennt  daher  diese  Wirkung  der  Wärme :  ^Disgregation" 
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und  Bpiicht  die  bekannte  Erfahrungsthatsache  in  den  Worten  aus:    Die 
Wärme  vermehrt  die  Disgregation  der  Körper. 

Eine  DiBgregationsvermehrung  entspricht  also  einer  Umwandlang 
von  Wärme  in  Arbeit,  eine  Disgregationsvermindemng  einer  Umwand- 
lung von  Arbeit  in  Wärme;  es  moss  also  zwischen  der  Disgregations- 
verminderung  und  diesen  Umwandlungen  ebenfalls  ein  cansaler  Znsammen- 
hang bestehen.  i 

Dass  auch  die  Betrachtung  dieser  Disgi'egation  uns  auf  die  vorige! 
Gleichung  zurückführt,  mag  folgendes  Beispiel  darthun. 

Wir  betrachten  eine  Gasmenge,  welche  bei  einer  Temperatur  t  ein 
Volumen  v  ausfüllen  mag,  mithin  unter  diesen  Verhältnissen  einen  Drnck 
p  besitzt.  Da  unter  solchen  Verhältnissen  der  mittlere  Abstand  der 
Moleküle  ein  bestimmter  ist,  so  ist  auch  die  von  diesem  Abstände  ab- 
hängige Disgregation ,  welche  den  Grad  der  Zertheilung  der  Gasmasse 
misst,  eine  bestimmte;  wir  wollen  dieselbe  mit  Z  bezeichnen.  Lassen 
wir  hierauf  diese  Gasmenge  sich  bei  gleichbleibendem  äusseren  Drucke 
ausdehnen,  oder  comprimiren  wir  dieselbe,  ohne  dass  sich  die  Temperatur 
derselben  ändert,  so  wii'd  eine  Arbeitsmenge  geleistet  oder  aufgewendet, 
welche  bekanntlich  gleich  p  (Vi  —  v)  ist,  wenn  wir  mit  Vi  das  neue  Vo- 
lumen bezeichnen. 

Hierbei  wird  eine  Wärmemenge  q  absorbirt  oder  entbunden,  welche 
dieser  Arbeit  äquivalent  ist,  also  gilt  die  Gleichung 

_  p  .(vi  —  v)  „X 

«-  J ^' 

Die  Disgi'egation  in  diesem  neuen  Zustande  sei  Zi;  dann  ist  die 
gleichzeitige  Disgregationsänderung 

Zi  —  Z. 

Betrachten  wir  nun  eine  gleiche  Menge  desselben  Gases,  welches  bei 
einer  anderen  Temperatur  fj  dasselbe  Volumen  v  einnimmt,  dann  raus? 
dieses  Gas  diesmal  unter  einem  anderen  äusseren  Drucke  Pi  stehen. 

Die  Drücke  p  und  pi  stehen  dann  bekanntlich  nach  dem  Aasdeh- 
nungsgesetze der  Gase  zu  einander  in  folgendem  Verhältnisse: 

p  1  +  a  t 

^  ""  1  •+-  a  «1 

Die  Disgregation  der  neuen  Gasmenge  ist  sichtlich  dieselbe,  nämlich 
Z,  da  der  mittlere  Abstand  der  Moleküle,  also  der  Grad  der  Zertheilung 
der  Masse  dieselbe  ist. 

Geht  diese  Gasmenge  in  das  andere  Volumen  Vi  über,  so  wird  auch 
die  Disgregationsänderung  nothwendig  dieselbe,  nämlich  Zi  —  Z  sein. 

Die  hierbei  gewonnene  oder  aufgewendete  Arbeit  ist  aber  sichtlich 
eine  andere,  nämlich 

Pi  i^i  —  ^) 
und  die  Wärmemenge  g[i,  welche  entweder  absorbirt  oder  entwickelt 
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werden  muBg,  um  die  Temperatur  des  Gases  nicht  zu  ändern,  ist  dieser 
Arbeit  äquivalent,  oder  gleich: 

Pi  (vi  —  v)  o\ 

«'= J ^>- 

Wenn  wir  diese  Gleichung  3)  und  die  entsprechende  2)  von  gleicher 
Form ,  die  wir  vorhin  gewonnen  haben ,  durch  den  Druck  dividiren ,  so 
erhalten  wir 

qi  _  Vi  —  V 
Pi  J 


und 


q         Vt  —  V 


P  ~       J 

Die  linken  Seiten  sind  sichtlich  gleich ;  nehmen  wir  ausserdem  auf  die 
Gleichung 

£  _  L±JLi_  I. 

Bücksicht,  so  ist,  wenn  Tund  Ti  die  absoluten  Temperaturen  bezeichnen: 

?L  =  « 4) 

eine  Gleichung,  die  mit  der  früher  gefundenen  1)  vollkommen  überein- 
stimmt. 

Wir  sehen  also,  dass  die  Wärmemengen,  welche  noth wendig  sind, 
um  dieselbe  Disgregationsänderung  herbeizuführen,  sich'  wiederum  um- 
gekehrt wie  die  absoluten  Temperaturen  verhalten,  bei  welchen  diese 
Wärmemengen  verwandelt  worden  sind. 

Der  einer  bestimmten  Disgregationsänderung  entsprechende  Aequi- 
Talenzwerth  der  Wärme  wird  also  erhalten,  wenn  man  die  zu  dieser 
Aenderung  nöthige  Wärmemenge  durch  die  absolute  Temperatur  dividirt. 

Diese  beiden  Beispiele,  nämlich  die  früher  besprochene  Theorie  der 
Maschinen  und  die  hier  erörterten  Gesetze  der  Disgregationsänderung 
mögen  genügen,  den  zweiten  Hauptsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie, 
wemi  auch  nicht  streng  zu  beweisen,  so  doch  seinem  Inhalte  nach  ver- 
ständlich zu  machen. 

Wir  haben  nun  im  Verlaufe  unserer  Betrachtungen  besonders  drei  Ai'- 
ten  von  Verwandlungen  kennen  gelernt ,  nämlich  die  Verwandlung  von 
Wärme  in  Arbeit  oder  umgekehrt,  femer  die  Verwandlung  von  Wärme, 
welche  eine  höhere  Temperatur  besass,  in  Wärme  von  niedriger  Tem- 
pentur,  und  endlich  die  Disgregationsänderungen. 

Jeder  Verwandlung  der  einen  Art  gehört  immer  eine  bestimmte 
Menge  einer  anderen  Verwandlung  zu,  man  kann  daher  sagen,  bei  jedem 
Vorgange  entspricht  einer  Verwandlung  der  einen  Art  immer  eine  äqui- 
valente Verwandlung  der  anderen  Art. 

Ganz  anologe  Beziehungen  würde  man  für  jede  Umwandlung  einer 
beetimmten  Kräfteform  in  eine  andere  aufstellen  können. 
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Wählt  man  die  Einheit  zweier  äquivalenter  Verwandlungen  passend, 
80  kann  man  dieselben  einander  gleichsetzen. 

Da  man  aber  jede  Gleichung  von  der  Form 

Fi  =  F, 
auch  auf  die  Form 

Fl  -  F,  =  0 
bringen  kann,  so  lässt  sich  dieser  Satz  auch  in  folgender  Weise  aus- 
sprechen. 

Bei  jedem  Vorgange  ist  die  algebraische  Summe  der  stattfindenden 
Verwandlungen  gleich  Null. 

Es  ist  jedoch  nöthig,  hier  auf  eine  Beschränkung  aufmerksam  zu 
machen,  die  bei  dem  einen  Beispiel  bestimmt  ausgesprochen  worden  ist 
und  bei  dem  anderen  ebenfalls  erfiUlt  ist,  nämlich  die,  dass  die  Vorgänge, 
um  die  es  sich  handelt,  umkehrbar  seien. 

Fügt  man  diese  Beschränkung  bei,  so  erhält  man  den  zweiten  Haupt- 
satz der  mechanischen  Wärmetheorie  nunmehr  in  der  Form,  welche 
Glausius  diesem  Satze  gegeben  hat: 

Bei  jedem  noch  so  complicirten  Processe,  bei  welchem 
einoder  mehrereKörperbeliebige,  umkehrbare  Veränderun- 
gen erleiden,  muss  die  algebraische  Summe  aller  vorkom- 
menden Verwandlungen  gleich  Null  sein. 

Der  zweite  Hauptsatz  heisst  daher  wohl  auch  der  Satz  von  der 
Aequivalenz  der  Verwandlungen,  während  der  erste  Hauptsatz,  der  Satz 
von  der  Aequivalenz  von  Wärme  und  Arbeit  genannt  wird. 


Wir  wollen  nur  zunächst  an  einigen  weiteren  Beispielen  anschaulich 
machen,  dass  es  wirklich  nothwendig  war,  die  Beschränkung  einzufahren, 
dass  der  zweite  Hau|)tsatz  nur  für  umkehrbare  Verwandlungen  gültig  sei. 

In  dem  vorhin  erwähnten  Beispiele,  in  welchem  wir  die  Disgregations- 
änderungen  eines  Gases  betrachteten,  wurde  immer  vorausgesetzt,  dass 
der  Druck  des  Gases  ungeändert  bliebe,  oder  besser  gesagt,  dass  der 
äussere  Druck,  welcher  bei  der  Ausdehnung  des  Gases  überwunden  wor- 
den war,  immer  nur  um  unendlich  wenig  kleiner  als  die  ausdehnende 
Kraft  des  Gases  war.  Unter  dieser  Voraussetzung  ist  es  möglich,  das 
Gas  durch  denselben  äusseren  Druck  auch  wieder  zusammenzudrucken 
und  in  seinen  Anfangszustand  zurückzuführen. 

Darin  durchläuft  das  Gas  alle  Aenderungen,  die  es  bei  der  Ausdeh- 
nung  erfahren  hatte,  noch  einmal,  aber  in  entgegengesetztem  Sinne  und 
entgegengesetzter  Reihenfolge.  i 

Das  Gas  könnte  aber  dieselben  Volumen-  und  Disgregationsände- 
rungen  auch  auf  eine  andere  Weise  erfahren. 
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VerbindoD  wir  nämlich  das  Gefass,  dessen  Volumen  v  war,  iu  wel- 
chem sich  das  Gas  befindet,  mit  einem  zweiten  Gefasse,  dessen  Volumen 
Vx  —  ^  betragt  und  welches  yoUkommen  lufUeer  gepumpt  worden  ist 
und  öffnen  nun  plötzlich  die  Verbindungsröhre  zwischen  beiden  Gelassen, 
Bo  wird  das  Gas  sich  in  das  leere  Gefass  hineinstürzen  und  so  lange  in 
dasselbe  einströmen,  bis  in  beiden  Gefiassen  der  Druck  gleich  geworden 
ist.  Das  Volumen  des  Gases  ist  dann  V\\  die  Disgregationsanderung  ist 
dieselbe,  wie  in  dem  früher  von  uns  betrachteten  Beispiele. 

Aus  den  früher  besprochenen  Versuchen  Joule' s  wissen  wir,  dass 
bei  einer  solchen  Volumenänderung  eines  Gases  weder  eine  Temperatur- 
änderung stattfindet,  noch  eine  Arbeit  Ton  dem  Gase  geleistet  wird. 

Das  Gas  kann  aber  nicht  auf  sein  ursprüngliches  Volumen  wieder 
zusammengepresst  werden,  ohne  dass  eine  Arbeit  aufgewendet  und  Wärmd 
prodncirt  wird;  dieser  Vorgang  ist  also  nicht  umkehrbar. 

Sollte  das  Gas  zusammengedrückt,  seine  Disgregation  also  vermin- 
dert werden,  so  ist  das  nicht  anders  möglich,  als  dass  gleichzeitig  Arbeit 
in  Wärme  verwandelt  wird ;  die  Disgregation  des  Gases  kann  sich  jedoch, 
wie  wir  soeben  gesehen  haben,  vermehren,  ohne  dass  gleichzeitig  eine 
äquivalente  Verwandlung  von  Arbeit  in  Wärme  oder  Wärme  in  Arbeit 
stattfindet. 

Wenn  wir  nun  die  Verwandlung  von  Arbeit  in  Wärme  und  die  Dis- 
gregationsvermebrung  positive  Verwandlungen  nennen,  dagegen  die  ent- 
gegengesetzten Verwandlungen  von  Wärme  in  Arbeit  und  die  Disgre- 
gationsverminderung  negative  Verwandlung  nennen,  so  sehen  wir:  die 
Disgregationsverminderung,  das  ist  eine  negative  Verwandlung,  kann 
nicht  ohne  eine  gleichzeitige  positive  Verwandlung  vor  sich  gehen;  die 
Disgregationsvermehrung  dagegen,  das  ist  eine  positive  Verwandlung, 
kann  unter  Umständen  auch  ohne  negative  Verwandlung  stattfinden. 

Betrachten  wir  nun  die  anderen  Verwandlungsarten.  Wenn  Wärme 
in  Arbeit  verwandelt  wird,  so  findet  stets  gleichzeitig  entweder  eine 
Disgregationsvermehrung  statt,  oder  es  wird,  wie'  bei  den  Kreisprocessen, 
die  sich  in  den  Maschinen  vollziehen,  eine  Wärmemenge  von  einem 
heissen  zu  einem  kalten  Körper  übergehen.  Nennt  man  nun  ebenfalls 
den  Wärmeübergang  von  einem  heissen  zu  einem  kälteren  Körper  eine 
positive  Verwandlung,  die  Verwandlung  von  Wärme  in  Arbeit  eine  ne- 
gative Verwandlung,  so  kann  man  sagen,  da  es  kein  Beispiel  giebt,  in 
dem  diese  negative  Verwandlung  ohne  eine  entsprechende  positive  Ver- 
wandlung vor  sich  geht,  dass  die  negative  Verwandlung  von  Wärme  in 
Arbeit  nothwendig  mit  einer  gleichzeitigen  positiven  Verwandlung  ver- 
bunden sein  muss. 

Die  positive  Verwandlung  von  Arbeit  in  Wärme  kann  dagegen,  wie 
viele  Beispiele  zeigen,  ohne  eine  entsprechende  gleichzeitige  negative 
Verwandlung  vor  sich  gehen;  so  findet  z.  B.  bei  Reibung,  Luftwider- 
stand, kurz  bei  den  meisten  Widerstandsarbeiten  eine  Verwandlung  von 
Arbeit  in  Wärme  statt,  ohne  dass  gleichzeitig  Disgregationsveränderungen, 
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UebergaDg  von  Wärme  höherer  Temperatur  in  Wärme  niedriger  Tem- 
peratur u.  8.  f.  gleichzeitig  nothwendig  eintreten  müssen. 

Also  auch  hier  kann  die  negative  Verwandlung  in  Wärme  nicht 
ohne  eine  gleichzeitige  positive  Verwandlung,  wohl  aber  die  positive  Ver- 
wandlung von  Arbeit  in  Wärme  ohne  gleichzeitige  negative  Verwand- 
lungen vor  sich  gehen. 

Auch  die  dritte  von  uns  betrachtete  Art  der  Verwandlung:  der 
Uebergang  von  Wärme  von  einem  Körper  zum  anderen,  die  Verwandlung 
einer  Wärmemenge  Q,  welche  die  Temperatur  T  besitzt,  in  eine  Wärme- 
menge Qj  welche  die  Temperatur  T*  besitzt,  bestätigt  dieses  aufgefun- 
dene Gesetz. 

Es  besteht  bekanntlich  eine  natürliche  Tendenz  der  Wärme,  von 
wärmeren  Körpern  auf  kältere  überzugehen,  und  dieser  Vorgang  findet 
bei  Leitung  und  Strahlung  statt,  ohne  dass  gleichzeitig  eine  andere  Um- 
wandlung dieselbe  zu  veranlassen  braucht. 

Dagegen  kann  ein  der  natürlichen  Tendenz  der  Wärme  entgegen- 
gesetzter Vorgang,  nämlich  die  Ueberführung  von  Wärme,  die  einem 
kälteren  Körper  entnommen  ist  und  auf  einen  wärmeren  Körper  übertragen 
wird,  nur  dann  eintreten,  wenn  gleichzeitig  Arbeit  in  Wärme  umgesetzt ') 
oder  gleichzeitig  die  Disgregation  eines  Körpers  vermehrt  wird  ^). 

Nennen  wir,  wie  schon  vorher  erwähnt  wurde,  die  Verwandlung  von 
Wärme  höherer  Temperatur  und  Wärme  niederer  Temperatur  eine  po- 
sitive, dagegen  den  Uebergang  von  Wärme  von  einem  kälteren  auf  einen 
wärmeren  Körper  eine  negative  Verwandlung,  so  kann  man  aus  allen 
den  betrachteten  Fällen  schliessen: 

Negative  Verwandlungen  können  nur  stattfinden, 
wenn  dieselben  durch  positive  Verwandlungen  compensirt 
werden,  positive  Verwandlun  gen  können  jedoch  auch  ohne 
gleichzeitige  negative  Verwandlungen  eintreten.  Uncom- 
pensirte  Verwandlungen  können  also  nur  positiv  sein. 


Dieser  Satz  lässt  eine  interessante  Anwendung  auf  den  allgemeinen 
Haushalt  der  Natur  zu. 

Wir  haben  gesehen,   dass  eine  allgemeine  Tendenz   in    der  Natur 


')  Man  erinnere  sich  an  das  Beispiel  S.  20  einer  Dampfinaschine ,  welche  üurch 
eine  än^sere  Kraft  gezwungen  wird,  sich  in  einem  ihrem  gewöhnlichen  Gange  entt^ecren- 
ge^etzteu  Sinne  zu  bewegen. 

')  AIn  Beispiel  konnte  der  Fall  dienen,  das8  ein  heisses  Gas  von  der  Temperatur 
A'*  durch  die  Ausdehnung  eines  kälteren  festen  Körpers,  der  sich  von  der  Temperatur 
A  ttut'  A*  erwärmt,  comprimirt  würde,  wenn  sowohl  A  als  A*  kleiner  als  A"  sind. 
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Yorhanden  ißt,  die  Disgregation  zu  yermehren,  femer  Arbeit  in  Wärme 
arnzasetzen  und  bestehende  Wärmedifferenzen  auszugleichen.  Dies  ist 
ja  die  Auslegung  des  Satzes,  dass  uncompensirte  Verwandlungen  nur 
positiv  sein  können. 

Die  Engländer  bezeichnen  diese  Tendenz  der  Natur  mit  dem  Aus- 
druck, es  besteht  in  der  Natur  ein  Streben,  die  Energie  zu  zerstreuen 
oder  zu  entarten  (to  dissipate  energy). 

Der  Fall,  dass  eine  in  der  Natur  vorkommende  Verwandlung  voll- 
kommen umkehrbar  ist,  ist  ein  Grenzfall,  der  nur  selten  oder  nie  streng 
erreicht  wird.  Es  wird  daher  das  Ergebniss  der  positiven  Verwandlung 
sich  stetig  in  der  Natur  vermehren.  Die  Wärme  eines  Körpers,  die  nicht 
mehr  in  Wärme  eines  kälteren  Körpers  übergeführt  werden  kann,  muss 
also  Wärme  bleiben,  kann  nicht  mehr  zu  Arbeitsleistung  benutzt,  nicht 
mehr  in  andere  Wirkungsformen  umgesetzt  werden. 

Die  Menge  dieser  unverwandelbaren  Wärme  muss  mithin  immer, 
zunehmen,  da  sie  durch  die  uncompensirten  positiven  Verwandlungen 
fortdauernd  vermehrt  wird. 

Die  Folge  dayon  ist,  dass  die  Welt  einem  Endzustande  zustrebt,  in 
welchem  künftig  alle  im  Gesammthaushalte  wohnende  Energie  in  Wärme 
von  gleicher  Temperatur  verwandelt  worden  ist,  in  Wärme,  die  nicht 
mehr  in  andere  Kräfteform  umgesetzt  werden  kann. 

Wenn  dieser  Zustand  eingetreten  ist,  wird  die  Natur  todt  sein  und 
bleiben  müssen. 

Thomson  hat  mit  seltenem  Scharfsinn  die  kühnsten  Consequenzen 
aus  diesen  Betrachtungen  zu  ziehen  gewusst  und  dieselben  in  folgenden 
Sätzen  ausgesprochen^): 

„1)  £^  besteht  in  der  Welt  ein  allgemeines  Streben,  die  mechanische 
Energie  zu  zerstreuen. 

2)  Eine  Wiederherstellung  von  mechanischer  Energie  (negative 
Verwandlung)  ohne  mehr  als  ein  Aequivalent  von  Zerstreuung  ist  in 
oiibeseelten  materiellen  Processen  unmöglich  und  wird  durch  organisirte 
Materie  wahrscheinlich  nie  ausgeführt,  mag  dieselbe  mit  vegetabilischem 
Leben  begabt  oder  dem  Willen  eines  beseelten  Geschöpfes  unterworfen 
sein. 

3)  Innerhalb  einer  endlichen,  vergangenen  Zeitperiode  muss  die  Erde 
unbewohnbar  gewesen  sein  und  innerhalb  einer  endlichen,  kommenden 
Zeitperiode  muss  die  Erde  für  Menschen,  Thiere  und  Pflanzen,  wie  sie 
jetzt  constituirt  sind,  wiederum  unbewohnbar  werden;  es  sei  denn,  dass 
Vorgänge  stattgefunden  haben  oder  stattfinden  werden,  welche  nach  den 
Naturgesetzen,  welche  heute  die  Welt  regieren,  unmöglich  sind." 

Wer  sollte  nicht    staunen   über  die  Kühnheit  und  Tragweite  der 


^)  Thomson,  Proceed.  ot'  the  Royal  Soc.  of  Edinburgh,  April  1852,  und  Phil. 
M;iL'.  4.  Serie,  Bd.  IV,  S.  304.  On  a  Universal  Tendency  in  Nature  ,to  the  DisBipation 
Ol  M«'i*lianicai  Energ)*. 
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Scblussfolgerungen,  welche  Thomson's  genialer  Scharfsinn  ans  den  ein- 
fachen Gleichungen  abzuleiten  verstanden  hat,  in  denen  sich  der  zweite 
Hauptsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie  ausdrückt? 

Das  Verdienst  der  ersten  Entdeckung  dieser  Gleichungen  jedoch, 
aus  denen  seine  Schlussfolgerungen  sich  ergeben,  gebührt  Gar  not  und 
Clausius.  Carnot  hat  den  zweiten  Hauptsatz  seinem  wesentlichen 
Inhalte  nach  entdeckt,  jedoch  war  die  Form,,  in  welcher  er  denselben 
aussprach,  unrichtig,  da  er  bei  Formulirung  und  Beweis  desselben  von 
der  falschen  Annahme  ausging,  dass  die  Wärme  unzerstörbar  sei. 

Späterhin  hat  Clausius  den  Carnot' sehen  Satz  dahin  modificirt, 
dass  derselbe  nicht  mehr  dem  ersten  Hauptsatze  und  somit  dem  Prin- 
cipe von  der  Erhaltung  der  Kraft  widerspricht  und  ihn  in  dir  richtigen 
noch  heute  gültigen  Form  ausgesprochen  '). 

Er  beweist,  dass  derselbe  aus  dem  in  der  Natur  der  Wärme  begrün- 
deten Streben  hervorgeht:  bestehende  TemperaturdifPerenzen  auszu- 
gleichen. ' 

Aus  dem  zweiten  Hauptsatze  aber  geht  hervor,  dass  Verwandlung 
von  Wärme  in  Arbeit  nie  ohne  Compensation  durch  einen  üebergang^ 
von  Wärme  von  einem  wärmeren  Körper  auf  einen  kälteren  vor  sich 
gehen  kann.  Schon  damals  bekannte  Thatsachen  aber  lehrten,  dass 
Wärme  von  einem  wärmeren  auf  einen  kälteren  Körper  auch  ohne  Com- 
pensation übertragen  wird,  und  dass  Arbeit  in  Wärme  auch  ohne  Com- 
pensation, z.  B.  bei  der  I^eibung,  umgesetzt  wird. 

Späterhin  hat  Clausius  dem  Naturgesetze,  welches  vorhin  in  der 
Form  ausgesprochen  wurde,  dass  uncompensirte  Verwandlungen  nui*  po- 
sitive sein  können,  in  einer  anderen  Form  den  allgemeinsten  Ausdruck 
gegeben  *). 

Clausius  bezeichnet  nämlich  die  algebraische  Summe  aller  derje- 
nigen Verwandlungen,  welche  vor  sich  gehen  müssten,  um  einen  Körper 
in  den  Zustand  überzufuhren,  in  dem  er  sich  jetzt  befindet,  mit  dem 
Namen  Entropie. 

Da  nun  die  Summe  der  positiven  Verwandlungen  nie  kleiner  als 
die  Summe  gleichzeitiger  negativer  Verwandlung  sein  kann,  meist  aber 
grosser  ist,  so  folgt  daraus,  dass  die  Entropie  der  ganzen  Welt  fort- 
während zunimmt. 

Clausius  formulirt  dieses  Resultat  in  ^em  Satze: 

Die  Entropie  der  Welt  strebt  einem  Maximum  zu. 
R. 

*)  Clausius,  Poeg.  Ann.  Bd.  79,  1850.  Abhandlungen  Bd.  1,  S.  5o.  Uel>er  die 
bewevrende  Kraft  <!t'r  Warnte  etc. 

*)  Clau-^ius,  Ueber  d«Mi  zweiten  Hauptsatz  der  mechanischen  Wärmethcorie. 
Bräun  chweiir   18H7,  S.    17. 
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L 
VORBEG  RIFFE. 


A.  Einleitung. 
1.  Ursprung  der  Theorie. 

Die  ersten  Begriffe,  welche  man  für  Andeutungen  der  Grandgedanken 
der  mechanischen  Wärmetheorie  halten  könnte,  gehen  in  so  fem  liegende 
Zeiten  zurück,  dass  man  den  Ursprung  derselben  kaum  mit  Genauigkeit 
Angeben  kann;  so  haben  einige  griechische  Philosophen,  indem  sie  die 
zerstörende  Wirkung  des  Feuers  beobachteten,  die  Wärme  als  einen  Er- 
folg der  Bewegung  der  kleinsten  Theile  der  Materie  angesehen.  Die 
ente  sichere  Grundlage  der  Theorie  findet  sich  jedoch  erst  in  den  Be- 
tnchtmigen,  welche  über  die  Erscheinung  der  Reibung  angestellt  worden 
sind. 

Seit  langer  Zeit  hat  man  den  Bewegungsverlust ,  den  man  bei  der 
Reibung  oder  dem  Stosse  zweier  Körper  bemerkt  und  die  Entwickelung 
TOD  Wärme,  die  daraus  herrorzugehen  scheint,  dadurch  erklärt,  dass  man 
unabiD,  die  letztere  sei  nichts  Anderes  als  der  Erfolg  einer  zitternden 
Bewegung  der  Moleküle  und  diese  werde  durch  die  Absorption  eines 
Theiles  der  äusserlich  sichtbaren  Bewegung,  die  zu  verschwinden  scheint, 
beschleunigt.  Diese  Ideen  waren  in  der  Zeit  der  wissenschaftlichen  Wie- 
<lergeburt,  welche  durch  Baco  eingeleitet  und  von  De  scart  es  fortgesetzt 
vnrde,  allgemein  verbreitet;  aber  die  Philosophen  thaten  Nichts,  als  dass 
sie  dieses  G^neingut  in  ihre  Bücher  überführten,  ohne  jedoch  dessen 
ganz  Tragweite  zu  erkennen. 

Viel  später  und  beinahe-  erst  in  unseren  Tagen  wurde  durch  die 
Versuche,  welche  feststellten,  dass  strahlende  Wärme  und  Licht  nur  ver- 
Bchiedene  Erfolge  derselben  Ursache  seien,  der  Hypothese  von  den 
Wänneechwingungen  eine  bemerkenswerthe  Bestätigung  gebracht,  die 
üir  Ausgangspunkt  nicht  vorhersehen  Hess. 

10* 
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Heute  ist  es  allgemeiu  bekannt,  dass  die  Wärmeerscheinungen  mecha- 
nische Erscheinungen  sind  und  folglich  allen  Gesetzen  der  Bewegung 
unterliegen. 


2.  Der  Name,  mit  dem  man  dieselbe  bezeiohnet. 

Der  Name  „mechanische  Wärmetheorie ^,  mit  dem  man  gewöhnlich 
den  Gegenstand,  der  uns  beschäftigt,  bezeichnet,  ist,  zufolge  seiner  sehr 
beschränkten  Bedeutung,  vielleicht  nicht  der  allergeeignetste ;  aber  die 
anderen  Namen,  die  einige  Male  *  verwendet  worden  sind:  „Erhaltung  der 
Kraft",  „Wechselbeziehungen  der  physikalisohen  Kräfte'',  sind  noch  we- 
niger zutreffend;  der  erste  dieser  Ausdrücke  ist  ohne  besondere  Erläute- 
rung unverständlich  und  der  zweite  hat  den  Uebelstand,  an  eine  Menge 
oberflächlicher  Speculationen  ohne  Tragweite  zu  erinnern,  die  man  unter 
diesem  Namen  vorgebracht  hat.  Wir  wollen  den  Namen:  „Mechanische 
Wärmetheorie"  beibehalten,  trotzdem,  dass  sich  die  Wissenschaft  weit  über 
die  Grenze,  welche  dieser  Ausdruck  andeutet,  ausgedehnt  hat  und  trotz- 
dem, dass  eine  grosse  Zahl  von  Ersoh^nungen,  welche  anderen  Theilen 
der  Physik,  welche  der  Chemie,  der  Physiologie  und  selbst  der  Astronomie 
angehören,  mit  der  neuen  Wissenschaft  in  Beziehung  getreten  sind  und 
trotzdem,  dass  dieser  Name  gar  sehr  an  den  beschränkten  Ausgangs- 
punkt erinnert. 


3.  üeber  eine  zu  allgemeine  Auffassung  und  Darstellung 
dieser  Theorie  duroh  Maoquorn  Rankine. 

Man  hat  sich  einige  Male  bemüht,  diese  Theorie  unabhängig  von 
jeder  Hypothese  über  die  Natur   der  Wärmeerscheinungen  darzustellen. 

So  versuchte  Rank  ine  indem  er  die  gewöhnlichen  Voraus- 
setzungen über  Atome  und  Kräfte,  durch  welche  man  alle  Erscheinungen 
der  physikalischen  Wissenschaften  erklärt,  verliess,  ein  neues  System 
herzustellen,  welches  nichts  Hypothetisches  mehr  enthielte,  und  hat  ver- 
sucht, die  Gesetze  der  Wärmeerscheinungen  in  einer  absoluten  Allge- 
meinheit darzustellen. 

Die  gewöhnlichen  Betrachtungen  der  Kräfte  ersetzt  er  durch  Dis- 
cussionen  einer  neuen  Quantität:  der  „Energie",  die  in  den  Körper 
theilweise  in  einem  Zustand  der  Wirklichkeit  (Actualität),  theilweise  in 
einem  Zustand  der  Möglichkeit  (Potentialität)  vorhanden  ist;  er  schuf  so 
eine  neue  Wissenschaft,  die  er:  „Energetik"  0  nennt,  von  welcher  die 
rationelle  Mechanik  nur  ein  besonderer  Fall  ist. 


1)  M.    Rankine,   Edinburj?h  Journal  21.  Serie,    Bd.  II,    S.   100.      Outlines    of  the 
Science  of  Energetici«. 
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£s  mag  ohne  Zweifel  für  die,  welche  sich  mit  der  Philosophie  der 
Xfttorwissenschafben  beschäftigen ,  interessant  sein ,  die  Principien  der 
Mechanik  auf  andere  abstractere  und  allgemeinere  Principien  zurückgeführt  ^ 
zu  sehen;  ein  so  allgemeiner  Standpunkt  ist  jedoch  für  die  Betrachtung 
and  Auseinandersetzung  einer  Wissenschaft,  welche  auf  ganz  andere 
Weise  entdeckt  worden  ist,  wenig  geeignet.  Eine  solche  Methode  man- 
gelt der  Klarheit  und  bis  zu  einem  gewissen  Grade  des  Vertrauens,  da 
die  Principien  der  Mechanik  bisher  immer  als  sichere  Führer  gedient 
haben  und  noch  heute  die  £ntdegker  leiten. 


4.  Welchen  Weg  wird  man  bei  dieser  Auseinandersetzung 

einscMagen? 

Die  eigentliche  Aufgabe  des  Physikers  besteht  darin,  die  Erschei- 
nang  immer  auf  Dasjenige  zurückzuführen,  was  uns  als  das  Einfachste 
und  Klarste  erscheint,  auf  die  Bewegung.  Wir  werden  davon  ausgehen, 
<l^sä  wir  die  Wärmeerscheinungen  als  identisch  mit  mechanischen  Er- 
^heinungen  annehmen;  wir  werden  uns  aber  nicht  dadurch  beschränken, 
da£8  wir  unsere  Voraussetzung  zu  zeitig  specialisiren,  dass  wir  unter- 
suchen, in  was  für  einer  Art  von  Bewegung  die  Wärme  besteht. 

Die  Undulationstheorie  der  Optik  bietet  uns  ein  Beispiel  für  den 
''inzuschlagenden  Weg. 

Fresnel  und  vor  ihm  Jouug  und  Huyghens  haben  versucht, 
alle  möglichen  Folgerungen  nur  aus  der  einen  Annahme  herzuleiten,  dass 
das  Licht  eine  schwingende  Bewegung  sei,  und  Fresnel  hat  die  Art  der 
Bewegung  nicht  eher  specialisirt ,  als  bis  er  durch  die  Betrachtung  der 
Interferenzerscheinungen  des  polarisirten  Lichts  dazu  geführt  wurde. 
Ebenso  werden  wir  zunächst  nur  von  der  Annahme  ausgehen,  dass 
Wärmevorgänge  mechanische  Erscheinungen  sind,  und  wir  werden  diese 
Hypothese  nicht  eher  specialisiren,  als  bis  alle  Folgerungen  dieser  ersten 
Voraussetzung  erschöpft  sind.  Wir  werden  weiterhin  eine  besondere 
Art  von  Körper  finden,  in  denen  die  Molekularkräfte  Null  zu  sein  schei- 
nen, und  für  die  man  sich  mit  einer  grossen  Wahrscheinlichkeit  eine 
Vorstellung  von  den  Einzeiheken  der  Erscheinungen  und  Vorgänge  ma- 
chenkann. Wir  werden  damit  beginnen,  gewisse  Principien  der  Mechanik 
g*-nau  zu  definiren,  die  füi*  die  Entwickelung  der  Theorie  unumgänglich 
Dothwendig  sind;  hierauf  werden  wir  an  die  allgemeinen  Resultate  erin- 
nern, die  man  aus  Versuchen  ableiten  kann,  welche  lediglich  der  Wärme- 
lehre angehören,  d.  h.  an  Versuche ,  in  denen  die  Wärmewirkungen  nur 
unter  sich  verglichen  werden. 

Für  den  grössten  Theil  der  Leser  werden  diese  Vorbegriffe  nur 
eine  Wiederholung  von  Bekanntem  bringen;  dieselbe  wird  indess  nicht  über- 
flüfisig  sein,  weil  sie  uns  gestattet,  eine  grössere  Anzahl  allgemeiner  Aus- 
drücke, die  in  der  Wärmetheorie  gebräuchlich  sind,  mit  Schärfe  zu  definiren. 
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B.  Sätze  ans  der  Mechanik. 
5.  Arbelt  einer  Kraft. 

Unter  Arbeit  einer  Kraft  von  gleichbleibender  Grösse  und  Richtang, 
welche  parallel  der  Bewegungsrichtung  des  Angriffspunkts  wirkt,  ver- 
steht man  das  Product  aus  der  Stärke  der  Kraft  und  der  Grösse  des  zu- 
rückgelegten Weges.  Die  Arbeit  ist  positiv  oder  negativ,  je  nachdem 
die  Kraft  eine  bewegende  oder  eine  widerstehende  ist. 

Ist  die  Kraft  gegen  die  Richtung  der  Verschiebung  geneigt,  so  ist 
die  Arbeit  gleich  dem  Product  aus  dem  Wege  und  der  Projection  der 
Kraft  auf  die  Richtung  der  Verschiebung ;  das  Vorzeichen  der  Arbeit  ist 
dasjenige  des  Cosinus  des  Winkels,  den  beide  Richtungen  mit  einander 
einschliessen. 

Wenn  die  Kraft  nach  Grösse  und  Richtung  veränderlich  ist,  so  be- 
trachtet man  die  elementare  Arbeit,  die  in  einer  unendlich  kleinen  Zeit 
geleistet  wird,  so  dass  man  während  dieses  Zeitraums  die  Kraft  als  con- 
stant  und  die  Verschiebung  als  geradlinig  voraussetzen  kann.  Mit  Hülfe 
der  Methoden  der  Integralrechnung  bildet  man  hierauf  die  Summe  dieser 
elementaren  Arbeiten  fEkr  einen  beliebigen  Zeitajbschnitt. 


6.  Der  Satz  von  der  lebendigen  Kraft. 

Zerlegt  man  eine  Kraft  in  drei  Componenten  X,  Y  und  Z,  welche 
parallel  *den  drei  Coordinatenaxen  sind,  und  bezeichnet  femer  mit  cLc,  dy^  dz 
die  Componenten  einer  unendlich  kleinen  Verschiebung,  bezogen  auf  die- 
selben drei  Axen,  so  ist  die  entsprechende  elementare  Arbeit  gleich: 
Z  .  da?  +  Y .  dy  -\-  Z  .  dz. 

In  jedem  Lehrbuche  der  Mechanik  wird  gezeigt,  dass 

Xdx  -^  Ydy  +  Z  dz=  d  {^) 
ist,  wobei  m  die  bewegte  Masse  und  v  die  Geschwindigkeit  im  betrachte- 
ten Moment  bezeichnet.      Die  Grösse  — ^ — führt  den  Namen:  „lebendige 

Kraft",  oder  „kinetische  Energie  der  bewegten  Masse". 

Man  kann  die  vorstehende  Gleichung  folgendermaassen  in  Worte 
übersetzen: 

Bei  der  Bewegung  eines  materiellen  Punktes  ist  die 
Summe  der  elementaren  Arbeiten  der  verschiedenen  an 
dem  Punkte  angreifenden  Kräfte  gleich  der  Zunahme  der 
lebendigen  Kraft  der  bewegten  Masse,  welche  in  derselben 
Zeit  stattfindet. 
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Diese  Gleichung  gilt  für  jeden  unendlich  kleinen  Zeitabschnitt,  sie 
gilt  folglich  auch  für  die  Summe  einer  beliebigen  Anzahl  solcher  kleinen 
Zeiträume,  d.  h.  sie  gilt  auch  für  einen  endlichen  Zeitabschnitt. 

Dies  ergiebt  folgenden  Satz: 

Die  während  einer  endlichen  Zeit  von  verschiedenen 
an  einem  materiellen  Punkte  angreifenden  Kräften  gelei- 
stete Summe  von  Arbeitsgrössen  ist  gleich  dem  Zuwachs, 
welchen  die  lebendige  Kraft  dieses  Punktes  während  dieser 
Zeit  erfährt. 

Dieser  Satz  wird  durch  folgende  Gleichung  dargestellt: 

Hat  man  ein  System  materieller  Punkte,  so  muss  man  diese  Glei- 
chung auf  jeden  derselben  anwenden  und  die  entsprechenden  Glieder 
zusammen  addiren;  dies  ergiebt  den  allgemeinsten  Ausdruck  des  Satzes 
Yon  der  lebendigen  Kraft,  welcher  lautet: 

zfiX.dx  +  Y.dx  +  Z.  dis)  =  Z^^£^> 


7.  Ein  Fuiidament6ilth6orem  der  praktisohen  Meohanik. 

In  vielen  Fällen  nöthigt  uns  der  Umstand,  dass  uns  das  eigentliche 
Wesen  der  Erscheinungen  nicht  bekannt  ist,  ausser  den  Kräften  noch 
\Yiderstandskräfte  anzunehmen,  die  Functionen  der  Geschwindigkeiten 
sind  (z.  B.  Luftwiderstand).  Die  Reibung  ist  zwar  keine  Function  der 
Geschwindigkeit,  sie  ist  jedoch  Null,  wenn  die  Differenz  der  Geschwin- 
digkeiten der  reibenden  Flächen  gleich  Null  wird.  Die  Integration  des 
Ausdruckes 

X.dx  +  Y.dy  +  Z.dz 
ist  alsdann  nur  unter  der  Bedingung  möglich,  dass  man  den  Anfangs- 
zustand  und  das  besondere  Bewegungsgesetz  jedes  Punktes  kennt. 

Ist  diese  Bedingung  erfüllt,  so  lassen  sich  alle  Grössen,  die  in  dem 
Ausdruck  vorkommen,  als  Functionen  einer  einzigen  unabhängigen  Ya- 
riabelen,  z.  B.  der  Zeit,  ausdrücken  und  dann  ist  es  immer  möglich,  die 
Integration  auszuführen. 

Die  einzige  allgemeine  Consequenz,  die  man  alsdann  aus  vorstehen- 
der Gleichung  ziehen  kann,  ist  der  folgende  Satz,  der  gewöhnlich  als 
Grundlage  der  Theorie  der  Maschinen  dient: 

In  jederMaschine,  die  denZnstand  gleichförmiger  oder 
gleichförmig  periodischer  Bewegung  erlangt  hat,  ist  die 
Summe  der  Arbeiten  während  der  Dauer  einer  Periode  Null, 
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8.  Der  Satz  von  der  Gleichheit  der  bewegenden  Arbeit  und  der 
Widerstandsarbeit,  den  man  aus  diesem  Theorem  ableiten  kann,  ge- 
nügt ZOT  Lösung  der  Aufgaben. der  praktischen  Mechanik,  wenn  man, 
ohne  zu  versuchen  auf  das  Wesen  der  passiven  Widerstände  einzugehen, 
sich  darauf  beschränkt,  die  Maschinen  vom  experimentellen  Gesichts- 
punkte aus  zu  betrachten.  Wenn  man  z.  B.  bemerkt,  dass  der 
Luftwiderstand  als  ein  Ausdruck  dargestellt  werden  kann,  welcher  pro- 
poi-tional  dem  Quadrate  der  Geschwindigkeit  ist,  so  führt  man  in  die 
Gleichungen  eine  Widerstandskraft  ein,  die  proportional  dem  Quadrate 
der  Geschwindigkeit  ist.  Wird  im  Gegentheile  die  Luft  als  Motor  ver- 
wendet, so  wird  man  unter  den  bewegenden  Kräften  eine  Kraft  aufneh- 
men, welche  proportional  dem  Quadrat  der  Geschwindigkeit  ist.  Ebenso 
verfahrt  man  mit  der  Reibung,  man  nimmt  dieselbe  unter  die  Wider- 
standskräfte auf.  Mit  einem  Worte,  man  wird  ohne  Bedenken  in  die 
Gleichungen  Kräfte  jeder  Art,  Functionen  aller  Grössen  aufnehmen,  durch 
welche  die  Bewegung  der  Maschine  beeinflusst  werden  kann. 

Bei  einer  wissenschaftlichen  Betrachtung  dai*f  man  sich  jedoch  nicht 
mit  solchen  vorläufigen  Correctionen  begnügen.  Nur  wenn  es  durchaus 
nicht  zu  umgehen  ist,  darf  man  auf  die  folgenden  beiden  von  Newton 
aufgestellten  Grundsätze  verzichten. 


9.  Orundsätze  von  Newton. 

1.  Betrachtet  man  zwei  materielle  Punkte  für  sich  und 
nimmt  an,  dass  dieselben  dem  Einflüsse  der  übrigen  Natur- 
körper entzogen  sind,  so  setzt  sich  die  Wirkung,  welche 
dieselben  auf  einander  ausüben,  aus  gleichen  und  entge- 
gengesetzten Kräften  zusammen,  von  denen  je  eine  an  je- 
dem der  beiden  Punkte  angreift;  dieselben  wirken  in  der 
Richtung  der  Verbindungslinie  und  ändern  sich  nur  mit 
dem  Abstände  der  Punkte. 

2.  Fügt  man  zu  dem  Systeme  dieser  zwei  Punkte  einen 
dritten  hinzu,  so  wird  man  neue  Wirkungen  einführen 
können,  die  gegenseitigeWirkung  der  beiden  erstenPunkte 
wird  dadurch  aber  nicht  geändert. 

Es  folgt  hieraus,  dass  man  die  Bewegungsgleichungen  irgend  eines 
Systemes  von  Punkten  erhält,  wenn  man  jeden  der  Punkte  betrachtet, 
als  bilde  er  mit  jedem  der  übrigen  ein  binäres  System. 

Diesen  beiden  Principien  hat  bisher  nicht  eine  einzige  physikalische 
Erscheinung  widersprochen,  man  kann  dieselben  daher  wohl  ohne  Weiteres 
zugeben;  sie  sind  der  Ausgangspunkt  aller  Fortschritte  der  Molekular- 
physik und  der  rationellen  Mechanik  gewesen.    Sie  zeigen,  dass  die  ein- 
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zigen  Kräfte,  auf  welche  man  schliesslich  die  Erklärung  aller  Erschei- 
nungen beziehen  muss,  die  gegenseitigen  Wirkungen  materieller  Punkte 
Bind,  die  sich  mit  Intensitäten  anziehen  oder  abstossen,  die  nur  von  ihrem 
Abstände  und  ihrei*  Masse  abhängen. 


10.  Centralkräite. 

Anwendung  auf  den  Satz  von  der  lebendigen  Kraft. 

Wir  wollen  mit  Helmholtz  Kräffce,  welche  den  eben  genannten 
Bedingungen  genügen,  Centralki'äfte  nennen  und  untersuchen,  welche 
Folgerungen  sich  aus  der  Gleichung  'der  lebendigen  Kräfte  ergeben,  wenn 
man  sich  darauf  beschränkt,  nur  derartige  Kräfte  zu  betrachten. 

Ans  dem  betrachteten  materiellen  Systeme  wählen  wir  zwei  Punkte 
M  und  M\  nennen  a?,  y,  z  und  xf,  y',  ^  ihre  Coordinaten,  bezogen  auf 
drei  rechtwinklige  Axen ,  und  bezeichnen  mit  r  den  Abstand  beider 
Punkte. 

Mit  g?  (r)  bezeichnen  wir  die  Function  des  Abstandes,  welche  die 
gegenseitige  Wirkung  der  beiden  Punkte  darstellt,  und  setzen  voraus, 
dasB  die  Massen  in  dieser  Function  mit  eingeschlossen  sind ;  dann  wer- 
den die  den  Axen  parallelen  Gomponenten  der  Wirkungen  von  JK'aufM 
ausgedrückt  durch: 

Die  Gomponenten  der  Wirkung  von  M  auf  M*  werden  dieselben 
Bein,  aber  entgegengesetzte  Vorzeichen  besitzen,  also : 

_  y  (r)  _^;  -  g,  (r)  :L_^;  -  <p  (r)  —^ 

r  r  T 

Alsdann  wird  der  Differentialausdruck: 

2  (X  ,dx  +  Y .  dij  +  Z  ,  dz) 
aus  folgenden  sechs  Grössen  bestehen: 


X  '—'  X^  V  —  l/  z  —  z* 

tp  (r)  — - —  dx;  <p  (r)  "- ^  dy,  tp  (r)  — -—  dz; 

T  r  r 

^     X  —  x'       ,       ,\  y  —  v'   ,   I        ,  ^  z  —  ä'       , 
—  9>  (r) «^«  ;  <P(*") ^y\  ^(r) dz\ 

V  T  T  . 

Dieselben  bilden  zusammen  den  Ausdruck: 

"^  .  [(»  -  aO  {dx  -  d^  +  (p^i/)  (dy  -  dy')  +  (z -^  /) 

(dz  —  dsf% 
Der  Werth  innerhalb  der  Klammern  steht  in  einer  einfachen   Be- 
ziehung zu  r.     Es  ist  bekanntlich: 

r»  =  (a?  -  aO"  +  (2/  ~  2^)»  +  ^  -  ^0^ 
woraus  folgt: 
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\.dx  =  ix-^  a/)  (dx  ^  daTj  +  (y  -  y')  (dy  +  di/) 
+  (5  —  /5O  {dz  —  dz'). 
Der  obige  Ausdruck  reducirt  sieb  also  auf  den  einfacheren : 

q>{r)dr. 
Aber  die  Rechnung,  die  wir  soeben  ausgeführt  haben,  lässt  sich  für 
irgend  welche  Gruppe  von  zwei  Punkten  wiederholen,  so   dass  man  das 
Differential 

S  {X,dx  +  Y  .dy  +  Z  .dz) 
schreiben  kann: 

Z  (p  (r)  dr. 
Dieser  Ausdruck  aber  lässt  sich  immer  integriren,  und  das  Integral 
hängt  lediglich  von  der  gegenseitigen  Lage  der  Punkte  des  Systemes  ab, 
dasselbe  ist  vollkommen  bestimmt,  wenn  man  die  Abstände  angiebt,  die 
in  allen  Gruppen  stattfinden,  welche  aus  je  zwei  dieser  Punkte  bestehen ; 
durch  die  Abstände  ist  aber  wohl  die  relative  Lage,  nicht  aber  die  ab- 
solute Lage  dieser  Punkte  im  Räume  bestimmt. 
Wenn  man  also  mit 

eine  Function  der  Coordinaten  dieser  Punkte  bezeichnet,  welche  nur  von 
der  gegenseitigen  Lage  der  Punkte  abhängt,  so  kann  die  Gleichung  der 
lebendigen  Kräfte  auch  auf  folgende  Weise  geschrieben  werden : 
f(x  y  z,d  y'  $f\  a/'  f  z**  ...)  —/{Xf^  y^  z^,  Xo'  y»'  ^0',  ^"  ^o"  ^0"  -  -  ) 

—  >:  ^  ^^  _  2:  ^  ^0^ 
~  22' 


11.  üeber  die  Unmöglichkeit  des  Perpetuum  mobile. 

Die  vorstehende  Gleichung  zeigt  unmittelbar,  dass,  wenn  zu  zwei 
verschiedenen  Zeitpunkten  die  gegenseitige  Stellung  der  verschiedenen 
Punkte  des  Systemes  dieselbe  wird,  die  Summe  der  lebendigen  Kräfte 
zu  diesen  beiden  Zeitpunkten  genau  denselben  Werth  haben  wird,  sie 
zeigt  somit  die  Unmöglichkeit  des  Perpetuum  mobile. 

In  der  That  ein  Perpetuum  mobile  herstellen,  heisst  ein  System 
von  materiellen  Punkten  finden,  welches  durch  seine  Bewegung  eine 
Arbeit  zu  leisten  im  Stande  ist,  wenn  am  Anfang  und  am  Ende  dieser 
Bewegung  die  gegenseitige  Lage  der  Punkte  dieselbe  ist;  nach  dem 
Princip  von  den  lebendigen  Kräften  zieht  aber  das  Leisten  von  Arbeit 
ein  Anwachsen  der  lebendigen  Kräfte  nach  sich,  folglich  kann  die  gegen- 
seitige Stellung  nicht  dieselbe  sein.  Sobald  als  alle  Kräfte  centrale  sind, 
ist  es  also  unmöglich,  ein  Perpetuum  mobile  herzustellen  ^). 


^)  Die  Engländer  nennen  ein  solches  System,  in  welchem  nur  Centralkrafle  wirken, 
ein  dynamisch  conservatiTes  oder  kurzweg  conscrratives  System. 
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12.  Eine  Eigenschaft  der  Kräftefunction. 

Die  Function  f  {x  y  z^  (xf  y'  f!^  x^  y'*  ^'  .  .  .),  durch  welche  wir 
das  Integral  des  Ausdrucks  Z  (p  {jr)  dr  dargestellt  haben,  ist  so  beschaf- 
fen, dass  ihre  Deriyirten  nach  den  Coordinaten  eines  einzelnen  Punktes 
des  Systems  die  drei  Componenten  der  an  diesem  Punkte  angreifenden 
Kraft  darstellen;  man  nennt  sie  Kräftefunction,  und  es  ist  ^us  der 
Mechanik  bekannt,  dass,  sobald  für  eine  Stellung  des  Systemes  die  Kräfte- 
function ein  Maximum  ist,  in  dieser  Stellung  stabiles  Gleichgewicht 
stattfindet  % 

13.  Bemerkenswertlie  Form  der  Oleichung  von  der 
lebendigen  Kraft. 

Man  kann  der  Gleichung  von  der  lebendigen  Kraft  eine  Gestalt  ge- 
ben, in  welcher  sie  gestattet,  einen  bemerkenswerthen  Satz  aus  ihr  ab- 
zulesen. 

Setzt  man: 

G—f{xyz,txf^i/.,.)  =  F, 
wobei  C  eine  unbestimmte  Constante  sein  mag,   so  wird  die  Gleichung 
der  lebendigen  Kräfte  alsdann : 


oder 


j._p  =  2??l|i_2;!!^ 


F  +  2;»if  =  2.0  +  2;  ^'  =  00««*. 


£^  giebt  also  in  jedem  Systeme  materieller  Punkte,  welche  nur  der 
Wirkung  von  Gentralkräiten  unterworfen  sind,  eine  Function  der  Coor- 
dinaten, welche  die  Eigenschaft  besitzt,  dass  ihre  Addition  zur  Summe 
der  lebendigen  Kräfte  eine  constante  Grösse  ergiebt. 


14.  Eigenschaften  der  Function  F. 

Die  Function  F  ist  durch  ihre  Definitionsgleichung  bis  auf  eine 
Constante  bestimmt,  sie  hängt  nur  von  der  gegenseitigen  Lage  der  Punkte 
des  Systems  ab;  da  ausserdem  ihre  Minima  den  Maxima  der  Kräfke- 
function  entsprechen,  so  ist  sie  in  allen  Gleichgewichtslagen  des  Systemes 
ein  Minimum. 


1)  Man  sehe  die  elegante  AnseinandersetzTiDg,  welche  Lejeune-Dirichlet  von 
diesem  Theorem  gegeben  hat.  M6caniqae  analytiqae  de  Lagrange,  ^.  Aufl.  Bertrand, 
Note  1. 
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ßestimmen  wir  nur  den  Werth  der  willkürlichen  Constante  C  derart, 
dass  die  Function  F  für  das  absolute  Minimum  Null  ist,  so  wird  die 
Function  von  num  an  immer  positiv  sein  und  nimmt  eine  bemerkens- 
werthe  und  leicht  anzugebende  Bedeutung  an. 

Wenn  das  System  von  einem  beliebigen  Zustand  zu  einem  anderen 
durch  den  Index  1  bezeichneten  Zustande  übergeht,  so  ist  die  geleistete 
Arbeit  gleich: 
/  (xi  Vi  Zu  x^  y,*  z,\  X,''  yi"  ^,"  ,..)--/ {xyz,^!/z\  x" y" z" .  .  .) 

und  wenn  wir  voraussetzen,  dass  der  durch  den  Index  1  charakterisirfe 
Zustand  der  Zustand  des  stabilen  Gleichgewichts  sei,  der  dem  absoluten 
Minimum  entspricht,  so  wird  Fi  Null  sein  und  die  geleistete  Arbeit  wird 
den  Maximalwei-th  haben,  den  sie  überhaupt  haben  kann,  wenn  man  von 
irgend  welchem  beliebigen  Zustande  ausgeht ;  F  stellt  diesen  Werth  vor. 

Man  kann  also  sagen,  dass  F  das  Arbeitsmaximum  ist,  welches  die 
Kräfte  durcb  irgend  welche  Aenderung  des  Systems  hervorbringen  kön- 
nen, und  dass  dieser  Maximalwertb  erhalten  wird,  sobald  das  System  von 
dem  augenblicklich  betrachteten  Zustand  in  die  stabile  Gleichgewichts- 
lage übergeht,  die  dem  absoluten  Maximum  der  Kräfbefunction  ent- 
spricht. 

Der  Satz  von  der  lebendigen  Kraft  lässt  sich  alsdann  in  folgender 
Form  geben: 

Wenn  in  irgend  einem  Systeme  von  Körpern,  welches 
der  Wirkung  von  Centralkräften  unterworfen  ist,  zu  der 
Summe  der  lebendigen  Kräfte  das  Maximum  der  Arbeit  zu- 
gefügt wird,  welches  die  Kräfte  im  gegenwärtigen  Bestand 
des  Systemes  noch  leisten  können,  so  erhält  man  eine  con- 
stante Grösse. 

15.  Die  Energie  eines  Systemes. 

Es  ergiebt  sich  aus  der  Gleichung: 

dasB  die  beiden  Grössen  F  und  27  — r—  complementär  sind  und  sich  im 

entgegengesetzten  Sinne  ändern. 

Sie  stellen  zwei  Grössen  dar,  die  sich  in  einander  umsetzen  können, 
es  ist  also  zulässig,  beide  durch  einen  gemeinschaftlichen  Ausdruck  dar- 
zustellen. Wir  entlehnen  Rank  ine  die  Bezeichnung  Energie  '),  deren 
Annahme  sich  durch  die  folgenden  Betrachtungen  rechtfertigen  mag. 


*)  Djw  Wort  Energie  entspricht  so  ziemlich  dem  Ivkqytitt  des  Aristoteles,  d.  i. 
„LciKtangsfahigkeit  eines  Snbjectes  in  Beziehung  anf  ein  bestimmtes  Object*^.  Wollte 
man  es  in  der  Bedeutung  wiedergeben ,  die  es  jetzt  in  der  Wisseni^chaft  besitzt ,  so 
wüide  Cb  am  besten  mit  „Arbeitslahigkeit"  übersetzt  werden. 
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16.  Es  mögQ  ein  System  Ä  durch  die  Gleichung 
jSmv^  +  F=  C 
und  ein  anderes  System  B  durch 

^Stnv^  +  ®  =  r 

charakterisirt  sein. 

Setzen  wir  voraus,  es  seien  diese  heiden  Systeme  derart  unter  eiu> 
ander  verbunden,  dass  jede  Aenderung  des  einen  nothwendig  eine  Aende- 
rung  des  anderen  nach  sich  zieht,  und  dass  dieselben  ausserdem  derart 
verbunden  seien,  dass  man  für  etwaige  Aenderungen  nicht  nöthig  hat, 
neue  Kräfte  einzuführen. 

Als  Beispiel  für  ein  solches  System  können  zwei  von  der  Wirkung 
der  Schwere  befreite  schwere  Körper  dienen,  die  durch  einen  unausdehn- 
baren und  gewichtslosen  Faden  vereinigt  sind,  welcher  ohne  Reibung 
über  eine  Holle  geht.  Die  Spannungen  der  beiden  Theile  des  Fadens, 
die  auf  der  einen  und  der  anderen  Seite  der  Rolle  liegen,  sind  gleich 
und  entgegengesetzt  gerichtet  und  können  daher  bei  der  Bestimmung 
der  Arbeit  der  Kräfte  immer  unberücksichtigt  bleiben.  Es  folgt  hieraus, 
dass  die  Gleichung  der  lebendigen  Kraft  für  das  zusammengesetzte  Sy- 
stem, welches  durch  die  Vereinigung  von  A  und  B  entsteht,  erhalten 
wird,  wenn  man  die  beiden  vorstehenden  Gleichungen  Seite  zu  Seite  zu- 
sammenfügt.    Man  erhält  so: 

S^  +  F  +  S'!^  +  0=.K. 

Diese  Gleichung  zeigt,  dass  eine  Aenderung  in  der  charakteristischen 
Grösse  des  zweiten  Systems  nur  dann  stattfinden  kann,  wenn  sich  die 
charakteristische  Grösse  des  ersten  Glieds  um  eben  so  viel  ändert,  oder 
was  auf  dasselbe  hinauskommt,  dass  keine  Aenderung  in  dem  Systeme  B 

^stattfinden  kann,  wenn  sich  nicht  im  System  A  die  Grösse  £  — f-  F 

lim  eben  so  viel  ändert. 

£  — —  +  ^^  drückt  also  die  Fähigkeit  aus ,  die  das  System  A  be- 

JU 

^itzt,  den  Zustand  eines  benachbarten  Systemes  zu  ändern,  mit  dem  man 
es  verbunden  voraussetzt ;  hiervon  rührt  der  Name  Energie  her,  den  man 
dieser  Grösse  gegeben  hat. 
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17.  Actuelle  Energie,  potentielle  Energie,  totale  Energie. 

Diese  Energie  ist  die  Sumiue  zweier  Grössen,  die  man  unter  dem 
Namen  actuelle*)  Energie  und  potentielle*)  Energie  unter- 
scheiden kann. 

Die  Summe  der  lebendigen  Kräfte  £  — -  ist  eine  durch  den  augen- 

blicklichen  Zustand  des  Systemes  bestimmte  Grosse,  denn  sie  ist  be- 
stimmt durch  die  Geschwindigkeit,  welche  die  verschiedenen  Punkte  im 
betrachteten  Momente  besitzen,  man  kann  sie  also  mit  Recht  mit  dem 
Namen  „actuelle  Energie"  belegen^). 

Die  Function  F  dagegen  stellt  die  Arbeit  dar,  welche  die  Kraft« 
leisten  könnten,  wenn  die  Körper  aus  dem  Zustande,  in  dem  sie  sich  ge- 
genwärtig befinden,  in  einen  bestimmten  anderen  Zustand  übergingen; 
sie  ist  vollkommen  unbestimmt,  wenn  man  nur  den  augenblicklichen  Zu- 
stand kennt. 

Sie  stellt  eine  Grösse  dar,  die  man  mit  einem  der  Redeweise  der 
Philosophen  entlehnten  Ausdrucke,  als  im  gegenwärtigen  Zustand  des 
Systemes  der  Möglichkeit  nach  existirend,  ansehen  kann,  das  ist  die 
„potentielle  Energie**. 

Die  Summe  der  potentiellen  und  actuellen  Energie  bildet  die  totale 
Energie. 


18.  Satz  von  der  Erhaltung  der  Energie. 

Sind  diese  Benennungen  angenommen,  so  kann  man  das  Funda- 
mentaltheorem von  der  Erhaltung  der  Energie,  welches  aus  dem  Satze 
von  der  lebendigen  Kraft  abgeleitet  worden  ist,  auf  folgende  Weise  aus- 
sprechen : 

Die  totale  Energie  eines  (conservativen)  Systemes  ist 
in  allen  Zuständen,  in  welche  dieses  System  allmählich 
durch  die  gegenseitige  Wirkung  seiner  verschiedeneu 
Punkte  gebracht  werden  kann,  eine  unveränderliche 
Grösse. 


^)  Von  actus,  d.  i.  verursachte  wirkliche  Bewe^ng. 

V  Von  potentia,  Vermögen. 

^)  Wenn,  wie  dies  gewöhnlich  der  Fall  ist,  „actuelle  Energie"  gleichbedeutend  mit 
„lebendiger  Kraft"  ist,  gebrauchen  die  Engländer  und  neuerer  Zeit  auch  viele  deutsi-ho 
Physiker  und  Mathematiker  tiir  dieselben  den  Ausdruck  „kinetische  Energie"  (von  ro 
xiyfifitfy  das  Bewegte,  die  Bewegung).  Auch  wir  werden  uns  gelegentlich  dieses  Wor- 
tes bedienen.  R. 
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10.  Die  totale  Energie  eines  endlichen  Systemes  ist  eine 

endliche  Orösse. 

Die  totale  Energie  eines  endlichen  Systemes  mnss  eine  endliche 
Grosse  sein,  denn  gäbe  es  ein  endliches  System  A,  welches  eine  unend- 
liche Energie  besässe,  und  man  vereinigte  dasselbe,  wie  wir  es  vorher 
gethan  haben,  mit  einem  anderen  Systeme  B,  so  wäre  es  möglich,  durch 
einen  Vorgang,  welcher  die  Energie  von  A  auf  Null  reducirt,  in  diesem 
zweiten  Systeme  B  eine  mechanische  Wirkung  von  unendlicher  Grösse 
hervorzubringen. 

Es  ist  aber  a  priori  ersichtlich,  oder  man  kann  wenigstens  nach  den 
taglichen  Erfahrungen  nicht  daran  zweifeln,  dass  die  Transformation  der 
Arbeitsvorräthe  eines  endlichen  Systemes  nicht  die  Entwickelung  eines 
unendlichen  mechanischen  Effectes  in  einem  zweiten  Systeme  zur  Folge 
haben  kann. 


20.  Scheinbare  Schwierigkeiten. 

Gewisse  Resultate  der  Rechnung  stehen  mit  dieser  Bemerkung 
scheinbar  in  Widerspruch.  Betrachten  wir  z.  B.  ein  System,  welches 
durch  zwei  materielle  Punkte  gebildet  wird,  die  sich  umgekehrt  propor- 
tional dem  Quadrate  ihrer  Entfernung  anziehen,  so  scheint  die  potentielle 
Energie  dieses  Systems  unendlich  zu  sein. 

Es  mögen  M  nud  M'  diese  beiden  Punkte  sein,  ihre  Coordinaten 
stellen  wir  durch  ar,  y,  g,  und  x'  y*  s'  dar,  ihre  Massen  sollen  mit  m  und 
m'  bezeichnet  werden.      Die  gegenseitige  Anziehung  der  beiden  Massen 

ist    gleich  q>   — j-,  wenn  (p  die  Anziehung  der  Masseeinheiten  im  Ab- 
stände Eins  vorstellt. 
Fig.  ». 


S( 


Die  Gomponenten  der  Wir- 
kung von  Jf'  auf  Jf  sind  alsdann : 


«M 


9 
9 

Die 


mm 


mm' 
mm' 
Kräfte 


X'  —  X 
r 

^  —  y 


r 


sind  unter  den 
Verhältnissen,  welche  wir  in  der 
Figur  8  dargestellt  haben,  nega- 
tiv, da  sie  streben,  die  Coordi- 
naten des  Punktes  M  zu  ver- 
kleinern. 
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Die  Summe  der  elementaren  Arbeiten,  die  sie  leisten,  ist: 

<p'!^[(^-x)dx  +  (y-y)  dy  +  (z'-e)  de]. 

Die  Summe  der  elementaren  Arbeiten,  welche  die  Componenten  der 
Wirkungen  von  M  auf  Jlf'  hervorbringen,  sind  ebenso  : 

9  •  ^  [(«'--  aO  d^  +  (y  -  y*)  dy  +  (;»  -  «0  dsTi. 

Die  gesammte  elementare  Arbeit  ist  also: 

<P  •  ^  [(^  -  ^)  (äx  -  dx')  +  (y-y')  (dy  -  dy') 
Ar  {z  —  z)  {dB  —  d/)]. 

Wenn  die  Punkte  M  und  Jlf '  aus  den  betrachteten  Stellungen ,  in 
welchen  ihr  Abstand- ro  ist,  zu  einer  anderen  Stellung  übergehen,  in  der 
ihr  Abstand  fi  beträgt,  so  wird  die  während  dieser  Aenderung  durch 
die  Kraft  geleistete  Arbeit: 

q>  .  ^nm'fj^  li^'  -  ^)  (äx  -  dxf)  +  (|^'  -  y)  (dy  -  dy^ 

+  {s'  —  z)  (dz  —  dz")] 
sein. 

Das  Maximum  dieses  Ausdruckes,  welches  erhalten  wird,  wenn  mau 
r  variiren  lässt,  ist  die  potentielle  Energie. 

Es  ist  aber  bekanntlich: 

-  dr  =  1  [(a/  -  *)  (dx  -  dx')  +  (^-y){dy-  d^ 

+  («'-«)  (de  -  dt^l 
folglich  wird  das  vorstehende  Integral  : 

,  ?      dr                  ,/l           1\ 
w  .mm  I -=op. mm' (  — ) - 

Das  betrachtete  System  besitzt  eine  Stellung,  ia  welcher  sein  Gh'ich- 
gewicht  ein  stabiles  ist,  es  ist  dies  diejenige,  in  der  die  beiden  Punkte 
zusammenfallen. 

Das  Arbeitsmaximum  wird  also  erhalten,  wenn  man  von  der  be- 
trachteten Stellung  zu  dieser  einzigen  Stellung  des  Gleichgewichts  übergeht. 
Um  die  potentielle  Energie  Null  werden  zu  lassen,  muss  man  also  im  vor- 
stehenden Ausdruck  r  =  0  werden  lassen.  Dann  wird  aber  der  Werth 
des  betrachteten  Integrales  unendlich. 


21.  Es  ist  jedoch  ersichtlich,  dass  das  System,  welches  wir  uns  vor- 
gestellt haben,  in  Wirklichkeit  gar  nicht  vorkommt.  Nirgends  in  der  Na- 
tur hat  man  materielle  Punkte  zu  betrachten,  die  mit  Masse  versehen 
sind,  ohne  gleichzeitig  Ausdehnung  zu  besitzeji. 
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Es  ist  dies  nnr  eine  Abstraction,  unter  welcher  man  meist  Körper 
zu  betrachten  pflegt,  deren  Dimensionen  im  Verhältnisse  zU  ihrem  Ab- 
stände von  anderen  auf  sie  wirkenden  Körpern  sehr  klein  sind. 

Wenn  man  für  die  materiellen  Punkte  zwei  feste  Kugeln  substitnirt 
vom  Radius  Qi  und  Q^,  so  wird  das  Arbeitsmaximum  der  gegenseitigen 
Anziehung  endlich,  nämlich: 

mm'  mm' 

ffi  . m  .   . 

Qi  +  (h  ro 


22.  Die  relative  potentielle  Energie. 

Es  ist  meist  unmöglich,  die  totale  Energie  eines  Systemes  zu  be- 
stimmen, da  es  nicht  einen  Körper  giebt,  dessen  molekalarer  Zustand 
uns  YoUkommen  bekannt  ist. 

Es  kann  also  öfter  nützlich  sein,  an  Stelle  der  absoluten  Energie 
die  auf  einen  besondern  Zustand  bezügliche  und  zwar  beson- 
ders die  relative  potentielle  Energie  zu  bestimmen.  Die  poten- 
tielle Energie,  bezogen  auf  einen  beliebigen  aber  bestimmten  Zustand 
des  Systems,  ist  die  Arbeit,  welche  die  Kräfte  leisten,  wenn  das  System 
aus  seinem  gegenwärtigen  Zustande  in  diesen  bestimmten  Zustand  über- 
geht. Die  relative  potentielle  Energie  ist  also  die  Differenz  der  diesen 
beiden  Zuständen  entsprechenden  absoluten  potentiellen  Energien.  Wenn 
man  diesen  zweiten  Znstand,  in  Bezug  auf  welchen  man  die  relative  po- 
tentielle Energie  bestimmen  will,  geeignet  wählt,  findet  man  häufig  für 
Ermittelung' dieser  Grösse  keine  Schwierigkeiten. 

Ihrer  Definition  nach  kann  dieselbe  bald  positiv,  bald  negativ  sein, 
während  die  absolute  potentielle  Energie  stets  positiv  ist. 


23.  Zerlegrung  der  aotuellen  Energie  eines  Systemes  in 
zwei  Ausdrücke. 

Man  sagt  oft,  dass  die  actuelle  Energie  die  Summe  der  lebendigen 
Kräfte  der  wahrnehmbaren  Bewegung  und  derjenigen  unwahrnehmbaren 
Bewegungen  des  Systemes  sei,  welchen  wir  die  Wärme,  Licht,  Elektri- 
cität,  Magnetismus,  Affinität  zuschreiben.  Die  Zerlegung  der  lebendigen 
Kräfte  eines  Systemes  in  zwei  Theile,  die  sich  auf  zwei  besondere  Bewe-^ 
gungen  beziehen,  ist  durchaus  nicht  allgemein  zulässig,  und  man  hat 
sie  in  allen  Fällen,  in  denen  man  sich  dieselbe  gestatten  will,  besonders 
zu  rechtfertigen.  Wir  wollen  diese  Berechtigung  jetzt  fär  zwei  sehr 
allgemeine  Fälle  nachweisen,  für  zwei  Fälle,  welche  alle  diejenigen  um- 
fassen, von  denen  wir  künftig  Anwendung  machen  werden. 

V«rdet-Bfihlm»nu,  Meohan.  W&nneth«orio.  IX 
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24.  üntersuoliung  des  Falles,  dass  eine  sehr  rasoli 

schwingende  Bewegung  und  eine  verhältnissniässig 

langsame  Bewegung  gleichzeitig  stattfinden. 

Wir  wollen  ein  System  von  materiellen  Punkten  betrachten,  welche 
eine  gemeinsame  fortschreitende  oder  rotirende  Bewegung  besitzen,  zu 
der  in  einem  gegebenen  Augenblicke  eine  schwingende  Bewegung  hinzu- 
tritt, die  im  Verhältniss  zur  ersten  sehr  rasch  ist. 

Die  Coordinaten  xp£  eines  Punktes  des  Systemes  gehen  über  in 
*4"i,  y  +  ^.^  +  S;  alsdann  sind  x,  y,  jt,  f,  ij,  f  solche  Functionen 
der  Zeit,  dass  man  für  einen  kurzen  Zeitraum,  für  welchen  man  die  Va- 
riationen Yon  Xj  y,  jt  Yernachlässigen  kann, 

A  dt  =  0,    fn  dt  =  0,     A  d<  =  0 

setzen  kann. 

Man  kann  sich  die  Richtigkeit  dieser  letzten  Behauptung  dadurch 
anschaulich  machen,  dass  man  sich  die  kleinen  Grossen  dt  als  gleiche 
Abschnitte  auf  der  Abscissenaxe  eines  ebenen  Axenkreuzes  aufträgt  und 
die  entsprechenden  £  oder  17  oder  £  als  zugehörige  Ordinaten;  dann  ent- 
steht bei  einer  schwingenden  Beweg^g  ein  Gebilde,  ungefähr  wie  Figur  9. 

Das  Integral 


ßät 


wird  dann  repräsentirt  durch  die  Fläche  zwischen  (q  und  ^1. 

Es  ist  ersichtlich,  dass,  wenn  der  Raum  von  to  bis  ^1  eine  genügende 
Anzahl  solcher  Wellen  umfasst,  die  Summe  der  oberhalb  der  Abscissenaxe 
liegenden,  ako  positiven  Flächen  ohne  merklichen  Fehler  gleich  der 
Summe  der  unterhalb  der  Abscissenaxe  liegenden,  also  negativen  Flächen 
gesetzt  werden  kann.  Die  algebraische  Summe  beider  wird  demnach 
gleich  Null  gesetzt  werden  können.      Es  ist  also  wirklich: 


/ 


idt  =  0. 


Fig.  9. 
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Eine  Bchwingende  Scheibe,  die  gleichzeitig  irgend  eine  fortschreitende 
oder  drehende  Bewegung  besitzt,  liefert  ein  einfaches  Beispiel  far  ein 
älmliches  System. 

In  einem  gegebenen  Augenblicke  besitzt  ein  Punkt  dieses  Systeme« 
eine  Geschwindigkeit,  deren  Gomponenten  parallel  den  drei  Axen 
dx         d^     dy        dri     ^^     .    dj 
dt   '^  dt'  dt   '^   dt'   dt    "^   dt 

Die  Energie  des  Systemes  ist  demnach  gleich 
oder 

i-[(t)'  +  (^)'  +  (rO'  +  (lf)*  +  (lf)'+(iy 

Nennt  man  v  die  Geschwindigkeit,  weldbe  der  Punkt  in  Folge  der 
fortschreitenden  oder  rotirenden,  u  die  Geschwindigkeit,  die  der  betrach- 
tete Punkt  in  Folge  der  schwingenden  Bewegungen  besitzt,  so  geht 
dieser  Ausdruck  über  in : 

i.„[..+..+.(l^f+g.if+l|.ff)]. 

Derselbe  zeigt,  dass  im  Allgemeinen  die  gesammte  aotuelle  Energie  nicht 
gleich  der  Summe  der  Energien  ist,  die  den  beiden  einzelnen  Bewegungen 
entsprechen,  welche  die  wirklich  stattfindenden  Bewegungen  des  Syste- 
mes zusammensetzen. 


25.  Betrachten  wir  aber  im  vorliegenden  Falle  den  Mittelwerth  der 
lebendigen  Kraft  während  eines  Zeitraumes,  der  so  kurz  ist,  dass  bich 
wihrend  desselben  x,  y  und  z  nicht  merklich  ändern,  so  ist  nach  den 
Torigen  Auseinandersetzungen: 


y  I  dt  =  0,  Jfi  dt  =  0,  Jt  dt  =  0. 
liesen  Zeitraum  0,  so  hat  der  gesuchte  Mittelw 

2^«J  [''  +  -'  +  '{dt  dt  +  :^ '  dt  +  Tt'  dt)\^'' 


Keimen  wir  diesen  Zeitraum  0,  so  hat  der  gesuchte  Mittelwerth  zum  Aus - 
dmcke: 

e 


Aas  den  drei  yorhergehenden  Gleichungen  ergiebt  sich  aber: 

<  +  ö  t  ±  e  «  +  ö 


11* 
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TTi    ~n»  t:  können  innerhalb  dieses  Zeitraumes  als  constant  angesehen 

dt      at  dt 

werden.  Der  gesuchte  Ausdruck  erhält  dann  die  Form: 


I  t 

Unter  den  in  unseren  Voraussetzungen  gestellten  Bedingungen  ist 
es  folglich  zulässig,  die  wirklich  vorhandene  Gesammtenergie  als  die 
Summe  der  den  beiden  Arten  der  Bewegung  entsprechenden  Energien 
anzusehen  ^). 

26.  Untersuchung  des  Falles ,  in  welchem  sich  eine  un- 
regelmässige Bewegung  mit  einer  anderen  Bewegung  zu- 
sammensetzt, die  sich  von  einem  Punkte  zum  anderen 

stetig  ändert. 

Setzen  wir  zweitens  ein  System  aasserordentlich  benachbarter  mate- 
rieller Punkte  Yoraus  und  nehmen  wir  an,  dass  diese  Punkte  eine  an- 
regelmässige  Bewegung  besitzen,  zu  welcher  noch  eine  andere  Bewegung 
hinzutritt,  die  sich  von  einem  Punkte  des  Systems  zum  anderen  stetig 
ändert. 

Wir.  wollen  mit  x^  y,  z  Functionen  der  Zeit  bezeichnen,  dui*ch  welche 
die  Lage  eines  Punktes  lediglich  in  Bezug  auf  diese  letzte  Bewegung 
bestimmt  ist.  Die  wirklichen  Coordinateu  mögen  ^4-19^  +  179^  +  ^ 
sein.  Alsdann  sind  |,  17,  ^  Grössen,  über  deren  Abhängigkeit  von  der 
Zeit  man  durchaus  keine  Voraussetzung  machen  kann,  dagegen  werden 
sich  dieselben  in  Räume,  wenn  man  von  einem  Punkte  zum  andei*eii 
übergeht,  ganz  willkürlich  ändern,  so  dass  man  in  einem  Räume,  der 
so  genügend  klein  ist,  dass  sich  X^  y,  e  nicht  merklich  ändern,  annehmen 
kann,  dass 

21^  =  0,  -Tij  =  0,  2:f  =  0 
sind,  oder  was  dasselbe  ausdrückt: 

Smi  =  0,  £mri  =  0,  Smt  =  0. 

Man  wird  sich  ein  ziemlich  rohes  Bild  von  einem  ähnlichen  Systeme 
machen  können,  wenn  man  sich  eine  Menge  elastischer  Bälle  vorstellt, 
die  sich  unregelmässig  im  Inneren  eines  Gefässes  bewegen,  das  selbst 
irgend  welche  eigene  Bewegung  besitzt. 

Die  gesammte  actuelle  Energie  des  Systems  ist,  wenn  man  dieselben 
Bezeichnungen,  wie  vorher  einführt: 


^)  Man  sehe  die  allgemeine  Behandlung  dieses  Prohlemes  durch  Saint-Venant, 
Comptes  rendus  Bd.  55,  S.  1425  bis  1432,  1872  und  in  demselben  Bande  dieser  Zeit- 
schrift S.  1463  den  Bericht  desselben  Verfassers  über  eine  hierher  gehörige  Abhandluui,' 
ron  Lucas  (auszugsweise  mitgetheilt  in  Comptes  rendus  Bd.  54,  S.  1176).  Femer 
beachte  mun  die  Notiz  von  Saint-Venant  in  Comptes  i*endus  Bd.  55,  S.  1567. 
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2  l     ^        ^      \dt      dt    ^  dt      dt    ^  dt     dtj} 

Um  die  durch  das  Zeichen  £  angedeutete  Summation  auszuführen, 

betrachten  wir  zuerst  alle  materiellen  Punkte,  die  in  einem  so  genügend 

kleinen  Raum  enthalten  sind,  dass  X,  y^  e  sich  nicht  merklich   ändein, 

dann  ist  nach  der  Voraussetzung: 

Sm^  =  0,  Smri  =  0,  £mi  =  0 

und  somit  auch: 

Die  Energie  dieses  Bruchtheiles  des  Sjstemes  reducirt  sich  also  auf 

Die  gesammte  actuelle  Energie  des  Systems  ist  eine  Summe  ähnlicher 
Ausdrücke,  man  kann  dieselbe  also  ebenfalls  in  der  Form 

Um  («;«  +  ««) 
schreiben  und  man  sieht,  dass  sie  die  Summe  der  den  beiden  Arten  der 
Bewegung  entsprechenden  actuellen  Energien  ist. 

27.  Die  Theorie  der  Gase  bietet  uns  ein  bemerkenswerthes  Beispiel  für 
diesen  letzten  Fall.  Ein  Gas  kann  in  der  That  als  ein  System  von  Molekülen 
angesehen  werden,  welche  Bewegungen  besitzen,  deren  Richtungen  sich 
unregelmassig  ändern,  wenn  man  von  einem  Moleküle  zum  anderen  über- 
geht. Die  gesammte  actuelle  Energie  eines  bewegten  Gases  ist  also  gleich 
der  Energie  der  sichtbaren  Bewegung  vermehrt  um  die  Energie  der  un- 
sichtbaren Bewegung. 

88.  Man  kann  übrigens  immer  vollkommen  streng  die  gesammte 
actuelle  Energie  eines  Systemes  in  zwei  Theile  zerlegen,  in  die  actuelle 
Energie  der  Gesammtmasse ,  die  man  sich  im  Schwerpunkt  concentrirt 
denkt,  und  in  die  actuelle  Energie,  die  sich  auf  die  Bewegung  der  Punkte 
des  Körpers  um  den  Schwerpunkt  herum  bezieht.  In  der  That  bezeichnet 
man  mit  X,  T,  Z  die  Coordinaten  des  Schwerpunktes,  bezogen  auf  ein  Sy- 
stem fester  Axen,  mit  x^  y,  ^,  die  Coordinaten  eines  Punktes,  bezogen  auf 
ein  System  zu  den  ersten  paralleler  Axen,  die  aber  durch  den  Schwer- 
punkt hindurch  gehen,  so  sind  die  Coordinaten  der  wirklichen  Stellung 
dieses  Punktes: 

X-\-0,Y+y,Z+  0. 

Man  weiss  nun,  dass  man  in  diesem  Falle  hat: 

Umx  =  0,  Smy  =  0,  JSma  =  0 
und  eine  der  vorhergehenden  ganz  ähnliche  Rechnung  zeigt  alsdann, 
dass,  wenn  man  das  Product  des  Quadrates  der  Geschwindigkeit  des 
Schwerpunktes  mit  der  Hälfte  der  Gesammtmasse  des  Systemes  bildet, 
und  wenn  man  dazu  die  Hälfte  der  Summe  der  Producte  des  Quadrates 
der  Geschwindigkeit  mit  der  zugehörigen  Masse  jedes  Punktes  fügt,  man 
die  actuelle  Energie  des  Systemes  erhalten  wird. 
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C.  Die  Grundsätze  der  Wärmelehre. 
29,  Empfindung  von  Wärme  und  Kälte. 

Die  Aasdrücke  ^Wärme**  und  „Kälte*'  beziehen  sich  auf  gewisse 
Classen  von  Sinneserregungen,  besonders  auf  Reizungen  der  Nerven  des 
Tastsinnes  und  des  Muskelsinnes. 

Diese  Erregungen  sind  vom  besonderen  Zustande  unseres  Organismus 
abhängig  und  ihr  wesentlich  relativer  Charakter  zeigt  an,  dass  sie  auf 
einer  einfachen  Aenderung  einer  besonderen  Bedingung  unseres  mehr 
oder  weniger  empfänglichen  Nervensystemes  beruhen. 

Körper,  welche  vorzugsweise  geeignet  erscheinen,  in  uns  die  Empfin- 
dung der  Kälte  und  Wärme  hervorzubringen,  sind  fähig,  in  benachbarten 
Körpern  eigenthümliche  Erscheinungen  zu  veranlassen,  die  sich  meist 
durch  Aenderungen  des  Volumens  oder  Aggregatzustandes  kundgeben. 

Eine  strenge  Definition  der  Wärmeerscheinungen  kann  nur  aus  einer 
theoretischen  Anschauung  über  die  Ursachen  derselben  hervorgehen.  Will 
man  aber  nicht  von  einer  solchen  theoretischen  Au&ssung  ausgehen,  so 
kann  man  die  Wärmeerscheinungen  nur  definiren,  indem  man  sie  expe- 
rimentell unter  einander  vergleicht. 

Diesen  letzten  Weg  wollen  wir  in  den  folgenden  Betrachtungen  ein- 
schlagen. 

80.  Qleiclie  Temperatur  und  ungleiche  Temperatur. 

Wir  wollen  neben  einander  zwei  Körper  betrachten,  zwischen  denen 
keine  chemische  Wirkung  stattfindet  und  auf  welche  keine  äussere  Kraft 
wirkt,  als  höchstens  ein  allgemeiner  zur  Oberfläche  derselben  senkrechter 
Druck. 

Es  kann  nun  der  Fall  eintreten,  dass  diese  beiden  Körper  ihr  Vo- 
lumen und  ihre  ursprüngliche  Gestalt  beibehalten ;  die  Eigenschaft  jedes 
derselben,  aufunseren  Organismus  zu  wirken,  wird  alsdann  durchaus  nicht 
durch  die  Gegenwart  des  anderen  geändert;  dann  sagt  man,  dass  die 
beiden  Körper  sich  auf  derselben  Temperatur  befinden,  oder  dass  zwischen 
denselben  Gleichgewicht  der  Temperaturen  hergestellt  sei.  Im  Allge- 
meinen jedoch  werden  die  neben  einander  befindlichen  Körper  Aende- 
rungen des  Volumens  oder  des  Aggregatszustandes  erleiden;  diese  Aen- 
derungen werden  sich  auch  durch  eine  verschiedene  Einwirkung  aufunseren 
Organismus  bemerklich  machen  und  man  wird  dann  sagen,  dass  die  beiden 
Körper  sich  anfänglich  auf  verschiedenen  Temperaturen  befanden.    Diese 
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Aendernngen  streben  jedoch  einer  Grenze  zu,  sobald  diese  Grenze  erreicht 
ist,  sagt  man:  die  beiden  Körper  befinden  sich  auf  derselben  Temperatur, 
oder:  das  Temperatargleichgewicht  ist  hergestellt. 


3L  Gesetze  des  Qleiohgewichtes  der  Temperatur. 

Für  den  Fall,  dass  das  Gleichgewicht  der  Temperatur  in  einem  Sy- 
stem Ton  Körpern  erreicht  ist,  ergiebt  die  Erfahrung  gewisse  Gesetze. 

1.  Es  giebt  nur  einen  Gleichgewichtszustand.  -^  Wenn  man  die 
Anordnung  der  Körper,  die  das  System  bilden,  ändert,  jedoch  so,  dass 
keine  chemischen  Wirkungen  eintreten  und  keine  äussere  Arbeit  herror- 
gebracht  wird,  so  wird  der  Wärmezustand  des  Systems  dadurch  nicht 
geändert. 

£s  wird  einleuchtend  sein,  dass  die  Beschränkungen,  die  in  dem 
ausgesprochenen  Satze  liegen,  nothwendig  sind. 

Hat  man  z.  B.  Zink  und  Schwefelsäure  durch  eine  Glasplatte  ge- 
trennt und  bildet  das  Ganze  ein  System,  welches  sich  im  Temperatur- 
gleichgewicht befindet  und  man  entfernt  die  Glasplatte,  so  wird  das 
Gleichgewicht  gestört  werden.  Ebenso,  wenn  man  einen  schweren  Kör- 
per und  einen  Cylinder  hat,  welcher  ein  Gas  enthält^  welches  dui'ch  einen 
Kolben  abgesperrt  wird;  brächte  man  das  Gewicht  auf  den  Kolben,  so 
würde  das  Gleichgewicht  der  Temperatur  ebenfalls  gestört  werden. 

2.  Wenn  zwei  Yerschiedene  Körper  Ä  und  B  jeder  für  sich  mit 
einem  dritten  in  Verbindung  gesetzt  werden  und  sich  mit  diesem  im 
Temperaturgleichgewicht  befinden,  so  besitzen  diese  beiden  ebenfalls 
gleiche  Temperatur,  d.  h.  sie  werden,  wenn  man  sie  zusammenbringt,  sich 
gegenseitig  nicht  verändern  können. 

3.  Wenn  drei  Körper  Ä^  Bj  C  sich  auf  verschiedenen  Temperaturen 
befinden,  so  ist  es  stets  möglich,  dieselben  in  einer  solchen  Reihenfolge 
ABC  anzuordnen,  dass,  wenn  durch  passende  Mittel  der  Zustand  des 
Körpers  Ä  so  geändert  wird,  dass  man  ihn  in  einen  Gleichgewichtszustand 
mit  (/überführt,  sich  in  der  Reihe  von  Zwischenzuztänden,  welche  Ä  durch- 
läuft, einer  findet,  in  dem  Ä  mit  B  im  Gleichgewicht  war. 

Man  ist  übereingekommen  zu  sagen,  dass  alsdann  die  Temperatur 
von  B  zwischen  der  von  Ä  und  der  von  C  liegt. 


32.  Die  Temperaturscalen* 

Dieses  letzte  Gresetz  muss,  wenn  es  far  drei  Körper  wahr  ist,  auch 
fOr  beliebig  viele  richtig  sein«  Man  kann  sich  also  vorstellen,  dass  alle 
Körper  in  einer  solchen  Reihe  geordnet  wären,  dass  wenn  man  einen 
derselben  H  nennt,  und  man  versetzt  ihn  mit  einem  anderen  F  in  Tem- 
peraturgleichgewicht, dieser  Körper  H  eine  Reihe  von  Zuständen  durcb- 
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läuft,  in  denen   er  sich  mit  allen  zwischenliegenden  Köi*peni  im  Gleich- 
gewichte befindet. 

Diese  Reihe  bildet  die  Temperatorscala.  Nun  bietet  aber  die  natür- 
liche Zahlenreihe  dieselbe  Grandeigenschaft  dar,  eine  Zahl  a,  die  durch 
eine  allmähliche  Vermehrung  gleich  einer  Zahl  b  wird,  ist  allmählich 
gleich  allen  zwischenliegenden  Zahlen  geworden,  man  kann  also  alle 
Stufen  der  Temperaturscala  mittelst  Zahlen  ausdrücken,  die  durch  ein 
willkürliches  Uebereinkommen  bestimmt  werden.  Die  Temperatur  wird 
alsdann  eine  Zahl  sein,  durch  welche  der  Gleichgewichtszustand  des  Sy- 
stemes  charakterisirt  wird.  Hat  diese  Zahl  für  zwei  Systeme  denselben 
Wei-th,  so  werden  diese  beiden  Systeme  unter  sich  im  Temperaturgleich- 
gewichte sein,  d.  h.  sie  werden,  wenn  man  sie  zusammen  bringt,  unfähig 
sein,  sich  gegenseitig  zu  verändern. 


38.  Es  ist  ersichtlich,  dass  es  unendlich  viele  Zahlensysteme  giebt,  die 
fähig  sind,  alle  Stufen  der  Temperaturscala  auszudrücken,  denn  wenn  es 
eine  giebt,  so  kann  man  an  Stelle  der  Zahlen,  die  sie  bilden,  irgend 
welche  stetige  eindeutige  Function  derselben  setzen,  wenn  nur  jedem 
Werthe  der  Yariabelen  ein  und  auch  nur  ein  Werth  der  Function  ent- 
spricht. 

Wenn  man  für  die  Veränderliche  der  Function  die  Zahl  substituirt, 
welche  anfanglich  die  Temperatur  ausdrückte,  so  kann  der  Werth  der 
Function  alsdann  ebenso  dienen,  jeden  Grad  der  Scala  darzustellen. 


34.  Die  Temperaturscala,  welche  jetzt  allgemein  angenommen  ist, 
wird  durch  eine  Anzahl  Uebereinkommen  bestimmt,  die  wir  aus  einander 
setzen  wollen. 

Die  erste  Bestimmung ,  die  zu  treffen  ist,  bezieht  sich  auf  die  Defi- 
nition der  wachsenden  Temperaturen. 

Man  ist  übereingekommen,  das  Anwachsen  der  Temperaturen  in  dem 
Sinne  zu  nehmen,  in  dem  man  gewöhnlich  sagt,  dass  ein  Körper  wärmer 
als  ein  anderer  ist.  Um  etwas  schärfer  zu  bestimmen,  hat  man  zwei 
verschiedene  Zustände  desselben  Körpers  betrachtet,  das  bei  Atmosphären- 
druck schmelzende  Eis  und  das  bei  einem  Drucke  von  760  Millimeter 
kochende  Wasser,  und  man  hat  die  Temperatur,  bei  der  die  zweite  Erschei- 
nung stattfindet,  als  höher  angesehen,  als  die  ist,  welche  zum  ersten  nöthig  ist. 

Dieses  Uebereinkommen  ist  unabhängig  von  den  Zweideutigkeiten, 
die  aus  dem  Vorhandensein  eines  Maximums  der  Dichte  hervorgehen 
können. 

Die  zweite  Annahme  bezieht  sich  auf  die  Feststellung  eines  Nullpunktes 
und  auf  das  Hinzufagen  eines  Zeichens  zu  den  Zahlen,  welche  die  Tem- 
peratui'en  darstellen. 
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Der  Grund  dieses  Uebereinkommens  findet  sich  in  der  Bemerkung, 
die  wir  später  als  nicht  vollkommen  streng  erkennen  werden,  dass  näm- 
lich die  Temperatorscala,  wenn  man  sie  als  von  einem  beliebigen  Punkte 
ausgehend  betrachtet,  nach  beiden  Seiten  hin  anendlich  erscheint. 

Drittens  hat  man,  um  die  Grade  der  Scala  zu  bestimmen,  einen 
wärmemessenden  Körper  gewählt,  ein  Thermometer,  dessen  Zustand  sich 
leicht  messend  bestimmen  lässt. 

Die  Temperatur  jedes  Systemes  ist  die  Zahl ,  welche  dem  Zustande 
des  Thermometers  entspricht,  welches  in  das  System  eingeführt  wird  und 
sich  mit  ihm  im  Gleichgewichte  befindet.  Da  das  Thermometer  diesen 
Gleichgewicht-szustand  nicht  erreichen  kann,  ohne  dass  dadurch  eine  Aen- 
derang  in  dem  Zustand  des  Systemes  eintritt,  so  hat  man  es  meist  derart 
einzurichten,  dass  diese  Modification  unmerklich  sei.  In  der  Sprache 
der  Mathematik  drückt  man  dies  dadurch  aus,  dass  man  sagt,  man  ver- 
wende ein  Thermometer  von  unendlich  kleinen  Dimensionen,  oder  man 
bringe  schon  vorher  das  Thermometer  auf  eine  Temperatur,  welche  der 
za  messenden  unendlich  nahe  liegt. 


36.  Um  die  Temperaturscala  mit  Hülfe  des  Thermometers  zu  be- 
stimmen, hat  man  zwei  verschiedene  Wege  eingeschlagen. 

Man  hat  die  allmähliche  Steigerung  der  Temperatur  auf  das  An- 
wachsen des  Volumens  bezogen. 

Die  einen  nehmen  an,  dass  die  Temperatur  in  einer  arithmetischen 
Progression  wachse,  wenn  das  Volumen  ebenfalls  in  einer  arithmetischen 
Progression  zunimmt,  andere  dagegen,  wenn  das  Volumen  in  einer  geo- 
metnschen  Progression  wächst. 

Bezeichnet  also  Vq  das  Volumen  bei  der  Temperatur  =  0,  t;  das 
Volumen  bei  der  Temperatur  1,  V  das  Volumen,  welches  der  Tempera- 
tur T  entepricht,  so  ist  im  ersten  Fall  T  durch  das  Verhältniss  be- 
stimmt 

V  Vo 

Die  Temperatur  wächBt  alsdann  um  gleiche  Grössen  für  gleiche  Zu- 
nahmen des  Volumens« 

Man  hat  aber  auch  als  Definition  für  T  die  andere  Gleichung : 

vT 


-  =  (-T 

^0  V'o/ 


gewählt,  alsdann  gehören  zu  gleichen  Zunahmen  der  Temperatur  Zunah- 
men des  Volumens,  die  zwar  nicht  mehr  unter  sich  gleich  sind,  die  aber 
in  einem  constanten  Verhältnisse  mit  dem  Volumen  stehen ,  welches  das 
Wachsihum  erlitten  hat.  Bezeichnet  man  mit  1  +  w  das  Verhältniss 
des  Volumen  bei  der  Temperatur  =  1 ,  zum  Volumen  bei  der  Tempera- 
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tur  =  0,   Bo  lässt  Bich  die  letzte  Oleicbang  auch  auf  folgende  Weise 

schreiben: 

y  T 

-  =  (!+!*). 

Diese  aweiteAri,  eine  Temperatnrscala herzustellen,  ist  von  Dal  ton 
vorgeschlagen  worden.  Die  zuerst  besprochene  ist  die  allgemeinst  an- 
genommene; sie  wurde  von  Galilei  in  die  Wissenschaft  eingeführt,  dem 
man  oft  auch  die  Erfindung  des  Thermometers  zugeschrieben  hat  i). 


86.  Die  von  Dal  ton  vorgeschlagene  Scala  ist  wirklich  nach  beiden 

V 
Richtungen  hin  unendlich,  das  Yerhältniss  —  ist  immer,  welchen  Werth 

T  auch  haben  mag,  positiv. 

Dagegen  nimmt  bei  der  gewöhnlichen  Definition,  wenn  T  negativ 
ist  und  seinem  absoluten  Werthe  nach  wächst,  das  Volumen  immer  noch 
bis  zum  Verschwinden  ab  und  wird  schliesslich  negativ  werden.  Die 
gewöhnliche  Temperaturscala  ist  also  nach  einer  Richtung  hin  begrenzt, 
d&gegen  nach  der  anderen  Richtung  hin  unbegrenzt.  Diese  einseitige 
Begrenzung  in  dem  Sinne  der  abnehmenden  Temperaturen  könnte  zu- 
nächst als  eine  wesentliche  Unzutr&glichkeit  scheinen,  sie  ist  aber  viel- 
mehr, wie  wir  in  der  Folge  erkennen  werden,  ein  Vorzug. 

87.  Die  Temperaturen  von  0  und  1  sind  durch  diejenigen  zwei  Kör- 
per bestimmt,  welche  unter  leicht  wieder  herzustellende  Bedingungen 
versetzt,  immer  dieselbe  Temperatur  ergeben;  es  ist  dies  bekanntlich 
einestheils  das  schmelzende  Eis  und  anderentheils  der  Dampfdes  bei  einem 
Drucke  von  760  Millimeter  kochenden  Wassers.  Der  Bequemlichkeit 
des  Einreihens  der  zwischenliegenden  Temperaturen  halber  hat  man  den 
zwischen  diesen  beiden  Punkten  der  Scala  liegenden  Zwischenraum  in 
eine  verschiedene  Zahl  von  Graden  getheilt;  beim  hunderttheiligen  Ther- 
mometer beträgt  diese  Anzahl,  wie  der  Name  besagt,  100^ 

38,  Der  Mangel  der  Vergleichbarkeit  des  Quecksilberthermometers 
jenseits  100*  und  seine  Unfllhigkeit,  Temperaturen  anzugeben,  die  höher 
als  der  Kochpunkt  und  niedriger  als  der  Gefrierpunkt  des  Quecksilbers 
liegen,  haben  die  Physiker  dazu  geführt,  eine  Thermometerscala  anzu- 
nehmen, welche  von  der,  die  wir  eben  beschrieben  haben,  etwas  abweicht. 


^)  Die  Erfindung  des  Thermometers  ist  nach  Burkhardt's  Untersochangen  in  der 
Thai  Galilei  xnznschreiben  and  nicht,  wie  andere  angegeben  haben,  dem  HollSnder 
Cornelius  Drebbel  oder  Sanctorias  Sanctorias  von  Capo  d'Istria  oder  dem 
Florentiner  Rinaldini.  NKheres  hiernber  findet  man  in  den  für  die  Geschichte  der 
Wissenschaft  höchst  werthToUen  Schriften  Burkhardt's:  Die  Erfindung  des  Thermo* 
metcrs  und  seine  Gestaltung  im  XVII.  Jahrhundert;  Basel  1867  und  in:  Die  wichtig- 
sten Thermometer  des  XVIII.  Jahrhunderts,  Bericht  der  Baseler  Gewerbeschule  1870 
bis  1871, 
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Als  wärmemesBender  Körper  wird  ein  constantes  LnflYolamen  yerwendet, 
welches  durch  die  Temperaturandeningen  Dmckänderangen  erleidet, 
die  ihrerseits  durch  einen  geeigneten  Apparat  gemessen  werden.  Man 
nennt  eine  solche  Vorrichtung  ein  Luftthermometer.  Man  sagt,  es  habe 
eine  Temperaturerhöhung  von  einem  Grade  stattgefunden,  wenn  dieselbe 
eine  Vermehrung  des  Druckes  um  ^/loo  Ton  derjenigen  Druckänderung 
herrorbringt,  die  man  beobachtet,  wenn  sich  die  Luft  yom  Nullpunkte 
bis  auf  100®  der  hunderttheiligen  Scala  erhöht.  Wir  werden  uns  bei 
den  folgenden  Auseinandersetzungen  immer  der  so  definirten  Scala  be- 
dienen, und  wir  werden  uns  dabei  erinnern,  dass  zwischen  0  und  100® 
das  Quecksilberthermometer  und  das  Luftthermometer  fast  vollkommen 
übereinstimmen. 

39.  Ueber  die  Untersuchung  der  Ersclieinungen  der  Aus- 
dehnung und  der  Zustandsänderungen. 

Wenn  man  die  Gesammtheit  der  Untersuchungen  überschaut,  die 
sich  auf  die  Ausdehnung  und  die  Zustandsänderungen  der  Körper  be- 
ziehen, so  erkennt  man  ohne  Mühe,  dass  alle  darauf  hinauslaufen,  zu 
bestimmen,  unter  welchen  Bedingungen  die  yerschiedenen  Körper  sich 
mit  einem  Thermometer  in  Temperaturgleichgewicht  setzen.  So  lange 
als  solche  Untersuchungen  nicht  Yon  calorimetrischen  Messungen  beglei- 
tet sind,  braucht  man  keine  anderen  Kennzeichen  an  den  Körpern  auf- 
zusuchen. 

Die  Kenntnisse,  die  wir  auf  solche  Weise  erlangt  haben,  sind  zur 
Zeit  noch  ausserordentlich  unvollständig  und  es  ist  yielleicht  nicht  un- 
nütz, auf  alle  einzelnen  Untersuchungen  aufmerksam  zu  machen,  die  man 
ansteUen  müsste,  um  diesen  Gegenstand  zu  erschöpfen. 

40.  Die  allgemeine  Aufgabe  von  Untersuchungen  über 
die  thermischen  Eigenschaften  der  Körper. 

Wenn  wir  irgend  einen  Körper  betrachten,  ist  er  im  Allgemeinen 
der  Wirkung  äusserer  Kr&fte  unterworfen,  die  Temperatur  seiner  ver- 
schiedenen Punkte  ist  stetig  verschieden  und  ebenso  ändert  sich  die 
Dichte  stetig  von  einem  Punkte  zum  anderen. 

In  einem  gegebenen  Momente  ist  also  sein  Zustand  vollständig  be- 
kannt, sobald  als  man  die  drei  Systeme  folgender  Grössen  kennt: 

1.  Die  äusseren  Kräfte,  die  auf  den  Körper  wirken. 

2.  Die  Temperaturen  seiner  verschiedenen  Punkte. 

3.  Die  Dichte  in  diesen  Punkten. 

Die  Erfahrung  aber  ergiebt  eine  Beziehung  zwischen  diesen  drei 
Systemen  von  Elementen,  derart,  dass,  wenn  zwei  derselben  gegeben 
sindf  das  dritte  dadurch  von  selbst  bestimmt  ist.  Das  allgemeine  Problem, 
welches  zu  lösen  ist,  besteht  mithin  darin,  diese  Beziehung  aufzufinden. 
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41.  Speoielle  Fälle,  die  man  besonders  in  der  Wärmelelire 

betrachtet. 

Für  gewöhnlich  betrachtet  man  einzig  als  zur  Wärmelehre  gehörig 
die  Fälle,  in  denen  sich  die  änsseren  Kräfte  auf  einen  gleichförmigen 
senkrechten  Drack  beschränken  und  die  Temperatur  und  die  Dichte  in 
allen  Theilen  des  Körpers  dieselbe  ist 

Die  zusammengesetzteren  Fälle  werden  als  zur  Theorie  der  Elasti- 
cität  gehörig  angesehen;  das  Studium  dieses  Zweiges  der  Wissenschaft  ist 
jedoch  noch  weniger  fortgeschritten,  als  das  der  Wärmeerscheinungen  im 
engeren  Sinne. 

Aber  selbst  das  derart  beschränkte  Problem  überschreitet  das  Maass 
unserer  gegenwärtigen  Kenntnisse  noch  immer  um  Vieles.  Nennen 
wir  p  den  positiven  oder  negativen  Druck,  den  die  Einheit  der  0}>er- 
fläche  erleidet,  v  das  Volumen  der  Gewichtseinheit^  t  die  Temperatur,  so 
handelt  es  sich  darum,  die  Form  der  Gleichung 

/  (P.  v,t)=0 
zu  bestimmen. 

In  dieser  Gleichung  können  irgend  welche  zwei  der  drei  Grössen 
tf  v,  p  aÜB  unabhängige  Variabele  und  die  dritte  als  eine  Function  dieser 
beiden  betrachtet  werden. 


42«  Man  hat  meist  nur  untersucht,  welche  Wirkungen  die  Aende- 
rung  einer  einzigen  Variabein  för  verschiedene  constante  Werthe  der 
einen  von  den  beiden  anderen  auf  die  dritte  hervorbringt. 

So  kennt  man  z.  B.  for  verschiedene  constante  Werthe  von  t  die 
Beziehung  zwischen  p  und  v  und  für  einen  Werth  von  p,  der  gleich  dem 
Druck  der  Atmosphäre  ist,  den  Zusammenhang  zwischen  v  und  t. 

Die  Untersuchungen,  die  über  die  Zusammendrückbarkeit  und  Aus- 
dehnung angestellt  worden  sind,  geben  uns  theilweise  diese  Beziehungen ; 
aber  die  geringe  Ausdehnung  der  Grenzen,  zwischen  denen  man  gear* 
beitet  hat,  und  die  beschränkte  Zahl  von  Versuchen  lässt  noch  viele 
Lücken,  welche  künftig  ausgefüllt  werden  müssen. 

Die  Begriffe,  die  man  über  die  festen  krystallisirten  Körper  besitzt, 
sind  noch  unvollkommen,  kaum,  dass  man  für  einige  derselben  die  Rich- 
tung der  Ausdehnungsaxen  und  die  Aenderung  der  Länge  nach  diesen 
Axen  kennt.  Viel  genauere  Kenntnisse  hat  man  über  die  Gase;  man 
kennt  im  Allgemeinen  die  Beziehung  zwischen  p  und  v  für  verschiedene 
Werthe  von  t,  man  kennt  auch  die  Beziehung  zwischen  t  und  p  für  einen 
oder  mehrere  Werthe  von  t?,  endlich  kennt  man  die  Beziehung  zwischen 
V  und  t  für  Werthe  von  p,  di©  dem  atmosphärischen  Drucke  Y>enachbart 
sind. 
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Alle  diese  Beziehungen  sind  nicht  unabhängig  von  einander. 

Wir  können  für  jeden  Körper  die  Grössen  J7,  v,  t  als  die  auf  drei  recht- 
winklige Axen  bezogenen  Coordinaten  einer  Oberfläche  ansehen,  durch 
welche  die  Gesamintheit  der  Wärmeerscheinnngen  dieses  Körpers  dargestellt 
wird.  Wenn  man  die  Beziehung  bestimmt,  die  zwischen  |>  und  v  für  einen  ge- 
gebenen Werth  Yon  i  besteht,  so  kommt  dies  darauf  hinaus,  dass  man  alsdann 
einen  Schnitt  der  Oberfläche  durch  eine  Ebene  bestimmt,  die  senkrecht 
Tswr  Axe  der  i  Werthe  ist.  Kennt  man  alle  Schnitte,  die  in  der  Ober* 
fläche  durch  alle  mögliche  Ebenen  senkrecht  zur  ^Axe  bestimmt  werden, 
so  wurde  man  damit  diese  Oberfläche  selbst  kennen  und  alle  Schnitte  der 
Oberfläche,  welche  durch  senkrechte  Ebenen  zu  den  übrigen  Axen  erhal- 
ten werden,  würden  alsdann  hierdurch  ebenfalls  von  selbst  bestimmt  sein. 
Da  aber,  wie  wir  gesagt  haben,  diese  drei  Reihen  von  Versuchen  noch  sehr 
unvollkommen  sind,  so  ist  keine  derselben  unnütz,  und  man  muss  alle 
gleicbmässig  zusammen  wirken  lassen,  um  möglichst  vollkommene  Kennt- 
nisse von  der  Oberfläche  zu  erhalten. 


43.  Vollkommene  Gase. 

Die  Gase  haben  in  dem  Maasse,  als  sie  sich  verdünnen,  um  so  mehr 
ein  gemeinschaftliches  Streben,  einer  Gesammtheit  von  einfachen  Gesetzen 
zu  gehorchen,  die  in  der  Formel: 

PV  —  Po  Vq  (1   +  «0  =  0 
«enthalten    sind,   wenn  p  und  v  den  Druck  und  das  augenblickliche  Vo- 
lumen, Pf^  und  Vq  den  Druck  und    das  Volumen  bei  Null  Grad,   t  die 
Temperatur  und  a  den  Ausdehnungscoefficienten  der  Gase  darstellen. 

Man  kann  also  annehmen,  dass  die  Gase  in  demselben  Maasse,  in 
dem  sie  verdünnt  werden,  sich  um  so  mehr  einem  idealen  Zustand  nähern, 
für  welchen  die  Function,  die  wir  mit'/  (p,  f?,  t)  bezeichnet  haben,  gleich 
der  linken  Seite  der  vorstehenden  Gleichung  sein  würde. 

In  diesem  idealen  Zustande  werden  die  Gase  vollkommene  Gase 
genannt.  Das  Studium  dieser  ist  wichtig,  da  es  auf  einfache  Gesetze 
führt,  die  sich  auch  auf  wirkliche  Gase  anwenden  lassen,  wenn  man  von 
kleinen  Abweichungen  von  diesen  Gesetzen  absieht. 


44.  Erscheinungen,  durch  welche  sich  das  Gleichgewicht 
der  Temperatur  herstellt. 

Wenn  mehrere  Körper  von  verschiedenen  Temperaturen  zusammen 
gebracht  werden,  so  wirken  dieselben  aufeinander  und  gelangen  zu  einem 
Gleichgewichtszustande  der  Temperatur.  Die  Erscheinungen,  welche  als- 
dann vor  sich  gehen,  kann  man  unter  zwei  verschiedenen  Gesichtspunkten 
betrachten. 
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Man  kann  einmal  die  Zwisohenzastände  antenmcben,  welche  allmäh- 
lich jeder  der  Körper  darchläoft,  oder  man  kann  anch  die  Beziehungen 
betrachten,  die  den  End-  and  Anüangsziurtand  mit  einander  Yerbinden. 
Diese  beiden  Gesichtspunkte  entsprechen  zwei  sehr  yerschiedenen  Arten 
der  Untersuchung. 

Wenn  man  die  Zustandsänderungen  eines  Systemes  betrachtet,  in 
welchem  die  Anfangstemperaturen  verschieden  sind,  und  in  welchem  bicIi 
das  Temperatargleichgewicht  unter  Abwesenheit  jeder  äusseren  störenden 
Ursache  herstellt,  so  studirt  man  die  Gesetze  der  Fortpflanzung  der 
W&rme. 

Beschränkt  man  sich  jedoch  darauf,  die  Beziehungen  aufzusuchen, 
die  zwischen  dem  Anfangs-  und  dem  Endzustande  bestehen,  so  fahrt  nian 
eine  calorimetrische  Messung  aus. 

Wir  wollen  uns  künftighin  ausschliesslich  auf  diesen  zweiten  Gre- 
sichtspunkt  stellen. 


46.  Aequlvalente  Wärmeersolieinmigen. 

In  einem  Systeme  von  Körpern,  welche  sich  anfänglich  auf  ungleicher 
Temperatur  befanden  und  hierauf  ins  Wärmegleichgewicht  kommen,  wird 
die  Temperatur  einzelner  Körper  erniedrigt,  während  andere  Körper  sich 
erwärmen.  Es  kann  sich  sogar  ereignen,  dass  einzelne  Körper  ein  plötz- 
liches Anwachsen  des  Volumens  erleiden,  wenn  nämlich  Aenderungen  des 
Aggregatszustandes  eintreten.  Aber  in  allen  Fällen  kann  man  die  Vorgänge, 
welche  stattfinden,  in  zwei  Gruppen  eintheilen,  in  welchen  die  Erschei- 
nungen im  entgegengesetzten  Sinne  verlaufen.  Die  Erfahrung  zeigt, 
dass,  wenn  zwischen  den  Körpern,  die  zusammengebracht  worden  sind, 
weder  eine  chemische,  noch  eine  mechanische  Wirkung  stattfindet,  die 
Endtemperatur  von  der  Anordnung  der  Körper  unabhängig  ist.  Hieraus 
folgt,  dass  die  entgegengesetzten  Vorgänge,  die  sich  im  Innern  des  Sy- 
stemes vollziehen,  immer  dieselben  sind,  wenn  nur  der  Anfangszustand, 
von  dem  es  ausgeht,  derselbe  ist.  Die  Hervorbringung  der  einen  Gruppe 
von  Erscheinungen  im  Systeme  ist  also  die  nothwendige  Bedingung  der 
Hervorbringung  der  anderen;  die  beiden  Gruppen  von  Erscheinungen 
können  mithin  als  äquivalent  betrachtet  werden. 

Man  nennt  also  „äquivalente  Wärmeerscheinungen''  die 
entgegengesetzten  Wärmeerscheinungen,  die  sich  in  einem  Systeme  von 
Körpern  vollziehen,  das  von  einem  Anfangszustande  ausgeht,  in  dem 
kein  Temperaturgleichgewicht  besteht,  und  das  einem  Endzustande  zu- 
strebt, in  dem  dieses  Gleichgewicht  hergestellt  ist. 
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46.  Da  es  jedoch  nicht  möglich  ist,  alle  Aequivalenzen  aufzusuchen, 
welche  zwischen  allen  möglichen  Paaren  solcher  Erscheinungen  stattfinden 
können,  so  muss  man  sich  fragen,  oh  sich  diese  Untersuchung  nicht  auf 
die  Vergleichung  der  yerschiedenen  Erscheinungen  mit  einer  einzigen 
als  Typus  angenommenen  Erscheinung  zurückfähren  lässt;  ähnlich  wie 
wir  bei  der  Frage  nach  dem  Gleichgewichte  der  Temperaturen  das  Pro- 
blem auf  den  Vergleich  der  yerschiedenen  Systeme  mit  einem  typischen 
Körper  zurückgeführt  haben. 

Man  hat  hier  als  typische  Erscheinung  bald  die  Schmelzung  eines 
Kilogramms  Eis  bei  Null  Grad,  bald  die  Erwärmung  eines  Kilogramms 
Wasser  Yon  Null  auf  einen  Grad  Celsius  gewählt.  Wir  wollen  die  typische 
Erscheinung  mit  Ä  bezeichnen.*  Jede  entgegengesetzte  Erscheinung,  also 
jede  Temperaturemiedrigung  oder  jede  Aenderung  des  Aggregatzu- 
standes, welche  einer  Temperaturemiedrigung  entspricht,  wird  man  direct 
mit  ihr  yergleichen  können. 

*  Man  könnte  es  z.  B.,  wie  leicht  einzusehen,  so  einrichten,  dass  das 
Phänomen  Jf,  welches  beispielsweise  der  Uebergang  eines  Körpers  yon 
einer  Temperatur  t  zu  einer  tieferen  Temperatur  ^i  sein  mag,  eine  be- 
stimmte Anzahl  yon  Wiederholungen  des  typischen  Phänomens  Ä  zur 
Folge  hat.  Das  Phänomen  Ä  bezieht  sich  auf  die  Gewichtseinheit  und 
man  könne  daher  auch  das  Gewicht  Eis  oder  Wasser  zu  bestimmen  suchen, 
in  dem  dieselbe  Erscheinung,  wie  sie  in  Ä  stattfiiidet,  durch  den  Vorgang 
M  heryorgerufen  würde.  Sei  f»  die  Anzahl  Gewichtseinheiten  des  typi- 
schen Körpers,  in  dem  der  Vorgang^  sich  yollzieht,  und  ist  m  entweder 
eine  ganze  Zahl  oder  ein  Bruch,  so  ist  das  Phänomen  M  äquiyalent  dem 
mfachen  des  Phänomens  A. 

Diese  Methode  der  Vergleichung  ist  ersichtlich  nicht  auf  alle  Wärme* 
erscheinungen  anwendbar,  da  sie  yoraussetzt,  dass  der  zu  messende  Vor* 
gang  in  entgegengesetztem  Sinne  yerläuft,  als  das  Phänomen  Ä,  und 
weil  sie  femer  yoraussetzt,  dass  dasselbe  zwischen  höher  gelegenen  Tem- 
peraturgrenzen  stattfindet,  als  A. 

Die  folgenden  Bemerkungen  werden  uns  jedoch  yerständlich  machen, 
warum  wir  dieses  Maass  in  allen  Fällen  gebrauchen  können. 


47.  Wenn  zwei  Erscheinungen  M  und  N  dasselbe  Aequiyalent  ha- 
ben, d.  h.  wenn  sie  in  demselben  Sinne  yerlaufen  und  durch  denselben 
Werth  yon  m  charakterisirt  sind,  so  zeigt  die  Erfahrung,  dass  in  allen 
möglichen  Fällen  das  Phänomen  M  äquiyalent  mit  einer  Erscheinung  N' 
ist,  welche  die  genaue  Umkehrung  des  Vorganges  N  ist. 

Wenn  man  diese  Annahme  in  allen  Fällen  zugiebt,  so  folgt  daraus, 
dass  zwei  einander  genau  entgegengesetzte  Vorgänge  unter  sich  äquiya- 
lent sind« 
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Es  ist  freilich  nicht  möglich,  diese  Folgerung  experimentell  za  be- 
stätigen. Man  kann  sich  keinen  Versach  vorstellen,  in  welchem  von  zwei 
Körpern  der  eine  von  der  Temperatur  t  ausgeht  und  auf  t  —  0  gelangt, 
während  hierdurch  ein  anderer,  der  von  der  Temperatur  t  —  Ö  ausgeht, 
auf  die  Temperatur  t  gebracht  wird.  Man  weiss  ja,  dass  die  beiden  Kör- 
per, wenn  sie  zusammengebracht  wurden,  noth  wendig  auf  den  Mittel - 
werth  der  Anfangstemperaturen  gelangen  würden. 

Man  kann  dagegen  die  Aequivalenz  der  beiden  Erscheinungen  auf 
folgende  Weise  verständlich  machen.  Wir  denken  uns  beide  Vorgänge 
in  unendlich  kleine  Elemente  zerlegt,  die  folgenden  Temperatnränderuu- 
gen  entsprechen: 

i 

t  —  dt 

t  —  dt  —  d!t 

t^dt  —  dft'-'  a*i 


t  —  e. 

Alsdann  werden  dieselben  Elemente  für  beide  Erscheinungen  vor- 
kommen, aber  sie  werden  sich  in  entgegengesetztem  Sinne  folgen.  Man 
kann  einsehen,  dass  wenn  der  erste  Körper  sich  von  t  auf  <  —  dt  ab- 
kühlt, die  abgegebene  Wärme  dazu  dienen  könnte,  eine  Temperatur- 
erhöhung des  zweiten  von  t  —  dt  —  dft  auf  i  —  dt  hervorzubringen, 
dass  wenn  der  erste  Körper  sieh  von  t  —  dt  auf  t  —  dt  —  (f  <  abkühlt, 
er  den  zweiten  von  t  —  dt  —  d't  —  cP't  auf  t  —  dt  —  d!t  erwärmen 
könnte  u.  s.  f.  Es  ist  also  möglich,  mittelst  aller  Elemente  der  ei*sten 
Erscheinung,  ausgenommen  des  letzten,  alle  Elemente  der  zweiten,  glei- 
chen aber  entgegengesetzten  Erscheinung  hervorzubringen,  mit  Ausnahme 
des  ersten,  man  kann  also  sagen,  dass  beide  Erscheinungen  äquivalent 
sind.  Hat  man  gezeigt,  dass  jede  Wärmeerscheinung  der  genau  ent- 
gegengesetzten äquivalent  ist,  so  verschwinden  die  Beschränkungen,  die 
den  Gebrauch  der  vorher  beschriebenen  Vergleichungs-  und  Messme- 
thode begrenzten. 

Wenn  der  betrachtete  Vorgang  mit  dem  typischen  Phänomen  in  dem- 
selben Sinne  verläuft,  so  wird  man  mit  ihm  den  genau  entgegengesetzten 
Vorgang  des  letzteren  vergleichen.  Wenn  die  betrachtete  Erscheinung 
sich  zwischen  tiefer  gelegenen  Grenzen  vollzieht,  als  der  typische  Vorgang, 
so  vergleicht  man  sie  ebenfalls  mit  der  Umkehrung  desselben. 

48.  Wärmeäquivalente.    Wäirmemengren. 

Jede  Wärmeerscheinung  kann  also  als  durch  eine  bestimmte  Zahl 
charakterisirt  angesehen  werden;  diese  Zahl  drückt  die  Menge  des  typi- 
schen Körpers  aus,  in  welchem  die  betrachtete  Erscheinung  das  typische 
Phänomen  zum  Aequivalente  haben  würde. 
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Diese  Zahl  ist  das  calorische  Aequivalent  der  Erscheinung. 

Wenn  es  für  jede  Erscheinung  bekannt  wäre,  so  würden  die  Be- 
ziehungen zwischen  dem  Anfangs-  und  Endzustand  leicht  herzustellen  sein. 

Vor  ungeföhr  einem  Jahrhunderte  wurden  diese  Aequivalente  durch 
Black  unter  dem  Namen  „Wärmemenge"  in  die  Wissenschaft  eingeführt. 
Zu  dieser  Zeit,  in  der  man  glaubte,  dass  die  Körper  ein  materielles  Wärme- 
fluidum,  je  nach  den  yerschiedenen  Temperaturen  in  verschiedener 
Menge  einschlössen,  schien  die  Herstellung  des  Temperaturgleichgewichtes 
nur  die  Yisrschiebung  einer  gewissen  Menge  des  Fluidums  aus  einem 
Körper  in  den  anderen  zu  sein. 

Man  nahm  damals  an,  dass  wenn  die  Temperatur  eines  Körpers 
unter  zwei  yerschiedenen  Umständen  um  dieselbe  Anzahl  von  Graden 
vermindert  wurde,  diese  Körper  alsdann  in  beiden  Fällen  dieselbe  Menge 
materiellen  Wärmefluidums  verloren  hätten. 

Nach  dem,  was  auseinandergesetzt  worden  ist,  muss  es  vollkommen 
unwesentlich  erscheinen,  ob  man  sich  des  Ausdruckes:  „calorisches  Aequi- 
valent"  oder  des  Wortes  „Wärmemenge"  bedient.  Es  ist  jedoch  vor- 
zuziehen, von  dem  letzteren  Gebrauch  zu  machen,  da  der  Ausdruck  „ther- 
misches Aequivalent"  zuweilen  in  der  Chemie  benutzt  wird,  um  die  che- 
mischen Aequivalentzahlen  zu  bezeichnen,  welche  durch  das  Gesetz  von 
D  ul  o  n  g  und  Petit  bestimmt  werden,  und  da  man  bei  dem  Worte  „  Wärme- 
äquivalent" vorzugsweise  an  die  Zahlwerthe  denkt,  durch  die  ausgedrückt 
wird,  welche  Zahl  von  Wärmeeinheiten  einer  mechanischen  Arbeitseinheit 
oder  einer  magnetischen  Wirkungseinheit  äquivalent  sind. 

Aber  man  muss  sich  vorsehen,  beim  Gebrauch  des  Ausdruckes 
„Wärmemenge"  dem  Worte  nicht  einen  materiellen  Sinn  beizulegen  und 
irgend  welche  Consequenz  aus  dem  mehr  oder  weniger  berechtigten  Ge- 
brauche eines  bildlichen  Ausdrucks  zu  ziehen,  der  den  Hypothesen  von 
der  Unzerstörbarkeit  der  Wärme  entlehnt  ist.  Man  wird  von  einer  „ab- 
sorbirten  Wärmemenge"  reden,  wenn  eine  Erscheinung  vor  sich  geht,  die 
sonst  wahrgenommen  wird,  wenn  man  den  Körper  mit  einem  anderen  in 
Verbindung  setzt,  der  eine  höhere  Temperatur  besitzt. 

Man  wird  sagen,  es  sei  eine  Wärmemenge  von  einem  Körper 
abgegeben  worden,  wenn  ei*  Veränderungen  erleidet,  die  man  sonst  an 
ihm  bei  Berührung  mit  einem  kälteren  Körper  beobachtet. 

Die  Bestimmung  dieser  Wärmemengen  bildet  die  Lehre  von  der 
Wärmemessung,  oder  die  gesammte  Calorimetrie. 


49.  Was  zu  einer  vollkommenen  oalorimetrischen  Unter- 
suchung gehört. 

Es  ist  wesentlich,  dass  man  sich  darüber  klar  wird;  was  für  Bestimmun- 
gen alle  zur  vollständigen  oalorimetrischen  Untersuchung  eines  Körpers 
gehören.     Die  bis  heute  in  dieser  Hinsicht  angestellten  Untersuchungen 
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sind  ansserordentlicb  unvollständig,  und  die  Grössen,  welche  gewöhnlich 
gemessen  werden,  sind  nicht  diejenigen,  deren  Kenntniss  von  theoreti- 
schen Gesichtspunkten  ans  am  nützlichsten  wäre. 

Wenn  ein  Körper  in  allen  seinen  Theilen  dieselbe  Temperatur  und 
dieselbe  Dichte  besitzt,  und  wenn  auf  seine  gesammte  Oberfläche  ein 
gleichmässiger  normaler  Druck  ausgeübt  wird,  so  besteht,  wie  schon  im 
Vorhergehenden  ans  einander  gesetzt  worden  ist,  zwischen  diesen  drei 
Grössen  eine  Gleichung: 

/(p,  r,0  =  0, 

in  welcher  p  den  herrschenden  Druck,  v  das  Volumen  der  Gewichtsein- 
heit und  i  die  Temperatur  bezeichnet. 

In  den  Versuchen  lässt  man  meistentheüs  v  und  p  sich  ändern  and 
bestimmt  die  entsprechenden  Werthe  von  f,  in  den  theoretischen  Unter- 
suchungen ist  es  meist  geeigneter  v  und  t  als  unabhängige  Veränderliche 
zu  wählen.  Setzen  wir  also  voraus,  dass  der  Zustand  des  Körpers  durch 
besondere  Werthe  von  v  und  t  bestimmt  sei  und  untersuchen  wir  die 
Wärmemengen,  die  bei  Aenderung  der  einen  oder  der  anderen  dieser 
beiden  unabhängigen  Veränderlichen  ins  Spiel  kommen. 

Es  möge  ^v  einen  unendlich  kleinen  Zuwachs  bezeichnen,  den  das 
Volumen  der  Gewichtseinheit  erleidet,  während  die  Temperatur  constant 
bleibt.  Die  Erfahrung  zeigt,  dass  jede  Volumenänderung  eines  Körpers 
eine  Temperaturänderung  zur  unmittelbaren  Folge  hat;  man  muss  also, 
um  die  der  Volumenänderung  z/t;  entsprechende  Temperaturänderung  zu 
verhindern,  in  den  benachbarten  Körpern  eine  äquivalente  Aenderung 
des  Wärmezustandes  eintreten  lassen. 

Sei  W  die  durch  diese  Volumenänderung  absorbirte  Wärmemenge. 

W 

Das  Verhältniss  — :-  wird  mit  z/v  veränderlich  sein ;  den  Grenzwerth 
z/t; 

desselben  wollen  wir  mit  l  bezeichnen. 

Es  sei  also: 

Lim  -T—  =  l* 

Man  nennt  l  die  „latente  Wärme  der  Ausdehnung*';  es  ist 
dies  eine  Zahl,  welche  mit  dv  multiciplirt>  die  Wärmemenge  darstellt, 
welche  von  der  Gewichtseinheit  absorbirt  wird,  wenn  eine  Volumenände- 
rung dv  vor  sich  geht,  ohne  eine  Temperaturänderung  hervorzubringen. 

Setzen  wir  jetzt  voraus,  dass  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  con- 
stant bleibe  und  die  Temperatur  um  di  zunehme. 

Man  wird  alsdann  der  Gewichtseinheit  eine  Wärmemenge  Q  zuzu- 
fDJiren  haben,  die  mit  ^i  veränderlich  ist.      Der  Grenzwerth  des  Ver- 

0        . 
hältnisses  --rr  heisst  „specifische  Wärme  bei  constantem  Volu- 
men"; wir  wollen  ihn  mit  c,  bezeichnen,  setzen  also: 
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Cp  ist  eine  Zahl,  welche  mit  dt  multiplicirtf  die  Wärmemenge  darstellt, 
welche  Ton  der  Gewichtseinheit  des  Körpers  absorbirt  werden  moss,  um 
die  TemperatnrSndening  dt  henrorzabringen,  ohne  dass  sich  gleichseitig 
das  Yolnmen  ändert. 

Wenn  gleichzeitig  Volumen-  und  Temperatoränderongen  stattfinden 
sollen,  80  ist  die  Wärmemenge,  welche  nöthig  ist,  nm  eine  derartige 
Aendemng  herbeiznftÜiren,  gleich: 

l  .  dv  -{-  c  .  dt, 
wenn  man   unendlich  kleine  Grössen    von   der  zweiten   Ordnung  ver- 
nachläsfligt. 

Die  Wärmemenge,  welche  einer  endlichen  Aendemng  entspricht, 
wird  also 


/ 


(l.dv  +  e,.  dt) 


sein,  wobei  l  and  c,  Functionen  von  v  und  von  t  sind. 

A  priori  kennt  man  keine  Beziehung  zwischen  l  und  c^  Nichts  be- 
rechtigt uns  daher  zu  denken,  dass  der  Bedingung  genügt  sei,  welche 
Dothwendiger  Weise  erföllt  sein  muss,  wenn  die  Integration  ausfahrbar 
sein  soll  ^\  d.  h.  dass 

de.  _dl 

dv         dt 

seL     Wir  werden  sogar  späterhin  sehen,  dass  diese  Bedingung  für  die 
Ausdehnungserscheinungai  niemals  erfüllt  ist. 


i)Sol1 

u  .  dx  -{-  V  .  dy 
{olegrabel  sein,  <L  h.  soll 

fu  .  dx  +  V  .  dy  =  9>  {x,  y) r  .   .  a) 

sein,  so  ist: 

«  .  dos  +  r  .  dy  =  ilf  («,  y) b) 

Wenn  man  die  Function  ^  differentirt,  erhält  man: 

Bekanntlich  ist  aber: 

^*9  (ag>  y)  _  '^9>  (g*  y) 

^X  .  "bt  "bt  .  ^x 

oder,  was  auf  dasselbe  hinaoskommt: 

lü^M^iPftg. „ 

Tiy  "bx 

Vergleicht  man   aber  die   Formel   c)  mit  der  darüberstehenden  b),   so  folgt,   dass 
wenn  %  .  dx  •{-  V  »  dy  wirklich  das  vollkommene  Differential  einer  Function  ^  ist: 

_  ^y  (g,  y)  ^  _  ^ 9>  (^>  y) 

^x      '  by 

and  folglich  nach  Gleichimg  d) 

^t*   ^  2i e) 

^y  ""  ^a: 
Win  mvas.     Die  Oleichong  e)  enthält  also  die  Bedingung  fttr  die  Ansfährbarkeit  der 
lategration. 

12* 
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50.  Man  müsste  also,  um  die  einer  endlichen  Aendemng  entsprechende 
Wärmemenge  zu  erhalten,  nicht  nur  den  Anfangs-  nnd  Endzustand,  son- 
dern auch  alle  zwischenliegenden  Zustände  kennen;  ist  dies  der  Fall, 
so  kennt  man  für  jede  der  elementaren  Erscheinungen,  aus  welchen 
det  endliche  Vorgang  zusammengesetzt  ist,  die  Beziehung,  die  zwischen 
den  Veränderlichen  v  und  t  besteht.  Das  Differential  nach  zwei  unab- 
hängigen Veränderlichen  l  ,  dv  -f-  e,  .  dt  kann  alsdann  auf  eine  Diffe- 
rentiation nach  einer  einzigen  Unbekannten  zurückgeführt  werden  und 
die  Integration  wird  immer  ausführbar  sein. 

Die  Wärmemengen,  die  nothwendig  sind,  um  eine  und  dieselbe  end- 
liche Znstandsänderung  herbeizuführen,  sind  also  im  Allgemeinen  nicht 
dieselben,  wenn  die  Zwischenzustände  yerschieden  sind,  die  den  Anfangs- 
zustand vom  Endzustande  trennen.  Die  Vorgänge,  welche  dazu  dienen 
können,  um  einen  Körper  aus  einem  bestimmten  Zustande  in  einen  an- 
deren überzufahren,  sind  für  feste  Körper  und  Flüssigkeiten  wenig  ver- 
schieden ;  dasselbe  findet  daher  mit  den  entsprechenden  Wärmemengen 
statt. 

Für  die  Gase  können  dagegen  diese  Vorgänge  ausserordentlich  ver- 
schieden sein,  und  jeder  besonderen  Art  der  Aenderung  entspricht  eine 
bestimmte  Wärmemenge. 


61.  Das  vollkommene  Studium  der  Wärmeerscheinungen  ein^  Körpers 
muss  also  die  Bestimmung  der  Grössen  {  und  c,  für  alle  möglichen  Werthe 
des  Volumens  der  Gewichtseinheit  und  der  Temperatur  umfassen.  Man 
ist  aber  weit  davon  entfernt,  in  diesen  Untersuchungen  schon  irgend 
welche  Vollständigkeit  erreicht  zu  haben. 

Es  giebt  nicht  eine  einzige  directe  Bestimmung  der  specifischen 
Wärme  bei  constantem  Volumen ;  diese  Grösse  scheint  directen  Versuchen 
überhaupt  nicht  zugänglich  zu  sein.  Bei  Gasen  werden  die  oaloiime- 
trischen  Bestimmungen  durch  die  Gegenwart  der  Wände  beeinflusst,  in 
welche  man  dieselben  einschliessen  muss. 

Für  feste  Körper  und  Flüssigkeiten  liegt  das  Hindemiss  darin,  dass 
es  ungemein  schwierig  ist,  die  Ausdehnung  durch  die  Wärme  zu  ver- 
hindern. Was  die  latenten  Wärmen  der  Ausdehnung  betrifft,  so  ist  ihre 
Untersuchung,  obgleich  dieselbe  in  gewissen  Fällen  nicht  schwierig  ist, 
kaum  weiter  fortgeschritten;  man  besitzt  über  sie  nur  eine  kleine  Zahl 
isolirter  Bestimmungen. 

Ein  drittes  Element:  die  speoifische  Wärme  unter  constantem  Drucke, 
deren  Begriff  sich  bei  einer  anderen  Auswahl-  der  unabhängigen  Ver- 
änderlichen ergiebt,  ist  viel  öfter  bestimmt  worden. 
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62.  Wir  wollen  nun  Druck  und  Temperatur,  also  p  und  t  als  unab- 
hängige Yariabele  wählen  und  unsere  Betrachtungen  immer  auf  die  Ge- 
wichtseinheit des  betreffenden  Körpers  beziehen. 

Wenn,  während  der  Druck  constant  bleibt,  die  Temperatur  um  ^^ 
wachsen  soll,  so  bedarf  man,  um  diesen  Vorgang  hervorzubringen,  einer 

mit  der  Grösse  Yon  di  yeränderliohen  Wärmemenge  JR. 

p 
Der  Grenzwerth  des  Verhältnisses  -rr  heisst  specifische  Wärme 

bei  constantem  Drucke,  wir  setzen: 

also  Op  ist  eine  derartige  Zahl,  dass  sie,  mit  dt  multiplicirt,  die  Wärme- 
menge darstellt,  die  nöthig  ist,  um  in  der  Gewichtseinheit  des  betrach- 
teten Körpers  die  Temperataränderung  i  t  heryorzubringen,  während  der 
Druck  p  constant  bleibt. 

Erhält  man  dagegen  die  Temperatur  unveränderlich  und  lässt  den 
Druck  um  eine  Grösse  dp  wachsen,  so  wird  man  auf  dieselbe  Weise  wie 
vorher  sehen,  dass  die  Wärmemenge,  welche  nöthig  ist,  um  diese  Aende- 
nmg  hervorzubringen,  sich  durch  h  .  dp  darstellen  lässt;  h  ist  alsdann 
ein  ähnlicher  Coefficient  wie  ?,  o^undCp-,  derselbe  hat  aber  von  der  Wissen- 
ficbafl  bis  jetzt  keinen  Namen  empfangen. 

Die  Wärmemenge,  welche  nothwendig  ist,  um  im  Zustande  des  Kör- 
pers eine  gleichzeitige  Aenderung  der  Temperatur  umd^  und  des  Druckes 
um  dp  hervorzubringen,  wird  also  durch: 

•  c^  .  dt  -^  h  .  dp 

dargestellt  werden. 

Die  Goefficienten  Cj,  und  h  einerseits  und  c„  und  l  anderseits  sind 
durch  leicht  zu  ermittelnde  Gleichungen  unter  einander  verbunden. 

Nehmen  wir  z.  6.  an,  dass  im  letzten  Falle  den  Aenderungen  der 
Temperatur  um  dt  und  des  Drucks  um  dp  eine  Volumenänderung  ent- 
Bpricht,  die  sich  aus  der  Gleichung 

f(p,v,t)  =  0 
ergiebt,  so  ist  diese  Aenderung  dv  dui*ch  die  Formel 

dv  =  5 —  .  dp  +  ^--  .  dt 
dp         ■        dp 

bestimmt. 

Die  Wärmemenge  g,  welche  nöthig  ist,  um  diese  unendlich  kleine 

Zostandsänderung,   die  der  Körper  erleidet,  hervorzubringen,  lässt  sich 

eimnal  durch: 

q  z=z  l  .  dv  +  c,  .  dt 

oder  was  dasselbe  ist,  durch: 

und  femer  auch  noch  durch : 
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q  =  Cj,  .  dt  -\-  h  .  dp 
darstellen.    Hieraus  ergiebt  sich  die  identische  Gleichung: 

c,.dt  +  h.dp  =  l.(^.dp  +  ^^  dt\  +  c.dL 

Setaet  man  hierin  die  Coefficienten  %er  mit  dt  behafteten  Glieder  auf 
beiden  Seiten  der  identischen  Gleichung  gleich,  und  yerf&hrt  man  ebenso 
mit  den  Coefficienten  der  mit  dp  multiplicirten  Glieder,  so  ergiebt  aich : 


68.  W&hlt  man  endlich  p  und  v  als  unabhängige  Veränderliche,  so 
wird  die  einer  elementaren  Aendernng  entsprechende  W&rmemenge  durch 

k  .  dv  '\'  h  .  dp 
ausgedrückt  werden.      Hierin  sind  X  und  k  zwei  neue  Grössen,  die  mit 
e,  und   {  durch  zwei  Gleichungen  zusammenhängen,  welche  den   vor- 
stehenden sehr  ähnlich  sind. 

Bezeichnet  man  nämlich  mit  dt  die  Temperaturänderung,  welche 
den  Aenderungen  dv  und  dp  des  Volumens  und  des  Druckes  entspricht, 
so  ist: 


dt 

dt    ,   ,dt 

iP 

and  folgliofa:. 

X.dv  +  k 

.dp  = 

■.l.dv  + 

''■{fv 

.dv- 

woraus  sich  auf  demselben 

Wege  wie 

vorhin  ergiebt: 

1  =  1  + 

dt 

8' 

In  den  vier  Gleichungen,  durch  welche  die  sechs  Grössen  ^,  c^  c^,  k  und 
A  mit  einander  verbunden  werden,  sind  Bifferentialquotienten  enthalten; 
diese  können  nur  dann  berechnet  werden,  wenn  man  die  Form  der  Glei- 
chung 

/  (p.  t;,  0  =  0 
kennt,  durch  welche  die  drei  Grössen  p,  v  und  t  verknüpft  sind. 

Diese  Gleichung  ist  nur  für  voUkommene  Gase  bekannt,   die  wir 
durch  die  Gleichung 

p  .v=p^  .v^  .(l  +  «  .  0 
definirt  haben. 
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64.  Wir  wollen  hier  noch  daranf  hinweisen,  dass  der  Zustand  eines 
Körpers  durch  unendlich  viele,  verschiedene  Systeme  zweier  unahhängiger 
Yariabelen definirt  werden  kann;  anstatt  Temperatur  und  Volumen  kann 
man  auch  Temperatur  und  Brechungsexponenten,  Brechungsexponenten  und 
Emissionsvermögen,  Emissionscoefficient  und  Leitungsvermögen  u.  s.  f.  als 
anabhängige  Yariabele  wählen.  Alle  diese  Veränderlichen  sind  mit  den- 
jenigen, die  wir  vorher  gewählt  haben,  durch  gewisse  Beziehungen  ver- 
knüpft, meistentheils  sind  dieselben  aber  nur  wenig  bekannt. 

Es  mögen  x  und  y  irgend  zwei  beliebige  dieser  unabhängigen  Va- 
riablen sein,  die  den  Zustand  des  Körpers  charakterisiren  können. 

Wir  wollen  zeigen,  dass  man  alsdann  immer  durch 
X.dx  +  Y.dy 
die  Wärmemenge  ausdrücken  kann,  welche  nothwendig  ist,  um  im  Kör- 
per die  den  unendlich  kleinen  Aenderungen  dx  und  dy  der  beiden  un- 
abhängigen Variabelen  entsprechende  unendlich  kleine  Zustand^änderung 
hervorzubringen. 

Nennt  man  dv  und  dt  die  entsprechenden  Aenderungen  des  Volu- 
mens und  der  Temperatur,  so  kann  dieselbe  Wärmemenge  auch  darge- 
stellt werden  durch: 

woraus  folgt: 

Dies  sind  allgemeine  Gleichungen,  von  denen  die  vorher  erwähnten 
nur  specielle  FäUe  sind. 
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DER  ERSTE  HAUPTSATZ. 

DER  GRUNDSATZ  VON  DER  ÄQUIVALENZ 
ZWISCHEN  WÄRME  UND  ARBEIT. 

1.  So  lange,  als  man  von  den  Aeqoivalenzbeziehiingen,  welche  zwi- 
schen den  Wärmeerscheinongen  bestehen,  nur  die  betrachtet,  welche  ans 
calorimetrischen  Messungen  hervorgehen,  so  lange  hat  man  keine  Ver- 
anlassung, eine  bestimmte  theoretische  Ansicht  über  die  Natur  der 
Wärme  anzunehmen.  £s  würde  dies  überhaupt  kaum  nöthig  sein, 
wenn  man  nur  feste  und  flüssige  Körper  betrachtet,  für  welche  die  Vor- 
gänge, durch  welche  man  die  Ueberfuhrung  aus  einem  gegebenen  An- 
fangszustand in  einen  gegebenen  Endzustand  bewirken  kann,  wenig  von 
einander  verschieden  sind.  Welche  Theorie  man  auch  wählen  wollte,  sie 
würde,  wenn  man  ihre  Anwendung  derart  beschränken  wollte,  nothwendig 
unfruchtbar  bleiben. 

Man  citirt  oft  folgenden  Ausspruch  von  Lavoisier  und  Laplace  ^), 
um  daraus  zu  folgern,  dass  schon  diese  die  Wärme  als  eine  Art  der  Be- 
wegung angesehen  hätten.  „Andere  Physiker  glauben,  dass  die  Wita-me 
nur  das  Resultat  unmerklicher  Bewegungen  der  Moleküle  der  Materie  sei. 

Jn  der  Hypothese,  die  wir  untersuchen,  ist  die  Wärme  die  lebendige 
Kraft,  die  aus  den  unmerklichen  Bewegungen  der  Moleküle  der  Körper 
hervorgeht,  sie  ist  die  Summe  der  Producte  der  Masse  jedes  Moleküles 
mit  dem  Quadrate  seiner  Geschwindigkeit." 

Die  Verfasser  jener  Abhandlung  ziehen  im  weiteren  Verlaufe  ihrer 
Betrachtungen  aus  diesem  schönen  und  treffenden  Gedanken  auch  nicht 
die  geringste  Schlussfolgerung ;  da  sie  nur  Flüssigkeiten  und  feste  Körper 
untersuchen,  so  thut  ihnen  jede  Theorie  gleiche  Dienste,  sie  setzen  daher 
als  das  Einfachste  die  Materialität  der  Wärme  voraus. 

Sobald  man  jedoch  die  Wärmemessnngen  näher  untersucht,  die  sich 


1)  Memoire  sur  la  chaleur,  OeuTres  de  Lavoisier,  Bd.  U,  S.  285. 
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aaf  Gase  beziehen ,  oder  wenn  man  diejenigen  Quellen  von  Wärme  und 
Kälte  untersucht,  durch  welche  unter  geeigneten  Umständen  Wärme- 
erscheinungen hervorgebracht  werden,  ohne  dass  gleichzeitig  andere 
ihnen  äquivalente  Wärmevorgänge  von  entgegengesetztem  Sinne  statt- 
finden, wie  beim  Stoss,  Reibung,  chemischen  Wirkungen,  bei  dem  thie- 
rischen  Leben  u.  s.  f.,  so  wird  man  nothwendiger  Weise  auf  den  Grund- 
satz von  der  Aequivalenz  der  Wärme  und  Arbeit  geführt,  welcher  nur 
in  einer  mechanischen  Theorie  der  Wärme  verständlich  ist. 

Das  Princip  der  Aequivalenz  von  Wärme  und  Arbeit  ist  der  erste 
und  oberste  Grundsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie.  Mit  Rücksicht 
darauf  muss  es  uns  zunächst  beschäftigen,  den  Nachweis  zu  führen,  dass 
man  denselben  als  eine  Wahrheit  erster  Ordnung  anzusehen  hat.  Um 
diesem  Beweise  mehr  Kraft  zu  verleihen,  werden  wir  ihn  aus  der  Be- 
trachtung einer  grösseren  Reihe  sehr  verschiedener  Erscheinungen  her- 
vorgehen .lassen.     Aus  diesen  wählen  wir  zuerst  die  Reibung. 


A.  Umformimg  von  Arbeit  in  Wärme. 
2.  Von  der  Reibung. 

Sobald  als  eine  Maschine,  in  den  Zustand  gleichförmiger  Bewegung 
gekommen  ist,  so  muss  nach  dem  Grundsatze  von  den  lebendigen  Kräften 
die  Summe  der  Arbeiten  der  thätigen  Kräfte  gleich  Null  sein.  Wenn 
man  die  Arbeit  der  bewegenden  oder  motonschen  Kräfte  und  ebenso 
die  Arbeit  der  Widerstandskräfte  oder  die  nützliche  Arbeit  bestimmt, 
so  findet  man  eine  DifPerenz  zwischen  beiden;  diese  erklärt  man  in  der 
Mechanik  dadurch,  dass  man  unter  den  Widerstandskräften  eine  beson- 
dere Kraft  der  Reibung  annimmt,  und  diese  dadurch  definiit,  dass  man 
sagt,  die  Reibung  ist  eine  Kraft,  deren  Arbeit  genau  gMch  der  Differenz 
zwischen  der  motorischen  Arbeit  und  der  nützlichen  Arbeit  ist. 

Um  uns  zunächst  mit  möglichst  einfachen  Verhältnissen  zu  be- 
schäftigen, setzen  wir  voraus,  dass  die  nützliche  Arbeit  Null  sei,  dass 
also  die  an  der  Maschine  thätige  bewegende  Kraft  so  vollständig  durch 
die  Wirkung  der  Reibungen  absorbirt  werde,  dass  die  Maschine  in  einem 
gleichförmigen  Bewegungszustande  verbleibt.  Es  ist  dies  z,  B.  der 
Fall,  wenn  man  den  nützlichen  Effect  einer  Maschine  mit  dem  Prony'- 
schen' Zaume  misst. 

In  den  meisten  Fällen  wird  die  Reibung  von  einer  dauernden  Aen- 
derung  der  berührenden  Oberflächen  begleitet  sein ;  es  wird  Feilstaub  er^ 
z^ugt,  die  zwischen  den  reibenden  Flächen  befindlichen  Flüssigkeiten 
werden  zersetzt  und  die  Structur  der  Körper  wird  geändert. 
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Man  kann  jedoch  diese  Erscheinung  bis  fast  zum  Verschwinden  ab- 
schwächen, ohne  dass  die  Reibung  verschwindet;  alsdann  reducirt  sich 
in  der  Maschine  Alles  auf  eine  Arbeit  der  bewegenden  Kraft  und  auf  die 
Temperaturerhöhung  eines  Systems  von  Körpern.  Vermehrt  man  die 
Masse  der  Körper,  welche  an  dieser  Temperaturerhöhung  Antheil  nehmen, 
l&sst  jedoch  diese  vermehrte  Masse  nicht  selbst  directe  Wirkungen  durch 
die  Reibung  erleiden,  so  kann  man  diese  Temperaturerhöhung  so  beliebig 
vermindern,  dass  man  sich  immer  mehr  dem  Falle  nähert,  in  dem  die 
reibenden  Massen  durchaus  keine  Zustandsänderung  erleiden.  Da  als- 
dann die  Arbeit  der  Moleknlarkräfte  absolut  Null  ist,  so  wird  es  ersicht- 
lich, dass  es  möglich  ist,  dass  Arbeit  einer  bewegenden  Kraft  keine  an- 
deren Wirkungen,  als  nur  eine  Wärmeerscheinung  zur  Folge  haben  kön- 
nen. Die  Arbeit  einer  bewegenden  Kraft  kann  also  entweder  ein  An- 
wachsen der  kinetischen  Energie  eines  Systemes  von  Körpern  oder  eine 
Wärmeerscheinung  zur  Folge  haben;  es  liegt  nahe,  sich  zu  fragen,  ob 
diese  beiden  Folgerungen  nicht  vielleicht  identisch  sind.  Wir  wollen  an 
dieser  Stelle  nicht  auf  die  Untersuchung  dieser  Frage  eingehen,  da  wir 
dieselbe  etwas  später  mit  besserem  Erfolge  erledigen  können. 

Da  aber  im  ersten  Falle  die  geleistete  Arbeit  bekanntlich  der  Zu- 
nahme der  kinetischen  Energie  gleich  ist,  so  liegt  es  nahe,  zunächst  die 
Frage  zu  stellen,  ob  im  zweiten  Falle  keine  bestimmte  numerische  Be- 
ziehung zwischen  der  Arbeit  und  der  Wärmeerscheinung  besteht.  Wenn 
zwischen  den  beiden  Zahlen,  von  denen  die  eine  die  Grösse  der  Arbeit 
der  bewegenden  Kraft,  die  andere  die  der  Wärmeerscheinung  entspre- 
chende Wärmemenge  ausdrückt,  eine  einfache  und  constante  Beziehung 
besteht,  so  würde  damit  sofort  nachgewiesen  sein,  dass  zwischen  Wärme 
und  Arbeit  die  Beziehung  der  Aeqnivalenz  besteht. 


3.  Die  Versuche  Joule's. 

Die  Erfahrung  hat  zu  Gunsten  dieser  Vermuthung  entschieden. 

Joule  hat  in  einer  sehr  umfänglichen  Arbeit  durch  Versuche,  die 
unter  den  verschiedensten  und  den  idealen  Zuständen,  die  wir  voraus- 
gesetzt haben,  möglichst  nahe  kommenden  Bedingungen  angestellt  worden 
sind,  in  zuverlässigster  Weise  nachgewiesen,  dass  zwischen  der  durch 
Beibung  entwickelten  Wärmemenge  und  der  Arbeitsmenge,  von  der  man 
gewöhnlich  sagt,  dass  sie  absorbirt  worden  sei,  eine  oonstante  Beziehung 
besteht. 

Obgleich  in  diesen  schwierigen  Untersuchungen  die  zu  messenden 
Grössen  zuweilen  sehr  klein  waren,  ist  es  dem  eminenten  experimentellen 
Geschicke  Joule's  doch  gelungen,  die  Versuche  so  anzustellen,  dass  den 
durch  den  Versuch  direct  gegebenen  Zahlen  stets  nur  sehr  kleine  Cor- 
rectionen  zuzufügen  waren,  so  dass  die  Unsicherheiten,  welche  einigen 


Digitized  by 


Google 


Umformung  von  Arbeit  in  Wärme.  187 

Bestimmimgen  notiiwendig  anhaften  mossten,  keinen  merklichen  Einfluss 
auf  das  Endresnltat  ausüben  konnten. 

Die  Versuche  erstreckten  sich  auf  YFasser,  Quecksilber  und  Guss^ 
eisen  ^). 


4.  Versuche  mit  Wasser. 


Das  Wasser  wurde  durch  ein  Schaufelrad  in  Bewegung  gesetzt  und 
man  maass  die  Temperaturerhöhung,  die  eine  bekannte  Arbeitsmenge  der 
Kraft,  durch  welche  das  Rad  in  Umdrehung  versetzt  und  die  Reibung 
des  Wassers  sowohl  an  sich ,  als  an  den  festen  und  beweglichen  Theilen 
des  Apparats  veranlasst  wurde,  henrorrief. 


Fig.  10. 


Fig.  11. 


Fig.  12. 


Die  Figur  10  stellt  einen  Verticalschnitt  und  Figur  1 1  einen  Hori- 
zontalschnitt des  Apparates  dar.     Figur  12  zeigt  den  kupfernen  Kessel, 


')  Die  enten  noch  niiTollkommeneii  Versuche  dieser  Art  beschneb  Jonle  auf  der 
britUchen  Naturfwwcherversanunlmig  in  Cork  (1843).  Man  sehe  desgl.  Phü.Mag.  1845, 
Bd.  27,  S.  205  —  207.  Die  eigentlich  classischen  Versuche  beginnen  mit  der  Ar- 
beit: üeberl  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme,  bestimmt  durch  die  Wärme- 
«ntwickeluDg  bei   Reibung   von   Flüssigkeiten.     Phil.  Mag.  1847,   Bd.  31,    S.  173,  und 
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in  welchem  der  rotirende  Apparat  gnt  befestigt  wurde.  8  Paare  von 
messingnen  Schaufeln  aa^  die  an  einer  bewegliehen  verticalen  Axe  cc  be- 
festigt sind,  drehen  sich  zwischen  4  Paaren  fester  Querleisten  bb,  die  eben- 
falls von  Messingblech  gefertigt  waren. 

Die  Drehungsaxe  ist  ebenfalls  von  Messing,  aber  sie  ist  bei  d  von 
einem  Holzstücke  unterbrochen,  um  der  entwickelten  Wärme  nicht  zu  ge- 
statten, sich  durch  Leitung  eu  zerstreuen.  Die  festen  Querleisten  bh 
sind  durch  einen  Messingrahmen  unterstützt,  der  auch  die  Lager  der 
Axe  cc  trägt.  Das  ganze  System  befand  sich  in  einem  anderen  in  Fi^ur  12 
dargestellten  Kupfergefässe,  das  ungefähr  6  bis  7  Kg.  Wasser  fassen  konnte. 
Dieses  Gefäss  wurde  durch  einen  Deckel  geschlossen,  in  diesem  be- 
fanden sich  zwei  Oeffnungen,  eine,  in  welcher  sich  die  Botationsaxe 
ohne  Berührung  drehen  konnte,  die  andere  zur  Einführung  des  Thermo- 
meters. 

Um  den  Reibungsapparat  in  Thätigkeit  zu  setzen,  bediente  man  sich 
einer  Einrichtung,  die  in  Figur  13  in  perspectivischer  Ansicht  dargestellt 
ist.  Die  Axe  wurde  durch  eine  Schnur  in  Bewegung  gesetzt,  die  über 
zwei  vollkommen  'gleiche,  glatte  Rollen  aa  lief  und  durch  den  Fall 
zweier,  genau  gleicher  Bleigewichte  ee  fortgezogen  wurde« 

Die  Stricke,  an  denen  diese  Gewichte  hingen,  waren  auf  zwei  Holz- 
trommeln bb  von  zwei  englischen  Zollen  Durchmesser  aufgewickelt. 

Der  Durchmesser  der  Rollen  aa  betrug  1  Fuss  englisch;  die 
Axen  derselben  waren  von  Stahl  und  ruhten,  um  die  Reibung  möglichst 
abzuschwächen,  auf  einem  Systeme  von  messingenen  Reibungsrädern  dd, 
ähnlich  denen,  welche  man  meist  an  der  At  wo  od' sehen  FaUmaschine 
angebracht  findet.  Das  Kupfergefass  endlich  ruhte  mit  möglichst  wenig 
Punkten  auf  einem  hölzernen  Schemel  ^,  um  die  Wärmeverluste  durch 
Leitung  thunlichst  zu  vermindern.  Ein  grosser  Schirm  (der  in  der  Figur 
nicht  dargestellt  ist)  schützte  den  ganzen  Apparat  gegen  die  strahlende 
Wärme,  welche  von  dem  Körper  des  Beobachters  ausgeht. 

Wenn  der  Versuch  beginnen,  sollte,  wurden  die  Gewichte  bis  auf 
den  höchsten  Punkt  aufgewunden  i^id  der  Apparat  wurde  mit  Hülfe  der 
Kurbel,  die  sich  oberhalb  b  befindet,  in  Ruhe  erhalten.  Man  bestimmte 
die  Temperatur  des  Wassers  mit  einem  sehr  empfindlichen  Thermometer, 
welches  noch  Hundertel  der  Fahrenhei tischen  Scala  angab;  alsdann 
liess  man  die  Gewichte  bis  auf  den  Boden  des  Laboratoriums  herabsinken. 
Man  wiederholte  diesen  Versuch  20  Mal  und  bestimmte  alsdann  von  Neuem 
die  Temperatur  des  Wassers. 

Ausserdem  notirte  man  die  Temperatur  der  Luft  des  Laboratoriums 
zu  Anfang,  in  der  Mitte  und  am  Ende  jedes  Versuches.     Diese  Beob- 


finden  ihre  Fortsetzung  in  der  Abhandlung:  üeber  das  mechanische  AequiTalent  der 
Wärme.  Phil.  Transact.  1850,  S.  61.  Es  war  ein  Yerdienstliohes  Unternehmen  Spen- 
g  e  1 '  8  f  diese  meist  schwer  zugänglichen  Arbeiten  in  deutscher  Uebersetzung  zusammen- 
zustellen.  Man  sehe:  Joule,  Das  mechanische  Wärmeäquivalent.  Deutsch  von 
ßpengel,  Braunschweig  1872,  S.  77 — 119. 
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aobtungen  nahmen 
zusammen  unge- 
fähr 35  Minuten 
in  Anspruch,  ün- 
mittelhar  nachher 

yerfolgte  man, 
ebenso  lange  Zeit 
hindurch,  als  der 
Versuch  selbst  in 
Anspruch  genom- 
men hatte,  den 
Gang  des  in   das 

Wasser  einge- 
tauchten Thermo- 
meters ,  während 
der  Apparat  un- 
beweglich blieb, 
und  bestimmte  auf 
diese  Weise  den 
Einfluss  der  Strah- 
lung. 

Die  durch  den 
Fall  der  Gewichte 
ee  geleistete  Ar- 
beit hat  mehrere, 
verschiedene  Er- 
scheinungen   zum 

Aequivalente: 
1)  Die  Reibung  im 

cal  orimetrischen 
Apparate,  2)  die 
Reibung  der  Rol- 
len und  Schnuren, 
3)  die  lebendige 
Kraft,  welche  am 
Ende  jedes  Ver- 
suches durch  den 
Stoss  des  Gewich- 
tes gegen  den  Bo- 
den des  Labora- 
toriums zerstört 
wurde.  Es  ist 
ersichtlich ,  dass 
man  nicht  nöthig 
hat,    einer  merk- 


Digitized  by 


Google 


190  Die  Aequivalenz  zwischen  Wärme  und  Arbeit 

liehen  Abnutzung  der  reibenden  Oberflächen  Rechnung  zu  tragen.  Der 
Bruchtheil  der  motorischen  Arbeit,  der  durch  die  beiden  letzten  Wir- 
kungen absorbirt  worden  ist,  muss  selbstverBtändlich  von  der  totalen 
Arbeit  abgezogen  werden,  um  nur  die  Arbeit  zu  erhalten,  die  yerwendet 
worden  ist,  um  im  Calorimeter  Wärme  hervorzubringen. 

Die  lebendige  Kraft,  die  irgend  eines  der  Gewichte  am  Ende  jedes 
Versuches  yerliert,  ist,  wenn  man  mit  P  die  Grösse  des  Gewichtes,  mit  g 
die  Acceleration  der  Schwere  am  Beobachtungsorte  und  mit  v  die  Ge- 

1      P 

Bchwindigkeit  der  Gewichte  im  Momente  des  Stosses  bezeichnet,  -  .  —  .  t?* 

oder  PA,  wenn  h  die  Höhe  darstellt,  durch  welche  ein  Körper  im  freien 
Falle  fallen  muss,  um  die  Geschwindigkeit  v  zu  erlangen.  Da  nun  der 
Fall  der  Gewichte  ee  dem  Apparate  eine  gleichförmige  Bewegung  er- 
theilt,  so  kann  die  directe  Beobachtung  den  Werth  von  v  ergeben. 

Man  wird  ohne  Schwierigkeiten  den  YOrstebenden  Ausdruck  berech- 
nen können  und  wird  ihn  von  der  totalen  Arbeit  abziehen,  die  dem  Falle 
des  Gewichtes  zugeschrieben  werden  muss. 

Die  Correction,  die  sich  auf  die  Reibung  der  Rollen  und  Schnüre  j 
bezieht,  ist  schwieriger  zu  ermitteln. 

Um  sie  zu  bestimmen,  trennte  Joule  das  Holzstück/  von  dem 
Rubrer  und  machte  es  in  zwei  Lagern  der  Gabel  h  beweglich.  Er  ver- 
band  mit  Hülfe  der  Schnur,  die  er  über  dieses  Stück  gewickelt  hatte,  die 
beiden  Rollen  ähnlich  mit  einander,  wie  dies  bei  der  Atwood 'sehen 
Fallmaschine  geschieht,  derart,  dass  keines  von  den  Gewichten  ee  faUen 
konnte,  ohne  das  andere  um  ein  genau  gleiches  Stück  zu  heben.  £r 
untersuchte  hierauf,  welches  Gewicht  einem  der  Gewichte  ee  zugefugt 
werden  musste,  um  dem  Systeme  die  gleichförmige  Geschwindigkeit  zu 
ertheilen,  die  es  im  eigentlichen  Versuche  besass. 

Die  Arbeit  dieses  zugefügten  Gewichtes  maass  die  Wirkung  der 
schädlichen  Reibung. 

Diese  Art  der  Correction  ist  jedoch  nicht  ganz  exact;  sobald  als  die 
beiden  Gewichte,  die  an  den  beiden  Enden  des  Fadens  hängen,  aufhören 
gleich  zu  sein,  ist  der  Apparat  nicht  mehr  symmetrisch,  und  der  Druck 
auf  die  Axe  des  Gylinders  /  wird  auf  den  Seiten  des  Uebergewiohts  yer- 
grössert,  ausserdem  üben  die  beiden  Lager,  die  zur  Unterstützung  dieser 
Axe  nöthig  sind,  eine  Reibung  aus,  die  bei  den  gewöhnlichen  Versuchen 
nicht  vorhanden  ist,  und  die  man  daher  von  dem  vorher  gemessenen 
££fecte  abziehen  muss. 

Auch  diese  Reibung  wurde  angenähert  durch  ein  neues  Experiment 
ermittelt,  indem  der  Gylinder  horizontal  gelegt  und  in  dieser  Stellung 
von  demselben  Lager  h  unterstützt  wurde;  man  suchte  hierauf,  welches 
Ueberge wicht  nöthig  war,  um  ihm  die  gleichförmige  Geschwindigkeit 
zu  ertheilen,  die  er  in  den  Wärmeversuchen  besessen  hatte. 
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5.  Yersuche  mit  Quecksilber. 

Der  Gang  der  Versuche  war  derselbe,  aber  der  Apparat  war  aus 
Schmiede-  und  Gasseisen  hergestellt  anstatt  ans  Messing  und  Kupfer, 
auch  war  seine  Grosse  etwas  beträchtlicher.  Sonst  war  wenig  an  dem- 
selben geändert  worden;  der  Rührapparat  trug  6  Paare  beweglicher 
Schaufeln,  die  sich  zwischen  8  Paaren  fester  Querbretter  drehten.  Der 
Wasserwerih  des  mit  Quecksilber  gefüllten  Apparates  wurde  experimen- 
tell nach  der  Methode  der  Mischung  bestimmt. 

Es  wurden  mit  demselben  zwei  Versuchsreihen  angestellt. 


6.  Versuolie  mit  Ousseisen. 

Der  Apparat  selbst  ist  Figur  1 4  (f.  S.)  dargestellt,  Figur  1 5  (f.  S.)  zeigt 
ihn  in  dem  Kessel,  in  dem  er  sich  während  der  Versuche  befand.  Er  bestand 
iQs  einer  eisernen  Aze  aa,  diese  übertrug  die  Bewegung  auf  ein  mit  ihr  ver- 
hondenes  gusseisemes  Rad  b,  welches  am  Rande  schief  abgeschliffen  war 
und  flieh  auf  einem  zweiten  gusseisemen  Rade  d  rieb.  Mittelst  des  He- 
^li  c,  welcher  in  seiner  Mitte  eine  runde  OefPnung  für  den  Durchgang 
d«r  Aze  hatte  und  mittelst  zweier  kleiner  Arme  e  konnte  das  still- 
stehende gusseiseme  Rad  d  gegen  das  rotirende  h  gedrückt  werden. 
Die  Stärke  des  angewandten  Druckes  konnte  durch  den  hölzernen  He- 
^/,  der  mit  dem  senkrechten  gusseisemen  Stabe  in  Verbindung  stand, 
'egnlirt  werden.  Die  ganze  Vorrichtung  wurde  in  das  gusseiseme  Ge- 
^  Figur  15  eingebracht,  das  mit  Quecksilber  gefüllt  war. 

Im  Uebrigen  war  das  Untersnchungsverfahreft  dasselbe,  wie  bei  den 
froheren  Experimenten. 

Bei  diesen  Versuchen  rief  die  Reibung  in  dem  Eisen  eine  zitternde 
Bewegang  hervor,  die  von  einem  ziemlich  kräftigen  Tone  begleitet  war. 
Die  mechanische  Arbeit,  die  dieser  zitternden  Bewegung  entsprach, 
musste  selbstverständlich  von  der  im  Apparat  aufgewendeten  Arbeit  ab- 
gezogen werden,  wenn  man  allein  die  Arbeit  erhalten  wollte ,  die  aufge- 
wendet worden  war,  um  Wärme  hervorzubringen. 

Joule  versuchte  diese  Correction  dadurch  zu  bestimmen,  dass  er 
^rsnchte,  welche  Arbeit  nöthig  war,  um  einen  gleich  starken  Ton  auf 
^cr  Saite  eines  Violoncello  zu  erzeugen. 

Die  äusserst  schwache  Abnutzung  der  reibenden  Oberfläche  wurde 
für  80  geringfügig  gehalten ,  dass  man  sie  vernachlässigen  könne.  Bei 
^^^  Tersachen  war  ausserdem  noch  eine  Arbeit  hinzuzufügen,  welche 
die  Elasticität  der  Schnüre  dadurch  leistete,  dass,  nachdem  die  Gewichte 
Wits  den  Boden  berührten,  sich  die  gedehnten  Schnüre  noch  auf  ihre 
ursprüngliche  Länge  zusammenzogen. 
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7.  Ergebnisse  der  Versuche  Joule's. 

Es  folgen  die  numerischen  Ergebnisse  der  Joule 'sehen  Versuche; 
▼on  jeder  Reihe  sind  jedoch  nur  die  Mittelwerthe  der  einzelnen  Beob- 
achtangsreihen  aufgenommen. 

S  ist  die  Temperaturerhöhung  des  calorimetrischen  Apparates;  die- 
selbe wird  bis  auf  V200  eines  Grades  der  F ahrenh ei t' sehen  Scala  ab- 
gelesen. 

t  bezeichnet  die  Temperaturiinderung,  die  dem  störenden  Einflüsse  der 
Strahlung  entspricht; 

P  die  Summe  der  bewegenden  Gewichte ,  ausgedrückt  in  Grains  ^) ; 

p  das  Gewicht,  welches  der  schädlichen  Reibung  entspricht,  in  Grains  ; 

to  das  Gewicht,  welches  der  Zapfenreibung  entspricht,  in  Grains; 

27  die  durch  die  Gewichte  durchlaufenen  Wege,  ausgedruckt  in 
englischen  Zollen^); 

h  die  Höhe,  nm  welche  diese  Gewichte  in  freiem  Falle  gefallen  sein 
müssten,  um  die  durch  den  Stoss  zerstörte  lebendige  Kraft  zu  erlangen,  in 
englischen  Zollen; 

W  der  Wasserwerth  des  ganzen  erwärmten  Apparats  in  Grains; 

E  die  durch  die  Elasticität  der  Stricke  geleistete  Arbeit  in  engli- 
schen Fusspfunden; 

T  die  Arbeit,  welche  zur  Hervorbringung  der  Erschütterung  und 
des  Tons  des  Apparates  aufgewendet  worden  ist,  in  englischen  Fusspfunden. 

J  ist  die  Anzahl  von  Arbeitseinheiten,  welche  der  Entwickelung  von 
einer  Wärmeeinheit  entsprechen  (d.  i.  die  Wärmemenge ,  die  nöthig  ist, 
nm  ein  englisches  Pfund  Wasser  um  einen  Grad  Fahrenheit  oder  ein 
Kilogramm  Wasser  um  einen  Grad  Celsius  zu  erwärmen). 

Uebersicht  der  numerischen  Resultate  der  Versuche  Joule's. 


0 

r 

P 

P 

t€ 

H 

1.  Wasser          0,575 

0,013 

406  152- 

2837 

168 

1260,248 

2.  Quecksilber  2,414 

0,066 

406  099 

2857 

168 

1262,731 

3.  Quecksilber  0,916 

0,061 

137  326 

1040 

168 

1293,532 

4.  Gnsseisen      4,303 

0,210 

406  099 

2857 

168 

1260,027 

5.  Gosseisen      1,510 

0,022 

137  326 

1040 

168 

1279,957 

h 

W 

E 

T 

J 

J 

iE 

1  englischen 

in  Kilogramm 

Fusspfunden. 

metern. 

1.  Wasser          0,152 

97  470 

16,93 

— 

773,6 

424,9 

2.  Quecksilber  0,152 

22  072 

16,93 

— 

773,8 

425,0 

3.  Quecksüber  0,047 

22  072 

1,65 

— 

776,3 

426,2 

4.  Gnsseisen     5,000 

11796 

16,46 

20,27 

777,0 

426,7 

5.  Gnsseisen     0,092 

11796 

1,19 

20,37 

774,9 

425,5 

5  1  Troy-Pfund  =  5760  Grains  =  373,242  Gramm. 
■)  1  Puü«  enijl.  =  12  Zoll  engl.  =  0,30479  Meter. 
Verdet-Rfthlmann,  MeehAB.  Wftrmetheorie.  ][3 
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8.  Genauigkeitsgrad  der  Versuche. 

Um  den  Genauigkeitsgrad  dieser  Versuche  zu  ermittehi,  betrachten 
wir  die  Versuche,  die  sich  auf  Reibung  des  Wassers  beziehen,  als  Bei- 
spiel. 

Die  Temperatur  ist  gewiss  ungefähr  auf  ^/loo  genau.  Der  Einfluss 
der  Strahlung  ist  sehr  schwach,  er  erreicht  nicht  ^/so  Crrad.  Die  schwie- 
rigste Correction,  die  der  Zapfenreibung,  ist  gleich  der  Arbeit  eines  Ge- 
wichtes Yon  168  Grain,  d.  i.  eine  Grösse,  welche  gegen  die  Arbeit  des 
bewegenden  Gewichtes  vollkommen  yernachlässigt  werden  kann.  Der 
Werth  w  endlich  stellt  die  wichtigste  Correction  dar.  Dieselbe  beträgt 
kaum  Vaoo  des  Gesammtgewichtes  und  ist  wohl  kaum  um  mehr  als  '/^ 
fehlerhaft,  so  dass  der  Fehler  der  Correction  nicht  Viooo  der  Gesammtarbeit 
erreicht. 

Die  grösste  Unsicherheit  dürfte  vielleicht  in  den  mit  E  und  T  be- 
zeichneten Werthen  zu  suchen  sein;  doch  beträgt,  selbst  im  ungünstigsten 
Falle,  E  noch  nicht  Vsso  oder  0,28  Procent  der  Gesammtarbeit.  Bei  den 
beiden  Versuchen  mit  Gusseisen  beträgt  die  Correction  der  Arbeit  wegen 
der  Erzeugung  von  Tonschwingungen  ^/i-^o,  also  0,83  Proc.  Beachtet 
man  alle  diese  Umstände,  so  kann  man  wohl  annehmen,  dass  bei  Jonle^s 
Versuchen  der  mögliche  Fehler  1  Proc.  nicht  übersteigt. 

Die  Genauigkeit  der  Versuche  ist  also  sehr  befriedigend  und  man 
kann  das  Resultat,  welches  sie  ergeben  haben,  mit  vollkommener  Sicher- 
heit aussprechen. 

Die  durch  die  Reibung  entbundene  Wärme  ist  propor- 
tional der  Arbeit  der  Kraft  und  der  Proportionalitäts- 
coefficient  ist  unabhängig  von  der  Natur  der  reibenden 
Oberflächen. 


0.  Meohanisohes  Aequivalent  der  Wärme. 

Das  unveränderliche  Verhältniss,  welches  bei  den  Erscheinungen  der 
Reibung  zwischen  der  Arbeit  der  Kräfte  und  der  entsprechend  entwickel- 
ten Wärmemenge  besteht,  hat  den  Namen  „mechanisches  Aequivalent  der 
Wärme"  empfangen. 

Es  ist  dies  die  Grösse,  die  wir  in  vorstehender  Zusammstelluug  der 
Versuche  Joule^s  mit  iT*  bezeichnet  haben.  Die  verschiedenen  Werthe, 
die  man  daselbst  findet,  sind  nicht  streng  übereinstimmend,  und  es  ist 
daher  wohl  am  Platze,  sich  zu  fragen,  welcher  Versuch  den  genauesten 
Werth  ergeben  haben  mag. 

Die  beiden  Versuche  über  die  Reibung  des  Eisens  müssen  wegen 
der  Abnutzung  der  reibenden  Flächen,  die  immer  stattfindet,  sichtlich 
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abweichen;  auBserdem  erreicht  in  dem  ersten  derselben  die  Correction, 
die  meist  nur  einige  Millimeter  betrag,  5  Zoll,  der  zweite  verdient  daher 
mehr  Vertrauen.  Der  erste  Versuch  mit  Quecksilber  scheint  überhaupt 
das  meiste  Vertrauen  zu  verdienen;  die  Temperaturerhöhung  hat  hier, 
wenn  man  die  Versuche  mit  Eisen  imberücksichtigt  lässt,  den  grössten 
Werth;  trotzdem  ist  die  Correction,  die  sich  auf  die  Strahlung  bezieht, 
sehr  gering  und  kaum  höher  als  die,  welche  man  beim  folgenden  Ver- 
suche gefunden. hat,  bei  welchem  die  Temperaturerhöhung  wenig  be- 
trächtlich ist. 

Wir  nehmen  daher  für  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme  ^) 
die  Zahl  425  an;  dieselbe  stimmt  ausserdem  beinahe  vollkommen  mit 
424,9  überein,  die  Joule  als  das  Mittel  einer  sehr  grossen  Zahl  sehr  gut 
übereinstimmender  Werthe  vorgeschlagen  hat. 


10.  Die  Versuche,  die  wir  eben  beschrieben  haben,  sind  in  der 
Hauptsache  im  Jahre  1849  angestellt,  dieselben  sind  jedoch  nicht  die 
einzigen,  welche  die  Wissenschaft  über  diesen  Gegenstand  besitzt.  Schon 
im  Jahre  1843  hatte  Joule  durch  Versuche  über  Reibung  des  Wassers 
in  sehr  engen  Röhren  einen  sehr  angenäherten  Werth  für  das  mecha- 
nische Aequivalent  der  Wärme  gefunden. 

Diese  ersten  Versuche  Joule's,  welche  er  behufs  Ableitung  des 
mechanischen  Aequivalentcs  der  Wärme  anstellte,  sind  in  einem  Zusätze 
zu  einer  Abhandlung  enthalten,  die  er  1843  in  dem  Philosophical  Maga- 
zine veröffentlichte;  zuvor  hatte  er  über  dieselben  auf  der  britischen 
Natorforscherversammlung  in  Gork  Bericht  erstattet. 

Das  Verfahren  bestand  darin,  dass  er  in  einem  geschlossenen  mit 
Wasser  gefülltem  Cylinder  einen  Kolben  auf-  imd  niederführte,  der  dadurch 
gebildet  war,  dass  er  Haarröhrchen  von  Glas  unter  sich  fest  verbunden 
hatte.  Diese  Röhren  lagen,  der  Axe  des  Cylinders  parallel,  neben  einander 
.und  waren  oben  und  unten  offen,  so  dass  das  Ganze  einen  Kolben  mit 
sehr  langen  und  sehr  feinen  Poren  bildete. 

Die  Reibung  des  Wassers,  welches  gezwungen  wurde,  die  engen 
Canäle  zu  durchströmen,  entwickelte  Wärme ;  diese  und  ebenso  die  Arbeit, 
die  zur  Bewegung  des  Kolbens  aufgewendet  werden  musste,  wurden  sorg- 
fältig gemessen. 

Es  ist  ein  beachtenswerther  Umstand,  dass  sich  aus  diesen  Versuchen, 
deren  Resultate  auch  sehr  gut  unter  einander  übereinstimmen,  ein  Mittel- 
werth  für  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme  ergab,  nämlich  770 
engl.  Fusspfunde  =  422  Kilogrammmeter,  der  nur  um  ungeföhr  Y2  Proc« 
vom  wahren  Werthe  abweicht. 

Später    fand  Favre')  die  Zahl   413,  indem  er  mit   Hülfe  seines 


*)  Philosophical  Magazine  XXIII,  S.  442. 
^)  Comptes  rendos  Bd.  46,  S.  337  bis  340. 

18* 
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Qaecksilbercalorimeters  die  Beibang  von  Stahl  auf  Stahl  untenuchte, 
und  Hirn  veröffentlichte  zu  derselben  Zeit  Ergebnisse  seiner  Unter- 
suchungen über  ähnliche  Gegenstände  ^).  Besondere  Beachtung  yerdient 
daiiinter  folgende  Arbeit. 


11.  Hirn's  Versuolie  über  den  Ausfluss  von  Wasser  unter 

hohem  Dmoke. 

Hirn  bediente  sich  bei  seinen  Experimenten  einer  kleinen  Dmck- 
pumpe,  welche  in  einem  geräumigen,  mit  Wasser  gefiültem  Gefösse  stand. 
An  dem  Ausströmungsrohre  der  Pompe  befand  sich  ein  schwanenhalsartig 
gebogenes  Rohr,  welches  oben  über  dem  Reservoir  endete  und  in  ein 
offenes,  ganz  enges  gläsernes  Gapillarrohr  auslief.  Dicht  vor  diesem 
Gapillarröhrchen  befand  sich  noch  ein  seitlicher  Rohransatz  mit  Hahnen- 
yerschlnss. 

Die  Kolbenstange  der  Pumpe  war  durch  ein  passendes  Gelenk  an 
einer  eisernen  Stange  yon  5  Meter  Länge  befestigt,  diese  ruhte  an  dem 
einen  Ende  auf  einem  Lager  und  wurde  durch  zwei  Leisten  genöthigt^ 
bei  ihrer  Bewegung  in  einer  Verticalebene  zu  bleiben.  Das  bewegliche 
Ende  konnte  durch  eine  Schnur  gehoben  und  dann  sich  selbst  fiberlassen 
werden ;  geschah  dies ,  so  drückte  die  eiserne  Stange  auf  die  Führungs- 
stange des  Kolbens. 

Der  Druck,  welchen  die  Stange  auf  den  Kolben  ausübte,  wurde  be- 
stimmt; er  betrug  177  Kg.  Da  zur  Ueberwindung  der  Kolbenreibung, 
wie  sich  herausgestellt  hatte,  ein  Druck  von  10  Kg.  nöthig  war,  so  er- 
folgte der  Ausfluss  der  Flüssigkeit  unter  einem  Drucke  von  167  Kg. 
Diese  Pressung  vertheilte  sich  auf  die  Fläche  des  Kolbens. 

Es  wurden  alle  nöthigen  und  möglichen  Yorsichtsmaassregeln  ge- 
troffen, um  etwaige  Temperaturdifferenzen  des  Wassers,  der  Umgebung, 
einzelner  Theile  des  Apparates  u.  s.  f.  auszugleichen  und  hierauf  mit 
grösster  Genauigkeit  die  Temperaturerhöhung  des  aus  der  CapiUarrohre 
ausfliessenden  Wassers  bestimmt.  Die  aufgewendete  Arbeit  des  Druckes, 
dividirt  durch  diese  Temperaturänderung,  ergab  ohne  Weiteres  das  me- 
chanische Wärmeäquivalent  Hirn  fand  auf  diese  Weise,  da  der  Quer- 
schnitt des  Kolbens  0,0003688  gm  betrug,  /  =  433  Kg.;  einen  Werth, 
der  sich  nicht  zu  weit  yon  der  Wahrheit  entfernt. 


^)  Hirn,  Recherche»  sar  P^qaivalent  m^canique  de  la  chalear  1858,  p.  1;  ferner: 
Theorie  m^caniqae  de  la  chaleur  1865,  2.  Aufl.,  I.  Theil,  S.  54  a.  8.  f.  Eine  ein- 
gehende Berichterstattang  über  die  ReibungR versuche  Hirn's  glauben  wir  unterlasBen 
zu  können,  da  es  uns  scheint,  als  ob  der  zu  denselben  dienende  Apparat  keine  grosae 
Genauigkeit  zuliesse. 
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12.  Die  Erklärung  der  Reibung  mit  Hülfe  der  Hypothese 
von  der  Eörperlichkeit  der  Wärme. 

Die  Entwickelang  von  Wärme,  welche  die  Reibung  begleitet,  war 
für  die  Theorie  von  der  Körperlichkeit  der  Wärme  immer  ein  Stein  des 
Anstosses,  und  es  ist  nicht  ohne  Interesse,  die  yerschiedenen  Hypothesen 
kennen  zu  lernen,  die  man  aufgestellt  hat,  um  Erfahrung  und  Theorie 
mit  einander  in  Einklang  zu  bringen. 

Die  erste  derselben  rührt  von  Crawford  her  und  ist  von  ihm  in 
einer  Erklärung  der  Versuche  von  Black  und  Wilke  gegeben  worden. 
Er  sagt:  „Jeder  Körper  ist  eine  Verbindung  wägbarer  Masse  mit  einer 
gewissen  Menge  von  Wäi*me.  Wenn  man  dem  Körper  seine  gesammte  Wärme 
entziehen  könnte,  so  befände  er  sich  auf  dem  absoluten  Nullpunkte  der 
Temperatur;  wenn  man  ihm  allmählich  Wärme  zuführt,  so  wird  man  all- 
mählich seine  Temperatur  erhöhen.  Nimmt  man  an,  dass  die  specifische 
Wärme  eines  Körpers  bei  verschiedenen  Temperaturen  dieselbe  sei,  so 
wird  die  Absorption  gleicher  Wärmemengen  die  Temperatur  eines  Kör- 
pers um  dieselbe  Anzahl  von  Graden  erhöhen  und  verschiedene  Körper 
werden,  um  auf  dieselbe  Temperatur  zu  gelangen,  Wärmemenge  absor- 
biren,  die  ihren  specifischen  Wärmen  proportional  sind.  Da  nun  meist  bei 
der  Reibung  neben  der  Wärmeentwickelung  eine  Bildung  yon  Feilstaub 
stattfindet,  so  ist  Alles  erklärt,  wenn  dieser  Feilstaub  eine  geringere 
specifische  Wärme,  als  der  feste  Körper  besitzt.  Die  durch  Reibung  ent- 
wickelte Wärme  ist  alsdann  die  Differenz  der  Wärmemengen,  die  bei  der- 
selben Temperatur  das  Gewicht  des  Theiles  des  festen  Körpers,  der  in 
Beilstaub  vei-wandelt  ist  und  dieser  Feilslaub  selbst,  besitzt." 

Rumford  ^)  warf  diese  Erklärung  durch  das  berühmte  Experiment 
aber  den  Haufen,  welches  er  in  der  Kanonenbohrwerkstatt  zu  München 
anstellte. 

Er  wurde  überrascht  durch  die  Grösse  der  Wärmemenge,  welche  bei 
dem  Bohren  der  Geschütze  entwickelt  wurde. 

Behufs  weiterer  Untersuchungen  construirte  er  einen  Apparat,  in 
welchem  sich  durch  die  Reibung  einer  Art  von  Meissel,  der  heftig  gegen 
den  Boden  eines  in  Eisen  gebohrten  Oylinders  gepresst  wurde,  Wäime 
entwickelte;  er  brachte  hierdurch  nach  Verlauf  von  2^3  Stunden  eine 
Wassermasse  von  ungefähr  10  Liter  zum  Kochen.  Die  Menge  des  gebil- 
deten Feilstaubes  war  ausserordentlich  gering,  derselbe  besass  ausserdem 
genau  dieselbe  specifische  Wärme  wie  das  Metall. 

Lame  hat  versucht,  diese  Thatsache  durch  eine  eigenthümliche  Hy- 
pothese mit  der  Theorie  von  der  Materialität  der  Wärme  in  üeberein- 


')  An  Inquiiy  conceming  the  Source  of  the  Heat,  which  is  excited  by  Friction.  Phil. 
Tnuwact.  für  das  Jahr  1798,  Bd.  XVm,  S.  286. 
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Stimmung  za  bringen  0*  ^^  setzte  voraus,  dass  die  mit  einem  körper- 
lichen Moleküle  verbundene  Wärmemenge  zunähme,  im  Yerhältniss  als 
sein  Abstand  von  der  Oberfläche  zunimmt,  bis  zu  einer  endlichen  und 
sehr  kleinen  Tief^,  von  welcher  an  sie  constant  würde.  Der  Feilstaub 
enthält  alsdann  absolut  weniger  Wärme,  als  das  Metall,  welches  ihn  liefert, 
da  das  Yerhältniss  des  Gewichtes  derjenigen  Schichten,  welche  der  Ober- 
fläche benachbarter  sind,  zum  Gesammtgewichte  grösser  ist. 

Die  Constanz  der  specifischen  Wärme  eines  Metalles  und  seines  Feil- 
staubes  steht  mit  dieser  Art  die  Erscheinungen  anzusehen,  nicht  im 
Widerspruche,  zumal  wenn  man  ausserdem  voraussetzt,  dass  die  Zunahme 
der  Wärme,  die  nöthig  ist,  um  die  Temperatur  eines  festen  Theilchens 
um  einen  Grad  zu  erhöhen,  unabhängig  von  seiner  Lage  und  folglich 
von  der  absoluten  Wärme  ist,  die  es  schon  enthält  und  die  mit  dieser 
Stellung  sich  ändern  kann. 

Man  kann  so  den  Versuch  Rumford's  mit  aller  Strenge  erklären; 
aber  man  kann  auf  diese  Weise  keineswegs  dem  Versuche  Davy's')  ge- 
recht werden.  Davy  zeigte  nämlich,  dass,  wenn  man  zwei  Eisstücke  im 
Vacuum  einer  Luftpumpe  bei  einer  Temperatur  unter  Null  gegen  einander 
reibt,  dieselben  dort  rasch  schmelzen;  dabei  entsteht  Wasser,  d.  i.  eine 
Flüssigkeit,  deren  speciflsche  Wärme  mehr  als  doppelt  so  gross,  als  die 
des  festen  Eises  ist. 


B.  Umsetzung  von  Wärme  in  Arbeit. 

13.  Wir  haben  bisher  eine  Anzahl  Beispiele  betrachtet,  in  welchen 
die  durch  eine  bewegende  Kraft  geleistete  Arbeit  lediglich  die  Temperatur- 
erhöhung eines  Systems  von  Körpern  zum  Aequivalent  hatte ;  unter  ande- 
ren Umständen  kann  man  aber  auch  die  entgegengesetzte  Erscheinung 
beobachten,  dass  nämlich  eine  Arbeit  hervorgebracht  wird,  welche  ihrer- 
seits lediglich  das  Aequivalent  einer  Temperaturemiedrigung  ist.  Im 
ersten  Falle  haben  wir  zwischen  der  mechanischen  Erscheinung,  die  durch 
die  Grösse  der  Arbeit  gemessen  wird,  und  der  Wärmeerscheinung,  die 
durch  eine  Wärmemenge  charakterisirt  wird,  ein  constantes  Verhältniss 
gefunden;  wir  werden  nun  zeigen,  dass  im  zweiten  Fall  zwischen  den- 
selben Erscheinungen,  die  auf  dieselbe  Weise  definirt  werden,  dasselbe 
constantc  Verhältniss  existirt.  Um  diesen  Beweis  zu  führen,  betrachten 
wir  die  beiden  Reihen  entgegengesetzt  verlaufender  Wärmeerscheinungen, 
die  ein  Körper  nach  einander  zeigt,  wenn  er  zuerst  von  der  Temperatur  t 


1)  Lam6, 

2)  Davy, 


Coan  de  phys.  de  l'Ecole  polytechnique,  2.  Aufl.,  Bd.  I,  S.  484. 

Elements  of  Chemical  Philosophy  S.  94.  Zuerst  veröffentlicht  in:  Con- 
tributions  to  Physical  and  Medical  Knowledge  principally  from  the  West  of  England, 
coUectcd  by  Thomas  Beddoes,  Bristol  1799. 
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zur  Temperatur  T  übergeht^  indem  er  irgend  eine  Reihe  von  Zwischen- 
zost&nden  durchläuft,  und  hierauf  dadurch  von  T  auf  t  zurückkommt, 
dass  er  eine  andere  Folge  von  Zwischenzuständen  annimmt,  die  mit  der 
ersten  nur  im  Anfangs-  und  Endzustände  übereinstimmt,  in  der  aber 
diese  beiden  ihre  Stellen  vertauscht  haben. 


14.  Ueber  Ersoheinimgen,  die  in  den  Dampfinasoliinen 

stattfinden. 

Wir  wählen  als  Beispiel  eine  Dampfmaschine,  die  im  Zustande  gleich- 
formiger  Bewegung  angelangt  ist,  und  betrachten  die  Veränderungen,  die 
eich  hier  während  eines  Hin-  und  Herganges  des  Kolbens  im  Cylinder 
vollziehen.     Man  beobachtet  eine  zweifache  Wärmeerscheinung: 

1)  Eine  bestimmte  Wassermasse  wird  dem  Condensator  bei  der  Tem- 
peratur i  entnommen,  in  den  Kessel  übergeführt  und  in  gesättigten  Dampf 
von  der  Temperatur  T  verwandelt. 

Gleichzeitig  findet  eine  Temperaturemiedrigung  der  Yerbrennungs- 
producte,  der  Heerdgase  statt;  diese  Temperaturemiedrigung  entspricht 
einer  bestimmten  angebbaren  Wärmemenge. 

2)  Der  gesättigte  Dampf  gelangt  in  den  Cylinder,  hebt  den  Kolben, 
dehnt  sich  aus,  gelangt  in  den  Condensator  zurück  und  nimmt  daselbst 
durch  Einwirkung  eines  Stromes  kalten  Wassers  von  passender  Stärke 
die  constante  Temperatur  t  wieder  an. 

In  derselben  Zeit  findet  eine  Temperaturerhöhung  eines  Systemes 
von  Körpern  statt  (kaltes  Wasser,  das  in  den  Condensator  gelangt,  Um- 
hüllungen des  Dampfes),  die  auch  einer  bestimmten  Wärmemenge  ent- 
spricht. 

Wenn  man  sich  auf  rein  mechanischen  Standpunkt  stellt,  so  steht 
man  vor  einem  Paradoxon ;  denn  am  Anfange  und  Ende  der  betrachteten 
Periode  ist  der  gegenseitige  Zustand  der  verschiedenen  Theile  des  Sy- 
Btemes  genau  derselbe;  die  dem  Condensator  entnommene  Wassermenge 
ist  ihm  ungeschmälert  zurückgegeben  worden,  der  Kolben  ist  wieder  in 
seinem  Ausgangspunkte  angekommen  und  gleichzeitig  ist  eine  äussere  Arbeit 
geleistet  worden.  Das  Princip  der  lebendigen  Kräfte  scheint  also  mangelhaft 
zu  sein.  Jeder  Widerspruch  verschwindet  jedoch  sofort  von  selbst,  wenn 
man  auch  die  Wärmeerscheinungen,  welche  stattgefunden  haben,  mit  in 
Betracht  zieht.  Diese  Erscheinungen  sind  nicht  unter  einander  äquivalent. 
Die  Erfahrung  hat  ischon  lange  gelehrt,  dass  die  Wärmemengen,  die  ihnen 
entsprechen,  nicht  gleich  sind,  und  dass,  um  sich  des  gewöhnlichen 
Sprachgebrauches  zu  bedienen,  die  Wärmemenge,  welche  im  ersten  Theile 
des  Vorganges  absorbirt  wird,  grösser  ist,  als  diejenige,  welche  im  zweiten 
Theile  entbunden  worden  ist. 

Demnach  kann  der  Zuwacljs,  den  äussere  Körper  an  Energie  erfah- 
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ren  haben,  als  Aequivalent  der  Differenz  dieser  Wäimemengen  angesehen 
werden;  man  hat  gefunden,  dass  diese  beiden  Grössen  in  einem  constan- 
ten  Verhältnisse  zu  einander  stehen,  welches  dem  mechanischen  Aequi« 
Talente  der  Wftrme  gleich  ist 

Diese    Thatsache    ist    durch    die  Versuche  Hirn 's    nachgewiesen 
worden  ^). 


16.  Versuche  von  Hirn. 

Diese  Versuche  erstreckten  sich  auf  Dampfmaschinen  einer  Baum- 
wollspinnerei in  der  Umgegend  von  Colmar.  Es  waren  eincylindrische 
Maschinen  mit  Condensator,  die  mit  überhitztem  Dampfe  arbeiteten  und 
bei  denen  man  mit  beliebiger  Expansion  arbeiten  konnte.  Die  eine  der- 
selben machte  meist  93,  die  andere  meist  23  Kolbenstösse  in  der  Minute. 

Obgleich  die  Genauigkeit  solcher  im  grössten  Maassstabe  au  gestellt  er 
Versuche  nicht  sehr  gross  sein  konnte,  so  sind  dieselben  doch  von  ausser^ 
ordentlicher  Bedeutung  in  Folge  des  IntereBses,  das  man  hat,  die  Erschei- 
nungen kennen  zu  lernen,  die  in  Dampfmaschinen  unter  Umständen  statt- 
finden, unter  denen  diese  Maschinen  taglich  in  der  Industrie  thätig  sind, 
und  nicht  unter  Umständen,  welche  die  mehr  oder  weniger  beschränkte 
Experimentirmethode  der  physikalischen  Laboratoriumsver^uche  bieten 
kann. 

Die  Versuche  Hirn*s  umfassen  drei  verschiedene  Bestimmungen: 
Die  Ermittelung  zweier  Wärmeerscheinungen,  die  in  der  Maschine  statt- 
finden und  nicht  einander  äquivalent  sind,  und  die  Messungen  der  von 
dem  Dampfe  geleisteten  Arbeit. 

Die  Versuche  Regnault^s  geben  unmittelbar  mit  grosser  Genauig- 
keit die  Wärmemenge  an,  welche  Wasser  von  t  Grad  absorbirt,  um  sich 
in  Dampf  von  T  Graden  umzusetzen. 

Bezeichnet  man  mit  m  die  Wassermenge,  die  man  bei  einem  regel- 
mässigen Gange  der  Maschine  für  jeden  Kolbenstoss  nothwendiger  Weise 
in  den  Kessel  einführen  muss,  so  ist  diese  Wärmemenge  gleich: 
m  .  [606,5  +  0,305  .  (T  —  t)]. 

Hierzu  kommt  aber  noch  eine  andere  Wärmemenge  q',  welche  davon 
herrührt,  dass  der  Dampf  bei  constantem  Drucke  von  T  auf  T  überhitzt 
worden  ist. 

Es  ist  angenähert: 

q'  =  m  ,  c,  .(T'  ^  T), 
wenn  man  mit  c,  die  specifische  Wärme  des  Wasserdampfes  zwischen  T' 
und  T  bezeichnet.      Hirn   macht   wiederholt  darauf  aufmerksam ,   dass 


^)  Hirn,  Recherches  sur  P^quivaleni  m^canique  de  la  öhaleur,  Colmar,  1858,  S.  20. 
Man  »ehe  auch  desselben  Verfasser» :  Theorie  mtonique  de  la  chaleur,  2.  Aufl.,  l.TheÜ, 
S.  35. 
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diese  Ueberhitzang  nöthig  sei,  wenn  nicht  mechanisch  aas  dem  Kessel 
mit  fortgerissene  Wassertheile  jede  Temperatnrbestimmnng  yer^iteln  sollen. 
Die  Ermittelung  der  Wärmemenge,  die  der  Rückkehr  des  Dampfes  in  den 
flüssigen  Zustand  entspricht,  ist  schwieriger. 

Könnte  man  die  Mittheilung  der  Wärme  an  die  festen  Theile  der 
Maschine  vermeiden,  so  würde  die  einzige  Erscheinung,  die  man  zu  be- 
trachten hätte,  die  Temperaturerhöhung  des  Wassers  des  Condensators 
sein. 

Es  würde  genügen,  alsdann  die  Menge  kalten  Wassers  zu  bestim- 
men, die  man  in  einer  gegebenen  Zeit  in  den  Gondensator  einführen 
musste,  um  die  Temperatur  in  demselben  constant  zu  erhalten.  Nehmen 
wir  an,  dass  diese  Bedingungen  erfüllt  wären  und  setzten  voraus,  dass 
während  der  Kolben  einmal  auf-  und  niedergeht,  man  dem  Gondensator^ 
eine  Wassermenge  W  von  d  Grad  zuführen  müsste ,  damit  seine  Tempe- 
ratur constant  und  gleich  t^  bliebe.  Diese  Wassermenge  würde  dem  Gon- 
densator eine  Wärmemenge  W  .  (<  —  6)  entziehen,  die  genau  gleich  der 
Wärmemenge  ist,  welche  der  zweiten  Transformation  entspricht.  Es  ge- 
nügt, um  denWerth  von  W^  zu  bestimmen,  einen  Apparat  von  constantem 
und  bekanntem  Ausflüsse  herzustellen,  den  man  so  lange  regulirt,  bis  die 
Temperatur  t  absolut  unveränderlich  geworden  ist. 

Aber  W  .  {f,  —  6)  stellt  nicht  den  ganzen  Betrag  der  abgegebenen 
Wärme  dar.  Die  Röhren,  die  dazu  dienen,  den  Dampf  nach  dem  Gonden- 
sator zu  leiten,  erhitzen  sich  auch  mehr  oder  weniger  und  strahlen  gegen 
äussere  Körper  Wärme  aus;  hierdurch  werden  Gorrectionen  bedingt,  denen 
man  nothwendiger  Weise  Rechnung  tragen  muss. 

Stellen  wir  durch  i2  die  Wärmemenge  dar,  die  dieser  Summe  stö- 
render Einflüsse  entspricht,  so  wird  die  der  zweiten  Wärmeerscheinung 
entsprechende  Wärmemenge  folgende  Grösse  haben: 
TT  .  (e  —  ö)  +  Ä 

Hirn  hat  sich  bemüht,  diese  Gorrection  B,  so  klein  als  nur  irgend 
möglich  zu  machen ;  er  hat  jedoch  davon  abgesehen ,  ihre  Grösse  selbst 
zu  bestimmen. 

Es  bleibt  nun  nur  noch  übrig,  die  durch  den  Dampf  geleistete  Ar- 
beit zu  bestimmen.  Diese  Arbeit  besteht  aus  Theilen,  deren  experimen- 
telle Ermittelung  nicht  gleich  leicht  ist;  ohne  Schwierigkeit  kann  man 
den  nützlichen  Effect  der  Maschine  messen;  dagegen  ist  es  nicht  leicht, 
die  durch  die  Reibung  absorbirte  Arbeit  und  die  durch  die  Erschütterungen 
Terschiedener  Theile  der  Maschine  consumirten  Arbeitsbeträge  zu  be- 
stimmen. 

Man  kann  aber  leicht  die  totale  Arbeit  der  Maschine  auf  theoreti- 
schem Wege  bestimmen,  wenn  man  die  Dampfspannung  in  jedem  Punkte 
des  Weges  des  Kolbens  kennt. 

Sei  P  der  Druck  des  Dampfes,  2f  der  Weg  des  Kolbens,  3  seine 
Oberfläche,  so  ist  die  Arbeit  des  Dampfes  während  der  aufsteigenden 
Periode  des  Kolbens : 
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ET 

P  .8  .  dt 


p 


0 

Während  der  absteigenden  Periode  oder  dem  Rückgänge  des  Kolbens 
übt  der  Dampf  auf  die  Basis  des  Kolbens  einen  Druck  p  aus  und  leistet 
eine  Arbeit 

H 

--  I  p  .  8  .  dt. 

0 

Die  gesammte  während  eines  yoUständigen  Hin-  und  Herganges  geleistete 

Arbeit  ist  also: 

s 


ß 


(P  —  p)  s  .  dt 

0 

P  und  p  sind  die  Werthe  des  Druckes,  welche  zwei  identischen  Stel- 
lungen des  Kolbens  entsprechen,  der  eine  gilt  während  des  Auüsteigens, 
der  andere  während  des  Absteigens  für  dieselbe  Stelle  des  Kolbenweges. 
Um  in  jedem  Augenblicke  den  Druck  des  Dampfes  im  Cylinder  zu  be- 
stimmen, bediente  sich  Hirn  jenes  kleinen,  geistreichen  Apparates,  der 
unter  dem  Namen  des  Watt'schen  Indicators  bekannt  ist  0*  ^  ist  be- 
kannt, dass  dieser  Apparat  wesentlich  aus  einem  kleinen  Cylinder  besteht, 
den  man  auf  eine  Oeffnung  des  Gylinderdeckels  der  Dampfmaschine  auf- 
schraubt. Derselbe  enthält  in  seinem  Inneren  einen  sehr  beweglichen 
Kolben,  über  dem  sich  eine  Drahtfeder  befindet,  welche  unaufhörlich  das 
Gleichgewicht  mit  dem  Dampfdrucke  herstellt.  Die  Stange  des  Indicator- 
kolbens  trägt  einen  Stift,  dessen  Spitze  sanft  gegen  die  Oberfläche  einer 
cylindrischen  Trommel  drückt,  auf  welche  Papier  gespannt  ist  und  die 
durch  die  Maschine  selbst  in  eine  kreisförmige,  hin  und  her  schwingende 
Bewegung  versetzt  wird.  Der  Stift  zeichnet  auf  dem  Papierblatte,  wel- 
ches die  Trommel  bedeckt,  eine  geschlossene  Gurve,  deren  Ordinaten  den 
Dampfdruck  kennen  lehren  und  deren  Abscissen  die  Punkte  des  Weges 
angeben,  an  denen  dieser  Druck  stattgefunden  hat.  Man  graduirt  zu- 
vor das  Instrument  auf  empirischem  Wege,  indem  man  bestimmt,  um  wie 
viel  ein  Druck  von  1,  2,  3  Atmosphären,  der  auf  den  kleinen  Kolben 
wirkt,  den  Stift  vorwärts  gehen  macht. 


16.  Ergebnisse  der  Versuche  Hirn?s. 

Durch  dieses  Verfahren  gelang  es  Hirn  unter  Anwendung  vonVor- 
sichtsmaassregeln ,  die  man  in  der  Original- Abhandlung  selbst  kennen 
lernen    mag,    in    überzeugender  Weise    die  Proportionalität    zwischen 


^)  Man  sehe  die  Zeichnung  und  Beschreibong  des  Indicntore  in  den  Torhergehenden 
Vorlesungen,  S.  17,  Fig.  1. 
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der  bei  dem  Gange  einer  Maschine  entwickelten  Arbeit  und  der  verloren- 
gegangenen Wärme  nachzuweisen. 

DieYerenche  Hirn 's  sind  äusserst  zahlreich,  aber  eine  ganze  Grappe 
derselben  mnss  verworfen  werden;  es  sind  die  Versuche,  die  sich  auf  den 
Fall  beziehen,  dass  die  Maschine  ohne  Expansion  arbeitete. 

In  diesem  Falle  gelangte  der  Kolben  am  Ende  seines  Laufes  mit 
einer  beträchtlichen  Geschwindigkeit  an;  es  fand  daher  ein  Stoss  und 
folglich  eine  Zerstreuung  von  lebendiger  Kraft  statt,  die  ^n  bestimmen 
unmöglich  war.  Die  hieraus  entspringende  Ungenanigkeit  ging  so  weit, 
dass  der  Dampf  bei  seiner  Condensation  scheinbar  mehr  Wärme  abgab, 
als  er  bei  «einer  Bildung  aufgenommen  hatte;  das  aber  steht  in  sicht- 
lichem Widerspruche  zu  Allem,  was  n^tn  von  diesen  Maschinen  weiss. 
Die  Versuche  ftber  Maschinen  mit  Expansion  liefern  dagegen  eine  Reihe 
genügend  übereinstimmender  Werthe.  Diese  Versuche,  neun  an  der  Zahl, 
führen,  genau  berechnet,  auf  folgende  Werthe  des  mechanischen  Aequi- 
Y&lentea  der  Wärme: 

310,  356,  408,  368,  453,  398,  606,  299,  387. 

Diese  Zahlweiibe,  deren  Mittel  398  ist,  sind  die,  welche  man  in  äer 
Tafel  D.  der  Abhandlung:  „Recherches  sur  Uequivalent  mecanique  de  la 
chaleur*  findet,  d.i.  in  jener  bekannten  Arbeit,  welche  Hirn  der  physika- 
lischen Gesellschaffc  in  Berlin  als  Preisschrift  vorgelegt  hat.  Die  Zahl  413, 
die  man  einige  Male  als  Ergebniss  der  Hir  naschen  Versuche  angeführt  hat, 
wurde  von  Gl  aus  ins  erhalten  un(^  in  seinem  Berichte  ^)  über  vorstehende 
Abhandlung  aufgeführt,  als  Hirn  nur  einen  Theil  der  auf  seine  Ver- 
suche bezüglichen  Zahlwerthe  veröffentlicht  hatte.  Macht  man  aber  Ge- 
brauch von  alle  den  Angaben,  welche  seitdem  veröffentlicht  worden  sind, 
so  findet  man  die  Zahlen,  die  wir  angegeben  haben. 

Die  Zahl  398  weicht  von  dem  wahrscheinlichen  Werthe  425  um  un- 
gefähr Via  oder  etwas  mehr  als  6  Procent  ab,  aber  diese  beträchtliche 
Differenz  braucht  nicht  in  Staunen  zu  versetzen,  da  einzelne  Zahlen, 
wie  299  und  606,  sich  um  50  Proc.  von  der  Wahrheit  entfernen.  Wenn 
man  indessen  die  Schwierigkeit  der  ganzen  Aufgabe  berücksichtigt  und 
das  Interesse  ins  Auge  fasst,  welches  sich  an  die  Untersuchung  des  mäch- 
tigsten und  in  der  Industrie  meist  verwendeten  Motors  knüpft,  so  kann 
man  nicht  verkennen,  dass  die  Versuche  Hirn's  eine  beträchtliche 
Wichtigkeit  haben  und  dass  sie  als  eine  bemerkenswerthe  und  dankens- 
werthe  Bestätigung  für  das  Princip  der  Aequivalenz  zwischen  Wärme 
and  Arbeit  angesehen  werden  müssen. 


1)  Fortschritte  der  Physik,  1855,  Bd.  XI,  S.  21. 
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17.  ümsetziuig  von  Wärme  in  Arbeit  duroh  Vermittelnner 

von  Oasen. 

In  der  Dampfmaschine  YoUzieht  sich  die  Umsetzung  der  Wärme  in 
Arbeit  durch  das  Zwischenmittel  einer  bestimmten  Wassermasse,  die  eine 
Reihe  yon  Yerändercingen  erleidet  und  in  ihren  Anfangszustand  zurück, 
geführt  wird,  ohne  dass  die  Wärmeerscheinungen,  die  hierbei  stattfinden, 
einander  äquivalent  sind.  Die  Gase  sind  für  solche  Umformungen  ebenso 
geeignet,  und  ihre  Untersuchung  von  diesem  Gesichtspunkte 'aus  ist  um 
so  interessanter,  als  fUr  eine  Gruppe  derselben,  nämlich  für  die  vollkom- 
menen Gase,  alle  Elemente  mit  grosser  Genauigkeit  bekannt  sind,  die  zur 
Berechnung  der  Wärmemengen  nöthig  sind,  welche  bei  verschiedenen 
Arten  von  Zustandsanderungen  vorkommen.  Man  kann  aus  diesen  Unter- 
suchungen einen  Werth  des  mechanischen  Wärmeäquivalentes  ableiten, 
der  viel  genauer  ist,  als  die  oben  gefundenen  Werthe,  und  der  um  so 
mely:  Vertrauen  besitzen  wird,  da  die  zu  seiner  Bestimmung  nöthigen 
Elemente  durch  Untersuchungen  gegeben  sind,  die  schon  viel  früher  ge- 
macht wurden,  ehe  man  an  ihre  Anwendung  in  der  mechanischen  Wärme- 
theorie dachte,  und  die  daher  den  Gedanken  an  den  Einfluss  einer  vor- 
handenen theoretischen  Voreingenommenheit  im  Voraus  beseitigen. 


18.  Zu  der  Gleichung: 

p  .v=Pq  .vo  .{l  +  «  .  0, 
welche  die  vollkommenen  Gase  definirt,   gestatten   die  calorimetrischen 
Versuche  noch  folgende  Gesetze  hinzuzufügen: 

1.  Die  specifische  Wärme  unter  constantem  Drucke  ist  unabhängig 
von  Temperatur  und  Druck. 

Dieses  Gesetz  ist  von  Regnault^)  für  Luft  und  für  Wasserstoff 
mit  Sicherheit  nachgewiesen  worden.  Für  Kohlensäure  stimmt  dasselbe 
nicht  eben  so  gut,  aber  die  Uebereinstimmung  der  Versuche  ermächtigt 
uns  vollkommen,  das  Gesetz  als  gültig  für  das  Gas  anzusehen,  das 
wir  ein  vollkommenes  Gas  nennen;  es  ist  dies  bekanntlich  ein  Grenzfall, 
dem  alle  Gase  bei  gehöriger  Verdünnung  sich  beliebig  nähern. 

2.  Die  specifische  Wärme  unter  constantem  Volumen  ist  ebenfalls 
unabhängig  von  der  Temperatur  und  vom  Druck. 


^)  RcgAault,  Chaleor  sp^cifiqae  des  fluides  ^lostiqaes;  M^moires  de  l'Acad^mie 
des  sciences,  Bd.  XXVIi  S.  298.  Für  stmosphärische  Luft  ergab  sich  z.  B.  für  eine 
Temperaturerhöhung 

von  —   30*  bis  +     10®    Cp  =  0,2377 
„  0®    „    +  100»    Cp  =  0,2374 

„  0»    „    -f  200®   Cp  =  0,2375 
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Dieses  zweite  Gesetz  folgt  eines  Theiles  ans  den  Versuchen  Du- 
long^B  ^)  über  die  Fortpflanzutagsgeschvriudigkeit  des  Schalles;  dieselben 
föhren  dazu,  für  alle  vollkommenen  Gase  dasselbe  Yerh&ltniss  zwischen 
der  specifischen  Wärme  bei  constantem  Drucke  und  bei  constantem 
Yolamen  anzunehmen;  anderentheils  folgt  dieses  zweite  Gesetz  aus  den 
Versuchen,  welche  nach  der  Methode  von  Clement  und  Desormes  ^), 
Ton  Gay-Lussi^c  und  Welter*),  von  Massen^)  und  von  Röntgen  ^) 
angestellt  worden  sind,  um  den  Werth  dieses  Verhältnisses  zwischen 
möglichst  ausgedehnten  Temperatur-  und  Druckgrenzen  zu  bestimmen. 
Diese  Versuche  sind  weder  von  der  Genauigkeit,  noch  von  der  Allgemein- 
heit, wie  diejenigen  Regnault's  über  die  specifische  Wärme  der  Gase 
bei  constantem  Drucke;  aber  man  kann  aus  denselben  die  Ueberzeugnng 
gewinnen,  dass  das  vorhin  ausgesprochene  Gesetz  wenigstens  für  voll- 
kommene Gase  streng  richtig  sei  und  Hlr  permanente  Gase  angenäherte 
Gültigkeit  habe. 


10.  Wir  wollen  also  annehmen,  dass  diese  Gesetze  experimentell  be- 
wiesen seien,  und  betrachten  nun  eine  beliebige  Aenderung,  welche  die 
Gewichtseinheit  eines  Gases  erleidet.  Die  Wärmemenge,  welche  noth- 
wendig  ist,  um  diese  Veränderung  herbeizuführen,  beträgt  ^,  wenn  man 
das  Volumen  v  der  Gewichtseinheit  und  die  Temperatur  t  zu  unabhän- 
gigen Veränderlichen  wählt: 


/' 


Q  .dv  +  c,.  dt). 


Dieser  Ausdruck  lässt  sich  im  Allgemeinen  so  lange  nicht  integriren, 
als  man  nicht  die  Beziehungen  kennt,  die  in  jedem  Augenblicke  zwischen 
V  mid  t  bestehen.  Im  vorliegenden  Falle  ist,  nach  dem,  was  wir  eben  be- 
merkt haben,  die  specifische  Wärme,  bei  constantem  Volumen  c„  constant. 
Wenn  man  mit  6  die  von  dem  Gase  erlittene  Temperaturänderung  be- 
zeichnet, so  ist  unmittelbar: 

Hl  .dv  +  c,.dt)  =  c,.d+ri.  dv. 

Das  Integral,  welches  das  zweite  Glied  bildet,  kann  eine  bemerken  s- 
werthe  Gestalt  annehmen. 

Wir  haben  vorher  (I,  C,  52,  S.  182)  bewiesen,  dass: 


^)  A anales  de  Chimie  et  de  Phjsiqae,  2.  Serie,  Bd.  XII,  S.  113. 

*)  Jonrnal  de  Physique,  Bd.  99,  S.  333,  November  1819. 

*)  Annales  de  ChJm.  et  de  Phys.,  2.  Serie,  Bd.  20,  S.  266. 

*)  Annale«  de  Chim.  et  de  Phys.,  3.  Serie,  Bd.  53,  S.  2B5. 

')  Pog§.  Ann.,  Bd.  141,  S.  552. 

*)  M»n  sehe  Abschnitt  I,  C,  §.  49,  S.  179. 
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ist.     Da  nan 

_  Po  .  gp  ■  (1  +  «  »  0 


V 


so  ist  folglich : 


Man  hat  mithin: 


nnd  folglich: 


P 

dt 

a 

■  Po  •  Vo 
P 

i  = 

a  . 

Po  .  ^0 

'«  = 

_    <V 

-"• .  r. 

dv. 


Wenn  man  also  Q  die  Wärmemenge  nennt,  welche  nöthig  ist,  am 
die  besprochene  Znstandsändernng  0  herbeizuführen,  so  erhftlt  man  für 
dieselbe  die  Formel: 


«  •  Po  -  t>o  J 


p  .  dv. 


Dieser  Aosdraok  lehrt,  dass  die  Wärmemenge,  welche  aufgewendet 
werden  mnss,  um  eine  beliebige  Aenderung  des  Zustandes  des  Gases  her- 
vorzubringen, aus  zwei  Theilen  besteht.  Der  eine  Theil  ist  die  Wärme- 
menge, welche  nöthig  ist,  damit  sich  die  Temperatur  des  Gases  um  0 
ändert,  während  das  Volumen  des  Gases  constant  bleibt,  der  andere  Theil 

c   c  r 

ist  das  Product  der  Grösse  — ^  mit  dem  Intesral  \  p  .  d\\       Der 

a  .  Po  .  Vo  J 

erste  hängt  nur  von  dem  Anfangs-  und  Endzustande  ab,  der  zweite  von 
den  Zwisclienzuständen. 

Das  Integral  l  p  .  dv  hat  eine  leicht  angebbare  Bedeutung ;  es  stellt 

die  Arbeit  dar,  welche  die  elastische  Kraft  des  Gases  geleistet  hat. 

Betrachten  wir  nämlich  auf  der  willkürlichen  Oberfläche,  welche 
das  Volumen  des  Gases  begrenzt,  ein  beliebiges,  unendlich  kleines  Flächen- 
element J'tf,  so  ist,  wenn  p  den  Druck  auf  die  Flächeneinheit  bezeichnet, 
p  .  d^6  der  Druck,  den  dieses  Element  auf  äussere  Körper  ausübt,  und 
die  elementare  Arbeit  dieses  Druckes,  welche  einer  unendlich  kleinen 
Aenderung  entspricht,  besitzt  den  Werth  p  .  d^6  ,  h^  wenn  h  die  unend- 
lich kleine  Verschiebung  bedeutet,  welche  das  Flächenelement  d^6  pa- 
rallel zu  sich  selbst  durch  den  Druck  p  erlitten  hat.  Die  totale  elemen- 
tare Arbeit  wird  demnach  ausgedrückt  durch: 


/- 


6  .  h. 


*)  Wenn  wir  Drack,  Volumen  oder  Temperatur   eines  Körpers   Sndem,   so   nennen 
wir  dies  eine  Aenderung  des  Zustandes,  kurz  eine  Zustandsanderung  des  Körpers. 
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Es  ist  jedoch  ersichtlich,  dass    1  d^ö  ,  h  nichts  Anderes  ist,  als  die 
nnendlich  kleine  Aenderung  des  Volumens  des  Oases,  mithin 

p  .  I  d^ö  .h=p  .  dv. 

I  p  ,  dv  stellt  also  die  Summe  der  elementaren  Arbeiten  dar,  welche 

von  der  elastischen  Kraft  des  Gases  geleistet  wird.  Man  kann  den  Werth 
dieses  Integrals  geometrisch  darstellen,  indem  man,  am  den  Zustand  des 
betrachteten  Körpers  zu  charakterisiren,  von  der  graphischen  Darstellungs- 
weise Gebrauch  macht,  die  zuerst  von  Clapeyronin  seinem  Commen- 
tare  zu  dem  Werke:  R^flexions  sur  la  puissance  motrice  du  feu  von  Sadi 
Garnot  0  angewendet  worden  ist  und  jetzt  allseitig  benutzt  wird. 


20.  Wir  wählen  als  unabhängige  Veränderliche  das  Volumen  der 
Gewichtseinheit  v  und  den  Druck  p  und  nehmen  die  erste  dieser  beiden 
Veränderlichen  zur  Abscisse,  die  andere  als  Ordinate  desselben  Punktes 
in  einem  rechtwinkligen,  ebenen  Coordinatensysteme.  Durch  die  Lage 
des  Punktes  M  (man  sehe  Figur  16),  kann  man  den  Zustand  des  Körpers 

als  bestimmt  ansehen,  die  Linie, 
welche  die  Aenderung  der  Stel- 
lung desselben  bezeichnet,  lehrt 
die  Reihe  von  Zwischenzuständen 
kennen,  welche  der  Körper  durch- 
läuft. Es  möge  MN  die  Curve 
sein,  durch  welche  eine  beliebige 
endliche  Aenderung  des  Zustandes 
des  Körpers  dargestellt  wird;  dann 

ist    ersichtlich,    dass     1  p  ,  dv 

gleich    der   Fläche    ist,    welche 
zwischen  der  Curve  JlfJV,  der  Axe 
H  J  der  Volumina  HJ  und  den  bei- 

den äussersten  Ordinaten  MH 
und  NJ  lieget.  Denn  zerlegt  man 
diese  Fläche  durch  parallele  Linien  zur  Druckaxe  Op  in  unendlich  kleine 
Elemente,  so  hat  jedes  dieser  Elemente  genau  den  Flächeninhalt  p  ,  dv, 
Wenn  die  Curve  von  dem  Punkte,  der  den  Zustand  des  Körpers  darstellt, 
im  Sinne  von  M  znN  durchlaufen  worden  ist,  so  sind  alle  Elemente  des 

Integrals  f  p  .  dv  positiv,  ist  dieselbe  im  entgegengesetzten  Sinne  von 

^nach  M  durchlaufen,  so  sind  dieselben  dagegen  negativ ;  so  dass,  Wenn 


1)  Journal  de  PKcole  polytechnique,  Bd.  XIV. 
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ein  Körper  allmählich  den  beiden  Reihen  von  Zustandsändernngen ,  die 
eine  MN,  die  andere  NM  unterworfen  würde,  die  geleistete  totale  Arbeit 
schliesslich  absolut  Null  sein  würde. 

Wir  wollen  diese  Betrachtungsweise  jetzt  auf  den  Fall  anwenden, 
dass  ein  Gas  eiä6n  beliebigen  Kreislauf  von  Aenderungen  erfahrt,  durch 
welche  es  in  seinen  Anfangszustand  zurückgeführt  wird. 

Die  Curve,  welche  der  Puukt  beschreibt,  der  den  Znstand  des  Kör- 
pers darstellt,  wird  dann  eine  geschlossene  Curve  sein,  wie  z.  B.  MNF  Q 
(Figur  17);  dieselbe  mag  z.  B.  in  dem  Sinne  durchlaufen  werden,  den 
die  Reihenfolge  der  Buchstaben  andeutet. 

Die  von  der  elastische u 
Kraft  des  Gases  geleistet« 
Arbeit  setzt  sich  aus  zwei 
Theilen  mit  entgegengesetz- 
tem Vorzeichen  zusammen, 
einem  positiven  Antheile,  wel- 
cher gleich  Her  Fläche 
R  M  NP  S  ist,  und  einem  nega- 
tiven Antheile,  welcher  durch 
die  Fläche  SPQMR  darge- 
stellt wird.  Die  algebraische 
Summe  dieser  beiden  Grössen 
oder  die  Fläche  MNPQsieWi 
also  die  schliesslich  von  der 
elastischen  Kraft  des  Gase« 
geleistete  Arbeit  dar;  sie 
drückt  die  Energie  aus,  welche  äusseren  Körpern  mitgetheilt  worden  ist, 
sie  bezeichnet  die  geleistete  „äussere  Arbeit^. 

Betrachten  wir  jetzt  die  Wärmemenge,  die  man  einem  Gase  zuführen 
muss,  um  die  vorausgesetzte  Reihe  von  Aenderungen  zu  durchlaufen,  so 
finden  wir,  dass  dieselbe  in  einem  bemerkenswerthen  Verhältnisse  zur  ge- 
leisteten Arbeit  steht. 

Diese  Wärmemenge  wurde,  wie  wir  vorhin  sahen,  durch  die  Formel 
ausgedrückt: 


e  =  c. .  ö  4 


p  .  dv. 


Hierin  muss  man  0  =  0  machen,  da  Anfangs-  und  Endzustand  des 
Gases,  also  auch  Anfangs-  und  Endtemperatur  desselben,  einander  gleich 
sind.     Dies  ergiebt: 


Q  =  ^ -'  fp  .  dv. 


Diese  Formel  zeigt  uns,  dass  wenn  eine  Wärmeerscheinung  statt- 
fin(li;t,  in  welcher  eine  gegebene  Wärmemenge  verbraucht  wird,  d.-ia  Gas 
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einen  Cyclas  von  Veränderungen  durchlaufen  kann,  in  vrelchem  der 
Wärmeeffect  und  die  Arbeit  der  Molekularkräffce  Null  ist,  in  welchem  aber 
eine  Summe  von  äusserer  Arbeit  entwickelt  wird,  welche  für  ein  gege- 
benes Gas  mit  der  entsprechenden   absorbirten  Wärmemenge  in  einem 

constantem  Verhältnisse  steht,  welches  gleich •  ist.     Wir  finden 

et   .  Pq   '  Vq        , 

also  im  Ausdrucke  einen    neuen   Werth    des   mechanischen 

Cp  —  c„ 

Aequivalents  der  Wärme. 

Wir  wollen  uns  jetzt  dazu  wenden,  dasselbe  numerisch  zu  bestimmen. 


Sl«  Wir  kennen  die  Constanten,  durch  welche  die  physikalischen 
Eigenschaften  der  vollkommenen  Gase  definirt  werden,  zwar  nicht,  aber 
wir  kennen  die  Werthe  dieser  Grössen  für  eine  grössere  Zahl  permanenter 
Gase,  die  diesem  vollkommenen  Zustande  sehr   nahe  kommen.      Wenn 

man  fiir  diese  die  Berechnung  des  Ausdruckes  — • —    ausfährt    und 

die  von  Regnaul t  gefandenen  Werthe  einsetzt,  so  findet  man  folgende 
Zahlen: 

J 
far  Luft  426,0 

fitr  Sauerstoff    426,7 
for  Stickstoff      431,3 
für  Wasserstoff  425,3 
Die  Uebereinstimmung  dieser  Zahlen  unter  einander  und  mit  der 
Grösse  425,  die  als  wahrscheinlichster  Werth  aus  den  Versuchen  Joule's 
abgeleitet  worden  ist,  ist  sehr  beachtenswerth. 

Der  wahrscheinlichste  Werth  des  mechanischen  Aequivalents  der 
Wärme,  auf  den  sie  führen,  ist  die  Zahl  425,3,  die  sich  auf  den  Wasser- 
stoff bezieht.  Der  Wasserstoff  scheint  nämlich  unter  allen  Gasen  dem 
idealen  Zustande  vollkommener  Gase  am  nächsten  zu  kommen. 

Wenn  man  versucht,  diese  vorstehenden  Betrachtungen  auf  Gase 
anzuwenden,  die  nicht  permanent  sind,  so  findet  man  Zahlen,  deren  Werth 
mit  den  vorstehenden  nicht  sehr  übereinstimmen  ^).  Man  hat  hieraus  einige 
Male  den  Schluss  gezogen,  dass  es  ebenso  viele  mechanische  Aequivalente 
der  Wärme  geben  müsse,  als  es  -verschiedene  .Gase  gäbe.  Diese  Schluss- 
folgerang ist  das  Ergebniss  eines  doppelten  Irrthums. 

1.  Wenn  z.  B.  eine  solche  Rechnung  für  Kohlensäure  eine  Zahl  giebt, 
<üe  sich  wesentlich  von  den  vorhergehenden  entfernt,  so  rührt  dies  davon 
Iter,  dass  die  Voraussetzungen,  die  wir  im  Verlaufe  der  Rechnung  ge- 
macht haben,  bei  diesem  Gase  nicht  erfüllt  sind.  Wir  haben  z.  B.  voraus- 


^)  Man  sehe  z.  B.  Anmerkung  12,  S.  100. 
Verdet-Ruhlmann,  Mochan.  WiLnnethvorie.  24 
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gesetzt,  dasB  c^  und  r^  constant  seien,  d.  h.  unabhängig  von  Temperatur 
und  Druck  ;^die  specifische  Wärme  der  Kohlensäure  aber  ändert  sich  mit 
der  Temperatur  um  ebensoviel  und  mehr,  als  die  mancher  Flüssigkeiten. 

2.  Der  gegenwärtige  Zustand  der  Wissenschaft  giebt  denWerth  ein- 
zelner Elemente,  die  in  den  Ausdruck  des  mechanischen  Wärmeäqui- 
valentes eingehen,  nur  mit  einer  gewissen  Annäherung. 

Der  Ausdehnungscoefficient,  die  Dichte,  die  specifische  Wärme  unter 
constant(m  Drucke  sind  von  Regnault  mit  sehr  grosser  Genauigkeit 
bestimmt  worden;  man  kann  sich  vielleicht  für  das  Tausendstel  ihres 
Werthes  verbürgen. 

Wesentlich  anders  verhält  es  sich  jedoch  mit  der  specifischen  Wärme 
bei  constantem  Volumen,  und  es  lässt  sich  leicht  zeigen,  dass  eine  kleine 
Aenderung  im  Werthe  dieser  Grösse  einen  erheblichen  Einfluss  auf  den 
berechneten  Werth  des  mechanischen  Wärmeäquivalentes  hat. 

Bezeichnet  man  nämlich  mit  J  den  Werth  dieses  Aequivalents,  so 
hat  man : 

a  .  Po  .  Vo  a  .  Po  .  «\) 


J  = 


und  wenn  man  —  =  x  setzt: 


c„ 


-0-9 


j  _      a  .  Po  .Vo 


-O-i) 

Hieraus  ergiebt  sich ,  wenn  man  J  als  Function  von  x  ansieht ,  und 
das  DiflFerential  hiervon  bildet: 

.  j _  «  .  Po  .  Vq  ^x  _  __    «  .  Po  .  Vq  ^x 

~"  '■  ■"•(-ir^"'.(>-i)'«'('-i): 

oder :  I 

z/x 
X  .  (X  —  1)  I 

Wendet  man  diese  Formel  z.  B.  auf  den  Fall  des  Stickstoffes  an,  und    I 
setzt  für  J  den  Werth  425  und  x  =  1,403,  so  findet  man: 

^jr=  —  752  .  ^x. 

Um  eine  Aenderung  z/ J  =  — ■  6  zu  erha^n,  was  för  den  Werth 
des  mechanischen  Wärmeäquivalents  425  anstatt  431  ergeben  würdet 
genügt  es  für  x  eine  Aenderung  gleich  0/)08  vorzunehmen;  das  Ver- 
hältniss  x  der  specifischen  Wärmen  bei  constantem  Drucke  und  constan- 
tem Volumen  ist  für  kein  Gas  mit  einer  sehr  grossen  Genauigkeit  be- 
stimmt, man  wird  in  den  meisten  Fällen  die  Unsicherheit  von  x  auf  | 
^  0,05  veranschlagen  können. 
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Die  Laplace'sche  Formel,  mit  deren  Hülfe  man  die  Grösse  x  ge- 
wöhnlich bestimmt,  wenn  man  die  Geschwindigkeit  des  Schalles  kennt, 
ist  unter  einigen  Annahmen  erhalten,  denen  die  thatsächlichen  Verhältnisse 
nor  unvollkommen  genügen  können.  Es  wird  z.  B.  die  durch  die  Zn- 
samniendrückung  einer  unendlich  kleinen  Schicht  des  schallfortpflanzen- 
den Mittels  entbundene  Wärme  sich  theil weise  benachbarten  Schichten 
mittheilen;  die  Theorie  setzt  dagegen  voraus,  dass  diese  entwickelte 
Wärmemenge  ganz  verwendet  werde,  um  die  Temperatur  der  betrachteten 
Schicht  zu  erhöhen.  Anderentheils  gestatten  die  von  Massen  nach  der 
Methode  von  Clement  und  Desormes  angestellten  Versuche  nicht 
einmal  die  zweite  Decimale  von  x  sicher  zu  stellen.  Höchstens  die 
neuesten  Versuche  dieser  Art  von  Röntgen  können  auf  etwas  grössere 
ZaTerlässigkeit  Anspruch  machen.  Man  muss  deshalb  die  kleine  Diffe- 
renz der  Zahlen  425  und  432  als  vollkommen  unerheblich  betrachten 
und  man. kann  in  der  Uebereinstimmung  der  angeführten  Zahlen,  wenn 
man  die  Unsicherheit  berücksichtigt,  die  noch  auf  der  Bestimmung  eini- 
ger Grössen  ruht  i),  eine  bemerkenswei-the  Bestätigung  der  Resultate  er- 
kennen, die  uns  das  Studium  der  Reibung  und  der  Dampfmaschine  er- 
geben hat. 


C.  Aequivalenz  von  Wärme  und  Energie. 

22.  ScUussfolgeningreii  aus  den  vorhergrehenden  ünter- 

sucliungen. 

Die  Untersuchung  der  eben  besprochenen  verschiedenen  Arten  von 
Erscheinungen  führt  uns  auf  folgende  Schlussfolgerungen : 

1.  Unter  verschiedenen  Verhältnissen  kann  die  kinetische  Energie') 
eines  Systems  von  Körpern  Veränderungen  erleiden;  dann  findet  stets 
gleichzeitig  eine  Wärmeerscheinung  statt,  die  nicht  eine  andere  Wärme- 
erscheinung von  entgegengesetztem  Vorzeichen  zum  Aequivalente  hat. 

2.  Die  Aenderung  der  Energie  ist  bei  jeder  Art  von  Erscheinungen, 
durch  yelche  sich  dieselbe  manifestirt,  proportional  der  Wärmemenge, 
welche  in  der  Wärmeerscheinung  entwickelt  wird. 


*)  In  der  Berechnung  des  Aasdrucks    — ^  ^  '    ^  hat  man  für  x  oder  —    folgende 

Werthe  angenommen: 

Loa  1,4078  (Moll  und  van  Beck,  Pogg.  Ann.  Bd.  5,  S.  351), 

Saueretoff     1,3998  (van  Rees,  De  celeritate  soni  Trajecti  ad  Rhenum  1819), 
Stickstoff      1,4028  (van  Rees,  De  celeriUte  soni  Trajecti  ad  Rhenum  1819), 
WuMenrtoff  1,4127  (Dulong,  Ann.  de  Chim.  2,  Bd.  XLI,  S.  ,113). 
Röntgen  findet  für  Luft  x  =  1,405,   iur  Kohlensäure  1,305,   übei    andere   Gase 
kit  er  keine  Versuche  angestellt.     (Pogg.  Ann.  Bd.  141,  S.  552). 
')  Man  sehe  den  Begriff  und  Eintheilung  der  Energie  S.  158. 
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d)  Bei  YoUständig  verschiedenen  Arten  von  Erscheinungen  ist  der 
Werth  des  Proportionalitätsverhältnisses  derselbe  nnd  sehr  nahe  gleich  425. 

Man  wird  naturgemäss  darauf  geführt,  diese  Schlussfolgerung  auf 
alle  Fälle  auszudehnen  und  es  für  ein  allgemeines  Naturgesetz  zu  halten, 
dass  es  möglich  ist,  die  Energie  eines  Systems  unter  der  Bedingung  zu 
verändern,  dass  gleichzeitig  eine  Wärmeerscheinung  stattfindet. 

Und  man  kann  durch  einen  indirecten  Beweis  zeigen,  dass  wenn 
man  diese  Möglichkeit  als  richtig  voraussetzt,  in  allen  Fällen  dasselbe 
Verhältniss  zwischen  der  Aenderung  der  Energie  und  der  den  Wärme- 
erscheinungen entsprechenden  Wärmemenge  bestehen  muss. 


23.  ünveränderliclikeit  des  mechanisclien  Aequivalentes 

der  Wärme. 

Um  diesen  Nachweis  zu  führen,  ahmen  wir  die  Betrachtungsweise 
nach,  durch  welche  SadiCarnot*)  gezeigt  hat,  dass  zwischen  den  mecha- 
nischen Erscheinungen  und  den  Wärmevorgängen,  die  in  einer  durch 
das  Feuer  getriebenen  Maschine  stattfinden,  nothwendig  ein  constantes 
Verhältniss  bestehen  müsse,  wenn  man  voraussetzt,  dass  kein  Perpetuum 
mobile  möglich  sei.  Freilich  ging  er  gleichzeitig  von  der  irrigen  An- 
nahme aus,  dass  die  Wärme  etwas  Körperliches  sei. 

Wir  vergleichen  zwei  beliebige  Erscheinungen,  in  denen  sich  ent- 
gegengesetzte Umsetzungen  vollziehen.  Wir  woUeii  z.  B.  annehmen,  es 
sei  ein  dem  Joule 'sehen  ähnlicher  Reibungsapparat,  in  dem  sich  Arbeit 
in  Wärme  umsetzt,  mit  einer  Dampfinaschine  verbunden,  in  welcher 
Wärme  verschwindet,  während  Arbeit  entwickelt  wird.  J  sei  der  Werth 
des  mechanischen  Wärmeäquivalentes,  welcher  in  diesem  Reibungsappa- 
rate gültig  ist.  Alsdann  wird  eine  Arbeit  L  der  Kräfte,  die  ihn  in  Be- 
wegung versetzen,  eine  Temperaturänderung  veranlassen,  die  einer  sol- 
chen Wärmemenge  Q  entspricht,  dass  die  Gleichung  gilt: 

i  =  7 .  e. 

Verwenden  wir  nun  die  gesammte  entwickelte  Wärmemenge  Q,  um 
die  Dampfmaschine  in  Gang  zu  setzen,  so  wird  sich  daraus  ein^  Arbeit 
ergeben,  die  von  h  verschieden  ist,  wenn  der  Werth  des  mechanischen 
Aequivalents  in  der  Maschine  nicht  gleich  J  ist.  Ist  z.  B.  der  Werth 
des  mechanischen  Aequivalents  der  Wärme  in  der  Dampfmaschine  kleiner 
als  «/",  so  wird  die  entwickelte  Arbeit  nicht  wieder  i,  sondern  2/ .  (1  —  V) 
sein. 

Wir  setzen  nun  voraus;  dass  diese  Arbeitsmenge  lediglich  verwendet 
werde,  um  im  Schwungrade  der  Maschine  ein  Anwachsen  der  Energie 
um  X  .  (1  —  Ä)  hervorzubringen. 


^)  Sadi  Curnot,  R^fiexions  8ur  la  puissance  motrice  du  feu,  S.  20. 
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Bei  einer  folgenden  Operation  kann  diese  Zunahme  der  Energie 
yon  ans  benutzt  werden,  um  von  Neuem  den  Reibungsapparat  in  Thätig- 
keit  zu  setzen  und  i.n  demselben  eine  Wärmemenge  (jf  zu  produciren, 
die  bestimmt  ist  durch  : 

L.{l—h)  =  J.Qf, 

Die  Grösse  ^  ist  sichtlich  kleiner  als  Q.  Wenn  man  dieselbe  nun 
wiederum  benutzte,  um  ein  zweites  Mal  die  Dampfmaschine  in  Gang  zu 
bringen,  so  würde  durch  dieselbe  ein  Anwachsen  der  Energie  im  Schwung- 
rade um  X  bedingt  werden  und  dieses  x  würde  sich  aus  der  Gleichung 
bestimmen : 

£  _  L  .{\  —h) 

Q!~         Q       ' 

aus  der  sich  ergiebt : 

a;  =  i  .  (1  —  h)\ 

Wiederholt  man  diese  Reihe  von  Operationen  beliebig  oft,  so  würde' 
man  dazu  gelangen,  dass  die  Zunahme  der  Energie  auf  (1  —  h)"^  redu- 
cirt  wäre. 

Man  kann  aber  auch  die  Dampfmaschine  und  den  Reibungsapparat 
zusammen  als  ein  einziges  System  von  Körpern  betrachten,  dessen  Thätig- 
keit  sich  im  vorliegenden  Falle  in  m  Periode  theilen  lässt. 

Wenn  man  die  Sache  in  dieser  Weise  ansieht,  so  steht  man  vor 
einem  Resultate,  welches  mit  den  Gesetzen  der  Mechanik  vollkommen 
unvereinbar  ist.  Man  fände  nämlich,  dass  die  Energie  eines  Systemes 
sich  ins  Unbestimmte  vermindern  könne,  während  der  physikalische  Zu- 
staüd  der  Körper,  welche  dieses  System  bilden,  am  Anfange  und  Ende 
jeder  Periode  absolut  derselbe  wäre. 

Die  Annahme,  dass  es  ein  ähnliches  System  gäbe,  welches  von  selbst  dem 
Ruhezustände  zustrebt,  ohne  dass  sich  in  seiner  Zusammensetzung  irgend 
eine  physikalische  Aenderung  voUzieht,  steht  mit  dem  Grundsatze  von 
der  Trägheit  der  Masse  sichtlich  im  Widerspruch. 

Nicht  minder  würden  wir  auf  einen  ähnlichen  Widerspruch  mit  be- 
kannten Naturgesetzen  gestossen  sein,  wenn  wir  vorausgesetzt  hätten, 
daas  der  Werth  J  des  mechanischen  Wärmeäquivalentes  in  der  Dampf- 
maschine grösser  gewesen  wäre.  Durch  diese  Annahme  würden  wir  zu 
der  Consequenz  geführt  worden  sein,  dass  die  Energie  eines  Systemes  von 
Körpern,  die  nur  gegenseitigen  Wirkungen  unterworfen  gewesen  wären, 
über  alle  Grenzen  wachsen  könne,  d.  h.  dass  man  ein  Perpetuum  mobile 
constmiren  könne,  was  doch  unmöglich  ist. 

Man  muss  demnach  aus  dem  Vorhergehenden  den  Schluss  ziehen, 
daas  in  allen  Arten  von  Vorgängen  dasselbe  Verhältniss  zwischen  Arbeit 
und  einer  dieser  äquivalenten  Wärmemenge  besteht,  und  dass  dieses  Ver- 
hältniss J  =  425  beträgt. 
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24.  Theoretisclie  Betrachtungen  über  die  strahlende 

Wärme. 

Die  heut  zu  Tage  ganz  allgemein  angenommenen  theoretischen  An- 
sichten über  die  Fortpflanzung  der  strahlenden  Wärme  bestätigen  eben- 
falls die  Idei^ität  von  Wärmemengen  mit  Mengen  von  Energie;  wenires 
bis  jetzt  noch  nicht  gelungen  ist,  dieselbe  numerisch  zu  bestätigen,  so 
liegt  dies  lediglich  an  den  experimentellen  Schwierigkeiten  einer  solchen 
Untersuchung. 

Die  strahlende  Wärme  wird  bekanntlich  durch  die  Schwingungen 
eines  Fluidums  hervorgebracht,  welches  im  ganzen  Räume  verbreitet  ist 
und  welches  den  Namen  Aether  führt  ^). 

Diese  Schwingungen  pflanzen  sich  durch  Longitudinal wellen  fort 
und  können  sich  den  wägbaren  Molekülen  mittheilen,  welche  nach  dieser 
Hypothese  selbst  mit  schwingenden  Bewegungen  begabt  sind ,  deren  le- 
bendige Kraft  um  so  grösser  ist,  je  höher  die  Temperatur  des  betreffenden 
Mittels  ist.  Wenn  ein  Körper  sich  abkühlt,  so  verliert  er  in  jedem  Augen- 
blicke eine  gewisse  Menge  lebendiger  Kraft,  die  sich  dem  umgebenden 
Aether  mittheilt  und  nach  allen  Richtungen  hin  verstreut;  wenn  ein 
Körper  sich  durch  Strahlung  erwärmt,  so  entlehnt  er  umgekehrt  dem 
umgebenden  Aether  eine  gewisse  Menge  lebendiger  Kraft  ^). 

Die  Erwärmung  eines  Körpers  ist  also  eine  mechanische  Erschei- 
nung, die  einer  bestimmten  Aenderung  der  totalen  Energie  entspricht; 
diese  Aenderung  wird  von  der  potentiellen  Energie  erlitten,  sobald  als 
das  Volumen  sich  ändert;  weil  alsdann  die  relativen  Lagen  der  Moleküle 
nicht  mehr  dieselben  sind;  die  actuelle  Energie  wird  geändert,  wenn  die 
Geschwindigkeiten  dieser  Moleküle  andere  werden;  meist  wird  beides 
gleichzeitig  stattfinden. 

Wenn  sich  in  einem  Systeme  von  Körpern,  welches  sich  in  einer  für 
Wärme  undurchdringlichen  Hülle  befindet,  das  Temperaturgleichgewicht 
herstellt,  so  vermindert  sich  die  Energie  der  einen  Körper  und  die  Energie 


^)  Man  sehe  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  2.  Folge,  Bd.  58,  S.  432  eine  Notiz 
Ampere's  über:  „Wärme  and  Licht,  betrachtet  als  hervorgehend  aus  einer  »cbwiD- 
genden  Bewegung." 

')  Wesentlich  verschieden  hiervon  sind  die  atomist  i  sehen  Anschauungen  Rank  ine'): 
und  anderer  englischer  Forscher.  Diese  nehmen  zwar  ebenfalls  an,  dass  jedes  Atom 
der  Materie  aus  einem  Kern  und  einer  elastischen  Hülle  (Atmosphäre)  besteht.  Diei^e 
Elasticität  aber  wird  der  Wärme  zugeschrieben  und  die  Ursache  dieser  in  der  Centn- 
fugalkrafl  von  rotirenden  Bewegungen  (Wirbel)  der  Theilchen  gesucht,  aus  denen  <iit> 
Atomhüllen  bestehen.  Das  Mittel,  welches  Licht  und  strahlende  Wärme  fortpflanzt,  »iu^ 
die  Kerne  der  Atome^  Absorption  von  Licht  oder  strahlender  Wärme  ist  nach  Kan- 
kine  eine  üebertragung  von  Schwingungen  der  Kerne  auf  die  Atmosphäre,  Emission 
von  Licht  und  Wärme  wird  als  eine  Üebertragung  der  Bewegungen  der  Theilchen  der 
Atorahüllen  auf  die  Kerne  angesehen.  Man  sehe  z.  B.  Rankine:  On  the  mecfaanical 
action  oi'  heat.     Edinburgh  Transactions,  Bd.  XX,  S.  147. 
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der  anderen  vermehrt  sich;  die  totale  Energie  des  Systemes  bleibt  aber 
alsdann  ungeändert.  Hat  diese  Herstellung  des  Gleichgewichtszustandes 
eine  äussere  mechanische  Erscheinung  zur  Folge,  so  verändert  sich  die 
totale  Energie  des  Systemes  genau  um  die  Grösse,  um  welche  sich  die 
Energie  äusserer  Körper  vermehrt  hat.  Wir  wissen,  dass  in  diesem  letz- 
ten Falle  keine  Aequivalenz  zwischen  den  entgegengesetzten  Wärme- 
erscheinungen stattfindet  und  dass  ein  constantes  Yerhältniss  zwischen 
der  geleisteten  äusseren  Arbeit  und  der  diesen  Erscheinungen  entspre- 
chenden Differenz  der  Wärmemengen  statt  hat. 


26.  Ermittelung  der  Wärmemenge,  die  einer  beliebigen 
Zustandsänderung  eines  Körpers  entspricht. 

Aehnliche  Betrachtungen  werden  uns  gestatten  festzustellen,  wie 
gross  die  Wärmemenge  ist,  die  man  einem  Körper  zuführen  müsste,  um 
eine  gleichzeitige  Aenderung  der  Temperatur  und  des  Volumens  herbei- 
zuführen. 

Wir  wollen  diese  Wärmemenge  Q  nennen.  Wenn  man,  wie  immer, 
mit  J  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme  bezeichnet,  so  ist  Q  .  J 
die  Aenderung,  welche  die  Energie  des  Systems  bei  dieser  Erscheinung, 
die  wir  eine  Wärmeerscheinung  nennen,  erleidet;  wenn,  wie  üblich,  die 
Menge  der  Energie  in  Arbeitseinheiten  ausgedrückt  wird. 

Die  ganze  Erscheinung  setzt  sich  aus  drei  Theilen  zusammen:  aus 
einer  doppelten  Aenderung  in  dem  Zustande  des  Körpers  und  aus  einer 
Verschiebung  der  Angriffspunkte  der  äusseren  Kräfte.  Der  Körper  erlei- 
det zunächst  eine  Aenderung  A  der  actuellen  Energie,  dieselbe  rührt  von 
der  Beschleunigung  der  schwingenden  Bewegungen  der  Moleküle  her. 
Die  potentielle  Energie  der  molekularen  Kräfte  erleidet  gleichzeitig  eine 
Aenderung  P,  die  in  der  Volumenänderung  des  Körpers  ihre  Ursache  hat. 

Endlich  erfahrt  die  potentielle  Energie  "der  äusseren  Kräfte  eine 
Aenderung  S.     Man  hat  mithiü  alsdann: 

Q.J=Ä  +  F+8. 

Von  den  drei  Grössen,  die  auf  der  rechten  Seite  der  Gleichung  auf- 
treten, sind  die  beiden  ersten,  A  und  P,  vollkommen  bestimmt,  wenn 
man  den  Anfangs-  und  Endzustand  des  Körpers  kennt;  womit  nicht  ge- 
sagt ist,  dass  man  sie  auch  immer  berechnen  kann.  Die  Aenderung  A  der 
actuellen  Energie  hängt  nur  ab  von  der  Geschwindigkeit  der  Moleküle 
zu  Anfang  und  am  Ende  der  Transformation,  und  die  Aenderung  P  der 
potentiellen  Energie  ist  gleichfalls  bestimmt,  wenn  man  die  Abstände  der 
Moleküle  in  diesen  beiden  Zeitpunkten  kennt. 

Die  Summe  A  und  P  bezeichnet  man  oft  mit  den  Namen  „innere 
Energie".  Man  muss  hier  die  Bemerkung  hinzufügen,  dass  sich  diese 
Grösse  unaufhörlich  ändert ,  da  sie  in  jedem  Augenblick  durch  die  un- 
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sichtbaren  und  sehr  raschen  Schwingungen  der  Moleküle  geändert  wird, 
dasB  sie  aber  auch  in  einem  unendlich  kleinen  Zeitabschnitte  eine  sehr 
grosse  Anzahl  von  Malen  um  einen  Mittelwerth  oscillirt. 

Dieser  Mittelwerth  ist  es,  der  für  einen  gegebenen  Zustand  immer 
ungeändert  bleibt,  und  den  man  daher  allein  zu  betrachten  nöthig  hat. 

Die  dritte  Grösse  8  hängt  dagegen  von  allen  Zwischenzuständen  ab, 
welche  der  Körper  durchlaufen  hat.  Man  bezeichnet  sie  gewöhnlich  mit 
dem  Namen  „äussere  Arbeit";  aber  es  ist  besser  sich  des  Ausdruckes 
„Aenderung  der  äusserlich  bemerkbaren  Energie*'  oder 
kurz  „Aenderung  der  äusseren  Energie"  zu  bedienen,  da 
dieser  nicht  nur  in  dem  Falle  zutreffend  ist,  in  dem  wirklich  eine 
äussere  Arbeit  geleistet  wird,  sondern  auch  auf  die  Fälle  angewendet 
werden  kann,  in  denen  der  Körper  äusseren  Körpern  oder  eigenen 
Bestandtheilen  eine  merkliche  Geschwindigkeit  mittheilt,  wie  dies  z.  B. 
geschieht,  wenn  er  sich  plötzlich  erheblich  zusammenzieht  oder  ausdehnt, 
oder  selbst  eine  Eigengeschwindigkeit  annimmt,  z.  B.  eine  Explosion  her- 
vorruft. 

Wenn  man  mit  ü  die  Aendeining  der  inneren  Energie  bezeichnet, 
so  lässt  sich  die  vorhergehende  Gleichung  auch  in  folgender  Weise 
schreiben: 

Q  .J=  ü  +  8. 

Diese  Gleichung  lehrt  uns ,  dass  wenn  ein  Körper  auf  verschiedene 
Weise  von  einem  gegebenen  Anfangszustande  in  einen  anderen  gleich- 
faUs  bestimmten  Endzustand  übergeht,  die  Wärmemenge,  welche  nöthig 
ist,  um  diese  Aenderung  hervorzurufen,  je  nach  der  Grösse  der  entwickel- 
ten „äusseren  Energie"  verschieden  ist.  Das  heisst  mit  anderen 
Worten,  die  Absorption  oder  Entwickelung  von  Wärme,  welche  bei  einer 
beliebigen  Aenderung  des  Zustandes  eines  Körpers  stattfindet,  hängt  nicht 
nur  von  dieser  Aenderung  selbst  ab,  sondern  auch  von  der  äusseren,  me- 
chanischen Arbeit,  die  in  derselben  Zeit,  in  welcher  diese  Aenderung  statt- 
findet, geschaffen  oder  coi^umirt  worden  ist 

Es  giebt  eine  grosse  Zahl  von  Versuchen,  die,  wenn  sie  auch  nicht 
immer  eine  numerische  Bestätigung  gestatten,  doch  einen  bemerkens- 
werthen  Beweis  dieses  allgemeinen  Grundsatzes  darbieten. 


26.  Versuche  von  Hirn  über  die  Condensation  von  Dampf, 
welcher  unter  hohem  Drucke  ausströmt. 

Schon  früher  führten  wir  einen  Versuch  Hirnes  an,  in  welchem  er 
die  Wärmemenge  gemessen  hatte,  die  bei  der  Condensation  eines  mit 
beträchtlicher  Geschwindigkeit  ausströmenden  Dampfstrahles  gewonnen 
wurde  *). 


^)  Hirn,    Recherches    snr   l'^quivalent    m^canique   de    1a   chaleur,    Colmar,    1858^ 
S.  154  und  167. 
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Der  Dampf  wurde  von  einem  Hochdruckkessel  geliefert  und  strömte 
in  ein  Metallgeföss,  welches  in  ein  mit  Wasser  gefülltes  Galorimeter  ein- 
tauchte; er  condensirte  sich  hier  vollständig  unter  atmosphärischem  Drucke. 
Die  Wännemenge,  welche  er  abgah,  wurde  bestimmt,  wie  bei  allen  calori- 
metrischen  Versuchen.  Wenn  man  aber  die  unter  solchen  Bedingungen 
von  dem  Dampfe  abgegebene  Wärmemenge  mit  der  vergleicht,  die  man 
dem  condensirten  Wasser  geben  müsste,  um  es  wieder  in  Dampf  überzu- 
fahren, welcher  denselben  Zustand,  wie  der  im  Kessel  besitzt,  und  diese 
Grösse  lässt  sich  sehr  genau  und  leicht  aus  den  Versuchsresultaten  Reg- 
naalt^s  ableiten,  so  findet  man,  dass  die  erstere  erheblich  grösser  als 
die  letztere  ist.  Es  ist  leicht,  die  Ursache  dieser  Differenz  zu  finden.  Bei 
den  Versuchen,  durch  welche  Regnault  die  latente  Wärme  eines 
Dampfes  bestimmte,  strömte  der  Dampf  ohne  merkliche  Geschwindigkeit 
aus  dem  Kessel,  in  dem  er  sich  bildete,  in  den  Recipienten,  in  dem  er 
sich  condensirte,  da  im  ganzen  Apparat  sorgfaltig  derselbe  Druck  herge- 
stellt war.  Im  vorliegenden  FaUe  ist  dem  nicht  so;  der  Dampf  strömt 
ans  einem  Gefasse,  in  dem  der  Druck  mehrere  Atmosphären  beträgt,  in 
einen  Raum,  in  welchem  nur  Atmosphärendruck  herrscht;  in  Folge  dessen 
nimmt  er  eine  beträchtliche  Geschwindigkeit  an;  wenn  er  sich  nun  con- 
densirt  und  eine  ruhende  Wassermasse  bildet,  so  verliert  er  die  ganze 
äassere  Energie,  die  er  eben  besass,  und  diese  setzt  sich  in  lebendige 
Kraft  der  Wärme  um.  Es  ist  daher  ganz  selbstverständlich ,  dass  die 
hier  gesammelte  Wärmemenge  grösser  sein  muss  als  diejenige,  welche 
eine  Rechnung  ergiebt,  welche  voraussetzt,  dass  der  Dampf  aus  dem 
Kessel  ohne  merkliche  Geschwindigkeit  in  das  Galorimeter  eintritt. 

Es  ist  bei  dem  gegenwärtigen  Zustande  der  Wissenschaft  nicht  mög- 
lieh, die  Wärmemenge  zu  berechnen,  die  dem  Verluste  an  äusserer 
Energie  entspricht,  der  in  dem  Versuche  Hirn's  stattfindet;  denn  man 
kennt  die  Gesetze,  welche  für  das  Ausströmen  von  Dämpfen  gültig  sind, 
nur  höchst  unvollkommen,  oder  dieselben  sind  theoretisch  gewonnen, 
indem  man  die  Grundsätze  der  mechanischen  Wärmetheorie,  welche  an 
dii^ser  Stelle  erst  bewiesen  werden  sollen,  bereits  als  gültig  voraussetzt. 

Man  weiss  indessen  aus 'den  Untersuchungen  von  Minary  und  Re- 
^äH),  dass  Dampf,  der  bei  einem  Drucke  von  5  Atmosphären  durch  eine 
OeShnng  von  nur  einigen  Millimetern  Durchmesser  ausströmt,  keine  nie- 
drigere Geschwindigkeit  als  600  Meter  pro  Secunde  besitzt.  Die  äussere 
Energie,  welche  die  Masseneinheit  dieses  Dampfes  besitzt,  ist  mithin 
mindestens  gleich  180  000  Einheiten,  was  mehr  als  400  Wärmeeinheiten 
entspricht.  Unter  diesen  Bedingungen  strömt  also  der  Dampf  aus,  indem 
er  das  Aequivalent  von  einem  Plus  von  mehr  als  400  Wärmeeinheiten 
mit  sich  f&hrt,  als  er  besitzen  könnte,  wenn  er  ohne  merkliche  Geschwindig- 
keit entwiche. 


*)  Minary  und  R^sal,  Recherches   ezp^rimentales   sur   Pecoulement   des  vapeurs, 
Ann.  des  Mincs,  5.  Folge,  Bd.  19,  S.  379. 
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27.  Die  Versuche  Hirn's,  das  mechanische  Aequivale 

der  Wärme  durch  Zusammenpressung  von  Blei  dxiri 

Stoss  zu  bestimmen. 

Auch  folgende  Versuche  Hirn's  können  als  Beweis  für  die  Aev| 
Valenz  von  kinetischer  Energie  und  Wärme  angesehen  werden. 

Wir  geben  in  der  Hauptsache  die  Darstellung  wieder,  durch  weh 
Hirn  in  seinem  Werke:    Theorie  Mecanique  de  la  chaleur  Bd.  I,  S. 
bis  62  seine  Experimente  geschildert  hat. 

A  ist  ein  schwerer  eiserner  Balken  von  350  Kg  Gewicht;  derst- 
ist  an  zwei  Schnüren  derart  horizontal  aufgehängt  (wie  Figur  18  erläute] 
dass  er  genöthigt  ist,  sich  in  einer  verticalen  Ebene  zu  bewegen.  Diel 
Balken  wirkt  als  Widder.  B  ist  ein  rechtwinklig  geschnittener  Stci 
block  von  941  Kg  Gewicht  und  ist  in  gleicher  Weise  wie  der  en 
Balken,  und  zwar  so  aufgehangen,  dass  er  sich  in  derselben  oder  weui 
stens  in   einer  sehr  nahe   liegenden    parallelen  Ebene    bewegen    mu 

Fig.  18. 


Diese  Steinmasse  diente  als  Ambos.  Um  dieselbe  vor  Zerttnimmei  ui 
zu  schützen,  war  ihre  Vorderseite  mit  einer  dicken  schmiedeeiseru 
Platte  überzogen.  Der  Widder  konnte  durch  eine  geeignete  Verriebt ui 
in  beliebige  und  genau  gemessene  Höhen  gehoben  werden.  Der  Kiu 
stoss  des  Amboses  nach  dem  Stosse  wurde  sehr  genau  durch  einen  7a 
ger  angegeben,  der  durch  denselben  verschoben  wurde  \md  dann  au  .-< 
nem  Platze  verblieb. 

Da  der  Abstand  des  Schwerpunktes  des  Stein  blocke»  vom  Aufhä 
guugspuukte  desselben  durch  Schwingungsversuche  bestimmt  wordi 
und    mithin   bekannt  war,    so    ergiebt    sich    die   Höhe,   um   welche   d» 
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ßlock  gehoben  worden  ist,  ans  der  leicht  abzuleitenden  Formel  (siehe 
Figur  19): 


Fig.  19. 


^L-h 


h  =  L  —  Vi«  —  222, 

worin  L  der  Abstand  des  Schwerpunktes  vom  Auf- 
hängungspunkte und  B  die  horizontale  Verschiebung 
des  Zeigers  ist. 

Ein  Beobachter  bemerkte  gleichzeitig  den  Rück- 
schlag oder  die  Höhe  des  ersten  Wiederaufsteigeus  des 
Widders  nach  <iem  Stosse. 

Somit  kennt  man  aus  diesen  Daten  genau  die  kine- 
tische Energie,  welche  der  Widder  im  Momente  des 
Stosses  besitzt,  und  ebenso  die  Antheile  derselben, 
welche  nach  dem  Stosse  auf  den  Ambos  übergegangen 
und  im  Widder  selbst  zurückgeblieben  sind;  hieraus 
lässt  sich  leicht  der  Theil  lebendiger  Kraft  oder  Arbeit 
berechnen,  welche  scheinbar  beim  Stosse  verschwunden, 
in  Wirklichkeit  aber  zur  Erwärmung  und  Verdichtung  des  Bleies  ver- 
wendet worden  ist. 

Die  Bleistücken  hatten  Gestalten,   welche  im  Längsschnitt  durch 
Figur  20    angedeutet  sind,  der  Querschnitt  war  durchaus  kreisförmig. 

Das  cylindrische  Loch  a 
war  angebracht,  um  Was- 
ser einfüllen  und  das  Ther- 
mometer einführen  zu  kön- 
nen. Die  Fäden  h  und  c 
befanden  sich  an  dem 
Blocke,  um  ihn  sofort  nach 
dem  Stosse  an  einem  Ge- 
stelle in  der  Weise  auf- 
hängen zu  können,  wie 
dies  Figur  21  zeigt. 

Die  Versuche  wurden 
in  folgender  Weise  ange- 
stellt. Der  Ambos  befand 
»ich  in  Ruhe  und  der  Widder  wurde  auf  eine  genau  bestimmte  Höhe  ge- 
i»oben,  der  Bleiklotz  wurde  auf  einem  Tischchen  horizontal  aufgelegt,  so 
'Jas8  seine  Axe  genau  in  die  Verlängerungen  der  Axen  des  Amboses  und 
•itr  Gleichgewichtslage  des  Widders  fielen.  Nun  fühi-te  man  in  diesen 
ßltiklotz  ein  Thermometer  ein  und  wartete  bis  die  Temperatur  constant 
geworden  war,  diese  sah  man  als  die  Temperatur  0  des  Bleies  vor  dem 
Stosse  an. 

Nachdem  das  Thermometer  entfernt  war,  Hess  man  den  Widder 
nieder  fallen.  Im  Augenblicke  des  Stosses  liess  der  Beobachter  den  Zei- 
ger emer  Secnndenuhi*  laufen.      Alsdann  entfernte  mau  mittelst  der  bei- 


Fig.  20. 


■ 


Digitized  by 


Google 


220  Die  Aequivalenz  zwischen  Arbeit  und  Wärme. 

den  Fäden  h  und  c  das  Bleistück,  hing  es  in  der  vorhin  angedeuteten 
Weise  an  dem  dazu  bestimmten  Gestelle  auf,  füllte  den  Hohlraum  mit 
Wasser  von  0  Grad,  fahrte  das  Thermometer  ebenfalls  in  denselben  ein 
and  rührte  langsam  um.  Am  Ende  der  vierten  Minute,  vom  Momente 
des  Stosses  an  gerechnet,  zeichnete  man  die  Angabe  des  Thermometers 
auf;  nach  weiteren  vier  Minuten  wiederholte  man  dies,  um  die  Abküh- 
lung durch  die  Strahlung  zu  beobachten.  Ein  frei  im  Experimentir- 
zimmer  aufgehangenes  Thermometer  gestattete  die  Temperatur  der  umge- 
benden Luft  zu  messen. 

Die  Anführung  eines  einzigen  numerischen  Beispieles  wird  genügen, 
um  das  Yerstandniss  dieser  interessanten  Versuche  zu  vervollständigen. 

Höhe  des  Falles  des  Widders    .    .    .    .    IT  =  1,166  m 
Höhe,  bis  zu  der  er  nach  dem  Stosse 

aufstieg h  =  0,087  m 

Höhe,  um  welche  sich  der  Ambos  nach 

dem    Stosse  erhob V  =    0,103  m 

Gewicht  des  Bleiblockes G  =    2,948  Kg 

Temperatur  0  vor  dem  Stosse   ....    0  =    7,873^  C. 
Temperatur  4  Minuten  nach  dem  Stosse  ff  =12,1   ®  C. 
8        „  »        »         »     0"=  11,750  0. 

„  der  umgebenden  Luft     .    .  d"  =    8,8  ®  C. 

Gewicht  des  Wassers  von  0^,  welches  in 

den  Bleiblock  geschüttet  wurde     .    .  0,0185  Kg. 

Mit  Hülfe  dieser  Werthe  lässt  sich  das  mechanische  Aequivalent  der 
Wärme  leicht  bestimmen. 

Die  auf  das  Zusammendrücken  des  Bleies  verwendete  Arbeit  betragt : 
L  =  1,166  .  350  —  0,103  .  (941  +  2,95)  —  0,087  .  350  =  280,42 

Kilogrammmeter. 
Nun  fragt  es  sich,  wie  hoch  ist  das  Blei  durch  den  Stoss  erwärmt 
worden.     Sei  B  die  Geschwindigkeit  der  Abkühlung  des  Bleiklotzes  und 
des  Wassers  pro  Zeiteinheit,  bei    1  Grad  Temperaturdifierenz  zwischen 
ihm  und  der  Luft. 
So  ist: 

—  R,dt  .(e  —  »)  =  dO, 

wenn  dt  das  Zeitelement,  6  die  Temperatur  des  Bleies  und  d"  die  der 
Luft  bezeichnet.     Diese  Gleichung  lässt  sich  auch  schreiben: 

Am  Ende  eines  Zeitraumes  T  hat  man : 
T  6' 
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oder: 

Und  wenn   man  von  einem  Abschnitte  T  bis  zu  einem  anderen  F 

integrirt: 

/ff  _  ^\ 
R.(r-T)  =  lognat{y—^y 

In  unserem  Versuche  war  T  =  4  Min.,  T'  =  8  Min.     Mithin  muss 
lognat  (1^)  =  lognat  (^77^) 
sein,  woraus  folgt: 

Da  nun  (y  =  12,lo  ö"  =  11,75»,  -^  =  8,8»  war,  so  folgt  hieraus: 
ö  =  12,490 
als  Temperatur  des  Bleies  unmittelbar  nach  dem  Stosse. 

Die  specifische  Wärme  des  benutzten  Bleies  betrug  (vor  und  nach 
dem  Stosse)  0,0315;  das  Gewicht  Wasser  von  0,0185  Kg  wurde  um  volle 
12,49®  erwärmt,  dagegen  das  Blei  nur  um  die  Temperaturdifferenz 
12,49  —  7,87. 

Die  producirte  Wärmemenge  beträgt  demnach : 
0  =  0,0315  .  2,948  .  (12,49  —  7,87)  +  0,0185  .  12,49  =  0,65955 

Wärmeeinheiten. 
Hieraus  folgt: 

^       L  280,42         ,„^„ 

Der  Stoss  des  Widders  brachte  nur  einen  sehr  dumpfen  und  schwa- 
chen Ton  hervor,  so  dass  man  wohl  den  Verlust,  welcher  durch  Erregung 
von  Schallschwingungen  entstehen  kann,  als  vernachlässigbar  ansehen 
kann.  Die  gesammte  Arbeit  ist  also  zur  Zusammenpressung  des  Bleies 
verwendet  worden. 

Ein  Theil  dersel))en  ist  freilich  auf  Verdichtung  des  Bleies  und  auf 
Deformation  desselben  verwendet  worden.  Das  Blei  befindet  sich  somit 
zu  Anfang  und  zu  Ende  des  Versuches  nicht  genau  in  demselben  Zu- 
stande, und  hierin  liegt  eine  schwache  Stelle  der  Hirn 'sehen  Versuche. 
Auch  könnte  man  einwenden,  dass  es  eines  Nachweises  bedurft  hätte,  dass 
weder  der  Widder,  noch  der  Ambos  an  den  Berühmngsstellen  eine  merk- 
liche Erwärmung  erfahren  hätte. 

Wenn  man  auch  dieser  Versuchsweise  Hirn's  nicht  ein  gleiches  Ge- 
wicht, als  einer  der  von  Joule  gelieferten,  beilegen  kann,  so  können  die- 
selben doch  als  beachtenswerthe  Bestätigung  des  Grundsatzes  zwischen 
Energie  und  Wärme  angesehen  werden. 

Der  Mittelwerth  dieser  Versuche,  425,  stimmt  auch  mit  dem  Joul  er- 
sehen vollkommen  überein. 
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28.    Versuche  von  Edlund  über  Wärmeersoheinimgen, 

welche  entstehen,  wenn  bei  Volumenänderungen  fester 

Körper  Arbeit  geleistet  wird '). 

Die  Versuche  Edlund^s  führen  zu  denselben  Schlussfolgerungen, 
wie  die  beiden  Arbeiten  von  Hirn,  sie  bieten  ausserdem  das  Interesse 
dar,  dass  es  ebenfalls  möglich  ist,  die  numerischen  Resultate  der  Experi- 
mente bis  zu  einem  gewissen  Punkte  mit  den  Voraussagungen  der  Theorie 
zu  vergleichen. 

Edlund  hatte  sich  vorgenommen,  eine  noch  wenig  studirte  Wärme- 
erscheinung zu  untersuchen,  nämlich  die  Entwickelung  oder  Absorption 
von  Wärme,  welche  bei  der  Verkürzung  oder  Verlängerung  eines  ge- 
spannten Metalldrahtes  stattfindet. 

Der  Gedankengang,  welcher  diese  Versuche  veranlasste,  geht  aus  den 
einzelnen  Messungen  hervor,  aus  welchen  sich  jede  Beobachtungsreihe 
zusammensetzt : 

1.  Es  wurde  die  Wärmemenge  bestimmt,  welche  ein  Draht  absorbirt, 
wenn  sich  derselbe  verlängert,  während  gleichzeitig  ein  an  seinem  Ende 
aufgehangenes  Gewicht  um  eine  gegebene  Höhe  herabsinkt. 

2.  Wurde  die  Wärmemenge  gemessen,  welche  der  Draht  entwickelt, 
wenn  er  sich  um  eine  der  vorhergegangenen  Verlängerung  gleiche  Grösse 
verkürzt  und  hierbei  dasselbe  Gewicht  hebt. 

3.  Beobachtete  man  die  Wärmemenge,  welche  vom  Drahte  ei-zeugt 
wird,  wenn  er  sich  verkürzt,  ohne  dass  ein  merkliches  Gewicht  von  dem- 
selben gehoben  wird. 

Die  beiden  ersten  Grössen  müssen  unter  sich  geich,  aber  kleiner  als 
die  dritte  sein. 

Selbstverständlich  wurde  dafür  Sorge  getragen,  dass  die  Langen- 
änderungen  nur  innerhalb  der  Elasticitätsgrenze  stattfanden. 

Die  Metalldrähte,  mit  denen  experimentirt  wurde,  waren  bei  den 
Versuchen  an  ihrem  oberen  Ende  an  einem  kurzen  eisernen  Arme  a 
(Figur  22)  befestigt,  der  selbst  von  einem  dicken  eichenen  Balken  A  ge- 
tragen wurde,  und  dieser  war  vertical  in  einen  Thürrahmen  eingelassen. 
Am  unteren  Ende  der  Drähte  war  eine  stählerne  Klammer  festgeschraubt, 
die  von  einem  horizontalen  Loche  durchbohrt  war;  diese  Klammer  legto 
sich  zwischen  die  beiden  Arme  einer  metallischen  Gabel  /,  welche  an  dem 
um  die  horizontale  Axe  h  drehbaren,  hölzernen  Hobel  a!  a'*  befestigt  war. 
Wenn  man  einen  passenden  Stahlstifb  durch  die  beiden  Locher,  die  in 
den  Armen  der  Gabel  angebracht  waren,  und  durch  das  Loch  der  Zange/ 


')  Gelesen  in  der  Akademie  zu  Stockholm  am  14.  November  1860,   ferner  Pogg. 
Ann.  Bd.  114,  S.  1  bis  40. 
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hindurch  st  eckte,  so  verband  man   das  untere  Ende  des  Drahtes  unver- 
äDderlich  mit  dem  Hebel  a!  a" .     Durch  ein  Gegengewicht  0,  welches  auf 

Fig.  22. 


der   anderen   Seite  der  Axe  h  angehangen  wurde,  gab   man  dem  Hebel 
eine    solche   Stellung,    dass,    wenn    seine    andere  Seite   anbclastet  war, 


Digitized  byVjOOQlC 


224 


Die  Aequivalenz  zwischen  Arbeit  und  Wärme. 


die  vorhergebende  Operation  sich  vornehmen  Hess,  ohne  den  Draht 
wesentlich  spannen  zu  müssen.  Auf  dem  Hebel  konnte  ein  Messing- 
stück c,  welches  die  Gewichte  d  trug,  auf  einer  kleinen  Rolle  e  verscho- 
ben werden;  hierdurch  wurde  der  Hebel  bewegt  und  dem  Drahte  eine 
Verlängerung  ertheilt.  Zuerst  stellte  man  die  Rolle  e  nebst  den  daran  hän- 
genden Stücken  c  und  d  senkrecht  über  die  Axe  &;  hierauf  Hess  man  dieselbe 
gegen  das  Endep  gleiten.  Diese  Bewegung  konnte  leicht  mitHülfe  der  Schnu- 
ren bewerkstelligt  werden,  die  an  e  befestigt  waren ;  um  dieser  Bewegung 
möglichst  wenig  Widerstand  zu  bieten,  war  die  obere  Fläche  des  Hebels 
sorgfaltig  polirt  Die  Winkel,  um  die  sich  durch  eine  solche  Verschie- 
bung des  Gewichtes  der  Hebel  gedreht  hatte,  wurden  mit  Hülfe  eines  Spie- 
gels g  gemessen,  in  welchem  man  die  Yerachiebung  des  Bildes  einer  ge- 
theilten  verticalen  Scala  beobachtete.  Es  war  leicht,  daraus  den  absoluten 
Werth  der  Verlängerung  des  Drahtes  abzuleiten;  die  Einrichtung  war 
übrigens  so  getroffen,  dass  die  Verlängerung  des  Drahtes  ohne  Weiteres 
der  Anzahl  Scalentheile  proportional  gesetzt  werden  konnte,  welche  bei 
einer  Verschiebung  des  Gewichtes  das  Fadenkreuz  des  Beobachtongsfem- 
rohres  passirten. 

Um   den   Draht  so  viel    als    möglich    vor   zufalligen  Temperatur- 
änderungen zu  schützen  und  ihm  in  seiner  ganzen  Länge  eine  nahezu 

Fig.  23. 
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gleichfonmge  Temperatur  zugeben,  war  derselbe  von  einem  Glaagehäuse  B 
umgeben  (in  der  Figur  oflFen  dargestellt),  das  innen  mit  Stanniol  ausge- 
kleidet war. 

Zur  Bestimmung  der  Wärmemengen,  welche  bei  der  Ausdehnung 
and  Verkürzung  der  Drähte  absorbirt  oder  entwickelt  wurden,  bediente 
sich  Edlund  einer  thermoelektrischen  Zange  von  besonderer  Oonstruction 
(in  Figur  20  mit  B  bezeichnet).  Dieselbe  maass  genau  die  Erniedrigung 
oder  Erhöhung  der  Temperatur  des  Metalldrahtes,  an  dem  sie  angebracht 
wurde.  Der  thermoelektrische  Apparat  (Figur  23)  bestand  ^)  aus  einem 
cjlindnsch  abgedrehten  Antimonkrystall  x  und  einem  ebenso  geformten 
Wismuthkryfitall  y;  diese  waren  in  einen  Rahmen  eingelassen,  welcher 
durch  die  zwei  Elfenbeinstäbe  k  und  k'  und  die  beiden  Messingstücke 
b  and  b'  gebildet  wurde.  In  diesen  Messingstücken  h  und  1/  sind  die 
thermoelektrischen  Metalle  x  und  y  mit  Hülfe  der  Kupferstücken 
c  and  cf  befestigt.  C  ist  unbeweglich,  dagegen  kann  c'  mittelst  der 
Schraube  df  nach  oben  und  unten  verstellt  werden.  Die  kupfernen  Cylinder 
c  and  </^  in  denen  sich  die  Metalle  der  thermoelektrischen  Säule  beündeu, 
sind  hohL  An  dem  vom  Versuchsdrahte  ec^  entfernteren  Ende  von  c'  ist 
innen  ein  Schraubengewinde  eingeschnitten;  in  dieses  wird  die  Kupfer- 
schraube  </  eingeschraubt,  an  welche  sich  das  Thermometall  x  leitend 
anlegt.  Man  kann  also  mit  Hülfe  von  g'  das  Metallstück  x  vor-  und 
rückwärts  schieben,  h  und  hf  dienen  lediglich  zum  Festhalten  der  Lei- 
tungsdrähte, welche  nach  dem  Multiplicator  führen.  Die  Schraube  g 
wird  von  den  Stahlfedern  /  und  /'  gegen  das  andere  Metallstäbchen  y 
des  Thermoelementes  gedrückt.  Will  man  diesen  Druck  verändern,  so 
braucht  man  nur  die  Federn  durch  die  Schraube  d  mehr  oder  minder 
zu  spannen.  Da  der  Druck  der  Metallstäbchen  x  und  y  gegen  den 
Draht  eef  sehr  schwach  war,  so  wurde,  um  das  Herabfallen  der  Zange  zu 
verhindern,  dieselbe  noch  durch  Kautschukfaden  s  und  sf  getragen,  die 
an  einer  Klemmschraube  p  befestigt  waren.  Diese  Klemmschraube  wurde 
über  dem  oberen  Ende  dm  Drahtes  an  den  Arm  a  geschraubt. 

Die  beiden  Federn  /  und  /'  pressten  die  beiden  Metallstücke  rr  und  y 
deshalb  nur  mit  sehr  schwachem  Drucke  an  den  Metalldraht,  damit  das 
Stück  des  Drahtes,  welches  sich  zwischen  den  Enden  der  Thermosäule 
befand,  sich  möglichst  ungehindert  ausdehnen  und  zusammenziehen 
konnte.  Als  Galvanometer  diente  ein  Spiegelmultiplicator  mit  astatischer 
Nadel. 

Wenn  ein  Versuch  ausgeführt  werden  sollte,  Hess  man  rasch  das 
(xe wicht  d  von  der  Axe  h  bis  zum  Ende  p  des  Hebels  laufen  und  notirte 
die  Winkelverschiebung  des  Hebels  und  die  Amplitude  des  ersten  Aus- 
schlages der  Galvanometemadel.  Diese  Amplitude  diente  als  Maass  der 
Temperaturerniedrigung  des  Drahtes.      Bekanntlich  sind  für  kleine  Ab- 


^)  Bei  seinen  ersten  Versuchen  bediente  sich  Edlund  einer  etwas  anders  construirten 
thermoelektrischen  Vorrichtung. 

Verdet-Bühlmann,  Meohan.  Wftnnetheoile.  X5 
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lenkungen  die  Ansschläge  den  entwickelten  Wärmemengen  propor- 
tional ').  Wenn  die  Nadel  wieder  die  alte  Gleichgewichtslage  ange- 
nommen hat,  dann  ist  der  Draht  auch  wieder  auf  der  Temperatur  der 
Umgehung  angelangt. 

War  dies  eingetreten,  so  Hess  man  das  Gewicht  d  wieder  bis  nach  6 
aufsteigen  und  notirte  nun  ebenfalls  die  Temperaturerhöhung,  die  von 
der  Verkürzung  des  Drahtes  herrührte. 

Wenn  wiederum  Temperaturgleichheit  eingetreten  war,  brachte  man 
eine  zweite,  der  ersten  gleiche  Verlängerung  des  Drahtes  durch  einen 
zweiten  Fall  des  Gewichtes  d  herror;  wenn  aber  diesmal  das  Tempe« 
ratnrgleichgewicht  hergestellt  war,  zog  man,  anstatt  yon  Neuem  das  Ge- 
wicht gegen  die  Axe  aufsteigen  zu  lassen,  den  kleinen  Stahlstift  heraus, 
welcher  die  Zange/  mit  dem  Hebel  a'a"  fest  yerband;  das  Ende  i»  des 
Hebels  fiel  auf  das  Hindemiss,  das  ihm,  wie  die  Figur  22  zeigt,  gegen- 
über stand ;  der  Draht  kehrte  auf  seine  ursprüngliche  Länge  zurück  und 
man  beobachtete  die  Temperaturerhöhung,  welche  dieser  Verkürzung 
entsprach. 

Man  beobachtete  auf  diese  Weise  die  beiden  Temperaturänderungen, 
welche  nach  einander  durch  eine  Verlängerung  und  eine  Verkürzung,  die 
Yon  einer  Arbeit  begleitet  waren,  hervorgebracht  wurden.  Die  Arbeit  ist 
negativ  im  Falle  einer  Verlängerung,  positiv  im  Falle  einer  Verkürzung, 
in  beiden  Fällen  ist  ihr  absoluter  Werth  gleich  dem  Produote  aus  dem 
bewegten  Gewichte  mit  der  Verlängerung  oder  Verkürzung. 

Im  dritten  Versuche  wurde  die  Temperaturänderung  durch  eine 
Verkürzung  hervorgebracht,  welche  zwar  der  vorhergehenden  gleich, 
aber  von  keiner  erheblichen  äusseren  Arbeit  begleitet  war;  die  Arbeit 
der  Schwere  reducirte  sich  in  diesem  Falle  auf  die  sehr  kleine  Ver- 
schiebung, welche  das  aus  dem  Drahte  und  der  thermoelektrischen 
Zange  gebildete  System  erleidet.  Diese  Arbeit  aber  ist  vemachl&sai^bar 
gegen  die  Arbeit,  um  die  es  sich  in  den  beiden  ersten  Versuchen  handelt 
Die  Temperaturänderungen,  welche  man  beobichtet  hat,  sind  för  densel- 
ben Draht  und  in  derselben  Versuchsreihe  den  entsprechenden,  entbun- 
denen oder  absorbirten  Wärmemengen  proportional. 

Wir  halten  es  nicht  für  überflussig,  den  Beweis  mit  anfznnehmen, 
den  Edlund  für  seine  Behauptung  beigebracht  hat,  da  die  Zulässigrkeit 
der  ganzen  Versuchsweise  wesentlich  davon  abhängt,  ob  man  diese  letzte 
Annahme  für  richtig  halten  darf  oder  ob  nicht  Nehmen  wir  an,  der 
Ausschlag  sei  eine  beliebige  Function  /  der  entwickelten  Wärmemenge. 
Wir  bezeichnen  mit  X  den  Ausschlag,  den  man  beobachtet,  wenn  das 
Gewicht  d  vom  Ende  des  Hebels  bis  zur  Axe  geführt  wird;  die  hierbei 
producirte  Wärmemenge  sei  F.     So  ist: 


^)  Der  Beweis  hierfür  ßndet  »ich  in  der  Originalabhandlung,   Pogg.  Ann.  Bd.   114, 
7. 
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Haben  nun  x\  «",  a/"  und  «>',  v",  t;"'  entsprechende  Bedeutungen, 
wenn  man  das  Gewicht  vom  Ende  des  Hebels  bis  zu  einem  Punkt  a\ 
dann  Ton  d  bis  zu  einem  weitergelegenen  Punkt  a''  und  schliesslich  von 
a"  bis  zur  Drehaze  &  bewegt,  dann  gilt  in  ähnlicher  Weise  wie  vorhin: 
«'=/ (r');  «"=/(»");  rr"' =/ (O. 
Wirkliche  Versuche  ergaben  nun  folgende  Galvanometerausschläge  : 
üi  =  23,13;  jr"  =  25,88;  x*"  =  14,88 
und 

Z  =  63,66, 
als  Mittel  aus  je  8  einzelnen  unter  sich  gleichen  Versuchen. 
Nun  ist  aber: 

23,13  +  25,88  +  14,88  =  63,89, 
d.  h.  man  findet  experimentell: 

a;'  +  Äj"  +  a/"  =  X. 
Dies  giebt  die  Gleichung: 

/(«0+/(t/')+/(O=/(F). 

Die  Wärme,  welche  sich  entwickelt,  .wenn  man  das  Gewicht  vom 
Ende  p  bis  zur  Axe  &  führt,  muss  aber  gleich  der  Summe  der  Wärme- 
mengen sein,  welche  entbnnden  werden,  wenn  man  das  Gewicht  von  p 
bis  a',  dann  von  a'  bis  d*  und  schliesslich  von  a''  bis  zur  Axe  fährt. 

Es  muBs  somit  stets 

t/  4-  t;"  +  t/"  =  F 
sein.      Hierdurch    geht   die  vorgehende  Gleichung  in    die  Functional- 
gleichung  über: 

f¥)^f  (O  +  /  (»"')  =  /  (t^  +  f "  +  O- 

Dieser  Bedingung  wird  genügt,  wenn: 

X=/(r)  =  m  .  V 
und  m  eine  Constante  ist.     Man  findet  also,  dass  unter  sonst  gleichblei- 
benden Verhältnissen  der  Ausschlag  wirklich  der  erzengten  Wärmemenge 
proportional  ist. 

Die  erste  Versuchsreihe  bezog  sich  auf  einen  Stahldraht  (eine  Ciavier- 
saite)  von  0,00114  m  Durchmesser  und  ungefähr  0,590  m  Länge.  Die 
erhaltenen  Resultate  sind  in  folgender  Tabelle  wieder  gegeben;  .m,  u',  t«" 
bedeuten  die  drei  Ausschläge  der  Galvanometernadel,  welche  den  drei 
Abschnitten  des  oben  beschriebenen  Versuches  entsprechen,  und  j?  ist 
die  Belastung  der  Hebelstange. 


u"- 


tt  +  t*' 


11,848  46,5  46,0  96,5  0,66 

6,665  29,3  27,1  41,6  0,67 

8,393  33,9  33,2  54,5  0,61 

10,242  42,2  42,2  74,0  0,68 

13,758  56,0  54,7         116,1  0,70 

16* 
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Aus  diesen  Zahlen  ergiebt  sich  zunächst,  dass,  in  yollkomraener 
Uebereinstimmung  mit  der  Theorie,  u  und  u'  innerhalb  der  Grenzen  der 
Beobachtungsfehler  gleich  gross  sind. 

Unter  allen  anderen  Gesetzen,  welche  die  Durchsicht  dieser  Tafel 

erkennen  lässt,  muss  das,  welches  sich  auf  die  Constanz  der  Zahlen  der 

letzten  Oolumne   bezieht,    vor    allen    unsere   Aufinerksamkeit    auf   sich 

ziehen.     Wir  bemerken  zuilächst,  dass  die  Werthe  von  w"  immer  sehr 

viel  höher,  als  die  von  u  oder  u'  sind,  was  andeutet,  dass,  sobald  sich  der 

Draht  zusammenzieht,  ohne  äussere  mechanische  Arbeit  zu  leisten,  mehr 

Wärme  entwickelt  wird,  als  wenn  er  sich  zusammenzieht,  während  er 

gleichzeitig  ein  Gewicht  hebt.     Es  ist  leicht  einzusehen,  dass  der  Aus- 

u  -f-  tt' 
druck  u jr-T-   als  Maass  des  Ueberschusses   der  im  ersten  Falle 

entbundenen    Wärme    über   die   im   zweiten  Falle    entwickelte  Wärme 
angesehen  werden  kann. 

Dieser  Ueberschuss  muss  nach  der  Theorie  proportional  der  mecha- 
nischen Arbeit  sein,  welche  geleistet  wird,  wenn  sich  der  Draht  zu- 
sammengezogen hat,  während  er  ein  Gewicht  hebt.  Diese  Arbeit  ist 
proportional  dem  Quadrate  der  Belastung,  denn  sie  ist  das  Product  aus 
der  Verlängerung  und  der  Liast;  die  Verlängerung  eines  Drahtes  ist  aber 
bekanntlich  selbst  proportional  dem  Gewichte,  welches  die  Verlängerung 
bewirkt. 

Der  Theorie  nach  muss  also  der  Ausdruck  tt" dem  Qua- 
drate von  p  proportional  sein ;  dies  ist  aber  genau  das  Resultat,  was  die 
Zahlen  der  fünften  Verticalreihe  nachweisen. 

Andere  Versuche,  die  mit  Drähten  von  Silber,  Neusilber,  Messing, 
Platin,  Aluminiumbronze  angestellt  wurden,  haben  alle  zu  demselben 
Resultate  geführt. 

£  dl  und  macht  die  Bemerkung,  dass,  wenn  ein  Metall  sich  zu- 
sammenzieht, während  es  eine  äussere  Arbeit  leintet,  die  gleich  derjenigen 
ist,  welche  aufgewendet  werden  musste,  um  es  auszudehnen,  die  Moleküle 
ohne  Geschwindigkeiten  in  ihre  ursprünglichen  Gleichgewichtslagen  zu- 
rückkehren, weil  die  Spannung  des  Drahtes  in  demselben  Verhältnisse 
wie  die  Verlängerung  abnimmt.  Wenn  aber  im  Gegentheil  die  Con- 
traction  stattgefunden ,  ohne  dass  eine  äussere  Arbeit  geleistet  wird ,  so 
beschleunigt  sich  die  Bewegung  der  Moleküle  bis  sie  in  ihre  Gleich- 
gewichtslage gelangen  und  sie  kommen  in  derselben  mit  einem  Zu- 
wachs von  lebendiger  Kraft  an,  den  man  identisch  mit  dem  Ueberschuss 
von  entbundener  Wärme  ansehen  kann.  Man  würde  sagen  können,  dass 
die  äussere  mechanische  Arbeit  die  Bildung  einer  gewissen  Wärmemenge 
hindert,  die  sich  sonst  entwickelt  haben  würde. 

Um  aus  den  Versuchen  Edlund's  einen  Werth  des  mechanischen 
Aequivalents  der  Wärme  abzuleiten,  müsste  man  in  absoluten  Grössen 
die  Menge  der  absorbirten  oder  entbundenen  Wärme  bestimmen  können. 
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Dies  würde  fordern,  dass  man  einer  gewissen  Zahl  von  Einflüssen  Rech- 
nong  trüge,  die  sehr  schwer  zn  ermitteln  sind.  So  ist  es  klar,  dass  die 
Art,  auf  welche  die  Wärme  des  Drahtes  sich  der  Zange  mittheilt,  von  der 
Natnr  des  Drahtes  nnd  von  dem  Drncke  abhängt,  den  die  Zange  anf  den 
Draht  ausübt. 

Dieser  Druck  übt  selbst  einen  anderen  Einfluss ;  er  hindert  die  Längen - 
ändenmg  desjenigen  Theiles  des  Drahtes,  der  zwischen  die  beiden  Backen 
der  Zange  gefasst  wird,  und  vermindert  folglich  die  Temperaturänderun- 
gen, die  in  diesem  Theile  statthaben,  und  dies  sind  ja  gerade  diejenigen, 
welche  der  Versuch  zeigen  soll.  Immerhin  weisen  schon  diese  schönen 
Versuche  überzeugend  nach,  dass  die  bei  der  Ausdehnung  oder  Contraction 
eines  Metalles  consumirte  oder  producirte  Arbeit  der  gleichzeitig  produ- 
cirten  oder  absorbirten  Wärme  proportional  ist. 


29.  Späterhin  hat  Edlund  auch  noch  Versuche^)  mitgetheilt,  in 
welchen  er  in  Graden  der  hunderttheiligen  Scala  den  Werth  der  Tem- 
peraturänderungen bestimmt  hat,  welche  stattfanden,  sowohl  wenn  ein 
Draht  sich  verkürzte,  während  er  eine  Arbeit  leistete,  als  wenn  er  sich 
verkürzte,  ohne  dabei  eine  erhebliche  Arbeit  hervorzubringen. 

Er  bediente  sich  dann  der  so  gefundenen  Zahlen,  um  das  mecha- 
nieche  Aequivalent  der  Wärme  aus  diesen  Versuchen  zu  berechnen. 

Die  Bestimmung  der  Temperaturänderungen  der  Drähte  in  Graden 
mit  Hülfe  der  schon  früher  angewendeten  thermoelektrischen  Vorrichtung 
war  ungemein  schwierig.  Es  musste  zunächst  bestimmt  werden,  welcher 
Temperaturänderung  in  Graden  ein  bestimmter  Ausschlag  des  Galvano- 
meters überhaupt  entsprach;  femer  musste  der  Wärmeverlust  durch  Ab- 
kühlung ermittelt  und  berücksichtigt  werden,  und  endlich  war  es  nöthig 
bei  jedem  einzebien  Versuche  auch  den  Leitungswiderstand  im  Strom- 
kreise des  Thermoelementes  und  Multiplicators  zu  messen. 

Denn  je  nachdem  die  Berührung  der  beiden  Metallstücke  x  und  y 
(Fig.  23)  des  Thermoelementes  mit  dem  Versuchsdrahte  eine  mehr  oder 
weniger  innige  war,  je  nachdem  war  auch  der  Widerstand  im  Stromkreise 
nnd  damit  auch  der  Ausschlag  des  Multiplicators  verschieden.  Ehe  man 
die  Ausschläge  benutzen  konnte,  mussten  sie  auf  gleichen  Widerstand  im 
Leiterkreise  reducirt  werden. 

All  diese  Schwierigkeiten  hat  Edlund  mit  ausserordentlichem  Ge- 
Bchick  überwunden  '). 

Er  untersuchte  einen  Silber-,  einen  Kupfer-  und  einen  Messingdraht. 


*)  Edlund:  Quantitative  Bestimmung  der  bei  Volumenänderung  der  Metelle  ent- 
i^tchenden  Wärmephänomene  und  des  mechanischen  Wänneäquivalentes,  unabhängig  von 
der  inneren  Arbeit  des  Metalles.  Gelesen  in  der  königl.  Akademie  der  Wissenschaften 
m  Stockholm  am  10.  Mai   1865;  abgedruckt  in  Pogg.  Ann.  Bd.  125,  S.  539  bis  572. 

^)  Genaueres  sehe  man  in  der  Originalabhandlung  l.  c.  S.  545  bis  550. 
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Die  Länge  derselben  betrug  immer  0,566  m;  das  Gewicht  von  einem 
Meter  jedes  Drahtes  ist  in  nachstehender  Tabelle  mit  g  bezeichnet. 

p  bedeutet  das  Gewicht,  mit  .welchem  der  üebel  a'  a"  des  bekannten 
Apparates  (siehe  Figur  22)  belastet  wurde;  dasselbe  ist  ausgedruckt  in 
Kilogrammen. 

c^  gebrauchen  wir,  wie  gewöhnlich,  fnr  die  specifische  Wärme  bei 
constantem  Drucke.  £  dl  und  benutzte  zur  Berechnung  seiner  Kesultate 
die  Zahlen,  welche  Regnault  für  c^  gegeben  hat. 

^t  endlich  ist  die  Abkühlung  oder  Erwärmung,  welche  der  Draht 
bei  einer  Verlängerung  oder  Verkürzung  um  eine  Strecke  y  erfahren 
hat,  während  gleichzeitig  Arbeit  gewonnen  oder  geleistet  wurde.  Diese 
Grösse  ^t  wurde  zuerst  auf  experimentellem  Wege  ermittelt;  i^ns  diesen 
Versuchsresultaten  wurde  unter  Benutzung  einer  Thomson 'sehen  For- 
mel, auf  die  wir  später  bei  Besprechung  der  Wärmeerscheinungen  bei 
Volumenänderungen  fester  Körper^  zurückkommen ,  eine  Art  von  Inter- 
polationsformel abgeleitet.  Aus  dieser  Formel  wurden  die  Erwärmungen 
für  die  in  den  Versuchen  wirklich  vorkommenden  Bedingungen  alsdann 
berechnet.  Da  die  aus  der  Formel  berechneten  Zahlen  trefflich  mit  den 
beobachteten  übereinstimmen,  so  braucht  man  an  diesem  Verfahren  kei- 
nen Anstoss  za  nehmen. 

Schliesslich  bezeichnet  m  den  Ausschlag  am  Multiplicator,  wenn  sich 
der  Draht  mit  Verrichtung  mechanischer  Arbeit  zusammensog,  n  den 
Ausschlag,  wenn  sich  der  Draht  zusammenzog,  ohne  eine  merkliche  Ar- 
beit zu  leisten. 

Es  war  in  diesen  Bezeichungen  für: 

9            P             y                Cj,              ^t             m  n 

Silber:      0,00985  2,453  0,001497  0,05701  0,3246«  C.  30,78  42,14 

Kupfer:    0,00777  2,470  0,001229  0,09515  0,2391'>C.  28,55  37,81 

Messing:  0,01604  3,220  0,001413  0,09535  0,2366^0.  37,97  51,63 

^^t  ist  also,  wie  wir  schon  erwähnten,  die  Temperaturzunahme, 
welche  der  Draht  erfahrt,  wenn  er  eine  äussere  Arbeit  leistet,  während 
er  sich  zusammenzieht;  m  ist  der  dieser  Temperaturänderung  entspre- 
chende Ausschlag  am  Multiplicator.  Will  man  den  Temperaturzuwachs 
X  berechnen,  welcher  der  geleisteten  Arbeit  entspricht,  so  muss  man 
den  dieser  Erwärmung  entsprechenden  Ausschlag  n — m  in  Wärmegrade 
umrechnen;  dies  geschieht  mit  Hülfe  der  Proportion: 

^^  :  a:  =  m  :  n — w, 
woraus  sich  ergiebt: 

m 

Die  prodncirte  Wärmemenge  Q  selbst  in  Galerien  findet  man,  wenn 
das  Product  aus  dem  Gewichte  G  des  Drahtes,  der  specifischen  Wärme  C 
und  der  Temperaturerhöhung  x  gebildet  wird;  d.  h.  es  ist: 

Q=  G  .c^  ,  X, 
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Nun  ist  aber: 

ff  =  0,566  .  g 

und  mithin,  wenn  man  auch  für  x  seinen  Werth  einsetzt: 

0,666  .  g  .e^.Jt .  {n—m) 

^  ~  m 

Die  Arbeit  X,  welche  dieser  prodacirten  Wärmemenge  Q  entspricht,  ist : 


/• 


Ö 

wenn  y  die  Verlängemng  des  Drahtes  und  %  das  den  Draht  streckende 
Gewicht  bedeutet. 

Bekanntlich  ist  die  Dehnung  dem  streckenden  Gewicht  proportional, 
folglich : 

worin  h  ein  constanter  Factor  ist. 
Dann  ist: 


=/f"»= 


i_ 

2  k 


y»; 


fahrt  man  hierin  wieder: 
ein,  so  ist: 


1 


Nun  ist  aber  n  aus  der  Belastung  p  des  Hebels  a' a!'  und  aus  der 
Länge  der  Hebelarme  leicht  zu  berechnen.  Der  Abstand  von  der  Hebel- 
axe bis  zum  Ende  des  Hebels  war  bei  E  dl  und 's  Apparat  9,2  Mal  so 
gross,  wie  der  von  der  Axe  bis  zum  Befestigungspunkte  des  Metalldrahtes. 
Um  das  Gewicht  ä  zn  erhalten,  womit  in  Wirklichkeit  der  Draht  gestreckt 
wurde,  mussten  demnach  die  unter  p  in  der  Tabelle  angegebenen  Zah- 
len mit  9,2  multiplicirt  werden.  Das  Eigengewicht  des  Hebels  kam 
nicht  in  Frage,  da  dieses  (man  sehe  Fig.  22  S.  223)  durch  das  Gegen- 
gewicht o  vollkommen  balancirt  war. 

Es  ist  demnach: 

«  =  9,2  .  p, 

imd  folglich : 

9,2  .  y  .  1) 


L  = 

Schliesslich  muss: 


1=' 


gleich  dem  mechanischen  Aequivalente  der  Wärme  sein. 
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Es  wurde  auf  diese  Weise  aus  den  vorhin  angegebenen  2iahlen  J 
berechnet,  und  es  ergab  sich  für: 

Silber        J  =  444  Kilogrammmeter 
Kupfer      J  =r  430  „ 

Messing     J  =  428  „ 

im  Mittel  J  =  434  „ 

Man  muss  dies  als  eine  sehr  befriedigende  Annäherung  an  den 
wahren  Werth  von  J  ansehen ;  denn  man  muss  berücksichtigen,  dass  eine 
grosse  Anzahl  einzelner,  unter  sich  unabhängiger  Bestimmungen  in  die 
Berechnung  der  Grösse  Q  eingeht,  und  dass  die  Werthe  ^t  nicht  direct 
gemessen,  sondern  aus  einer  Interpolationsformel  abgeleitet  sind,  und 
man  muss  ferner  in  Betracht  ziehen,  dass  die  specifischen  Wärmen  der  za 
den  Versuchen  dienenden  Drähte  wesentlich  von  den  dnrch  Regnault 
gegebenen  Zahlen  abweichen  können. 

Es  braucht  aber  wohl  kaum  hinzugefügt  zu  werden,  dass  der  Feh- 
ler in  der  Bestimmung  des  mechanischen  Aequivalentes  der  Wärme  nicht 
von  der  inneren  Arbeit  herrühren  kann ;  denn  wenn  die  Dehnungen  inner- 
halb der  Elasticitätsgrenze  stattfinden,  so  sind  die  relativen  Lagen  der 
Moleküle  jedesmal,  wenn  die  Gleichgewichtslage  und  ursprüngliche  Länge 
wieder  erreicht  ist,  dieselben,  mag  der  Draht  mit  Arbeitsleistung  oder 
ohne  eine  solche  in  diese  Gleichgewichtslage  gelangt  sein. 


30.  Anwendung  der  Ergebnisse  des  vorhergehenden 
Oapitels  auf  oalorimetrische  Versuche. 

Aus  allen  diesen  Betrachtungen,  mit  denen  wir  uns  in  dem  letzten 
Abschnitte  beschäftigt  haben,  geht  hervor,  dass  jede  oalorimetrische  Mes- 
sung, in  welcher  eine  einigermaassen  beträchtliche  Aendening  der  äusse- 
ren Energie  stattfindet,  ein  mangelhafter  Versuch  ist.  Es  sind  dies  Ver- 
suche, welche  dem  bekannten  Experimente  von  Hirn  analog  sind,  in 
welchem  ein  Theil  der  aufgenommenen  Wärme  das  Aequivalent  einer 
nicht  näher  bestimmten  mechanischen  Erscheinung  ist. 

Es  ist  nicht  ohne  Interesse,  zu  untersuchen,  in  welchem  Maasse  diese 
Bemerkung  auf  die  bis  auf  den  heutigen  Tag  ausgeführten  calorimetri- 
schen  Bestimmungen  Anwendung  findet. 

Die  von  Regnault  ausgeführten  Messungen  der  latenten  Wärme 
halten  jeder  Kritik  Stand.  Bei  seiner  Versuchsmethode  sind  beide  Pha- 
sen, in  welche  jedes  Experiment  zerföllt,  vollkommen  bestimmt;  zuerst 
verwandelt  sich  Wasser  von  Null  Grad  in  gesättigten  Dampf  von  der 
Temperatur  T,  gleichzeitig  verschiebt  sich  der  Angriffspunkt  einer  äusse- 
ren Kraft,  welche  immer  gleich  der  Maximalspannung  ist,  welche  der 
augenblicklichen  Temperatur  entspricht,  um  eine  bestimmte  Grösse ;  hier- 
auf wird  der  so  gebildete  Dampf  wieder  zu  Wasser  von  der  Temperatur 
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Nu]],  und  bei  diesem  zweiten  Vorgange  leistet  die  äussere  Kraft  eine 
Arbeit,  welche  der  vorigen  genau  gleich  ist,  aber  entgegengesetztes 
Vorzeichen  besitzt. 

Die  in  der  zweiten  H&lfte  des  Versuches  gewonnene  Wärmemenge 
ist  mithin  genau  der  gleich,  die  in  der  ersten  Hälfte  des  Experimentes 
aufgewendet  worden  war,  und  diese  Grösse  ist  es,  die  man  messen  will 
und  latente  Wärme  nennt. 

Genau  ebenso  verhält  es  sich  mit  den  Bestimmungen  der  specifischen 
Wärme  unter  constantem  Drucke.  Während  sich  das  Gas  im  Calorimeter 
abkühlt,  leistet  der  äussere  Druck  eine  ziemlich  beträchtliche  positive 
Arbeit;  aber  diese  Arbeit  ist  durch  die  Ausdehnungsgesetze  der  Guse 
vollkommen  bestimmt,  ihr  Einfluss  ist  stets  leicht  zu  bestimmen;  die 
Arbeitsleistung  beeinträchtigt  folglich  den  Werth  der  experimentellen 
Bestimmungen  nicht.  Man  weiss,  dass  es  in  der  specifischen  Wärme 
eines  Gases  bei  constantem  Drucke  einen  Theil  giebt,  welcher  der  Arbeit 
äquivalent  ist,  die  der  Druck  leistet,  während  sich  das  Gas,  in  Folge 
der  Temperaturerhöhung  um  einen  Grad,  ausdehnt. 
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ANWENDUNG  DES  PRTNCIPES 

VON  DER  ÄQUIVALENZ  ZWISCHEN  WÄRME 

UND  ARBEIT  AUF  DAS  STUDIUM 

DER  GASE. 

A.  Vollkommene  Gase. 

1.  Die  Wännemenge,  welche  einer  endlichen  Zustands- 
änderung  entspricht. 

Zieht  man  nur  vollkommene  Gase  in  den  Kreis  der  Betraohtimgen, 
das  heisst  solche,  welche  das  Mariotte-Gay-Lnssac'sche  Gesetz: 

p  .v=po  'Vo  .(1  +  a  .t) 1) 

vollkommen  erfüllen,  so  schliesst  das  Princip  der  Aeqoivalenz  zwischen 
Wärme  und  Arheit  fast  Alles  in  sich  ein,  was  die  mechanische  W&rme- 
theorie  überhaupt  über  dieselben  lehrt.  Es  ist  daher  am  einfachsten, 
mit  ihnen  das  Studium  zu  beginnen.  Ausserdem  besitzt  dieser  Weg  den 
Vorzug,  in  seinem  Verlaufe  naturgemäss  auf  den  zweiten  Hauptsatz  die- 
ser Theorie  zu  führen,  einen  Satz,  der  nur  mit  Hülfe  von  Betrachtungen 
gewonnen  werden  kann,  die  wesentlich  verschieden  von  denjenigen  sind, 
mit  denen  wir  uns  bisher  beschäftigt  haben. 

Die  Wärmemenge  Q,  welche  aufgewendet  werden  mnss,  um  eine 
endliche  Aenderung  des  Zustanües  der  Gewichtseinheit  Gas  herbeizufilhren, 
ist  nach  einer  früher  entwickelten  Formel  (S.  179): 


«=/«. 


dv  +  c,,dt) 2) 

Die  specifische  Wärme  c,  unter  constantem  Volumen  ist  aber  ^)  höchst 


>)  n.  Abschnitt,  §  18,  S.  204. 
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wahrscheinlich  eine  Constante,  mithin  wenn  6  die  Temperatunreränderung 
ist,  welche  das  Gas  erleidet,  so  ist: 

Q  =  c,.e  +ri  .dv 3) 

Das  letzte  Integral  lässt  aber  einige  Veränderungen  zu. 
Nach  Abschnitt  ü,  §  52,  S.  182  ist  namHch: 

^  =  c.  +  «.|f •    ■    .    .     4) 

Der  Werth  ^  lAsst  sich  aber  ans  der  Gleichung  1)  ableiten.  Zu- 
nächst ist: 

^      Po  '  gp  (1  +«.Q 
p 

und  hieraus  folgt  durch  partielle  Di£ferentiation  nach  i 

dv        a  .  Pq  ,  Vq 

dt  ~  '"^'p 
Setzt  man  dies  in  die  vorige  Gleichung  4)  ein,  so  entsteht : 

c^  =  c,  +  l , 

oder: 

— •  p  =  fr. 

«  .  Po  .  t?o 

Substituirt  man  diesen  Werth  in  3)  und  berücksichtigt,  dass  Po»  ^o 
für  jedes,  und  c^,  c,  und  a  wenigstens  für  vollkommene  Gase  constant 
sind,  so  erhalt  man: 

g  =  r,.e  +  /''7^;  fp.dv .6) 

^      <»  '  Po  '  ^oj 


2.  Berechnung  von  /  ans  den  Bigensoliaften  der  Oase. 

Den  Ausdruck  — —  hat    schon    früher  Mayer  ^   berechnet. 

Aus  demselben  «rgiebt  sich  für: 

Luft  =  426,0  Km. 

Sauerstoff    =  425,7    „ 

Stickstoff    =431,3    „ 

Wasser8toff=  425,3    „ 
Man  findet  also  Werthe,  welche  nahezu  constant  und  gleich  dem  von 
Joule  far  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme  gefundenen  W^rtbe, 
J  =  425  Km.,  sind. 


1)  Mftjer,  Ann.  d.  Chemie  yon  Liebig  und  Wobler  1872,  Bd.  42. 
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Am  besten  stimmt  der  Wertb  überein  für  Wa8sersto£f,  welches  dem 
idealen  Zustande  eines  vollkommenen  Grases  bekanntlich  am  nächsten  kommt. 

Es  erscheint  aber  aucb  aus  anderen  Gründen  als  höchst  wahrschein- 
lich, dass: 

«  'P9  '  fa 


Op-c. 


=  J 


ist.  Das  I  p  .  dv  drückt  bekanntlich,  nach  dem  was  früher  (S.  207)  ge- 
sagt worden  ist,  die  von  dem  Gase  bei  seiner  Zustandsandemng  geleistete 
äussere  Arbeit  ans,  die  wir  mit  Lext  bezeichnen  wollen, 

p  .  dv  =  L^. 


f' 


Nehmen  wir  nun  an,    dass   das  Gas   seine  Anfangstemperatur  am 
Schlüsse  der  Zustandsandemng  wieder  erlangt  hat,  d.  h.  d  =  0,  so  ist: 


Q  = 


c. 


L^ 


Da  man  bei  einem  vollkommenen  Gase  von  innerer  Arbeit  absehen 
kann,  so  muss  der  Satz  von  der  Aequivalenz  der  Wärme  und  Arbeit  auf 
die  Zustandsänderung  anwendbar  sein,  d.  h. 

^        1      ,- 

und  durch  Vergleich  mit  der  letzten  Formel  erhält  man: 


g,  —  c,    _2 


a.po 


fH,~  j"^ 


6) 


^)  Ein  strenger  Beweis  dieser  Relation  ISsst  sich  folgendermaassen  geben.  Geht 
man  aus  von  dem  Mariotte-Gay-Lnssac'schen  Gesetze  und  reducirt  es  auf  /,  so  lau- 
tet dasselbe: 

p  ,  V  1 

a 


t  =- 


«  .  Po  •  "0 
Ausserdem  setzt  man  voraus,  daas  Cp  und  Cv  constant  sind. 

Man  unterwirft  nun  die  Gewichtseinheit  Gas,  welche  sich  zuerst  im  Zustande  B 
befindet,  d.  h.  die  Temperatur  ^  specifisches  Volumen  ü  und  den  "jDruck  p  besitzt,  fol- 
gender Reihe  von  ZustandsSndeningen : 

l)  Führt  man  bei  constantem 
Volumen  o  eine  Wärmemenge  ^i  zu, 
so  dass  p  in  dp  übergeht,  so  ist: 

?i  =  Cr  .  ^i, 
wenn  ^t  den  entsprechenden  Tempe- 
raturzuwachs bezeichnet.  Nun  ist  aber 


1 

» 

Fig.  24. 

C            b' 

dp 

B 

c' 

p 

a 

y 

dv 

Po  •  «ö 


dp, 


^p  « 

mithin : 

\  Cr 

*'  ^1  ="  "^ — ;; — r  •».<//». 

2)  Aus  diesem  Zustande  C  führt 
man  nun  durch  weitere  Wärmezu- 
fuhr einer  Wärmemenge  q^  das  Gh> 
bei  constantem  Drucke  p-^dp:=p' 
in  den  Zustand  ß'  über.  Man  tnhd 
also  die  Temperatur  t  -{-  ^t  =  ^ 
in  eine  Temperatur  (f(' über,  wodurrh 
das  Volumen  auf  v  -\-  dv  steigt. 
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Setzt  man  dies  ein,  so  geht  die  allgemeine  Formel  für  vollkommene 
Gase  in  folgende  Gleichung  über : 

dv 7) 


Q  =  t^,.e  +  j'Jp 


Die  nothig^  WIrmemenge 
Die  Ziistaiidflgleichung^  des 

q^  ist: 
Gases 

a  . 

in  C  Uatet: 

p'.V 

1 

a 

raithin,  da  p'  constani  ist: 
DemnaOi  ist: 

a  .  Pt  . 
Po  •  ^ 

^0 
do  = 

+  dp 

■  Po  •  "o 

dv. 


^2  =  cp  •;;; — ' — r  •  «»• 

3)  Im  neuen  Zustande  B*  ist  das  Gas  bestimmt  durch  seine  Temperatur  <"  =  ^  -f-  (f^, 
p'  =  j»  -|>  dp  und  f/  =  o  -|-  dv,  seine  Znstandsgleichung  lautet  also: 

«..  ^   p'  •  «^       t 

Man  bringt  nun  durch  Wegnahme  einer  Wärmemenge  93  das  Gas  bei  constantem 
Volumen  v  von  £'  nach  C,  d.  h.  man  reducirt  den  Druck  von  j>'  auf  p.  Da  hierzu 
eine  Temperatnremiedrigung  <f<"  nöthig  ist,  so  ist,  da  v    constant  ist, 

es  ist  aber: 

<fr '  ^  — -r  •  dp  =  dp'  s= ! .  dö', 

V  «  .  Po  •  «»o  «  .  p«  .  »0 

also: 

«  •  Po  •  »0 
Oder  da,  wenn  man  Grössen  höherer  Ordnung  TernachlSssigt:  dp'  =  —  dp^  so  ist: 

&  =  -  ^(!Li^  .  dp. 

«  .  Po  .  Po 

4)  Aus  dem  Zustande  Cf  wird  das  Gas  endlich  durch  Wegnahme  einer  weiteren 
Wannemenge  q^  nach  B  zurückgebracht,  indem  man  p  constant  läsat  und  1/=  9  -|-  dp 
durch  eine  Temperaturverminderung  9if     in  v  überfuhrt.     Die  Zustandsgieichung  ist: 

t!«  =     J»«^      _  i. 
oq  .  Po .  «0         « 
Mithin 

H<>  =  ^  .  irf= £ M, 

0»  «0   *  l'O   ■   '^O 

wobei-  dt/  =  —   dt  ist.     Nun  ist  aber,  da  der  Druck  constant  und  gleich  p  ist, 

y,  ==  c, .  <r<'"  =  — -^ — -  .  p  .  dp. 

Jetzt  sind  p  und  v  auf  ihre  alten  Werthe  zurückgeführt,  mithin  ist  auch  i  dasselbe  wie 
zu  Anfang. 

Die  aufgewendete  Wärmemenge,  um.  das  Gas  den  Weg  BCB^CfB  durchlaufen  zu 
iawen,  ist  q: 

?  =  ?i  +  «2  -*  %  —  ?4' 
Wahrend  dieses  Procesties   ist   die  Arbeit  dv  .  dp  geleistet  worden.      Nach  dem   ersten 
Haaptsatze  ist  also: 

q  zrz  -  .  dv  *  dp. 

Berechnet  man  nun  9,  so  findet  man,  wenn  die  Werthe  für  g^,  q^y  93*  q^  eingeführt 
werden: 

'  "=  7~1 T    1*^  {^-^P  -^{P  +  ^»l  •  ^P)  +  Cp  '  ÜP  +  dp]  .  dr  —  p  .  do)\ 

tt  ,  pq  .  v^  \  \ 
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eine  Formel,  welche  in  etwas  anderer  Gestalt  zuerst  von  Clausius 
in  seiner  Abhandlung:  „Bewegende  Kraft  der  Wärme  etc.''  aufgestellt 
worden  ist. 

3.  Eigensohaften  voUkommener  Oase. 

Schon  aus  den  vorhergehenden  Betrachtungen  ersahen  wir,  dass  bei 
einem  vollkommenen  Gase  die  durch  jede  Veränderung  geleistete  äussere 
Arbeit  proportional  der  aufgewendeten  Wärmemenge  ist,  wenn  Anfangs- 
und Endtemperatur  des  Gases  einander  gleich  sind. 

Die  allgemeine  Formel  <II.  Abschnitt,  §  25,  S.  216): 
J.Q^Ü+  8 
oder 

kann  für  ein  vollkommenes  Gas,  welches  sich  ausdehnt,  ohne  eine  erheb- 
liche Geschwindigkeit  zu  erlangen,  übergehen  in: 

8) 


<i=J-^+jfpäv 


Vergleicht  man  diese  Formel  mit  7\  so  erhält  man: 

oder 

U  =  J.c^.e 9) 

welche  aussagt:   dass  die   innere  Energie  eines  vollkommenen 
Gases  lediglich  eine  Function  der  Temperatur  sei. 

Hieraus  folgt,  dass  jede  Veränderung  des  Volumens  eines  Gases,  welche 
nicht  mit  der  Entwicklung  einer  merklichen  äusseren  Energie,  z.  B. 
einer  Vermehrung  der  Geschwindigkeit  der  Gasmasse,  verknüpft  ist,  ent- 
weder gar  keine  Temperaturänderung  bewirkt,  oder  Wärmemengen  ent- 
wickelt, die  sich  gegenseitig  compensiren. 

4.  Versuche  von  Joule  »)• 

Diese  physikalischen  Eigenthümlichkeiten  gelten  angenähert  auch  für 
permanente  Gase,  die  sich  in  ihrem  Verhalten  wenig  von  vollkommenen 


q  = •  {  —  Cr  .  dp  ,  dv  4-  Cf  ,  dr .  dp) 

a  ,  Pq  .  Vq 

q  -     ^-^  g'     ^dp.dv 

«  .  Po  •  »0 
und  wenn  man  dies  einsetxt,  so  folgt: 

Cp  —  C,     _1 

«  .  Po  •  «^0       ^' 
was  wir  nachweisen  wollten. 

1)  Philos.  Magazin  1S45,  3.  Ser.,  Bd.  XXVI,  S.  369  und  Kronig's  Joarnsl, 
Bd.  UI.  Joule,  Mechanisches  Wärmeiqaivalent,  Deutsch  von  Spengel,  Braunschwetg 
1872,  S.  56  bis  76. 
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Hntersclieiden.     Die  Yersticlie  Joule ^8   haben   eine  direote  Bestätigung 
der  Hauptgleichungen  gegeben,  die  wir  oben  abgeleitet  haben. 

Diese  Versuche  verdienen  ein  genaues  Studium,  nicht  weil  sie  einen 
ähnlichen  Grad  der  Genauigkeit  besitzen,  wie  Joule' s  Versuche  über 
die  Reibung  oder  die  Strenge  der  oalorimetrisohen  Messungen  Regn  a  u  1  t's , 
sondern  weil  sie,  abgesehen  von  ihrem  historischen  Interesse,  vorzugs- 
weise geeignet  sind,  mit  der  Theorie  vertraut  zu  machen. 


a.  Erste  Versuchsreihe. 

Die  ersten  Versuche  dienten  nachzuweisen,  dass  wenn  ein  Gas 
Volumen  undDruck  ändert,  ohne  eineTemperaturänderung 
zu  erleiden,  eine  Absorption  oder  Entbindung  von  Wärme 
eintritt,  welche  proportional  der  vom  Gase  geleisteten  Ar- 
beit ist. 

Die  erste  Reihe  von  Experimenten  bezieht  sich  auf  die  Wärmeent- 
wickelung, welche  die  Compression  der  Lufl  begleitet.  In  einem  starken 
kupfernen  Recipienten  R  (Fig.  25)  von  ungefähr  2232  co  Inhalt  wird  mit 

Fig.  25. 
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Hülfe  einer  kleinen  Pumpe  C  Luffc  comprimirt.  Die  Luft  wird  mittelst 
des  Anfsangerohres  Ä  aufgenommen.  Ehe  dieselbe  jedoch  nach  A  gelangt, 
wird  sie  in  einem  Chlorcalciumgefasse  G  getrocknet  und  in  dem  Schlangen- 
rohre TT,  welches  in  Wasser  eintaucht,  auf  constante  Temperatur  ge- 
bracht. Am  unteren  Ende  trägt  der  Recipient  eine  gebogene  Rohre,  die 
durch  einen  Hahn  &  verschlossen  wird.  Dieser  Hahn  gestattete  auch, 
die  Luft  unter  Umstanden  entweichen  ssn  lassen;  seine  Einrichtung  wird 
weiterhin  besonders  beschrieben  werden. 

Der  Recipient  und  der  Körper  der  rumpe  tauchten  in  ein  Calori- 
meter,  welches  20*5  Kg  Wasser  enthielt.  Um  die  Wärmeverluste  mög- 
lichst zu  vermeiden,  waren  die  Wände  des  Calorimeters  aus  einer  dop- 
pelten Hülle  gefertigt,  zwischen  denen  sich  eine  Luftschicht  von  0'025  m 
Dicke  befand. 

Die  Versuche  wurden  damit  begonnen,  dass  man  so  rasch  als  mög- 
lich eine  Anzahl  Kolbenzüge  that,  z.  B.  300.  Auf  diese  Weise  wurde  in 
15  bis  20  Minuten  der  Druck  im  Recipienten  auf  21  bis  23  Atmosphären 
gebracht.  Die  entsprechende  Temperaturänderung  des  Calorimeters 
wurde  notirt. 

Hierauf  schraubte  man  den  mit  Luft  gefüllten  Recipienten  B  ab, 
brachte  ihn  in  die  pneumatische  Wanne  und  maass  unter  dem  Drucke 
der  Atmosphäre  das  Volumen  des  zusammengepressten  Gases. 

Hierauf  brachte  man  den  Apparat  in  das  Calorimeter  zurück  und 
wiederholte  den  Versuch,  nachdem  man  zuvor  die  Gommunication  der 
Pumpe  mit  dem  Saugrohre  unterbrochen  hatte. 

Bei  dem  neuen  Versuche  wurden  die  300  Kolbenzüge  mit  derselben 
Geschwindigkeit  geleistet,  wie  smvor,  es  befand  sich  aber  unter  dem  Kol- 
ben fortwährend  ein  leerer  Raum.  Die  beobachtete  Temperaturänderung 
entsprach  diesmal  lediglich  der  Reibung  des  Kolbens  an  den  Wänden  des 
Pumpenstiefels  und  den  äusseren  Ursachen,  als:  der  Strahlungswirkung, 
Bewegung  des  Wassers  u.  s.  w.,  welche  beim  vorhergehenden  Versuche 
gewirkt  hatten. 

Es  war  leicht,  aus  diesen  Beobachtungen  die  durch  die  Gompression 
des  Gases  absorbirte  Arbeit  und  die'  entsprechende  entwickelte  Wärme- 
menge abzuleiten. 

Die  Pumpe  wurde  vom  Experimentator  in  Bewegung  gesetzt,  es  war 
«Aso  unmöglich,  direct  die  von  diesem  geleistete  totale  Arbeit  zu  messen ; 
ausserdem  würde  es  schwierig  gewesen  sein,  den  der  Reibung  entspre- 
chenden Theil  der  Arbeit  zu  ermitteln.  Mit  Hülfe  der  Rechnung  und 
einiger  Beobachtungsdaten  kann  man  aber  die  auf  Gompression  ver- 
wendete Arbeit  ermitteln. 

Die  Masse  des  Gases,  welche  am  Ende  des  Versuches  im  Apparate 
enthalten  war,  besteht  aus  zwei  Theilen:  einer  Gasmenge,  welche  anfang- 
lich schon  unter  Atmosphären  druck  im  Recipienten  enthalten  war,  und 
einer  anderen,  welche  aus  der  Atmosphäre  genommen  und  hinein- 
gepresst   worden  ist.     Beide  Gasmassen   standen  anfflnglich  unter  dem 
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Atmosphärendruck  po  ^^^^  ^^  Scblasse  der  Compression  nnter  dem  End- 
drucke  pi. 

Ist  der  Wasserwerth  des  Calorimeters  beträchtlich  genug,  so  dass 
die  entwickelte  Wärmemenge  ihm  nur  eine  sehr  geringe  Temperatur- 
erhöhong  ertheilt,  so  kann  die  Veränderung,  welche  beide  Grasmassen  er- 
fahren haben,  auf  eine  Drnckänderung  von  pQ  auf  pi  bei  constanter 
Temperatur  zurückgeführt  werden. 

Wir  betrachten  unter  diesen  Voraussetzungen  eine  Gasmasse,  die 
beim  Drucke  po  das  Volumen  Vq  besass  und  deren  Volumen  beim  Drucke 
Pi  nun  ri  geworden  ist.  Der  Vorgang,  durch  welchen^diese  Veränderung 
vor  sich  geht ,  ist  sehr  complicirt ;  welcher  Art  er  aber  auch  sein  mag, 
bezeichnet^  den  Druck  in  einem  gegebenen  Augenblicke,  dv  die  Volumen- 
änderung  während  einer  sehr  kleinen  Zeit,  so  ist  —  p.dv  die  elementare 
Arbeit,  durch  welche  diese  Compression  dv  hervorgebracht  worden  ist. 
Die  ganze  Arbeit  L  also  wird  dargestellt  durch  die  Formel : 

L=  —  jp  .dv 10) 

Da  nun  für  Gase  das  Mar iotte 'sehe  Gesetz  gilt,  so  ist,  wenn  die 
Temperatur  constant  bleibt 

Vq   .P(^=1V   .   p, 

^0  'Po 
Den  Werth  von  p  setzt  man  in  vorstehendes  Integral  ein  und  erhält  : 
L=-^Vo.po,J  — . 

«0 

Bei  der  Ausrechnung  erhält  man  den  Werth  von  L: 

L  =zpq  .Pq  ,  lognat  -^  oder  L  ==  Vq  .  Po  .  lognat  —  .    .    .    .    11) 
^1  Po 

Bildet  man  nun  die  Summe  aller  dieser  Ausdrücke  Vq  .pQ  .  lognat  "^ 

Po 
für  alle  einzelnen  Gasmassen ,  so  erhält  man  die  ganze  am  Schlüsse  der 
Compression  im  Recipienten  enthaltene  Gasmenge.  Wird  deren  Volumen 
beim  Drucke  j?o  mit  Fo  bezeichnet,  so  ist  die  ganze  bei  der  Compression 
vom  Gase  geleistete  Arbeit: 

L=  Vo  .  Po  .lognat^ 11*) 

Po 

Zur  Berechnung  von  L  bedarf  man  nur  der  Grössen  Vq,  Po,  Pi, 
Pa  ist  der  Atmosphärendruck,  Vq  wurde,  wie  vorher  erwähnt,  direct  ge- 
messen, ^i  leitete  Joule  aus  der  Formel: 

?1  =  Il 
Po  a 

ab,  in  der  a  das  Volumen  des  Recipienten  bedeutet. 

V«rdet-Bahlmanu,  Mechan.  Warmeth«orie.  X6 
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Der  Wärmee£fect ,  welcher  von  der  Gompression  des  Grases  herrührt, 
wird  ermittelt,  wenn  die  im  zweiten  Versuche  beobachtete  Temperatar- 
erhöhung von  der  beim  ersten  Experimente  gefundenen  abgezogen  wird. 

Das  Resultat  bedarf  aber  dann  noch  einer  Correction.  Bei  dem 
zweiten  Versuche,  welcher  angestellt  wurde,  um  den  Theil  der  Wärme- 
production  zu  bestimmen,  welcher  der  Reibung  des  Kolbens  gegen  die 
Wände  der  Pumpe  entspricht,  befand  sich  unter  dem  Kolben  ein  leerer 
Raum.  Bei  dem  wirklichen  Experimente  wird  das  Gas  aber  allmählich 
bis  auf  22  Atmosphären  comprimirt;  die  Reibung  ist  also  nicht  dieselbe. 

Joule  hat  durch  weitere  Versuche  die  Reibung  fttr  den  Fall  be- 
stimmt, in  welchem  sich  unter  dem  Kolben  Luft  von  11  Atmosphären 
Druck  befindet,  d.  h.  für  einen  Fall,  in  welqhem  der  Druck  ein  mittlerer 
zwischen  beiden  Extremen  ist. 

Hieraus  leitet  er  eine  einigermaassen  willkürliche  Correction  ab, 
durch  welche  der  im  zweiten  Falle  erhaltene  Werth  mit  %  multiplicirt 
wird.  Hierin  liegt  die  grösste  Unsicherheit  der  Jyul ersehen  Versuche, 
während  die  übrigen .  Beziehungen  wenig  zu  wünschen  übrig  lassen. 
Das  angewendete  Thermometer  gestattete  noch  V200  eines  Fahrenheit'- 
schen  Grades  zu  schätzen,  das  ist  ^  ;)6o  eines  ^Grades  der  Gentesimalscala 

Die  Veränderung  der  Temperatur  des  Calorimeters  betrug.  V»^  ^• 
und  war  auf  ungefähr  Vioo  ausgemittelt. 

Das  Mittel  der  Resultate  einer  grossen  Zahl  von  Experimenten,  bei 
denen  der  Druck  zwischen  21,5  Atmosphären  und  10,5  Atmosphären 
schwankte,  gab  für  das  Aequivalent  der  Wärmeeinheit: 

bei  einer  Gompression  auf  21,5  Atmosphären  452,5  kgm 
n       »  n  n    10,5  „  437,2     „ 

Beide  Zahlen  sind  zwar  erheblich  grösser  als  der  wahre  Werth  des 
mechanischen  Wärmeäquivalentes,  sie  sind  aber  unter  sich  nicht  sehr 
verschieden  und  konnten  daher,  zur  Zeit  (1844)  als  diese  Versuche  ange- 
stellt wurden,  für  einen  genügenden  Beweis  angesehen  werden,  dass 
das  Verhältniss  zwischen  der  geleisteten  Arbeit  und  der 
entwickelten  Wärme  constant  sei.« 


ß.  Zweite  Versuchsreihe. 

Joule  bestätigte  diese  Resultate  noch  anderweit,  indem  er  in  einer 
zweiten  Versuchsreihe  einen  entgegengesetzten  Weg  einschlug. 

Er  bestimmte  die  Wärmemenge,  welche  ein  Gas  absorbirt,  wenn  es 
bei  seiner  Ausdehnung  eine  Arbeit  leistet,  deren  Grösse  leicht  zu  ermit- 
teln ist. 

In  dem  Recipienten  R,  welcher  zu  den  ersten  Versuchen  gedient 
hatte,  verdichtete  man  Luft  auf  22  Atmosphären.  Hierauf  wurde  die 
Pumpe  von  demselben  abgeschraubt  und  an  der  Ausströmungsöfinung 
des  Gases  eine  Kühlschlange  befestigt,  welche  sammt  dem  Recipienten 
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in  dieselbe  Wassermasse  eines  Calorimeters  eingetaucht  war  (Fig.  26). 
Aosserfaalb  des  Calorimeters  wurde  das  Gas  in  die  pneumatische  Wanne 
unter  eine  mit  Wasser  gefüllte  Glocke  P  geleitet  und  dort  aufge- 
fangen. 

Fig.  26. 


Um  uns  über  dieses  Experiment  Rechenschaft  geben  zu  können, 
setzen  wir  voraus,  dass  das  comprimirte  Gas  in  eine  cylindrische  Röhre 
eingeschlossen  sei,  die  an  einem  Ende  durch  eine  feste  Wand,  am  anderen 
durch  einen  ohne  Reibung  beweglichen  Kolben  geschlossen  sei.  Wir 
nehmen  ausserdem  an,  dass  der  Anfangsdruckpi  einen  solchen  Werth  habe, 
da^  das  Gas  bei  seiner  Ausdehnung  bis  ans  Ende  der  Röhre  genau  auf 
den  Atmosphärendruck  Pq  gelangt.  Ausserdem  setzen  wir  endlich  voraus, 
dass  die  Temperatur  dadurch  constant  erhalten  werde,  dass  der  Apparat 
in  eine  genügend  grosse  Wassermenge  eintaucht. 

Hat  man  anfangs  den  Kolben  durch  einen  äusseren  Druck  pi  in 
Ruhe  erhalten  und  befreit  ihn  nun  von  diesem  Drucke,  so  wird  er  sich 
nach  dem  offenen  Ende  der  Röhre  zu  bewegen.  In  irgend  einem  Mo- 
mente Beines  Weges  ist  er  zwei  Kräften  unterworfen,  dem  atmosphärischen 
Drucke  po»  welcher  auf  die  äussere  Fläche  wirkt,  und  dem  augenblick- 
lichen inneren  Drucke  des  Gases. 

Bezeichnet  s  den  Querschnitt  der  Röhre,  p  den  augenblicklichen 
inneren  Druck  (in  Kg),  jpo  den  Atmosphärendruck  (in  Kg)  auf  die  Flächen- 
einheit, so  ist: 

5  .  (i>  —  Po) 
ifl  irgend  einem  Augenblicke  die  bewegende  Kraft,  welche  auf  den  Kol- 
ben wirkt. 

Nach  einem  bekannten  Satze  der  Mechanik  ist  die  lebendige  Kraft 
ui  einem  Augenblicke  gleich  der  Arbeit,  welche  die  bewegende  Kraft  ge- 
leistet hat.  Daraus  folgt,  dass  am  Ende  der  Röhre  der  Kolben  mit  einer 
Geschwindigkeit  v  entweicht,  welche  durch  die  Gleichung  der  lebendigen 
Kraft  bestimmt  ist: 


16* 
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*"-^-- =  m./ s.(p  —  A).rf« ^^^ 


Hierin  bedeutet  m  die  Masse  des  Kolbens,  %  und  l  die  Entfemung 
der  inneren  Fläche  des  Kolbens  von  der  festen  Wand  bei  den  inneren 
Drücken  j>i  und  Pq. 

In  demselben  Augenblicke,  in  welchem  der  Kolben  die  Röhre  mit 
der  Geschwindigkeit  v  verlässt,  wird  der  Druck  im  Inneren  p^;  es  tritt 
also  Gleichgewicht  zwischen  der  inneren  und  äusseren  Luft  ein. 

Es  würde  durch  das  Experiment  also  Folgendes  vor  sich  gehen: 

1.  wird  eine  Gasmasse  yon  einem  Drucke,  der  höher  als  der  Atmo- 
sphärendruck ist,  auf  den  Druck  einer  Atmosphäre  gebracht; 

2.  wird  der  Angriffspunkt  des  äusseren  Druckes  5.  Po  um  eine  Länge 
(2  —  a;)  zurückgeschoben,  d.  h.  es  wird  eine  äussere  Arbeit  gleich: 

s  .  iio  .  G  —  tr) 
geleistet ; 

3.  tritt  eine  Quantität  äusserer  Energie  als  lebendige  Kraft  auf, 
welche  gleich  ist: 


/ 


s  .  (p  —  Po)  •  <^- 

Setzen  wir  aber  voraus,  dass  in  jedem  Augenblicke  auf  der  Umfl&che 
dos  Kolbens  eine  solche  Reibung  stattfindet,  dass  durch  dieselbe  die  Ge- 
schwindigkeit verhindert  wird  sich  zu  vergrössern,  so  wird  der  Kolben 
die  Röhre  mit  einer  zu  vernachlässigenden  Geschwindigkeit  verlassen, 
und  die  durch  den  Process  entwickelte  äussere  Energie  reducirt  sich 
auf  eine  äussere  Arbeit ,  welche  gleich  s  .  p^  .  (7  —  %)  ist.  Durch  die 
Reibung  wird  eine  Wärmemenge  erzeugt  werden,  die  genau  dem  Ver- 
luste des  Kolbens  an  lebendiger  Kraft  entspricht.  Die  Wärmeabsorp- 
tion, die  man  beobachtet,  kann  also  lediglich  der  Production  äusserer 
Arbeit  zugeschrieben  werden. 

Unter  diesen  Verhältnissen  wird  also  die  durch  die  Ausdehnung  de^» 
Gases  absorbirte  Wärmemenge  kleiner  sein,  als  die,  welche  bei  einer  ent- 
sprechenden Compression  entbunden  wird,  denn  sie  entspricht  einer  viel 
kleineren  mechanischen  Arbeit.  Der  Unterschied  zwischen  beiden  ist 
gleich  dem  Verluste  des  Kolbens  an  lebendiger  Kraft,  also  gleich : 


/ 


5  .  (P  —  Po)'.  ä,x. 


Diesen  Unterschied  wollen  wir  berechnen.      Führt   man  die  alten  | 
Veränderlichen  ein,  so  ist,  da  5  .  (2:e  =  e2t',  gleich  dem  Volumcnelemonte,  \ 

J s  .  (p  —  Po).^a:= /(p  — Po).<it;  =  —  Po.(v.—  ^i)  + /p  •  ^^'     I 
«  »i  n  I 

I 
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/ 


VernOurt  man  unter  dem  Integral  wie  in  Gleichung  10),  so  ist: 
i 

(t^o  —  «^i)  +  t;^  .  j9o  .  lognai  — • 

Vi 


s  ,  (jp  —p^).dx  =  "  Po 


Fügt  man  dieses  Resultat  zum  Werthe  der  äusseren  Arbeit,  welche 
während  der  Ausdehnung  geleistet  worden  ist,  und  beachtet: 

s  •  JPo  .  G  —  a;    =  Po  ,  (vq  —  Vi), 
so  findet  man: 

f  0  .  Po  •  log^^  — 

und  das  ist  (vergl.  Gleichung  11)  genau  der  Werth  der  äusseren  Arbeit, 
welche  aufgewendet  werden  musste,  um  das  Volumen  Vo  auf  Vi  zu  com- 
primiren. 

Die  Versuche  Joule' s  sind  so  angeordnet,  dass  durch  die  Auödeh- 
Dung  des  Gases  keinem  Körper  des  Systemes  lebendige  Kraft  ertheilt 
wird.  Während  die  Luft  das  Calorimeter  verlässt,  hat  sie  nur  einen 
äosserst  geringen  Ueberdruck  über  den  Atmosphärendruck,  sie  gelangt 
daher  unter  die  Glocke  des  Au£fangapparates  mit  einer  Geschwindigkeit, 
die  vernachlässigt  werden  kann. 

Um  dieses  Resultat  zu  erzielen  genügt  es,  dem  ausströmenden  Gase 
ein  erhebliches  Hinderniss  in  den  Weg  zu  legen,  durch  welches  eine 
enorme  Reibung  veranlasst  wird;  hierdurch  werden  die  Geschwindig- 
keiten der  Moleküle  zerstört  und  dem  Calorimeter  ein  Theil  der  Wärme 
zurückgegeben,  die  ihm  geraubt  worden  war.  Eine  besondere  Art 
von  Hähnen,  deren  sich  Joule  bei  seinen  Versuchen  bediente,  gestattete 
ihm  sehr  leicht,  die  nöthige  Reibung  herzustellen  und  zu  reguliren. 


Fig.  27. 


Figur  27  zeigt  seine  Einrichtung. 
Durch  eine  Messingschraube  a  wird 
gegen  die  Bodenfläche  einer  Ver- 
tiefung in  der  Röhre  r  eine  kreis- 
runde Lederscheibe  l  gepresst.  Eine 
Stahlschraube  8,  deren  Ganghöhe 
viel  kleiner  ist,  als  die  der  Messing- 
schraube, geht  durch  diese  hindurch 
und  mit  starker  Reibung  auch  durch 
die  Lederscheibe  7.  Ihre  Spitze  end- 
lich legt  sich  in  eine  kleine  conische 
Vertiefung  k  des  weichen  Metalles 
der  Röhre.  Durch  Drehen  der 
Schraube  s  kann  man  sowohl  einen 
hermetischen  Verschluss  der  Röhre 
herstellen,  als  auch  die  Ausfluss- 
ötfnung  gleich  der  lichten  Weite  der 
Röhre  r  machen. 
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Biese  Einrichtung,  welche  Joule  sehr  empfiehlt,  ist  späterhin  Ton 
Regnanlt  in  seinen  Untersuchungen  über  die  specifische  Wärme  der 
Gase  mit  Vortheil  verwendet  worden;  sie  gestattet  durch  passendes  Re- 
guliren der  Ausströmungsöfinung  beliebig  kleine  Ausströmungsgeschwin- 
digkeiten  herbeizuführen. 

Der  Versuch  Joule 's  ist  nun  von  selbst  verständlich.  Die  absor- 
birte  Wärmemenge  wurde  auf  dieselbe  Weise  bestimmt,  wie  bei  anderen 
calorimetrischen  Messungen.  Die  geleistete  äussere  Arbeit  war  gleich 
dem  aus  der  Glocke  verdrängten  Volumen  Wasser  multiplicirt  mit  dem 
Atmosphärendruck. 

Die  Resultate  dreier  Gruppen  von  Versuchen  haben  auf  nachstehende 
Werthe  für  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme  geführt. 

Ausdehnung  der  Luft  von 

21  bis  auf  1  Atmosphäre  450,9 
10    „     „     1  „  447,6 

23    „     „14  „  417,6 

Diese  Resultate  unterstützen  die  Ergebnisse  der  ersten  Reihe  und 
mit  diesen  zusammen  können  sie  als  Bestätigung  der  ersten  Consequenz 
angesehen  werden,  die  wir  aus  der  ersten  Hauptgleichung  (5)  för  voll- 
kommene Gase  gezogen  haben. 


y.  Dritte  Versuchsreihe. 


Die  anderen  Consequenzen  jener  Gleichung  sind  durch  folgende  Ver- 
suche bestätigt  worden,  die  viel  bemerkenswerther,  als  die  vorhergehenden 
gewesen  sind,  weil  sie  in  Widerspruch  mit  der  sehr  bekannten  That«ache 
zu  stehen  scheinen,  dass  die  Ausdehnung  eines  Gases  immer  von  einer 
Erkaltung  begleitet  sei.  Sie  zeigten,  dass  wenn  ein  Gas  eine  Volumen- 
änderung erfahrt,  welche  von  keiner  Entwicklung  äusserer  Energie  be- 
gleitet ist,  auch  weder  eine  Absorption  noch  eine  Entbindung  von  Wärme 
stattfindet. 


Fig.  28. 
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Um  dies  zu  zeigen,  verbindet 
Joule  (Figur  28)  zwei  Recipienten 
R!  und  jR",  ähnlich  denen,  die  vor- 
her beschrieben  worden  sind.  In 
dem  einen  comprimirt  er  Luft  auf 
22  Atmosphären,  in  dem  anderen 
stellt  er  so  viel  als  möglich  einen 
luftleeren  Raum  her. 

Wurden  hierauf  die  Hähne  h! 
und  h'\  durch  welche  beide  Reci- 
pienten mit  einander  communiciren 
konnten,  geö&et,  so  stürzte  sich  das 
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comprimirte  Gaa  in  den  zweiten  und  verdoppelte  sein  Volumen.  War 
der  ganze  Apparat  in  ein  mit  Wasser  gefülltes  Gefass  C  getaucht,  bo 
beobachtete  man  während  des  ganzen  Vorganges  nicht  die  geringste 
Temperaturänderung.  Da  das  Experiment  ein  negatives  Resultat  geben 
mosste,  80  vermehrte  man  die  Empfindlichkeit  des  Apparates  dadurch, 
dass  man  dem  Calorimeter  eine  Gestalt  gab,  welche  gestattete,  die  Wasser- 
menge auf  7,Ö  Kg  zu  reduciren.  Aber  auch,  wenn  mit  grösster  Sorgfalt 
gearbeitet  wurde,  blieb  das  Resultat  dasselbe. 

Die  Arbeit,  welche  das  Gas  bei  seiner  Veränderung  leistet,  ist  nicht 
absolut  Null;  denn  der  Recipient,  in  welchem  man  das  Vacuum  herstellt, 
enthält  immer  noch  eine  kleine  Luftmenge,  welche  die  Luftpumpe  nicht 
ZQ  entfernen  im  Stande  ist.  Diese  kleine  Luftmenge  wird  bei  der  Aus- 
dehnung des  comprimirten  Gases  von  einem  sehr  kleinen  Anfangsdrucke 
aaf  11  Atmosphären  gebracht. 

Man  kann  aber  leicht  zeigen,  dass  diese  Arbeit  vernachlässigt  wer- 
den kann.  Setzen  wir  voraus,  die  Grenze  der  Verdünnung  sei  erreicht, 
wenn  der  Druck  auf  den  Quadratcentimeter  0,002  Kg  erreicht  habe;  dies 
entepriqht  dem  Drucke  einer  Quecksilbersäule  von  etwas  weniger  als 
2  Millimeter  Höhe.  Von  diesem  Anfangsdrucke  wird  die  Gasmenge  auf 
11  Atmosphären  gebracht,  ein  Druck,  der  ungefähr  11  Kilogrammen  auf 
den  Quadratcentimeter  entspricht.  Die  Spannung  desselben  ist  also  un- 
gefähr 5500  Mal  stärker  geworden,  und  die  entsprechende  Ai*beit,  die  ge- 
leistet wird,  ist  nach  Gleichung  11): 

a'  .  0,002  Kg  .  lognat  5500, 

ö'  ist  hierin  das  Volumen  des  Recipienten  in  Cubikcentimetern. 

Man  findet  für  diese  Arbeit  ungefähr  38  Kilogrammcentimeter  oder 
0,04  Kilogrammmeter.  Der  entsprechende  Wärmewerth  ist  ganz  uner- 
heblich, da  bekanntlich  425  Kilogrammmeter  nöthig  sind,  um  eine  Ca- 
lorie  zu  entwickeln. 


d.  Vierte  Versuchsreihe. 

Die  vierte  Versuchsreihe  erklärt,  was  in  den  Experimenten  der  dritten 
mit  denen  der  zweiten  unvereinbar  schien.  Betrachtet  man  in  dem  letz- 
ten Versuche  eine  Gasmenge  in  dem  mit  comprimirter  Luft  gefüllten 
Recipienten,  die  sich  bei  der  Ausdehnung  gerade  um  so  viel  ausdehnt, 
dass  sie  nach  Schluss  des  Versuchs  noch  den  Recipienten  ausfüllt,  und 
eine  genau  gleiche  Luftmasse,  welche  am  Schlüsse  des  Versuches  den 
zweiten  Recipienten  erfüllt ;  so  wird  die  eine  Luftmasse  sich  bei  der  Aus- 
dehnung abkühlen,  die  andere  wird  durch  die  Compression  erwärmt  wer- 
den und  die  beiden  erzeugten  Wärmemengen  müssen  einander  gleich  sein. 

Um  diese  Voraussetzung  zu  bestätigen,  musste  Joule  den  Apparat, 
der  ihm  zu  den  vorhergehenden  Versuchen  gedient   hatte,    abändern. 
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Fip.  20. 


Jeder  der  Recipienten  B'  und  lH'  wurde  bis  zu  den  YerbindungBrohren, 
an  denen  sich  die  Hähne  h'  und  h"  befanden,  in  ein  besonderes  Calori- 
meter  eingetaucht  (Fig.  29).    Alsdann  wurde  eine  Temperaturemiedrigung 

in  dem  Galorimeier  beobachtet,  wel- 
ches den  mit  comprimirter  Luft  ge- 
fällten Recipienten  enthielt,  im  an- 
deren dagegen  wurde  eine  Temperatur- 
erhöhung wahrgenommen. 

Diese  Resultate  sind  leicht  zu  Ye^ 
stehen;  die  im  ersten  Calorimeter  ab- 
sorbirte  Wärmemenge  dient  dazu,  dem 
Gase,  welches  mit  grosser  Geschwindig- 
keit in  den  vorher  entleerten  Reci- 
pienten strömt,  lebendige  Kraft  mit- 
zutheilen.  Diese  erlangte  Geschwin- 
digkeit geht  verloren,  theils  durch  gegenseitige  Reibung  der  Gasmoleküle 
an  einander,  theils  durch  ihren  Stoss  gegen  die  Gefasswände  und  aacfa 
durch  ihre  Reibuug  an  den  Oeffnungen  der  Hähne.  Die  so  verstört« 
lebendige  Kraft  stellt  die  gesammte  Wärmemenge  her,  welche  bei  ihrer 
Bildung  absorbirt  worden  war  und  man  beobachtet  daher  eine  vollkom- 
mene Compensation  zwischen  sämmtüchen  producirten  Wärmeeffecten. 

Obgleich  die  Versuche  mit  der  grössten  Sorgfalt  angestellt  wurden, 
ergaben  sie  doch  immer  einen  kleinen  Mehrbetrag  von  Wärme.  Jonle 
schreibt  denselben  dem  Umstände  zu,  dass  der  Apparat  nicht  vollständig 
in  das  Wasser  tauchte.  Es  werden  jedenfaUs  beide  Theile  der  Comma- 
nicationsröhre ,  die  zwischen  beiden  Calorimetem  liegt,  durch  die  Be- 
rührung mit  der  Atmosphäre  Temperaturänderungen  erfahren.  Im  ersteu 
Theile  der  Röhre  strebt  das  durch  Entwickelung  äusserer  Energie  abge- 
kühlte Gas  sich  mit  der  äusseren  Luft  in  Wärmegleichgewicht  zu  setzen, 
absorbirt  daher  eine  gewisse  Wärmemenge.  Im  zweiten  Theile  wird  nur 
ein  Bruchtheil  der  entwickelten  mechanischen  Energie  in  calorische 
Energie  zurückverwandelt;  die  Temperatur  des  Gases  erhebt  sich  über 
die  der  Umgebung,  aber  um  weniger  als  es  vorher  unter  dieselbe  abge- 
kühlt war.  Der  Wärmeverlust  des  zweiten  Theiles  durch  Strahlung  ge- 
nügt also  nicht,  den  Wärmegewinn  des  ersten  Theiles  zu  compensiren. 
Hierdurch  erklärt  sich  der  kleine  Wärmeüberschuss,  der  bei  den  Wärme- 
vorgängen beobachtet  worden  ist. 


6.  üeber  den  Genauigkeitsgrrad  der  vorliegrenden  Versnobe. 

Die  Versuche  Joule 's  beziehen  sich  auf  Luft,  d.  h.  auf  ein  per- 
manentes Gas,  dessen  Eigenschaften,  obgleich  sie  denen  eines  vollkom- 
menen Gases  sehr  ähnlich  sind,  doch  ein  wenig  von  denselben  abweichcu. 
Will  man  also  beurtheilen  können,  mit  welcher  Strenge  sich  die  für  voU- 
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kommene  Gase  gefundenen  Sätze  auf  wirkliche  Gase  übertragen  lassen) 
so  ist  es  nöthig,  den  Genauigkeitsgrad  der  Versuche  selbst  zu  untersuchen. 
In  dieser  Hinsicht  verdient  lediglich  die  dritte  Versuchsreihe  eine  beson- 
dere Behandlung,  da  sie  die  wichtigste  und  genaueste  ist. 

Joule  glaubt,  dass  man  die  Temperatur  bis  auf  Vseo  =  0,003 
Grade  der  Celsius 'sehen  Scala  schätzen  könne.  Um  die  Wassermasse 
von  7,5  Kg.  um  V:i60  Grad  zu  erwärmen,  ist  V48  Calorie  nöthig,  was  ungefähr 
9  Arbeitseinheiten  entspricht.  Wenn  mithin  die  Ausdehnung  des  Gases, 
welches  im  Recipienten  ein  Volumen  von  2,25  Liter  einnimmt,  mit  einer 
Zunahme  der  inneren  Energie  um  9  Einheiten  verbunden  ist,  so  würde 
sich  dieses  Wachsthum  der  Energie  noch  vollkommen  der  Beobachtung 
entziehen. 

Thomson  und  Joule  0  berechnen,  dass  die  Wärmemenge,  welche 
der  vom  Gase  bei  diesem  Experimente  geleisteten  inneren  Arbeit  ent- 
spricht, eine  Aenderung  der  Temperatur  des  Oalorimeters  um  0,00S^  C. 
hervorgebracht  haben  würde.  Diese  Grösse  wird  sich  also  gerade  noch 
der  Beobachtung  entziehen. 

Das  vorhin  berechnete  Resultat  kann  auch  noch  unter  einer  ande- 
ren Form  dargestellt  werden.  Man  kann  nämlich  fragen,  wenn  V48 
Wärmeeinheit  der  Empfindlichkeitsgrad  des  Apparates  ist,  welches  ist  die 
kleinste  Temperaturänderung  der  Gasmasse,  welche  der  Apparat  noch 
anzeigt?  Es  wiegen  nun  2,25  Liter  Luft  von  22  Atmosphären  ungefähr 
0,064  Kg.;  die  specifische  Wärme  der  Luft  ist  0,238  und  wenn  x  die 
gesuchte  Veränderung  ist,  so  muss: 

0,064  .  0,238  .  x=  }z 

4o 

sein,  und  daraus  ergiebt  sich : 

X  =  1,40  C. 
Es  wäre  also  möglich,  dass  Luft,  wenn  sie  sich,  ohne  eine  äussere 
Arbeit  zu  leisten,  von  22  auf  1 1  Atmosphären  ausdehnt,  eine  Temperatur- 
änderung von  1,4^  C.  erlitte,  welche  der  Versuch  nicht  erkennen  lassen 
würde.  Es  ist  schwierig  einzusehen,  auf  welche  Weise  man  eine  grössere 
Genauigkeit  erzielen  könnte,  wenn  man  Versuche,  ähnlich  denen  Joule's 
wiederholen  wollte.  Aus  dem  Principe  der  calorimetrischen  Messung, 
welche  hier  angestellt  wird,  folgt  von  selbst,  dass  die  Wassermenge  im 
Calorimeter  nicht  unbeträchtlich  sein  kann. 


6.  Abändeningr  des  Joule'sohen  Versuches  durch  Hirn. 

Da   die   von  Joule   eingeschlagene  Versuchsmethode   Temperatur- 
differenzen der  Luft  von  1   bis   2  Grad   nicht    zu   erkennen  gestattete,* 


*)  Man  ver}(lrii'he  überhaupt  Joule's  und  Thomson's  Berechnungen  dieser  Ver- 
buche in:  rhiloh.  Transact.  f.  Ihe  year  1854,  Bd.  144  in:  On  the  thermal  effects  of 
flaids  in  motion. 
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und  es  doch  von  hohem  theoretischen  Interesse  war,  zu  wissen,  ob  nicht 
etwa  doch  Temperatnrändemngen  von  geringerer  Grösse  stattfinden,  so 
bemühte  sich  Hirn  ein  anderes  Verfahren  zu  ersinnen,  welches  eine  grössere 
Empfindlichkeit  zuliesse. 

Es  gelang  ihm  dies  dadurch,  dass  er  die  zu  dem  Experimente  die- 
nende Luft  gleich  selbst  als  thermometrische  Substanz  verwendete. 

Der  Apparat  Hirnes  ^)  bestand  aus  einem  grossen,  4  Meter  langen, 
kupfernen  Hohlcylinder,  welcher  durch  eine  luftdicht  schliessende  dünue, 
leicht  zerbrechliche  Scheidewand  b  in  zwei  genau  gleiche  Hälfben  Ä  und 
B  getheilt  wurde.     (Man  sehe  Figur  30.) 

Fig.  30. 


Mit  Hülfe  einer  Saug-  und  Druckpumpe  wurde  die  Luft  aus  der 
einen  Hälfte  des  Grefasses  herausgepumpt  und  dieselbe  Luftmenge  in  die 
andere  Hälfte  hineingepresst.  Er  erhöhte  auf  diese  Weise  den  Druck 
auf  der  einen  Seite  der  Scheidewand  h  a-uf  1  *  j  Atmosphären  und  ernie- 
drigte ihn  auf  der  anderen  auf  ^'j  Atmosphäre.  Hierauf  Hess  er  die 
Scheidewand  zertrümmern  und  sofort  stellte  sich  das  Gleichgewicht  wie- 
der her.  Da  die  Menge  der  Luft,  welche  sich  ui'sprünglich  im  Gefasse 
befunden  hatte,  durch  den  ganzen  Vorgang  nicht  geändert  worden  war, 
so  musste  unmittelbar  nach  dem  Bruche  der  Scheidewand  h  auch  der 
ursprüngliche  Druck  wieder  eintreten,  wenn  nicht  die  Temperatur  der 
Luft  durch  den  Vorgang  geändert  worden  war. 

Ein  kleines  mit  Oel  gefülltes  Hebermanometer  m  konnte  durch  einen 
Hahn  h  mit  dem  Gefässe  in  Verbindung  gesetzt  werden  und  diente  dazn 
eintretende  Druckänderungen  zu  constatiren.  Dieses  Manometer  h  so- 
wie beide  Hälften  des  Gefässes  standen  zuerst  lediglich  unter  dem  Drucke 
der  äusseren  Atmosphäre.  Hierauf  wurde  der  Hahn  h  geschlossen,  die 
Druckdifferenz  in  beiden  Hälften  hergestellt,  die  Scheidewand  durch  eine 
kleine  Bleikugel  k,  die  man  gegen  diese  rollen  Hess,  zertrümmert  und  im 
Momente  der  Explosion  das  Manometer  m  mit  dem  Inneren  des  Gefasscs 
wieder  in  Verbindung  gesetzt. 


^)  Hirn,  Theorie  in^canique  de  la  chaleur,  2.  Aufl.,  S.  52 
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Das  Manometer  blieb  im  Augenblicke  der  Explosion  stets'  vollkom- 
men anbeweglich.  Eine  Druckänderung  von  1  Millimeter,  und  wenn 
dieselbe  auch  nur  0,1  Secunde  gedauei*t  hätte,  würde  leicht  wahrzunehmen 
gewesen  sein;  da  das  Manometer  keine  Druckänderung  anzeigte,  so  konnte 
man  daraus  schliessen,  dass  die  Temperaturänderung  0,02  Grad  nicht 
erreicht  haben  konnte. 

Jedenfalls  zeigt  dieser  Versuch,  dass  die  innere  Arbeit  oder  Aende- 
ruLg  der  inneren  Energie,  auch  bei  erheblichen  Yolumenänderungen  per- 
manenter Gase,  so  gering  ist,  dass  es  nicht  möglich  ist,  dieselbe  auf 
directem  Wege  experimentell  nachzuweisen. 


7.  Die  innere  Energie  eines  Gheises  ist  unabhängig  vom 

Volumen. 

Regnault^)  hat  die  beiden  letzten  Versuche  J o u  1  e ' a  wiederholt  und 
hat  eine  vollkommene  Bestätigung  ihrer  Resultate  erhalten.  Man  kann 
daher  als  experimentell  bewiesen  ansehen,  dass  ein  Gas  dieselbe  Tempe- 
ratur behält,  wenn  es  sich  ausdehnt,  ohne  dabei  äussere  Energie  zu  ent- 
wickeln, dass  weder  Wärme  absorbirt  noch  entwickelt  wird,  dass  mithin 
die  Aenderang  der  inneren  Energie  Null  ist.  Die  innere  Energie  eines 
Gases,  die  mit  der  Temperatur  veränderlich  ist,  hängt  nicht  vom  Volu- 
men ab,  d.  h.  es  besteht  in  den  von  uns  gewählten  Bezeichnungen  (man 
sehe  Seite  216)  die  Gleichung  6: 

1^=0.    ..    ..        13) 

Berücksichtigt  man  diese  durch  den  Versuch  gegebene  Thatsache 
und  die  allgemeine  Gleichung : 

J  ,  Q=ü  +     fp  .dv    ...,.,..    lA: 

welche  aus  dem  Grundsatze  von  der  Aequivalenz  folgt,  so  können  mit 
deren  Hülfe  gewisse  bekannte  physikalische  Eigenthümlichkeiten  der 
(rase  von  Neuem  aufgesucht  werden. 

Durch  totale  Differentiation  folgt  aus  derselben : 


oder 


j,dQ  =  ^'dv  +  ^dt  +  p  .dv 
Aus  dieser  und  der  schon  früher  benutzten  Gleichung  (I,  C,  52,  S.  52): 


')  Compt.  rend.  1853,  Bd.  XXXVI,  pag.  680:    RecherchcF   sur  les   chaicurs  spdci- 
^ue^  de  floideR  elastique:». 
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dQ  =  c,  .  dt  -^^  l  .  dv 

leitet  man  durch  Vergleich  der  Goefficienten  von  dt  und  dt;  ab: 

du 

dt=^''' 


du       -   , 

dv 
AuB  der  ersten  folgt  durch  Differentiation  nach  v: 

/?tTT\ 

d 


Nun  ist  aber: 

du 

^  dt 

dv 

"*    dv  ~     dv 

d'ü            d'-U 
~  dt  .dv~  dv  .dt~ 

^d; 
dt 

und  nach 
mithin: 

13): 

^^   -0 

dt    -"' 

folglich: 

1^-0   .  .  . 

dv 

d.  b.:   Bei  vollkommenen  Gasen   ist  die  specifische  Wärt 
bei  constantem  Volumen  unabhängig  yon  der  Dichte.       1 
Aus  der  Gleichung  16)  leitet  mau  ab: 

J  .  ?  —  1?  =  0. 

Nach  Formel  4)  ist  aber: 

dv 


c,  =  c.  +  l 

•  dt 

oder: 

dv 
dt 

^ 

> 

setzt 

man 

diesen  Werth 

yon  l  ein,  so  erhält 

man: 

i>    =    /.    -^ 

. 

dt 

Nun    ist    das    Mariotte-Gay-Lussac^sche    Gesetz   ausg* 
durch  die  Formel  1): 


redrfl^ 
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und   wenn    man    auf 
fuhrt,  so  entsteht: 


dt 


redncirt  und  dies  in  die  obige  Gleichung  ein- 


Cp  —  Cr 


Po  .  « 


r 20) 

d.  L:  Der  Unterschied  der  specifischen  Wärmen  bei  con- 
stantem  Drucke  und  bei  constantem  Volumen,  bezogen  auf 
die  Einheit  des  Volumens  ist  für  alle  Tollkommenen  Gase 
gleich*). 

Die  Erfahrung  hat  nun  aber  gelehrt,  dass:  die  speci fische 
^ärme  bei  constantem  Drucke,  bezogen  auf  die  Einheit  des 

Volumens,  also:   -^,    bei   den  permanenten  Gasen  fast  ganz 

gleich  ist. 

IGt  Hülfe  der  eben  gefundenen  Formel  20)  folgt  hieraus  unmittel- 
bar: dass  auch  die  specifische  Wärme  bei  constantem  Volu- 
men, bezogen  auf  die  Einheit  des  Volumens,  für  vollkommene 
Gase  gleich  sei. 

Folgende  kleine  Tabelle  liefert  die  Zahlen,  welche  diese  Sätze  be- 
weisen. Die  Kohlensaure,  welche  sich  am  weitesten  vom  idealen  Zu- 
stande eines  vollkommenen  Gases  entfernt,  zeigt  auch  die  grössten  Ab- 
weichimgen,  während  die  Zahlen  der  permanenten  Gase  eine  recht  leid- 
liehe Uebereinstimmung  zeigen. 


Bei  0^  und  760 
Millim.  Di^ck 

1 
"0 

Cp 

1 

jf'Po'^O 

Cr 

Do 

Wasserstoff.    .    . 

0,08957 

3,40900 

0,9967 

2,4123 

0,305 

0,216 

Sauerstoff'    .    .    . 

1,42980 

0,21751 

0,0624 

0,1551 

0,311 

0,211 

Laft     ..... 

1,29318 

0,23751 

0,0690 

0,1685 

0,307 

0,218 

Stickstoff     .    .    . 

1,25616 

0,24380 

0,0711 

0,1727 

0,306 

0,217 

KohleiiRäare«).    . 

1,97741 

0,187 

0,0451 

0,1718 

0,370 

0,340 

*)  In  der  Form: 


Cp  Cr--  j 


i»t  dies  Besultat  von  Clausius  zu  einer  Zeit  (1856)  abgeleitet  worden,  als  man  noch 
aufGmnd  derVersache  von  Suermann  und  von  de  la  Roche  nnd  B6rard  f&lsch- 
lich  i|;laabte,  dass  die  specifische  Wärme  vom  Volumen  und  von  der  Temperatur  ab- 
^gig  sei. 

^  Für  Cp  ist   der  Werth   aus   den  Angaben  Regnault's   für   verschiedene  Tem- 
peraturen intcrpolirt. 
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ß.  Gase,  wie  dieselben  in  der  Natur  wirklich 

vorkommen. 

8.  Methode  von  William  Thomson. 

Man  verdankt  William  Thomson^)  die  Angabe  einer  sehr  empfind- 
lichen Methode,  durch  welche  erkannt  werden  kann,  dass  wirkliche  Gase 
sich  hei  ihrer  Ausdehnung  anders,  als  Tollkommene  verhalten. 


Fig.  31. 


Die  Einrichtung  des  dritten  Joule 'sehen  Versnches 
führte  Thomson  auf  den  Gedanken ,  die  beiden  Gefasse, 
von  denen  das  eine  comprimirte  Luft  enthielt,  das  andere 
eyacuirt  war,  durch  zwei  lange  Röhren  zu  ersetzen  und 
an  Stelle  des  einmaligen  Ueberganges  einen  dauernden 
Process  treten  zu  lassen. 

Communiciren  zwei  Röhren,  die,  um  die  Temperatur 
constant  zu  erhalten,  in  Wasser  eingetaucht  sind,  durch 
eine  sehr  enge  Oeffnnng,  und  presst  man  in  eine  dieser 
Röhren  Luft  durch  'eine  Compressionspumpe ,  während  die 
andere  Röhre  mit  der  Atmosphäre  in  Verbindung  steht,  so 
entsteht  ein  Luftstrom  im  ganzen  Apparate.  Zufolge  der 
Wirkung  der  engen  Oefifnung  wird  sich  der  Druck  von 
einer  Seite  dieser  Oeffnung  zur  anderen  äusserst  rasch  än- 
dern, so  dass  man  ihn  in  einiger  Entfernung  von  dieser 
Oe£fnung  als  nahezu  constant  ansehen  kann. 

Für  die  folgenden  Betrachtungen  denken  wir  uns  zu- 
nächst einmal  die  Röhren  gerade  gestreckt  (Figur  31).  Es 
sei  pi  der  Werth  des  Druckes  in  der  ersten,  Pq  der 
entsprechende  im  zweiten  Rohre;  0  deute  die  Lage  der 
OefFnung  an,  Ä  und  A'  die  Querschnitte,  ausserhalb  welcher 
Alles  constant  ist;  m  sei  die  Gasmasse,  die  sich  in  jedem 
Augenblicke  zwischen  Ä  und  Ä'  befindet.  Bezeichne  for- 
ner j4.il -HJ?  das  Volumen,  welches  eine  gleiche  Gasmassc  i» 
im  ersten  Rohre  jenseits  des  Querschnittes  A  besitzt,  A'A'B'^ 
das  entsprechende  Volumen  einer  Gasmasse  m,  jenseits  des 
Querschnittes  A\ 

Betrachten  wir  in  einem  beliebigen  Momente  die  Masse 
2  m,  welche  zwischen  dem  Querschnitte  B  und  A'  enthalten 


1)  Transac•tiün^  of  the  Roy.  Soc.  of  Kdinburgh  Bd.  XX,  S.  289— 298.  On  ii  incthod 
of  discovcring  experimeiitally  the  relation  between  the  mechanK-al  work  spent,  and  thc 
beat  produced  by  the  compressiou  uf  u  gaseous  tluid. 
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ist.  Nach  Ablauf  einer  kurzen  Zeit,  deren  Grösse  man  nicht  näher 
anzugeben  braucht,  befindet  sich  die  ganze  Masse  zwisc^iien  den  Quer- 
schnitten  Ä  und  B'  eingeschlossen.  Die  Arbeit  der  äusseren  Brücke 
zwischen  diesen  beiden  Zeitabschnitten  ist,  wenn  u  den  Querschnitt  be- 
zeichnet: 

jPi  .  u  X  aIb  —  Po  .  u  X  A'Bf, 

d.  h.  Null,  da  die  Temperatur  zwischen  A  und  A*  durch  das  Eintauchen 
des  Apparates  in  Wasser  constant  erhalten  wird  und  sich  nach  dem  Ma- 
riotte 'sehen  Gesetze  die  Volumina  in  beiden  Röhren  umgekehrt  wie 
die  Drücke  verhalten. 

Hätte  eine  innere  Arbeit  stattgefunden,  so  würde  dies  die  Arbeit  sein, 
welche  die  Masse  m  leistet,  wenn  sie  ohne  Temperaturänderung  aus 
dem  Volumen  AB  m  das  Volumen  A' ff  übergeht.  Ist  diese  innere 
Arbeit  wirklich  Null,  so  findet,  während  das  Gas  den  Raum  A  A*  durchläuft, 
eine  Yollkommene  Compensation  zwischen  den  Wärmeerscheinungen  statt, 
deren  Sitz  das  Gas  ist.  Es  wird  durch  die  Reibung  des  Gases  sowohl 
in  sich  selbst,  als  an  der  AusflussöfiPnung  genau  ebensoviel  Wärme  er- 
zengt werden,  als  durch  die  Expansion  absorbirt  worden  ist;  folglich 
wird  die  umgebende  Flüssigkeit  keine  Wärme  an  den  Apparat  abzugeben 
haben.  Es  zeigt  sich  mithin,  dass  man  die  umgebende  Flüssigkeit  ganz 
weglassen  kann,  und  dass  das  Gas,  nachdem  es  die  enge  OefPnung  durch- 
laufen  hat,  seine  ursprüngliche  Temperatur  wieder  annimmt,  sobald  als 
es  die  der  Oefifnung  sehr  nahe  liegende  Gegend  erreicht,  in  welcher  der 
Druck  constant  ist. 

Umgekehrt  kann  man  aus  dem  Vorhergehenden  schliessen:  ist  die 
innere  Arbeit,  welche  die  Expansion  eines  Gases  begleitet,  wirklich  Null, 
so  darf  dasselbe  durchaus  keine  Temperaturänderung  erleiden,  wenn  es 
ans  einer  Röhre  durch  eine  enge  Oeffnung  in  eine  andere  fliesst  und  in 
diesen  Röhren  der  Druck  verschieden  ist.  Diese  Consequenz  der  Theorie 
kann  äusserst  sorgfaltig  mit  Hülfe  von  Thermometern  oder  thermoelek- 
trischen  Apparaten  geprüft  werden.  Bestätigt  sie  sich  nicht,  so  kann 
man  daraus  schliessen,  dass  die  innere  Arbeit,  welche  die  Ausdehnung 
eines  Gases  begleitet,  nicht  vernachlässigt  werden  kann.  Durch  passende 
Wännemessungen  kann  die  Wärmemenge  ^  bestimmt  werden,  welche 
man  der  Gewichtseinheit  Gas  mittheilen  muss,  damit  das  Gas  seine  Tem- 
peratur beibehält,  wenn  es  die  Oe£fnung  0  passirt  und  somit  der  Druck |)i 
anf  Pu  zurückgeführt  wird. 

Es  sei  also  q  diese  Wärmemenge,  ^  ü  die  entsprechende  Aendernng 
der  inneren  Energie,  so  ist: 

J  .  3  =  -^  17. 

Folgt  das  Gas  nicht  streng  dem  Mario'tte'schen  Gesetz,  so  findet 
eine  Veränderung  der  äusseren  Energie  statt,  der  man  Rechnung  tragen 
muss. 

Es  seien  Vq  und  Vi  die  Volumina,  welche  die  Gewichtseinheit  Gas  bei 
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Po  und  pi  einnehmeD.  Die  äasseren  Arbeiten,  welche  während  des  Vor- 
ganges geleistet  worden  sind,  werden  dargestellt  durch  p^  .  Vq  und  Pi  .f\. 
Die  erste  ist  negatiy  und  absorbirt  eine  Wärmemenge,  welche  über  die, 
welche  die  zweite  Arbeit  entbindet,  einen  positiven  oder  negativen  lieber- 
Bchuss  besitzt.  Der  Werth  dieses  Ueberschusses  bildet  ebenfalls  einen 
Theü  der  Wärme,  welche  durch  Verminderung  der  inneren  Energie  ge- 
deckt werden  muss.     Mithin: 

J  .  q  —  Po  ,  Vq  +  Pi  ,  Vt  =  ^U. 

Will  mau  dagegen  die  Wärmemenge  q  aasdrücken,  welche  der  Ge- 
wichtseinheit Gas  zugeführt  werden  muss,  um  eine  Temperaturänderung  de> 
Gases  zu  hindern,  so  muss  die  Aenderung  der  äusseren  Energie  po  •  ^'o  -^  Pi  •  'j 
der  inneren  Energie  zugefügt  werden,  und  zwar  muss  po  .  Vq  auf  der  rech- 
ten Seite  positiv  genommen  werden,  da  es  einer  Wärmeconsumtion  ent- 
spricht, die  durch  einen  Zuwachs  gedeckt  werden  muss.  Iiian  erhalt 
somit  die  mit  der  vorhergehenden  übereinstimmende  Gleichung: 

eT" .  3  =  z/ 17  +  jPo  .  Vo  —  pi-  .  «?i 21) 


9.  Versuche  von  W.  Thomson  und  Joule  0- 

William  Thomson  und  Joule  haben  diese  Methode  auf  ver- 
schiedene Gase  anzuwenden  gesucht.  Der  Apparat,  dessen  sie  sich  be- 
dienten, weicht  in  seiner  Gonstruction  ein  wenig  ab  von  dem,  welchen 
Thomson  erdacht  hatte,  aber  er  beruht  genau  auf  denselben  Grund- 
sätzen. Eine  einfach  wirkende  Pumpe,  welche  durch  eine  Dampfmaschine 
bewegt  wurde,  presste  unaufhörlich  Gas  in  eine  nach  Art  der  Kühl- 
schlangen der  Destillationsapparate  gewundene  Kupferröhre  von  0,05  M. 
innerem  Durchmesser  und  10  bis  11  M.  Länge.  Durch  eine  Röhre  von 
gleichem  Durchmesser  war  diese  verbunden  mit  einer  ganz  gleichen 
Kühlschlange.  Jedes  Schlangenrohr  tauchte  in  ein  Gefass  von  1,20  M. 
Durchmesser,  welches  mit  Wasser  gefüllt  war.  Diese  Vorrichtunf?en 
dienten  dazu,  dem  Gase  eine  constante  Temperatur  zu  ertheilen.  Die 
Verbindungsröhre  beider  Schlangenrohre  trug  seitlich  eine  Oeffnung  mit 
Hahn  verschluss,  durch  den  man  das  Gas  nach  Bedürfniss  auch  in  die 
Atmosphäre  entweichen  lassen  konnte. 

Die  zweite  Kühlschlange  erhielt  einen  Ansatz,  an  welchem  man  jede? 
beliebige  Ausflussrohr  befestigen  konnte.  Ein  kleines  Manometer  mit 
comprimirter  Lufl  diente  dazu,  den  Druck  des  Gases  unmittelbar  vor 
seinem  Ausflüsse  zu  messen. 

Eine  erste  Versuchsreihe  hatte  nicht  Messungen  zum  Gegenstände. 


1)  1.  Philüsophkal  Transartions  1853,  BU.  143,  Part.  III,  S.  357— 365.  —  2.  Phil. 
Transact.  1854,  Bd.  144,  S.  321 — 385.  On  the  thermal  effects  of  Huids  in  motion.  — 
3.  Phil.  Transact.,  1862,  Bd.   152,  S.  579—589. 
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eondern  das  Studium  der  Wärmeerscheinungen ,  welche  das  Ausströmen 
eines  Gases  aus  einer  engen  Oeffnung  begleiten. 

Auf  das  äussere  Ende  der  zweiten  Kühlschlange  befestigte  man  z.  B. 
eine  dünne  Platte,  in  deren  Mitte  sich  eine  kreisförmige  Oeffnung  von 
1,2  Mm.  Durchmesser  befand.  Die  Pumpe  wurde  in  Bewegung  gesetzt 
and  27  Kolbenstösse  in  der  Minute  gegeben,  der  Druck  des  Gases,  ge- 
messen innerhalb  der  Röhre  kurz  vor  dem  Ausflusse,  stieg  bis  auf  8,4 
Atmosphären  und  blieb  dann  constant.  Die  ausströmende  Gasmenge 
wurde  vollkommen  durch  die  von  der  Pumpe  hineingepresste  Menge 
compensirt.  Man  konnte  ein  constantes  Ausfliessen  unter  niedrigeren 
Drucken  dadurch  erhalten,  dass  man  eine  kleine  Menge  Luft  durch  den  seit- 
lichen Hahn  entweichen  Hess,  der  sich  zwischen  beiden  Kühlrohren  befand. 
Kig.  32.  Ein    empfindliches   Thermometer,    dessen  Gef&ss 

nicht  ganz    4  Mm.  im  Durchmesser   besass,   wurde 
aussen  an  die  Auaströmungsöffnung  gebracht. 

Folgende  Beobachtungen  lassen  erkennen,  welche 
Abkühlung  durch  die  Expansion  des  Gases  und  durch 
die  Bildung  der  lebendigen  Kraft,  mit  welcher   die 
,  Moleküle  begabt  werden,  herbeigeführt  wird. 


Temperatur  der  Luft 

Dmck  im  Kühlrohre. 

im  Kühlrohre. 

vor  der 
Oeffnung. 

Abkühlung. 

8,4  Atmosphären 
2,1 

22,00» 
22,00» 
22,00» 

8,58® 
11,65^ 
16,25* 

13,42» 

10,35» 

5,78» 

Bei  einer  weiteren  Reihe  von  Beobachtungen  befand  sich  die  Thermo- 
meterkugel in  der  Mitte  einer  conischen  Guttapercharöhre  von  solcher 
Gestalt,  dass  zwischen  der  Kugel  und  der  Röhre  nur  ein  sehr  kleiner 
Zwischenraum  blieb  (Fig.  32).  Der  Theil  des  Luftstromes,  welcher  ge- 
nöthigt  ist,  diesen  engen  Weg  zu  durchlaufen,  verliert  nahezu  seine  ganze 
lebendige  Kraft  durch  Reibung  und  entwickelt  dadurch  Wärmemengen, 
von  denen  nachstehende  Versuche  Auskunft  geben. 


Lufttemperatur 

Erwärmung 

Druck  im  Kühlrohre. 

im  Kühlrohre. 

im  Guttapercha- 
schlauche. 

durch  Reibung 
des  Gases. 

8,4  Atmosphären 

4,8 

2,1 

22,00» 
22,00» 
22,00^ 

45,75? 
39,23» 
26,20» 

23,75^^ 

17,23» 

4,20» 

Verdet'ROhlmann,  Median.  Wftrmetbeoric. 
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Man   kann  diesem  Versuche,   welcher    die  Erwäi-mang  nachweist, 
welche  von  der  Zerstörung  lebendiger  Kraft  herrührt,  verschiedene  6e- 
Fig.  33.  stalt  geben.      Bringt  man  z.  B.  Zeigefinger  und  Dau- 

men an  die   Oeffnung   und   nähert   sie,  als   ob  man 
/  den  Luftstrom  zwischen   den  Fingern  kneipen  wollte 

\  ^HjjL-  (Figur    33),    so    bemerkt    man    einen    ziemlich    be- 

VwK  /      deutenden     Widerstand     und      empfindet     an      den 
^M^r  Fingerspitzen    eine    Temperaturerhöhung,    die    man 

^ir  nicht    länger   als  fünf  bis  sechs  Secunden  aushalten 

kann. 

Bringt  man  femer  einen  Finger  sehr  nahe  an  die  Oeffnung  (Figur  34), 
so  dass  die  Luft  nur  schwierig  zwischen  dem  Metall  und  dem  Finger 
f  ^     3^  pig  35^  entweichen  kann,  so  empfindet  man 

«  Wärme,    was   um  so  erstaunlicher 

erscheint,  als  man  sich  Überzeugen 
kann,  dass  das  Metall  um  die  Oeff- 
nung herum  sehr  kalt  ist. 

Drückt  man  endlich  ein  dickes 
Stück  Kautschuk  gegen  die  Oe&ung 
(Figur  35),  so  wird   die  Erhitzung  so  stark,  dass  man  die  Berührung 
nicht  ertragen  kann. 

Diese  verschiedenen  Wahrnehmungen  überzeugten  Thomson  und 
Joule,  dass  es  unmöglich  sei,  mit  der  Oe&ung  in  dünner  Wand  genü- 
gende Versuche  anzustellen,  und  sie  wurden  dadurch  auf  den  Gedanken 
geführt,  einen  porösen  Pfropfen  dafür  zu  setzen,  so  dass  die  Luft,  unmit- 
telbar nachdem  sie  ihn  durchlaufen,  sich  unter  constantem  Drucke  be- 
fände. Die  Form,  welche  sie  endlich  definitiv  für  diesen  wichtigen  Theil 
ihres  ^Apparates  annahmen,  ist  folgende  (Figur  36): 

Ein  Cylinder  von  Buchsbaum  hb  enthielt  in  seinem  Inneren  einen 
Band  r,  auf  welchem  ein  dünnes  Messingsieb  8  ruhte.  Auf  diese  Platte 
legte  man  zuerst  eine  Schicht  Baumwolle,  Seide  oder  eine  ähnliche,  zu- 
sammendrückbare Masse.  Hierauf  legte  man  dann  eine  zweite  siebartig 
durchlöcherte  Messingplatte  s'  und  presste  das  Ganze  massig  mittelst 
eines  anderen  Hohlcylinders  ee  zusammen,  der  sich  in  den  ersten  ein- 
schrauben Hess.  Der  poröse  Pfropfen,  welcher  so  zubereitet  war,  bil- 
dete einen  Cylinder  von  69,1  Mm.  (=  2,72  engl.  Zoll)  Höhe  und  37,5 
(=  1,5  engl.  Zoll)  Mm.  Durchmesser.  Der  gan^e  Apparat  war  am  Ende 
des  zweiten  Kühlrohres  befestigt  und  gegen  Berührung  mit  dem  Wasser, 
welches  dieses  Kühlrohr  umgab,  durch  eine  Zinnbüchse  z  geschützt.  Der 
frei  bleibende  Hohlraum  dieser  Büchse  wurde  mit  Baumwolle  ausgefüllt, 
um  jeden  Wärmeaustausch  durch  Leitung  zu  verhindern.  In  der  Figur 
bezeichnet  S8  das  Niveau  des  Wassers  im  Kühlgefässe  und  cc  ein  Glas- 
rohr, durch  welches  hindurch  man  die  Angaben  des  Thermometers  / 
beobachten  kann. 
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Zaerst  wnrde  der  Einfloss  untersacht,  den  etwaige  Störungen  der 
Dnickverhältnisse  im  Eühlrohre  ausüben  konnten. 

Es  waren  27,75  Gramm  Baumwolle  zwischen  die  Platten  ^des  eben 
)eachnehenen  Apparates  gepresst  worden ;  der  DrucWim  Kühlrohre  wurde 


Fig.  36. 


durch  das  Spiel  der  Pumpe  auf  2,3  At- 
mosphären gebracht.  Als  nun  der  Hahn 
in  der  Verbindungsröhre  beider  Kühl- 
schlangen soweit  als  möglich  geö£Enet 
wurde,  reducirte  sich  der  Druck  auf  1,5 
Atmosphären.  Man  war  somit  im  Stande, 
den  Ausflussdruck  um  7io  Atmosphäre 
zu  yariiren. 

Um  aber  den  Einfluss  vorübergehen- 
der Druckänderungen  im  Kühhrohre  zu 
untersuchen,  hatte  man  zuerst  den  Hahn 
des  Verbindungsrohres  offen  gelassen  bis 
die  Temperatur  der  ausfliessenden  Luft 
constant  geworden  war.  Alsdann  hatte 
man  ihn  geschlossen  und  nach  einigen 
Augenblicken  wieder  geöflnet.  Die  Tem- 
peraturänderung, die  im  Luftstrom  ein- 
trat, wurde  notirt.  Die  lange  Dauer  die- 
ser Schwankungen  der  Temperatur  war 
in  der  That  erstaunlich.  Schloss  man 
z.  B.  den  Hahn  nur  3,75  Secunden  lang, 
so  dauerten  sie  3  bis  4  Minuten,  bei 
einem  Schliessen  des  Hahnes  während 
einer  Minute  entstand  eine  Schwankung, 
welche  eine  Viertelstunde  anhielt. 

Hierauf  verfuhr  man  entgegenge- 
setzt. Man  schloss  den  Hahn  und  war- 
^)  bis  der  Zustand  des  Gases  unveränderlich  geworden  war,  dann 
Biete  man  ihn  während  kurzer  Zeiträume.  Die  erhaltenen  Wirkungen 
«ren  noch  eine  halbe  Stunde  nach  einer  solchen  vorübergehenden  Druck- 
^nmg  deutlich  wahrzunehmen.  Wir  wollen  uns  nicht  dabei  aufhalten, 
fise  Schwankungen  der  Temperatur  zu  erklären ;  es  dürfte  auch  ziem- 
*^  schwierig  sein,  eine  vollständige  Auseinandersetzung  derselben  zu 
iben;  jedenfalls  aber  ist  ersichtlich,  dass  es  nöthig  war,  diesen  Einfluss 
tazlich  aas  den  Versuchen  zu  entfernen. 

Zq  dem  Zwecke  liess  man  die  Pumpe  mit  grösstmöglicher  Gleich- 
i'^gkeit  arbeiten  und  begann  die  Beobachtungen  erst,  nachdem  die- 
ilW  schon  ly,  bis  2  Stunden  im  Gange  war. 

Von  diesem  Augenblicke  an  las  man  die  Temperatur  des  Bades  von 
^  zu  2,5  Minuten  ab ,  ebenso  die  des  Luftstromes  und  den  Druck,  den 
*8  Manometer  anzeigte. 
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Die  folgende  Tabelle  enthält  die  BeobachtnngsresnltAte,  die  i{ 
anvollkommen  (durch  gebrannten  Kalk)  getrockneter  Luft  erhalt^ 
den;  dieselbe  enthielt  noch  ungefähr  V200  ihres  Gewichtes  Wassei 


Gewicht  und  Sub- 
stanz   der    Masse 
des  Stöpsels. 


Temperatur 

des  Bades,  in 

welches    das 

Kühlrohr 

tauchte. 


Ueberschuss 

des      inneren 

Druckes  über 

den    einer 

Atmosphäre. 


Tempera- 
tur der  aus- 
strömenden 
Luil. 


Beobach- 
tete Ab- 
kühlung. 


Zahl 
surhi 
Mitti 


I. 

n. 
m. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 


12,38 
24,75 
24,75 
37,58 
37,58 
47,95 
47,95 


Baumwolle. 

Baumwolle. 

Baumwolle. 

Seide. 

Seide. 

Wirrseide. 

Wlrrseide. 


0  C. 
17,006 
20,125 
17,744 
18,975 
17,809 
15,483 
12,734 


Atmosph. 
0,43 
0,55 
1,45 
1,26 
2,71 
4,18 
4,02 


0  C. 
16,898 
19,979 
17,390 
18,610 
17,102 
14,373 
11,701 


0  C. 
0,108 
0,146 
0,354 
0,365 
0,707 
1,110 
1,033 


Beim  letzten  Versuche  entwich  die  Luft  nicht  direct  in  die 
Sphäre.  Die  Glasröhre  CO,  welche  in  den  vorhergehenden  Versnc 
Luft  hatte  frei  entweichen  lassen,  war  an  ihrem  Ende  mit  einem 
verschlossen,  der  einen  Hahn  trug.  Die  Luft  entwich  also  dar 
enge  Oeffiiung,  und  im  Innern  der  Glasröhre  betrug  der  Druck  n 
1,5  Atmosphäre. 

Dividirt  man  die  Grösse  der  Abkühlung  durch  die  Diffen 
inneren  und  äusseren  Druckes,  so  erkennt  man,  dass  die  Ansdehn 
Luft,  auch  wenn  sie  keine  äussere  Arbeit  leistet,  von  einer  Abi 
begleitet  ist,  und  dass  diese  Abkühlung  proportional  der  Druckn] 
ist,  welche  die  Luft  erleidet. 

Man  erhält  aus  vorstehenden  Beobachtungen  folgende  Wert! 
die  Temperaturemiedrigung,  welche  einer  Druckänderung  um  ein 
Sphäre  entspricht. 


L 
IL 

ra. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 


0  C. 
d  =  0,251 
0,266 
0,244 
0,289 
0,260 
0,265 
0,257 


«  = 


^-.1 


Po 


Mittel:  Ä  =  0,262 
Man  ersieht  ausserdem,  dass  innerhalb  der  Beobachtungsgre^ 
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remperator  des  Bades  und  die  absolute  Grösse  des  Drackes  keinen  merk- 
icben  Einfloss  haben. 

Hierauf  ist  mit  Kohlensäure  experimentirt  worden.  Dieses  Gas 
vnrde  durch  ein  Bierfass  geliefert,  welches  10  Fuss  tief  war  und  8  Fuss 
m  Darchmesser  hatte;  dasselbe  war  bis  zu  einer  Höhe  von  6  Fuss  mit 
üaische  gefüllt,  die  sich  in  voller  Gährung  befand.  Das  angewendete 
jas  enthielt  also  einen  erheblichen  Antheil  von  atmosphärischer  Luft  und 
Wasserdampf. 

Es  wui'de  vorausgesetzt,  dass  die  beobachtete  Wirkung  gleich  der 
Samme  der  Wirkungen  sei,  die  man  den  Antheilen  des  Gemisches  an 
Kohlensäure  und  an  Luft  zuschreiben  müsse.  Spätere  Versuche  zeigten 
zwar,  dass  diese  Voraussetzung  nicht  ganz  richtig  sei ,  jedenfalls  haben 
aber  die  von  Thomson  und  Joule  in  nachstehender  Tabelle  gege- 
benen Werthe  angenäherte  Gültigkeit.  Dieselben  sind  unter  obiger  An- 
nalime  för  reine  Kohlensäure  berechnet. 


Gewicht  and 

Sobstanz  des 

Pfropfens. 


Ueberdruck 
im  Kühlrohre 
über  eine  At- 
mosphäre. 


Aeusserer 
Druck    =    1 
Atmosphäre 
=  10  334  Kg. 
pro    Quadrat- 
meter. 


Temperatur 
des     Kühl- 
rohres. 


Beobach- 
tete Ab- 
kühlung. 


Zahl  der  Ver- 
suche ,   deren 
Mittelwerth 
die  Tafel  ent- 
hält. 


Gr. 
13,.*^  Baumwolle. 
27.75  Banmwolle. 
■57,00  Seide. 
•*",9ö  Winseide. 


Atmosph. 
0,40 
1,26 
2,53 
4,12 


Atmosph. 
1 

1 
1 
1 


0  C. 
18,962 
20,001 
19,077 
12,844 


0  C. 
0,459 
1,446 
2,938 
5,049 


Bildet  man 

die  Quotienten  d 

so 

findet 

man 

% 

die 

aoi  Abkühlung 
ersten  Versuche 

Po 
und  Differenz  des  Druckes, 

d  =  1,147 
=  1,148 
=  1,160 

drei 

Mittel.  =  1,151 
«nd  für  den  vierten  i  =  1,225^  Q. 

Ke  erhebliche  Differenz  dieser  Resultate  zeigt,    dass  bei  Kohlen- 
^are  die  Temperatur  des  Bades  einen  beträchtlichen  Einfluss  ausübt. 

l^e  Ywmiche  mit  Wasserstoff  wurden  mit  einem  viel  kleineren  Ap- 
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parate  angestellt  und  zeigten  unter  denselben  Umstanden  eine  ung 
13  Mal  geringere  Abkühlung  als  Luft. 

Eine  besondere  Versuchsreihe  hatte  endlich  den  Zweck,  den  Ei 
der  Anfangstemperatur  des  Gases  zu  bestimmen. 

Es  wurde  heisser  Wasserdampf  in  das  Bad  geleitet,  in  welche 
Schlangenrohre  eintauchten,  und  dadurch  erhielt  man  eine  Temd 
von  nahezu  91,5^  G.  Die  Versuche  wurden  mit  Luft  und  mit  K^ 
säure  angestellt.  Bei  Anwendung  des  Pfropfens  mit  Wirrseide  erhiell 
folgende  Resultate : 


Name  des 
Gases. 


Ueberdruck  im 
Inneren  des  Appa- 
rates   über     eine 
Atmosphäre. 


Aeusserer 
Druck   gleich 
einer  Atmo- 
sphäre. 


Anfangs- 
temperatur 
des  Gases. 


Abküh- 
lung. 

y 


Luft  .... 
Kohlensäure  . 


Atmosph. 
5,10 
5,10 


Atmosph. 
1 

1 


0  C. 
91,578 
91,516 


1,050 
3,586 


0,20 
0,76 


Man  erkennt,  dass  im  einen  wie  im  anderen  Falle  die  Abköl 
merklich  abnimmt,  wenn  die  Temperatur  des  ausströmenden  Gasa 
nimmt. 

Späterhin  haben  Thomson  und  Joule  diese  Versuche  fortgesei 
Sie  haben  das  Verfahren  auch  auf  andere  Gase  und  Temperatorei 
Gases  von  0®  bis  100<^  ausgedehnt.  Die  Untersuchungen  haben 
nichts  wesentlich  Neues  ergeben.  Es  zeigte  sich,  dass  8  nahezu  pi 
tional  der  Temperatur  des  Bades  ist,  bei  höheren  Wärmegraden  ji 
etwas  rascher  abnimmt.  Als  nicht  streng  zutre£Pend  erwies  sieb, 
erwähnt,  die  frühere  Voraussetzung,  dass  die  Abkühlung  eines  Gl 
misches  die  Summe  der  Abkühlungen  der  einzelnen  Bestandtbeile 
Meist  ergab  sich  eine  geringere  Abkühlung.  Vielleicht  rührt  dies  ^ 
her,  dass  durch  die  Diffusion  des  Gases  durch  den  porösen  Pfroj 
eine  Aenderung  seiner  Zusammensetzung  eingetreten  war. 


9.  Berechnung  der  Veränderung,  welche  die  innere  Enei^ 
durch  die  Ausdehnung  eines  Gases  erleidet. 

Die  Versuche  von  Thomson  und  Joule  haben  gezeigt,  dass  i| 
innerhalb  der  Grenzen  der  Beobachtungen  durch  i  .  f  ~  -—  M"^  | 
niedrigung  der  Temperatur  darstellen  kann,  welche  ein  Gas  erleUet,  ffj 


1)  Phil.  Transactions  Bd.  152,  S.  579  bis  589. 
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sein  Druck  von  pi  auf  Pq  sinkt ;  hierbei  ist  d  die  obige  aus  den  Yersuchen 
berechnete  Zahl,  welche  bei  derselben  Temperatur  ffir  jedes  Oas  eine 
CoDstante  ist. 

Diese  Zustandsanderung  des  Gases  vollzieht  sich  bei  Berührung  mit 
Sabstanzen,  welche  die  Wärme  äusserst  wenig  leiten;  sieht  man  ab  von 
den  kleinen  Störungen,  die  durch  Leitung  entstehen  können,  so  ist  die 
Wärmemenge  g,  welche  der  Gewichtseinheit  Gas  geliefert  werden  muss, 
um  das  Gas  auf  seine  ursprüngliche  Temperatur  zurückzuführen : 


-•'■(S-O- 


Dies  ist  die  Wärmemenge,  welche  in  der  Gleichung  21) 

J  .  q  =  ^  ü  +  Po  Vq  •-'  pi  Vi 21) 

ebenfalls  mit  q  bezeichnet  worden  ist. 

Die  Versuche  Thomson's  und  Joule *s  in  Verbindung  mit  den 
Messungen  Regnault's  über  die  Zusammendrückbarkeit  der  Gase, 
gestatten  aus  Gleichung  21)  einen  angenäherten  Werth  der  Aende- 
nmg  ^  U  der  inneren  fjiergie  abzuleiten ,  welche  von  der  Volumenän- 
denmg  eines  Gases  herrührt,  wenn  dessen  Temperatur  nahezu  unver- 
änderlich bleibt.  Setzt  man  den  vorhin  erhaltenen  Werth  von  q  in  diese 
Gleichung  21)  ein;  so  erhält  man: 

/  .  c,  .  Ä  .  (^  -   l\=Po  .vo—p^  .Vi+Jü   .   .    21*) 

worin  c^  die  specifische  Wärme  des  Gases  unter  constantem  Drucke,  d  die 
von  Thomson  und  Joule  bestimmten  Zahlen,  also  0,262^  0.  für  Luft 
tmd  1,151^  G.  für  Kohlensäure  bezeichnet. 

Anderseits  hat   Regnault^)  gezeigt,   dass  das  Volun^en  Vi   einer 


^)  Reye  glaubt  die  Abweichungen  der  wirklichen  Gase  vom  Mariotte' sehen  und 
Gay- Lusaac' sehen  Gesetze  durch  die  Formel: 

{v  +  R  .  S)  =  R  .(a  +  t) 


l+n.p 


darstellen    zu   können,   worin  TT,  S  neue  Constante,  R  =z  a  .  pQ  .  vq  und  a  =  —  ist. 


a 


rfü, 


Dic»e  Formel  ist  abgeleitet  aus  der  Differentialgleichung: 

dp dt  1  z  -\-  p 

«  +  p'~a  +  <         J  .{a  -\-t)        Cp  —Cr 

worin  z  dadurch  definirt  ist,  dass  z  .  dv  die  innere  Arbeit  bedeutet,  welche  die  Gewichts- 
einheit Ga.s  bei  seiner  Ausdehnung  um  dv  absorbirt.  Die  Ableitung  obiger  Differential- 
gleichung setzt  voraus,  l)  dass  bei  Gasen  z  nur  eine  Function  von  p  sei,  2)  dass  in 
Joulc*8  und  Thomson's  Versuchen  die  Abkühlung  genau  proportional  der  DrackdifTe- 
renz  sei,  3)  dass  die  specifische  Wärme  bei  Gasen  von  Druck  und  Temperatur  nnab- 
^fiig  Mi. 

Die  Richtigkeit  dieser  Voraussetzungen,  selbst  innerhalb  der  Versuchsgrenzen ,  ist 
mehrfach  •  angez  weifelt  worden . 

Schröder  v.  d.  Kolk  weist  z,  B.  (1.  c.  S.  451)  nach,  dass  das  Reye'sche  Ge- 
*vtz  nicht  vollkommen  mit  den  beobachteten  Werthen  Regnault's  übereinstimmt. 
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GrAsmasBe  unter  dem  Drucke  pi  und  das  entsprechende  Volumen  t^)  beim 
Drucke  po  durch  die  empirische  Formel : 

£iil  =  1  +  A  .  (^!ii  -  A  +  B  .  (^«  -  lY  .    .    .    22) 

I  zusammenhängen,  worin  A  und  B  sehr  kleine  Coef&cienten  sind,  deren 
Werth  für  einige  Gase  ermittelt  worden  ist.  Die  Werthe  der  Coefficien- 
ten  sind  die  folgenden: 

Für  Luft:  ^^-^  =  1—0,0011054  .  f-^  —   \\ 

+  0,000019381  Y^^  —  iV 22a) 

Für  Kohlensäure:  ^^^  =  1  —  0,0085318  .  f!!^  —  l^ 

—  0,0000072856  .  (^  —  iV 22  b) 

Für  WasserstoflF:  ^^-^  =  1  —  0,00054723 .  f ^  —  A 

+  0,0000084166  Y!5  —  iV 22c) 


Dapr6  hat  dem  Mariotte-Gay-Lussac* sehen  Gesetze  die  Form  gegeben: 

Po  »0  +  c 
worin  c  eine  Constante  sein  soll,  die  er  Covolumen  nennt.  Er  spricht  das  Gesetz  in 
dem  Satze  aas:  Bei  constanter  Temperatur  und  wenn  das  Volumen  unter  normalen 
Umstanden  als  Einheit  genommen  wird,  sind  die  elastischen  Kräfte  der  Gase  umgekehrt 
proportional  dem  Volumen,  vermehrt  um  eine  constante  Grösse  c,  die  man  Covolumen 
nennt. 

Recknagel  endlich,  der  die  Kohlensäure  unter  Zugrundelegung  der  Regnault'- 
sehen  Zahlen  einer  eingehenden  theoretischen  Untersuchung  unterzogen  hat,  glaubt 
das  Spannungsgesetz  derselben  in  der  Form  gefunden  zu  haben: 


=^.[(i  +  «'.,(i-f)], 


worin  A^  =  1,00710,  ff'  =  0,003642  der  AusdehnungscoeiBcient  des  absoluten  Ga»es, 
d.  h.  der  gemeinsame  Grenzwerth,  dem  sich  für  niedere  Drucke  und  höhere  Temperatur 
die  Ausdehnungscoeilßcienten  aller  Gase  nahem. 

B.  =  1,00710  (l+«'.Oj^  X^Z'S 

wobei  Mi  die  Spannkraft   des  bei    (^  gesättigten  Kohlensäuredampfes    bezeichnet.      Eine 
Formel  für  die  innere  Arbeit  hat  nur  Reye  gegeben  und  zwar: 
»1 

y«  dr  =  71  .  Ä  .  (a  +  0  •  (Pü  —  Pi)- 

Jochmann  hat  in  einer  Abhandlung,  betitelt:  Beiträge  zur  Theorie  der  Ga.«e, 
ScJilömilch'K  Zeitschrift  für  Mathematik  und  Physik,  1860,  Bd  5,  S.  24  bis  39  und 
S.  96  bis  131,  eine  sehr  treffliche  Zusammoni«telluag  und  Kritik  der  hierhergehörigen 
Arbeiten  gegeben.  Wir  werden  später  noch  ausführlicher  auf  diese  Arbeit«  zurück • 
kommen. 
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Aas  der  Formel  22)  leitet  man  ab : 

p,.t^-j^,.t;o=i/o.t^.[A.(^-  l)  +  B.(^-   l)"].    .23) 

Setzt  man  dies  in  21)  ein,    so  enthält  diese  Gleichung  nur  noch   eine 
einzige  Unbekannte,  und  das  ist  ^  U, 


10.  Verhältniss  zwischen  der  inneren  und  äusseren  Arbeit, 
welche  die  Ausdehnung:  eines  Gases  begleiten. 

Wir  betrachten  zuerst  den  einfacheren  Fall,  dass  ein  Gas,  welches 
zuerst  dem  Atmosphärendrucke  unterworfen  ist,  eine  unendlich  kleine 
Äeodenrng  von  Volumen  und  Druck  erleidet. 

DieAenderung  der  inneren  Energie  ist  dann  unendlich  klein,  ebenso 
die  äussere  Arbeit,  welche  sie  begleitet ;  dass  Yerhaltnifls  dieser  beiden 
aber  strebt  einer  endlichen  Grenze  zu,  deren  Grösse  wir  jetzt  aufsuchen 
wollen. 

Es  sei : 

l>i  =  i>o  +  Ä 
Vi  =.vq  —  h 

Die  äussere  Arbeit,  welche  während  der  Aenderung  geleistet  worden 
i^)  ist  nahezu  i?o  •  ^;  wenn  man  Grössen,  welche  unendlich  klein 
zweiter  Ordnung  sind,  vernachlässigt.  Die  Aenderung  der  inneren  Ar- 
beit wird  dargestellt  durch  die  Formel: 

Jü=J.c,.d  ,  (?L±1^   1^  +p,  .e;j__p^,  .,;,. 

Nun  ist  aber: 

Werden  auch  hier  die  Glieder  zweiter  Ordnung  vernachlässigt,  so 
ißtderWerth  innerhalb  der  Klammer:  A  .  — ,  man  hat  mithin: 

l>i  .  f;i  —  i>o  .  t'e  =  A  .  i?o  .  * 24) 

^^d  wenn  man  dies  einsetzt,  und  ebenso : 


P    /^*y«.      Die    mechanische    Wärmetheorie     und    das    Spannanj:;sgesetz     der    Gase. 
JOUin^n  1861.     Hieraus  im   Auszug  Pogg.  Ann.  Bd.  96,  S.  424  bis  429. 

Schröder   von   der  Kolk,      lieber  die  Abweichungen   der  wirklichen  Gase  vom 
•"»notte'schen  Gesetz,  Pogg.  Ann.  Bd.  96,  S.  429  bis  452. 

IV  ^^^^^'  ^^^  ^®  travail  m^canique  et  ses  transformations,  Ann.  de  chim.  et  de  phys. 
I  ■  ^^  B<i.  I,  p.  168,  und  SÄcond   memoire    sur   la   th^orie   mecanique  de  la  chaleur 

'•  P-  185  etc. 
n„„?**^^"*Kel-      Das   physikalische  Verhülten  der  Kohlensäure,    Pogg.  Ann.,    Ergän- 
^'agibaDd  Y,  S    563  bis  591. 
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Po  +  h  _  j  _  A 

Po  Po' 

80  wird: 

Po 
Es  bleibt  nun  nur  nocb  übrig,  h  als  Function  von  k  darzosteljei 
Es  ist  nämlicb 

Pi  ,  Vi  —  Po  .  Vq  =r  Vq  ,  h  —  Po  .  k  , 

und  dies  combinirt  mit  24)  giebt: 

f 'o  .  Ä  —  Po  .  k  =  A  .  Po  .  k, 

\ 

I 
I 


Hieraus  folgt: 

Vn 

und 

^ü  =  J  .  c,  .  d  •  ?^  .  (A  +  1)  +  A  .  Po 
Po  .  «'o 

k. 

Wenn  man  nun  durch  die  äussere  Arbeit  ^L^ 

z/X.  =Po  .k 

dividirt,  erhält  man: 

jü  _  j:c,.d.(i  +  A)     ^ 

^  A  ^0  .  Po 

Führt  man  die  Rechnung  für  die  drei  Gase  aus,  mit  denen  Tho 
son  und  Joule  experimentirt  haben,  so  findet  man  für  den  Wei-th  die 
gesuchten  Verhältnisses: 

"^'^^  ii:  =  ""^"^^^  =  Wo 

für  Kohlensäure  =  0,0080  =  -— 
für  Wasserstoff  =  0,0008  =  -^ 

Also  entspricht  der  äusseren  Arbeit,  welche  entsteht,  wenn  das  Vj 
lumen  durch  eine  geringe  Aenderung  des  Atmosphärendruckes  ein  weni 
variirt,  eine  gleichzeitige  innere  Arbeit,  welche  bei  Luft  ungefähr  '  jj 
dieser  geleisteten  äusseren  Arbeit  ist. 

Man  bemerkt  femer,  dass  die  innere  Arbeit  viel  grosser  bei  Ld 
als  bei  Wasserstoff  ist,  noch  erheblich  grösser  aber  bei  Kohlensaure. 

Die  grösste  innere  Arbeit  wird  also  bei  dem  Gase  geleistet,  weicht 
sich  am  meisten  vom  vollkommenen  Gaszustande  entfernt. 

Die  Kenntniss  der  eben  erhaltenen  Resultate  ist  nöthig,  wenn  mal 
aus  dem  Studium  der  Gase  einen  zuverlässigen  Werth  für  das  mechal 
nische  Aequivalent  der  Wärme  ableiten  will.       Die  Formel,  welche  dei 
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Werth  dieses  Aeqnivalentes  ergiebt,  ist  (siehe  Abschn.  II,  B,  19, 
S.  206): 

J  .  l  ,  dv  =  p  .  dv 26) 

Dieselbe  drückt  aas,  dass  die  bei  der  Ausdehnung  eines  vollkomme- 
nen Gases  bei  constanter  Temperatur  verbrauchte  Wärme  als  Aequivalent 
lediglich  die  äussere  Arbeit  habe.  Diese  Formel  ist  also  ungenau,  wenn 
man  sie  auf  wirkliche  Gase  anwenden  will.  Die  strenge  Formel  müsste 
dann  lauten : 

J  .1  .  dv=p  .dv  ,{l  +  s) 27) 

wenn  s  das  Yerhältniss  der  inneren  zur  äusseren  Arbeit  bezeichnet.  Die 
wirkliche  Einfuhrung  dieses  Correctionsgliedes  in  die  Rechnung,  die 
früher  angestellt  worden  ist,  um  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme 
zu  berechnen,  würde  das  Resultat  nur  um  wenig  verändern.  Für  Wasser- 
stoflF  ist  diese  Correction  ganz  unerheblich,  auch  für  Luft  noch  ausser- 
ordentlich gering,  sie  wird  aber  merklich  fiir  Kohlensäure. 

Dennoch  wäre  es  voreilig,  hiervon  praktische  Anwendung  zu  machen, 
denn  die  Unsicherheit,  welche  auf  den  Bestimmungen  der  specifischen 
Wärme  bei  constantem  Volumen  ruht,  macht  jede  Correction  von  so 
geringer  Grösse  illusorisch  ^). 

Die  Grösse  des  Yerhältnisses  £  der  inneren  zur  äusseren  Arbeit  hängt 
ab  von  der  Grösse  der  Veränderung ,  welcher  das  Gas  unterworfen  wird. 
Zuvor  haben  wir  dasselbe  für  den  Fall  einer  unendlichen  Aenderung 
berechnet,  wir  wollen  es  nun  für  den  allgemeinen  Fall  einer  endlichen 
Aenderung  bestimmen.  Die  innere  Arbeit,  welche  gleich  ist  der  Aende- 
rung der  inneren  Energie  ^  CT  wird  nach  Formel  21*)  dargestellt  durch: 

^ü  =  J ,  Cj,  .  d  .  (^  --  l\  +  Pi  .  Vi  ^  Po  ,Vo. 

Die  Berechnung  derselben  bietet  keine  Schwierigkeit,  da  alle  nöthi- 
gen  Elemente  aus  den  Versuchen  Thomson's  und  Joule 's  und  denen 
Regnault's  bekannt  sind. 

Die  äussere  Arbeit  X«  ist  die,  welche  die  Ausdehnung  eines  Gases 
begleitet,  welches  ohne  Temperaturänderung  vom  Drucke  Pi  zum  Drucke 
p^  übergeht,  sie  ist  gleich: 


'  L, 
Nach  Formel  22)  ist  aber 


'  ~J^  '  ^^' 


^)  Es  ißt  daher  auch,  abgesehen  von  anderen  Irrthümern ,  die  sich  in  jener  Abhand- 
lung finden,  noch  als  verlrühi  anzusehen,  wenn  Baumgartner  versucht,  auf  Grund 
«Ifr  von  Joule  und  Thomson  gegebenen  Zahlwerihe,  diese  Correction  auszuführen. 

Baumgartner,  Sitzunj^sbericht  der  kaiserl.  Akad.  d.  Wissenschaft.  Wien.  Bd.  38, 
S.  379  bis  389.      Man  sehe  auch  vorher:    Anmerkung  13  zu  den  Vorlesungen,  S.   101. 
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,..  =  „... [.+A.(^_.)+B.(^-,)l 

oder  wenn  man  die  Klammern  ausrechnet: 

f/i        A    1  i>x    .  (A  -  2  B)  .  t'o    .    B  .  v,^ 

Setzt  man  nun  den  Wei'th  von  p,  der  hieraus  folgt,  in  ohige  For- 
mel für  X«  ein,  so  erhält  man: 

Po 

Ol 

oder  nach  Ausführung  der  Integration: 
L,=p^  .  vq  ((1  —  A  +  B)  .  lognat  ^^  +  (A  —  2  B) .  f-  —  \) 

V  Vi  \Vj  } 

+  f-a:-')l '" 

Der  Werth  fi  für  das  Verh&ltniss  der  inneren  Arbeit  -L,  z=i  dV  zur 
äusseren  Arbeit  für  den  Fall,  dass  ein  Gas  ohne  Temperaturänderung  vom 
Drucke  po  zum  Drucke  p\  übergeht,  ist : 


j_  425  .  cp  .  <f  .  (^  —  1  j  +  p,  .  PO  —  Po  •  "0 


•29) 


Die  numerische  Rechnung  des  Werthes  £  gestaltet  sich  ziemlich  ein- 
fach, da  Regnault  in  seiner  Abhandlung  sowohl  das  dem  Yolumen- 

verhältniss   —  entsprechende  Druckverhältniss  — ,  als  auch  die  im  5Cahler 
V\         ^  Po 

votkommende  Grösse  -^— ^ — ^  —  1  für  verschiedene  Gase  gegeben  hat. 

Selbstverständlich  hat  eine  solche  Rechnung  nur  den  Zweck,  einen 
ungefähren  üeberblick  über  die  Verhältnisse  ^zu  geben. 

Für  Luft  ^)  führt  die  Rechnung  auf  folgende  Resultate: 


^)  M^moires  de  l'Acad^mie  des  sciences,  Bd.  21,  S.  421. 
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Verhältniss  des  End-  und 
Anfangsvolumens:  -^  • 

Vi 

Anfangsdruck  p, 
(in  Atmosph.). 

Enddruck  p^ 
(in    Atmosph.). 

Verhältniss  der  inneren 
zur  äusseren  Arbeit. 

2 

1,9978 

1 

0,0032  =  ^^ 

4 

3,9874 

1 

0.0057  =  jL 

10 

9,9162 

1 

0,0092  =  ji^ 

20 

19,7199 

1 

0.0159  =  -^ 

Es  ist  bei  dieser  Rechnung S  =: 0,262  nach  Thomson  and  Joule, 
Cj,  =  0,23751  und  Pq.Vq  =  7991,15  nach  Regnault's  Bestimmungen 
angenommen.  Alsdann  ergiebt  sich  z.  B.  für  den  Fall,  dass  sich  das 
Volumen  eines  Kilogramms  Luft,  welches  untef  19,7198  Atmosphären  Druck 
steht,  um  das  zwanzigfache  vergrössert,  so  dass  der  Druck  =  1  Atmo- 
sphäre wird,  die  innere  Arbeit  X,-  =  382  Kilogrammmeter,  die  äussere 
Arbeit  X«  =  23980  Kilogrammmeter. 

Für  Kohlensäure^)  erhält  man  auf  dieselbe  Weise : 


Verhältniss  des  End-  und 
AnfangsToIomens :  —  • 

Anfangsdruck  pj 
(in  Atmosph.). 

.Enddruck  Pq 
(in   Atmosph.). 

Verhältniss  der  inneren 
zur  äusseren  Arbeit  6. 

2 

1,9829 

1 

0,0125  =  i 

4 

3,8974 

1 

0.0183  =  1 

10 

9,2282 

1 

0,0295  =  ^ 

20 

16,7054 

1 

0,0388  =  ^ 

Für  Wasserstoff  lassen  sich  ähnliche  Rechnungen  nicht  wohl  an- 
stellen, da  Thomson  und  Joule  keine  zuverlässigen  Angaben  über  den 
Werth  von  d  geliefert  haben. 

Diese  Tabellen  zeigen,  dass  der  Werth  s  des  Verhältnisses  der  inne- 
ren zur  äusseren  Arbeit  zunimmt,  wenn  die  äussere  Arbeit  zunimmt,  also 
wenn  der  Drucknnterschied  grösser  wird. 

Gleichzeitig  ersieht  man  die  Grösse  des  Fehlers,  den  man  begeht, 
wenn  man  die  innere  Arbeit  vernachlässigt,  und  kann  daraus  erkennen, 
welche  Versuche  noch  anzustellen  sind.    Es  kann  jede  Arbeit  im  Voraus 


^)  M^moires  de  l'Acad^mie  des  sciences,  Bd.  21,  S.  425. 
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für  unnütz  bezeichnet  werden,  welche  lediglich  zum  Ziele  hätte  zu  zeigen, 
dass  man  für  kleine  Druckändernngen  die  innere  Arbeit,  welche  die 
Volumenänderung  eines  Gases  begleitet,  vernachlässigen  könne;  nut* 
solche  Untersuchungen  haben  einen  reellen  Werth,  welche  eine  genügende 
Genauigkeit  besitzen,  um  aus  ihnen  die  innere  Arbeit  erkennen  und 
messen  zu  können.  Ebenso  folgt  aus  diesen  Betrachtungen,  dass  bei 
Anwendung  der  mechanischen  Wärmetheorie  auf  Gase  vorläufig  die  innere 
Ai'beit  gleich  Null  angenommen  werden  kann,  wenn  man  bei  einer  ersten 
Annäherung  den  Verlauf  der  Erscheinungen  nur  ungefähr  erkennen  will. 
Nach  diesen  Bemerkungen  wenden  wir  uns  zur  Behandlung  einiger  Auf- 
gaben, die  sich  auf  die  gewöhnlichsten  Veränderungen  beziehen ,  die  ein 
Gas  erleidet. 


11.  Ausdehnung  eines  Qases  ohne  Zuführung  oder  Weg- 
nahme von  Wärme. 

Wir  untersuchen  zunächst  die  Aufgabe:  Wie  verhält  sich  ein  Gas, 
welches  eine  gleichzeitige  Aenderung  seines  Druckes  und  seines  Volumens 
erfährt,  ohne  Wärme  von  aussen  zu  empfangen  oder  abzugeben,  oder  in 
anderen  Ausdrücken,  wie  verhält  sich  ein  Gas,  dessen  Druck,  Volumen 
und  Temperatur  sich  in  einem  Gefösse  ändert,  in  dem  es  vollkommen 
gegen  Wärmeleitung  und  Strahlung  geschützt  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  angenähert  experimentell  dargestellt,  wenn  ein 
Gas  in  einem  Gefösse,  in  dem  es  sich  mit  wirklichen  Wänden  in  Berüh- 
rung befindet,  mit  einer  solchen  Geschwindigkeit  ausgedehnt  oder  com- 
primirt  wird,  dass  kein  merklicher  Wärmeaustausch  während  der  Dauer 
des  Versuches  zwischen  dem  Gase  und  dem  einschliessenden  Gefasse 
eintritt. 

Setzt  man  voraus,  dass  die  Gewichtseinheit  Gas  eine  Volumenände- 
rung dv  und  eine  Temperaturänderung  dt  erleide,  ohne  dass  ein  Wärme- 
austausch mit  der  Umge];)ung  eintritt,  so  ist  die  bekannte  Formel  (Ab- 
schnitt I,  C,  49,  S.  179)  anwendbar  und  da  d  Q  =  0  ist,  so  hat  man: 

l  ,  dv  +  c,  .  dt  =  0 30) 

worin  l  und  c„  die  früher  angegebenen  Bedeutungen  haben. 

Man  weiss  nun  aber,  dass  für  vollkommene  Gase  (siehe  Abschnitt  II, 
B,  19,  S.  206) 

•=§  ■• »') 

ist. 

Setzt  man  diesen  Werth  in  30)  ein,  so  bekommt  die  Differential- 
gleichung, welche  den  Verlauf  der  Erscheinung  bestimmt,  die  Gestalt: 

v  .  dv 

£-^  +  c..dt=0. 
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Das  Mariotte- Gay -Lassa  c'Bche  Gesetz  ergiebt  fUr  p  die  Glei- 

Führt  man  diesen  Werth  von  p  ein,  so  erhält  man  eine  Differential- 
lehong,  in  welcher  die  Veränderlichen  getrennt  sind,  nämlich : 

J  V    ^'''     l  +  a.t-^' 

{teicher  man  durch  Integration 

^^r^  .  lognat  v  +  ^^  -  lognat  (1  +  a.f)  =  E 
I  J  a 

|k,  worin  H.  eine  Integrationsconstante  bedeutet. 
Diese  Integration  setzt  voraus ,  dass  die  specifische  Wärme  bei  con- 
to Yolomen  c„  unabhängig  von  der  Temperatur  ist;  man  weiss, 
I  Bitn  alle  Ursache  hat,  für  vollkommene  Gase  ^)  diese  Annahme  för 
Üf  za  halten. 

Sind  p,,  |)j,  Iy  die  Daten  am  Anfange  und  v^y  P21  ^  die  entsprechen- 
UD  Ende  des  Versuches,  und  man  setzt  beide  in  die  letzte  Gleichung 
K  ergiebt  sich  ftür  den  Anfangszustand: 

^4^  .  logncU  Vi  +  -  •  lognat  (1  +  a  .  <i)  =  B 
J  a 

lir  den  Endzustand: 

^4^  .  l09wxt  »2  +  -  •  lo^at  (1  +  a  .  ^)  =  Ä 

Durch  Subtraction  dieser  Ausdrücke  erhält  man : 

^.lognat  ^  =  '^.  lognat  (L±^). 
J  V2        a       "^       \1  +  «-^/ 

^i  man  auf  beiden  Seiten  von   den  Logarithmen  auf  die  Numeri 

1 80  entsteht: 

a  .  Po  .  vo 


ÜL     •'./•         ^  1  -f  «'^ 32) 

Vq  l  +  a  .  ti 

fügt  man  zu  dieser  Gleichung  die  Beziehung: 
jPi  .  t^8  =  Po  .  «^0  .  (1  +  «  .  *3), 
^  die  vollkommenen  Gase  definirt,  so  sieht  man,  dass  der  Zustand 
^s  bestimmt  und  in  jedem  Moment  der  Zustandsänderung  durch 
"erthe  der  drei  Variabelen  P2>  ^2»  h  bekannt  ist. 
Keaer  Formel,  die  wir  eben  erhalten   haben,  kann  man  eine  ein- 


}  Vergl.  §  7  dieses  Abschnittes. 
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« 
fächere  Gestalt  geben,  wenn  die  Gleichung  6),  die  wir  im  Anfangt: 

Abschnittes  für  vollkommene  Gase  gefunden  hatten,  nämlich: 

beröcksichtigt  wird.     Etwas  verändert  heisst  dieselbe: 
^  __  ^  _  Po  ■  ^0  ■  g 

Die  Formel  32)  kann  also  auch  folgendermaassen  geschrieben  w( 

1   +  «   .  «2 


(S) 


1    +«.*! 

Nach  dem  Mariotte-Gay-Lnssac'schen  Gesetze,  Gleichtu 
ist  aber: 

1  +  a  .  «2  _  j)2  .  Vi 

oder: 


1 

+ 

a  .  ti 

Pi  ■ 

»i 

Pt 

»i 

1 

+  « 

■  U 

Pl 

Vi 

1 

+  « 

■  ti 

Combinirt  man  diese  Gleichung  mit  der  obigen,  so  entsteht 


Pi  \^J 


Bezeichnet  man,  wie  das  üblich  ist,  das  Yerhältniss  der  specifi 
Wärme  mit  x: 


so  ist: 


oder: 


p«  _  M\ 
Pl       V^J 


P2    .  «??  =  Pl    .  «?f. 


Diese  äusserst  einfache  Gleichung  ersetzt  in  dieser  Form  das 
ri  Ott  ersehe  Gesetz  unter  den  besonderen  Verhältnissen,  dass  ein  Gm 
Volumen  und  den  Druck  ändert,  ohne  Wärme  zu  absorbiren  od^n 
geben. 

Diese  Formel  war  schon  lange  vor  dem  Auftreten  der  mechanß 
Wärmetheorie  von  Laplace  ^)  und  Poisson  *)  aufgestellt  worden. 


')  Laplace,  M^anique  e^leste,  Buch  XII,  Cap.  II,  Nr.  7;  Ausgabe  184«:  ^ 
S.  183. 

■)  Poisson,  Annales  de  Chim.  et  de  Phys.,  2.  Ser.,  Bd.  3,  und  Trait^  •' j 
nique,  2.  Aufl.,  Bd.  2,  S.  646. 
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erhielten  dieselbe  aoB  der  Annahme,  dass  das  Verhältniss  der  specifischen 
Wärmen  x  unabhängig  von  Druck  und  Temperatur  sei. 

Diese  Voraussetzung  schienen  die  Versuche  Gay-Lussac's  und 
Weiteres  zu  beweisen  und  die  Experimentaluntersuchungen  der  Akade- 
miker über  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalles  zu  bestätigen, 
welche  in  Frankreich,  und  unter  sehr  verschiedenen  Druckverhältnissen 
auf  der  Hochebene  von  Quito  angestellt  worden  waren. 

Welche  Vorstellungen  man  sich  auch  vom  Wesen  der  Wärme  machen 
mag,  so  gilt  auch  ohne  Rücksicht  auf  die  mechanische  Wärmetheorie  im 
vorliegenden  Falle  die  Gleichung  30): 

l.dv  +  c„.dt=rO 

and  der  Werth  l  genügt  immer  der  Gleichung: 

^   /t 

1  = 


imd  wenn  man  hierin  einsetzt : 


^      =  i  .  (1  +  «  .  0, 


oder: 


Po  -Vq  V 

so  geht  der  Ausdruck  für  l  über  in: 

Man  bekommt  die  Di£ferentialgleichung: 

«     Vr  /     V  l  +  a.t 

Macht  man  nun  Gebrauch  von  der  Voraussetzung,  dass  —  =  x  con- 

stant  sein  soll,  so  wird  die  Differentialgleichung  unmittelbar  integtabel 
imd  f&hrt  damit  auf  die  Formeln  32)  respective  33). 


12.  Die  Bestimmung  des  Verhältnisses  ^^  =  ~- 

Die  Formel  |)s  .  f  f  =  jpi  .  t;f  ist  neuerer  Zeit  mehrfach  Gegenstand 
experimenteller  Untersuchungen  gewesen.  G  a  z  i  u  bestätigte  dieselbe  durch 
seine  Arbeit,  betitelt:  Essai  sur  la  d6tente  et  la  compression  des  gases 
Bans  Variation  de  chaleur  ')>  er  fand  jedoch ,  dass  dieselbe  nur  für  sehr 
Ideme  Druckänderungen  gültig  sei.  Dagegen  hat  er  andere  interessante 
Tbatsaohen  klar  gestellt,  welche  Grund  zu  einem  gewichtigen  Einwxtrfe 


^)  Cazin,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  3.  Scr.,  Bd.  06,  S.  206  bis  295. 
Verdet-Bahlmann,  Meohan.  Wärmetheorie.  X8 
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gegen  die  Versuche  von  Clement  und  Desormes  über  das  Yerhäli- 
nisB  der  specifischen  Wärmen  giebt. 

Alle  vier,  Cazin  sowohl  als  früher  Gay-Lussac^)  und  nach  die- 
sem Clement  und  Desormes^),  haben  sich  im  Wesentlichen  derselben 
Methode  bedient. 

In  einem  grösseren  Ballon  a  (Figur  37)  wurde  Luft  comprimirt  oder 
▼erdünnt,  und  hierauf  für  einen  Augenblick  Communication  mit  der  At^ 
Fig.  37.  mosphäre  durch  einen  Hahn  h  hergestellt,  der 

eine  so  weite  Bohrung  hatte,  dass  in  Bruch- 
theilen  einer  Secunde  der  Gleichgewichtszu- 
stand des  Druckes  im  Inneren  desGefasses  mit 
dem  der  äusseren  Luft  hergestellt  wurde.  Die 
Gleichheit  des  Druckes  im  Inneren  des  Ballons 
mit  dem  Atmosphärendruck  war  aber  nicht 
dadurch  eingetreten,  dass  die  Luft  im  Inneren 
des  Ballons  dieselbe  Dichtigkeit  hatte,  wie  ausser- 
halb, sondern  dadurch,  dass  zugleich  die  schon 
früher  im  Ballon  enthaltene  Luft  comprimirt 
und  dadurch  erwärmt  worden  war. 

Man  nahm  nun  an,  dass  in  dem  kurzen  Zeiträume,  während  desseo 
der  Hahn  geöffnet  war,  ein  Wärmeaustausch  nicht  stattgefunden  habe, 
dass  derselbe  erst  nach  Schluss  des  Hahnes  eingetreten  sei.  In  Folge 
dessen  fand  eine  Druckänderung  statt ;  wenn  das  Gas  die  Temperatur  der 
Umgebung  angenommen  hatte ;  diese  wurde  mit  Hülfe  eines  Manometers 
m  gemessen,  welches  mit  dem  Ballon  in  Verbindung  stand. 

War  das  Volumen  V  des  Gefasses  anfanglich  mit  Luft  unter  dem 
Drucke  po  von  der  Temperatur  t  gefüllt,  so  ist  nach  dem  Schlüsse  des 
Hahnes  die  Temperatur  der  Luft  ^],  der  Druck  gleich  dem  Atmosphären- 
druck  p'  geworden  und  das  Volumen  V  des  Gases  in  Fi  übergegangen. 

Nachdem  das  Gas  im  Gefasse  seine  Temperatur  wieder  mit  der  der 
Umgebung  ausgeglichen  hat,  ist  das  Volumen  Vi  unveränderlich  erhalten 
worden  und  der  Druck  in  pi  übergegangen. 

Wir  haben  also  drei  Zustände  des  Gases  zu  unterscheiden,  der  erste 
ist  definirt  durch  F,  t,  jpoi  der  zweite  unmittelbar  nach  Schluss  des 
Hahnes  bestimmt  durch  F],  ti,  p'  und  der  dritte  nach  vollzogenem 
Wärmeaustausch,  in  dem  F],  t,  pi  die  entsprechenden  Werthe  sind. 

Nach  Gleichung  29)  ist  nun  aber: 

Es  besteht  fSüc  Vi  die  Gleichung  (man  sehe  GL  33,  S.  272): 

{Z\''  -  t 
\Vj    ~  Po' 


^)  Gaj-Lussac   and  Welter,    Ann.   de   Chim.   et  de  Phy«.,   2.   Ser.,   Bd-  XX, 
S.  206. 

')  Clement  nnd  Desormes,  Journal  de  Physiqne,  Nov.  1819. 
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Hierin  ist  F,  p,  j?'  durch  Beobachtong  gegeben,  Vi  aber  lässt  sich 
mit  Hülfe  des  Mariotte' sehen  Gesetzes  berechnen,  da  die  Temperatur 
zu  Anfang  des  Versuches  und  am  Schlüsse  des  gesammten  Vorganges 
dieselbe,  nämlich  t  ist. 

Es  ist  näuiHch: 

mithin : 


V.po  =  Vi  .  pi, 
Vi  -  Po' 


und  wenn  man  dies  einsetzt: 

\PoJ         Po ' 
oder  wenn  man  logarithmirt  und  auf  x  reducirt: 

^  ^  log,  p'  —  log.  Po 

log.  py  log.  Po ^ 

Gay-Lussac  und  Welt  er  bestimmten  aus  solchen  Versuchen  mit 
Hülfe  obiger  Formel  für  Luft  x  =  1,372;  Clement  und  Desormes 
za  1,357;  Masson^)  zu  1,419;  Hirn«)  fand  1,385,  Weisbach»)  1,4025. 
Cazin  fand  nur  für  sehr  geringe  Druckdi£ferenzen  von  5  mm  x  =  1,41, 
was  man  erwarten  soUte ;  für  wachsende  Brücke  aber  nahm  die  Grösse  ^  ab. 

Die  Versuche  Cazin 's  aber  zeigten,  dass,  wenn  Gas  durch  eine 
grosse  GeHnung  aus  einem  Reservoir  in  die  Atmosphäre  oder  in  ein  an- 
deres Reservoir  ausströmt,  so  erreicht  es  den  äusseren  Druck,  welcher 
nöthig  ist,  damit  das  Ausströmen  aufhört,  mit  "einer  erheblichen  Ge- 
schwindigkeit. Hierdurch  wird  ein  Hinausgehen  über  die  Gleichgewichts- 
lage, eine  grössere  Verdünnung  des  Gases  herbeigeführt ;  in  Folge  dessen 
drangt  die  äussere  Luft  dann  wieder  in  das  Gefass  zurück,  erzeugt  hier 
&QS  demselben  Grunde  einen  Druck,  der  grösser  als  der  äussere  ist,  strömt 
<^n  wieder  aus  u.  s.  f.  Es  entsteht  somit  eine  Reihe  von  Oscillationen 
auf  beiden  Seiten  der  Oeffnung.  Hieraus  folgt,  dass,  wenn  ein  Gas  durch 
einen  Hahn  entweicht  oder  in  ein  Gefass  ausströmt,  man  je  nach  der 
Phase  der  Oscillation,  in  welcher  der  Hahn  wieder  geschlossen  wird,  bald 
grossere,  bald  kleinere  Gasmengen  im  Reservoir  finden  kann. 

Diese  Erscheinung  bildet  in  der  That  einen  gewichtigen  Einwurf, 
den  man  gegen  obige  Methode  und  somit  zumal  gegen  die  sorgfaltigen 
Versuche  von  Clement  und  Desormes  erheben  kann. 

Später  nahm  Friedrich  Kohlrausch ^)  diesen  Weg  zur  Bestim* 
mnng  der  in  der  mechanischen  Wärmetheorie  so  wichtigen  Zahl  x  wieder 
auf  und  veränderte  die  Beobachtungsmethode  wesentlich. 

^)  Mass  OD,  Ann.  d.  Chim.  et  d.  Phys.,  3.  Ser.,  T.  53,  p.  268. 

?Hirn,  Th^rie  m^canique  de  la  chaleur,  Bd.  I,  2.  Aufl.,  S.  69. 
Weisbach,   CiTilingenieiur ,   Neue  Folge,   Bd.  5,   &  46  und:   Schlömilch's 
Zeitschrift  för  Mathematik  and  Physik  Bd.  4,  S.  264  bis  278. 

*)  Kohlransch,  Bestimmung  der  specif.  W&rme  der  Luft  bei  constantem  Yolamen 
mit  dem  Metallbarometer.     Pogg.  Ann.  Bd.  138,  S.  618  bis  625. 
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276        III.  Anwendungen  des  ersten  Hauptsatzes  auf  Gase. 

Luft  wurde  bei  diesen  Versuchen  in  einem  abgeschlossenen  Räume 
einer  plötzlichen  Druckänderung  unterworfen,  indem  dieselbe  sehr  kurze 
Zeit  mit  einem  grossen  Reservoir,  in  welchem  sich  Luft  unter  bekanutem 
Drucke  befand,  verbunden  wurde;  die  dabei  stattfindende  Temperatur- 
änderung  des  Gases  wurde  gemessen. 

Die  Messung  dieser  Wärmemenge  erfolgte,  wie  schon  früher,  durch 
die  Druckänderung  des  Gases  selbst. 

Die  unvermeidlichen  Störungen  durch  Wärmeaustausch,  schon  wäh- 
rend der  Zeit  der  Druckänderung,  lassen  den  Eztremdruck  des  Gases  p^ 
gar  nicht  zu  Stande  kommen.  Kohlrausch  bestimmte  das  Gesetz  der 
durch  die  Wärmeabgabe  herbeigeführten  Druckänderung  mit  Hülfe  eines 
Aneroidbarometers,  das  er  ins  Gefäss  einsetzte.  Er  bestimmte  dieses 
Gesetz  dadurch,  dass  er  genau  registrirte,  zu  welchen  Zeitpunkten  der 
Zeiger  des  Metallbarometers  an  einem  Theilstriche  vorüberging.  Aus 
diesem  Gesetze  schliess^i  er  auf  das  Druckeztrem  po  zurück. 

Die  Manometer  von  Schwefelsäure  oder  Wasser,  welche  früher  an- 
gewendet wurden,  gestatten  wegen  ihrer  Hin-  und  Herschwankungen 
nicht  die  kleinen  Druckänderungen  im  Anfange  zu  bestimmen. 

Kohlrausch  erhielt  bei  Anwendung  eines  Gefässes  von  6  Liter 
Inhalt  für  kleine  Druckdifferenzen  im  Mittel  x  =  1,30. 

Dieses  Resultat  ist  sichtlich  zu  klein;  es  rührt  dies,  wie  späterhin 
Röntgen  0  durch  Versuche,  die  im  Kundt'Sbhen  Laboratorium  ang^ 
stellt  wurden,  nachwies,  davon  her,  dass  die  relativ  zu  grosse  metallische 
Oberfläche  schon  sehr  erheblich  Wärme  während  der  kurzen  Zeit,  in 
welcher  die  Druckänderung  stattfand,  zu-  oder  abführte  und  davon,  dass 
es  nicht  gestattet  war,  das  Gesetz  der  Abkühlung  auch  auf  die  Periode 
fortzusetzen,  während  welcher  der  Hahn  geöffnet  war  und  die  Drack- 
änderung  stattfand. 

Ausserdem  wurde  bei  diesen  fortgesetzten  Versuchen  erkannt,  dass 
die  gewöhnlichen  Metallbarometer  wegen  ihrer  Trägheit  und  elastischen 
Nachwirkungen  für  solche  feine  und  rasche  Druckmessnngen  nicht  brauch- 
bar seien. 

Röntgen  bediente  sich  daher  späterhin  stets  einer  kreisförmig  ge* 
wellten  Platte  von  Neusilberblech,  deren  Bewegungen  er  durch  ein  Schilf- 
stückchen auf  einen  Spiegel  8  (Fig.  38)  übertrug,  aus  dessen  Winkel- 
änderungen auf  die  Grösse  der  Bewegung  und  damit  auf  den  Druck  ge- 
schlossen wurde.  Ein  solcher  Druckmesser  hat  sich  bei  den  Versuchen 
recht  gut  bewährt. 

Als  er  die  Wandfläche  des  Gompressionsgefässes  durch  Einlegen  von 
Papierrollen  künstlich  vergrösserte ,  ergab  sich,  dass  die  Werthe  f&r  )( 
noch  tiefer  als  bei  Kohlrausch  sanken.  Es  zeigte  sich  also,  dass  durch 
die  Correction  die  Wärmeänderung  durch  den  Einfluss  der  Wandungen 
nicht  beseitigt  werde. 

^)  Röntgen,  Ueber  die  BesUmmnng  des  Verhältnisses  der  specifischen  Wärme  der 
Luft.  Pogg.  Ann.  Bd.  141,   S.  552  bis  566    and  Pogg.  Ann.  Bd.  148,    S.  580  bis  624. 
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Es  lag  nahe,  den  Einfluss  dieser  Correction  dadurch  zu  verkleinern, 
das«  man  grössere  Gefasse  wählte,  in  denen  das  Yerhältniss  der  Wand- 
fläche znm  Volumen  geringer,  also  günstiger  war. 

Schliesslich  verwendete  Röntgen  einen  Ballon  L  (siehe  Figur  38) 
von  70  Liter  Inhalt,  bohrte  in  diesen  seitlich  eine  Oeffhung  (Tvon  0,115 
Jfeter  Durchmesser  und  kittete  in  diese  die  zur  Druckmessung  dienende 
Neusilberplatte  n.    An  den  Hals  des  Gefässes  war  ein  Hahn  h  mit  weiter 


Fig.  38. 


Oe£fnung  gekittet,  der  so 
eingerichtet  war,  dass  die 
geringe  Oeffnungsdauer 
am  Hipp 'sehen  Chrono- 
skop  gemessen  werden 
konnte. '  Er  verfuhr  im 
Uebrigen  nach  der  schon 
vorher  beschriebenen  Me- 
thode und  fand  nahezu 
X  =  1,41. 

Es  scheint  also,  dass 
dieses  so  modificirte  Ver- 
fahren wohl  geeignet  sein 
könne,  genaue  Bestimmun- 
gen dieser  wichtigen  Zahlx 
für  Luft  und  andere  Gase 
auf  diese  Weise  herbeizu- 
führen. 

In  der  That  zeigen  die 
Resultate  einer  neueren  Un- 
tersuchung Röntgen's^) 
treffliche  üebereinstim- 
mong,  sowohl  unter  sich,  als  auch  mit  Versuchsergebnissen  anderer  Forscher. 
Der  Apparat,  mit  dem  bei  dieser  Arbeit  operirt  wurde,  war  in  der  Hauptsache 
der  eben  beschriebene  (Fig.  38);  über  einige  Abweichungen,  welche  für 
das  Verständniss  unwesentlich  sind,  möge  man  die  Originalarbeit  (a.  a.  0. 
S.  583)  nachsehen.  Für  die  Beurtheilung  der  Qualität  der  Versuche  ist 
es  jedoch  von  Belang  zu  bemerken,  dass  Röntgen  bei  dieser  neuen 
Beobachtungsreihe  nicht  nur  eine  Temperaturcorrection  anbrachte,  son- 
dern dass  er  auch  die  Fehler  berücksichtigte  und  aus  den  Resultaten 
eliminirte,  welche  von  der  elastischen  Nachwirkung  der  als  Manometer 
dienenden,  geweUten  Neusilberplatte  herrühren. 

Er  erstreckte  seine  Versuche  auf  trockne  atmosphärische  Luffc,  Kohlen- 
saure nnd  Wasserstoff. 


0  Königen,  Beetimmong;  des  Verhältnisses  der  specifischen  Wärme  bei  con- 
sUntem  Dmcke  zu  deijenigen  bei  constantem  Volumen  für  einige  Gase.  Pogg.  Ann. 
^-  148,  S.  580  bis  ^24.  (Diese  Arbeit  konnte  erst  während  des  Druckes  berücksich- 
tigt werden.) 


Digitized  by 


Google 


278        m.  Anwendungen  des  ersten  Hauptsatzes  auf  Gase. 

Als  Mittelwerth  aus  10  Yersuchen  ergab  sich  für: 

trockene  atmosphärische  Luft  x  =  1,4053 
mit  einem  wahrscheinlichen  Fehler  des  Endresultates  =  0,00027. 

Für  Kohlensäure  wurde  als  Mittel  aus  10  Yersuchen,  mit  einem 
wahrscheinlichen  Fehler  von  0,00039, 

X  =  1,3052 
gefunden. 

Bei  Wasserstoff  musste  auf  die  Correction  wegen  der  Wärme- 
abgabe verzichtet  werden,  weil  die  Erwärmung  des  Gases  so  rasch  vor 
sich  ging,  dass  dieselbe  nicht  mit  Sicherheit  gemessen  werden  konnte. 
Die  Yersuchsresultate  müssen  daher  bei  diesem  Gase  noch  mit  beträcht- 
lichen Fehlem  behaftet  sein. 

Es  ergab  sich: 

X  =  1,385.     , 

Die  Wiedererwärmung  nach  dem  Abschlüsse  des  Hahnes  war  über- 
haupt bei  den  drei  untersuchten  Gasen  sehr ,  verschieden.  Bei  Kohlen- 
säure ging  sie  am  langsamsten  vor  sich,  bei  Luft  wesentlich  rascher  und 
bei  Wasserstoff,  wie  erwähnt,  so  rasch,  dass  sich  die  Dimensionen  des 
Apparates  als  zu  klein  erwiesen,  um  eine  genaue  Bestimmung  von  x  zu- 
zulassen. 

Die  specifische  Wärme  bei  constantem  Yolnmen  berechnet  sich  hier- 
nach bei  Luft,  wenn  man  mit  Regnault  c^  =  0,2375  annimmt,  zu: 

c,  =  0,1690. 

Bei  der  Kohlensäure  dürfte  es  kaum  rathsam  sein,  eine  ähnliche 
Rechnung  für  andere  Yerhältnisse  als  die  des  Yersuches  anzustellen,  da 
uns  noch  keine  genügend  genauen  Yersnche  vorliegen,  durch  welche  die 
Unveränderlichkeit  von  x  fär  verschiedene  Temperaturen  und  Drucke  bei 
diesem  Gase  constatiii;,  oder  das  Aenderungsgesetz  ermittelt  wäre.  Bei 
atmosphäiischem Drucke  und  19,5 Grad  ist  nach  Regnault  für  Kohlen- 
säure: Cp=  0,1926.  Hieraus  ergiebt  sich  mit  Röntgen's  Werth  von  x: 

c,  =  0,1475. 

Ein  etwas  abweichendes  Yerfahren  hat  Witte  ^)  angegeben,  er 
verbindet  nämlich  (Figur  39)  mit  dem  Compressionsgeföss  Ä  ein  zweites 
Gefass  B,  welches  unmittelbar,  nachdem  die  Druckänderung  stattge- 
funden hat ,  mit  dem  ersteren  durch  den  Hahn  h  für  einen  Moment  in 
Yerbindung  gesetzt  wird.  Im  zweiten  Gefösse  5,  mit  welchem  ein 
Manometer  w  verbunden  ist,  stellte  er  vorher  den  Extremdruck  her,  den 
das  Gas  in  Folge  der  Druckänderung  und  der  hieraus  entspringenden 
Temperaturänderung  annimmt.  Es  hat  dies  den  Yorzug,  dass  er  den 
Extremdruck,  den  er  durch  Wiederholung  des  obigen  Yorganges  succes- 
sive  herstellt,  mit  beliebiger  Genauigkeit  erhalten  kann. 


^)  Witte,   Ueber  die  specifische  Wärme  der  Lufl  bei  constantem  Volumen,  Pogg- 
Ann.  Bd.  138,  &  155  bis  162. 
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Die  YorhergeliendeD  Yersache  haben  aber  gelehrt,  dass  der  Brack  p", 
der  im  Gefasse  wirklich  eintritt,  in  Folge  der  Wärmeaufnahme  oder  -Ab- 
gabe währcfnd  der  Drnckänderung  nicht  gleich  dem  theoretisch  vorans- 


Fig.  39. 


gesetzten  Drucke  jp'  ist, 
welcher  herbeigeführt 
werden  würde,  wenn  die 
gesammte  gebildete  oder 
absorbirte   Wärme    auf 

Temperaturänderung 
des     Gases     verwendet 
worden  wäre. 

Auch  gestattet  die 
Vorrichtung  Witte's  in 
der  von  ihm  beschrie- 
benen Gestalt  nicht  eine 

Temperaturcorrection 
anzubringen,  umausdem 
beobachteten  Werth  |>" 
auf  den  gesuchten  p'  zu 
schliessen;  das  Verfah- 
ren dürfte  für  zuver- 
lässige Bestimmungen 
kaum  geeignet  sein. 

Als    zuverlässigsten 
Werth,  den  man  für  x 
erhalten  kann,  führte  man  früher  den  an,  der  sich  aus  den  Beobachtun- 
gen über  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalles  herleiten  lässt. 
Für  die  Schallgeschwindigkeit  Sl  hat  Laplace  ')  die  Formel  gegeben : 

'  s 
worin  (  den  Druck  bedeutet,  unter  dem  das  Gas  steht,  in  Millimetern 
Qaecksilberhöhe  gemessen,  s  die  Dichtigkeit  des  Gases  unter  dem  vor- 
handenen Druck  und  der  herrschenden  Temperatur  (5  die  Dichte  des  Queck- 
silbers, g  die  Beschleunigung  der  Schwere  und  x  das  Verhältniss  der 
specifischen  Wärme  bei  constantem  Druck  und  bei  constantem  Volumen. 
Hieraus  ergiebt  sich: 

x=-^i^- 36) 

Setzt  man  für  Sl  den  Werth  ein,  welcher  übereinstimmend  von 
Regnault*)  und  Le  Roux^)  gefunden  worden  ist,  nämlich  für  trockene 
Luft,  bei  0»  C: 


M  Laplace,  M^canique  cMeste,  12.  Bd.  Ausgabe  v.  1846,  Oenyres  Bd.V,  S.  t45, 

^  Regnaalt,  Compte«  Kendos  Bd.  66,  S.  200  bis  220. 

*)  Le  Rom,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  4.  Serie,  Bd.  12,  S.  345  bis  418. 
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a  =  330,7  Meter, 
BO  erhält  man: 

X  =  1,3945. 

Es  liegt  jedoch  nach  den  theoretischen  Untersachnngen  von  Helm- 
h  0 1 1  z  ^)  und  Kirch  hoff)  und  den  experimentellen  Arbeiten  von 
Regnault^),  Kundt^),  Seh  ne  ebeli  ^)  und  A.  Seebeck*)  nahe  zu 
yermuthen,  dass  dieser  Werth  etwas  zu  klein  ist. 

Diese  neuen  Versuche  über  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des 
Schalles  beruhen  nämlich  auf  Beobachtungen,  die  in  Röhrenleitnngen  an- 
gestellt worden  sind.  Es  hat  sich  aber  gezeigt,  dass  sich  die  Schall- 
wellen  in  Röhren,  und  zumal  in  engen  Röhren,  in  Folge  der  Reibung 
der  schwingenden  Luftmoleküle  an  den  Röhrenwandungen  und  in  Folge 
des  Wärmeaustausches,  welcher  zwischen  der  schwingenden  Luft  und  den 
umschliessenden  Wandungen  stattfindet,  langsamer  fortpflanzen,  ab  in 
freier  Luft. 

Es  ist  daher  vielleicht  rathsamer,  zunächst  noch  immer  die  genauste 
unter  den  in  freier  Atmosphäre  angestellten  Beobachtungen  über  die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalles  zu  Grunde  zu  legen;  es  sind 
dies  die  Messungen  von  Moll  und  van  Beck^).  Auf  0^  und  trockene 
Luft  reducirt,  fanden  diese: 

Sl  =  332,8  Meter. 
Hieraus  würde  man 

X  ==  1,4126 
berechnen. 

Man  bemerkt,  dass  die  Ungenauigkeit  der  experimenteUen  Bestim- 
mungen von  Sl  noch  so  gross  ist,  dass  diese  Zahl  kaum  geeignet  sein 
wird,  um  x  zuverlässiger  zu  ermitteln,  ab  dies  von  Röntgen  ge- 
schehen bt. 

Wohl  aber  sind  die  Methoden  zur  Bestimmung  des  Verhältnisses 
der  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  des  ScbaUes  in  verschiedenen  Ga- 
sen, welche  von  Dulong^),  Massen  und  in  neuerer  Zeit  in  ganz  ver- 
änderter Form  von  Zoch^)  und  von  Kundt*®)  gegeben  worden  sind, 
eher  geeignet,  um  mit  Hülfe  dieser  Quotienten  und  des  für  Lufb  ge- 


')  Helmholtz,    Verhandlungen    des    natnrhistorisch - medicinischen    Vereines   nr 
Heidelberg  Bd.  in,  S.  16. 

«)  Kirch  hoff,  Pogg.  Ann.  Bd.  134,  S.  177. 


^  RegnanU,  Compies  rendas  Bd.  66,  S.  209  bis  220. 


^)  Kundt,  Pogg.  Ann.  Bd.  135,  S.  337  bis  372  und  S.  527  bU  561. 

^)  Schneebeli,  Pogg.  Ann.  S.  136,  S.  296  bis  309. 

•)  A.  Seebeck,  Pogg.  Ann.  Bd.  139,  S.  104  bis  132. 

^)  Die  Versuche  von  Moll  und  van  Beck  sind  Ton  Schröder  van  der  Kolk 
neu  berechnet  in  Pogg.  Ann.  Bd.  124,  S.  453  bis  470. 

^)  Du  long,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phjrs.  Serie  1,  Bd.  41,  S.  113  und  Pogg.  Ann. 
Bd.  16,  S.  438  bis  479. 


»)  Zoch,  Pogg.  Ann.  Bd.  128,  S.  497  bis  512. 
W)  Kundt,  Pogg.  Ann.  Bd.  128,  S.  337  bis  355. 
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fundenen  Werthes  von  k  diese  Gonstanten  auch  für  andere  Gase  zu  be- 
bestimmen. 

Eine  absolnte  Genauigkeit  lässt  sich  aber  auch  hier  kaum  erwarten, 
da,  wie  schon  vorhin  erwähnt  wurde,  die  verschiedenen  Gase  mit  ver- 
schiedener Geschwindigkeit  ihre  Wärme  an  benachbarte  Gasschichten  und 
an  feste  Körper  abgeben. 

Bei  den  Versuchen  von  Du  long  und  den  späteren  von  Massen 
wurde  eine  Pfeife  mit  dem  zu  untersuchenden  Gase  angeblasen.  Aus  der 
Pfeifenlänge  leitete  man  die  Wellenlänge,  aus  der  Tonhöhe  die  Schwin- 
gungszahl ab;  das  Product  beider  lieferte  die  Schallgeschwindigkeit. 

Die  Bestimmung  von  Schwingungszahlen  ist  bekanntlich  mit  sehr 
erheblichen,  unvermeidlichen  Fehlem  verknüf^;  es  ist  daher  als  ein  we- 
sentlicher Fortschritt  anzusehen,  dass  es  Kundt  gelungen  ist,  mit  Hülfe 
der  von  ihm  entdeckten  eigenthümlichen  Klangfiguren  in  tönenden  Luft- 
säulen die  Wellenlängen  unmittelbar  zu  messen. 

In  dem  von  ihm  construirten  Doppel apparate  ^)  konnte  er  die  Wellen- 
längen für  denselben  Ton  in  zwei  verschiedenen  Gasen  unmittelbar  mit 
einander  vergleichen  und  daraus  sofort  das  Yerhältniss  der  Schall- 
geschwindigkeiten ableiten. 

Auf  diesem  Wege  hat  Kundt  ^)  zunächst  für  Luft  die  Constanz 
von  X  für  Temperaturen  von  0^  bis  100^  und  für  Drucke  von  400  mm 
bis  1800  mm  Quecksilber  constatirt. 

Nach  einer  noch  nicht  veröfifentlichten  Beobachtungsreihe  ist  das 
Yerhältniss  der  Schallgeschwindigkeit  in  Kohlensäure  zu  der  in  Luft, 
nach  Kundt ')  gleich:  0,7786.  Hieraus  findet  sich,  wenn  man  mit  dem 
Index  1  die  Grössen  für  Kohlensäure  und  mit  Index  2  die  für  Luft  be- 
zeichnet (man  sehe  Gleichung  35,  S.  279): 

«-'  =  ^'  =  1  =  ? 

und  hieraus: 

Sabstituirt  man   hierin:    x^  nach  Röntgen  =  1,4053,   ~   nach 

Kundt  =  0,7786  und  ~  =  1,5290  nach  Begnault,  so  findet  man: 

JCi  ==  1,3028. 

Dies  aber  stimmt  mit  dem  von  Böntgen  gefundenen  Werthe 
y,  =r  1,3052  recht  gut  überein. 

Jedenfalls  würden  genaue  Versuche  nach  dem  von  Kundt  angege- 
benen Verfahren,  welche  unter  Berücksichtigung  aller  Vorsichtsmaass- 


1)  Kundt,  Pogg.  Ann.  Bd.  135,  S.  548  bis  560. 

*)  In  der  Abhandlung  von  Böntgen,  Pogg.  Ann.  148,  S.  612. 
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regeln  angestellt  wären,  zunächst  die  besten  Hülfsmittel  sein,  um  auf  in- 
directem  Wege  die  Grösse  x  für  verschiedene  Gase  aus  dem  für  Luft  yod 
Röntgen  gefundenen  Werthe  abzuleiten. 

Cazin  hat,  indem  er  den  Versuchsballon  a  (man  sehe  Fig.  37  auf 
S.  274)  statt  mit  der  äusseren  Luft,  mit  einem  zweiten  Ballon  in  Ver- 
bindung setzte  und  beide  Ballons  mit  demselben  Gase  fCQlte ,  auch  di- 
recte  Messungen  von  x  für  yer schieden  e  Gase  angestellt.  Es  sind  gegen 
Q^ine  Beobachtungsmethode  jedoch  triftige  Einwendungen  erhoben  wo^ 
den,  so  dass  den  Resultaten  wohl  keine  grosse  Zuverlässigkeit  beizu- 
messen sein  dürfte.  Wir  stellen  jedoch,  da  es  zur  Zeit  noch  an  besseren 
Bestimmungen  gebricht,  die  Werthe  von  x  für  einige  Gase  nach  Cazin's 
Beobachtungen  mit  den  Werthen  zusammen ,  welche  sich  aus  den  indi- 
recten  Messungen  von  Dulong  und  Massen  0  unter  Zugrundelegung 
der  Röntgen 'sehen  Zahl  für  Luft  ergeben  haben. 


Tabelle  der  Werthe  von  x 


—  für  einige  Gase. 


Kamen  des  Gases. 

Werthe  von  x  nach; 

Dulong. 

Masson. 

Cazin. 

Sauerstoff  . 
Stickstoff   . 
Wasserstoff 
Kohlensäure 
Kohlenoxyd 
Stickozjd  . 
Aethylen    . 
Ammoniak 

1,402 

1,394 
1,326 
1,411 
1,331 
1,229 

1,405 
1,405 
1,405 
1,278 
1,413 
1,394 
1,261 
1,304 

1,410 
1,410 
1,410 
1,291 
1,410 
1,403 
1,257 
1,328 

*)  Die  Versuche  von  Z  o  c  h  erstrecken  sich  auf  Kohlensaure ,  Wasserstoff  und  Ge- 
mische dieser  Gase;  jedoch  weichen  die  Werthe  so  weit  von  den  Angaben  der  übrigea 
Beobachter  ab,  dass  man  sie  kaum  für  geeignet  halten  kann,  zur  Berechnung  der  Wertbe 
TOD  X  zu  dienen. 
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G.  Ansströmen  von  Gasen. 
1.  Allgemeines  und  Historisches. 

Die  Behandlung,  welche  das  Problem  vom  Ausflüsse  der  Gase  früher 
in  den  Lehrbüchern  der  reinen  Mechanik  fand,  war  höchst  unvollkommen, 
weil  man  die  Wärmeerscheinungen,  welche  in  der  Nähe  der  Ausfluss- 
öffnung  stattfinden,  unbeachtet  liess.  Man  kann  jetzt  an  der  Hand  der 
Formeln  der  mechanischen  Wärmetheorie  die  Lösung  wieder  vornehmen 
und  gelangt  zu  Resultaten,  welche  mit  den  Versuchen  genügend  überein- 
stimmen, sofern  man  nur  solche  Annahmen  macht,  welche  den  Bedingungen 
des  Problems  besser  entsprechen,  als  die  Voraussetzungen  der  früheren 
Theorie,  und  nur  solche,  welche  mit  den  Eigenschaften  der  Gase  nicht 
im  Widerspruche  stehen. 

Betrachtet  man  die  Aufgabe  in  ihren  Einzelheiten,  so  zeigt  dieselbe 
eine  ausserordentliche  Verwickelung;  wir  werden  uns  daher  auch  hier, 
wie  bei  allen  theoretischen,  analytischen  Betrachtungen  ähnlicher  Pro- 
bleme darauf  beschränken. müssen,  einige  sehr  einfache  Fälle  zu  unter- 
suchen, Fälle,  in  welchen  sich  die  Erscheinung  von  allen  nebenhergehenden 
Einflüssen,  von  denen  sie  in  Wirklichkeit  stets  begleitet  ist,  befreit,  in 
einer  idealen  Einfachheit  darstellt.  Hierdurch  wird  die  Lösung  der  Auf- 
gabe leicht  und  man  gelangt  zu  Formeln,  welche  zwar  den  Gang  der 
wirklichen  Erscheinung  nicht  vollständig  darstellen,  deren  Genauigkeit 
aber  meist  dem  praktischen  Bedürfnisse  genügt,  und  welche  mit  Vorthei] 
al3  Typen  für  die  empirischen  Formeln  dienen  können,  welche  dazu  be- 
stimmt sind,  die  Gesetze  der  wirklichen  Erscheinung  darzustellen. 

Die  älteren  Formeln  rühren  noch  von  Tor icelli  und  Bernoulli  her, 
welche  besonders  den  Ausfluss  tropfbarer  Flüssigkeiten  untersucht  haben. 
Man  dankt  G.  Zeuner,  der  sich  auch  sonst  sehr  hervorragende  Verdienste 
um  die  Anwendungen  der  mechanischen  Wärmetheorie  erworben  hat,  eine 
sehr  befriedigende  Lösung  fast  aller  hierher  gehörigen  Aufgaben.  Zumal 
der  Ausfluss  der  Dämpfe  und  die  damit  zusammenhängende  Theorie  des 
Bampfblasrohres  und  der  Dampfstrahlpumpe  haben  durch  diesen  Schrift- 
steller zum  ersten  Male  eine  erschöpfende  Darstellung  gefunden  ^). 


^)  Zeuner,   Das  Locomotiven-Blasrohr,  Zürich  1863,   S.  58  bis  168  und:   Grund- 
züge der  mechsnischen  Wärmetheorie,  2.  Aufl.,  1866,  S.  158  bis  205. 
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2.  Ableitung  der  allgemeinen  FormeL 


Wir  wollen  zonäcliBt  zwei  unbegrenzte  Gasmassen  betrachten,  welche 
verschiedenen  Druck  f^esitzen  und  durch  eine  Scheidewand  getrennt  sind, 
in  welcher  sich  eine  sehr  kleine  Oeffhung  befindet.  Das  Gas  strömt  aus 
dem  Räume,  in  dem  ein  höherer  Druck  herrscht,  in  denjenigen  über,  iu 
welchem  der  Druck  niedriger  ist;  da  man  aber  voraussetzt,  dass  beide 
Gasmassen  unbegrenzt  sind ,  so  bleibt  nichtsdestoweniger  der  Druck  aaf 
beiden  Seiten  der  Mündung  unverändert. 

Wenn  die  Gasmassen  nicht  unendlich  gross  sind,  so  bleiben  diese 
Bedingungen  wenigstens  einen  unendlich  kleinen  Zeitraum  hindurch  die- 
selben, und  die  Infinitesimalrechnung  gestattet  alsdann,  diesen  Fall  auf 
den  vorigen  zurückzufEihren. 

Wir  wollen  den  grösseren  der  beiden  Drucke  mit  pi^  den  niedrigeren 
jmt  Pi  bezeichnen. 

Die  Erfahrung  lehrt,  dass  schon  in  sehr  geringer  Entfernung  ?od 
einer  kleinen  Oeffnung  der  Druck  des  entweichenden  Gases  den  Werthj^ 
annimmt.     Wir  construiren  (man  sehe  Fig.  40)  eine  sehr  kleine  Ober- 


Fig.  40. 


F. 


B-^ 


\ 


fläche  J.,  von  welcher  an  der 
Druck  des  Gases  in  dem  links  be- 
findlichen Baume  diesen  Wertb 
Pf  besitzen  mag.  Bekanntlich 
vermindert  sich  diese  Geschwin- 
digkeit des  ausströmenden  Gases 
in  Folge  der  Ausbreitung  des 
Strahles  im  Verhältnisse  als  sich 
der  Gasstrom  von  der  Ansströ- 
mungsöfinung  entfernt,  und  man 
begreift,  dass,  wenn  man  nnr 
eine  genügende  Entfernung  wählte 
im  zweiten  Mittel  eine  Oberfläche 
\  /         B  construirt  werden  kann,   an 

welcher  die  Geschwindigkeiten  der 
verschiedenen  Moleküle  unmerk- 
lich sind.  Es  ist  ferner  ebenso 
leicht  einzusehen,  dass  es  im 
ersten  Mittel  eine  ähnliche  Ober- 
fläche C  geben  wird,  von  welcher 

an  man  ebenfalls  die  Geschwindigkeit  des  zur  Mündung  o  strömenden 

Gases  vernachlässigen  kann. 

Es  soll  nun  voi*ausgesetzt  werden,  dass  die  Ausströmungserscheinang 

bereits  den  Beharrangszustand  der  Bewegung   erreicht  habe  und  wir 

wollen  untersuchen,  welche  Geschwindigkeit  das  Gas  auf  der  Oberfläche  i 
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besitzt,  auf  welcher  der  Drnck  p  des  ausströmenden  Gases  gleich  p%  ge- 
worden ist. 

Was  geschieht,  während  eine  Gewichtsmenge  Gas,  welche  gleich  du 
ist,  durch  diese  Oberfläche  A  hindurchgeht? 

Das  Gas,  welches  sich  in  der  Nähe  der  Oberfläche  (/befindet,  schreitet 
sehr  langsam  vorwärts  und  eine  Gewichtsmenge  d«  des  Gase?  tritt  unter 
einem  Drucke  pi  in  diese  Oberfläche  ein,  es  wird  somit  eine  positive  Ar- 
beit L  geleistet. 

Es  ist 

i  =  j>i  .  t?i  .  du    •     . 1) 

wenn  man  mit  Vi  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  des  Gases  beim  Druck 
Pi  und  der  Temperatur  ^i  bezeichnet. 

Die  Kichtigkeit  dieser  Behauptung  lässt  sich  leicht  erweisen.  Denn 
bezeichnen  wir  mit  o  den  Inhalt  der  begrenzenden  Oberfläche  B,  so  ist 
derGesammtdruck  auf  dieselbe  «D.jpi;  nennen  wir  femer  (2  tf  den  Abstand, 
in  welchem  man  eine  zu  B  parallele  Oberfläche  Sf  ziehen  muss,  damit 
zwischen  B  und  B!  die  Gewichtsmenge  die  des  Gases  Platz  findet,  so 
wird  die  Arbeit,  welche  geleistet  wird,  wenn  d%  durch  die  innere  der 
beiden  Flächen  hindurchgeht,  gleich: 

jPi  •  G>  .  d6. 

Nun  ist  aber: 

o  .  dtf  =  F 

das  Volumen  der  Gewichtsmenge  dn  des  Gases  im  rechtb  befindlichen 
Raame  ausserhalb  und  auf  der  Fläche  G.  Bei  gleichem  Druck  Pi  und 
gleicher  Temperatur  ti  verhält  sich  aber  F  zu  t?i,  d.  i.  dem  Volumen 
der  Gewichtseinheit,  wie  sich  die  Gewichte  verhalten ,  also  wie  d%  zur 
Einheit;  aus  dieser  Proportion: 

F:  l?i  =  d«  :  1 
findet  man: 

V=Vi.  dn, 

setzt  man  dies  ein,  so  hat  man: 

m  ,  d6=zvi  .  d% 
und  hieraus 

m 

Fübrt  man  nun  diesen  Werth  von  dd  m  den  Ausdruck  für  die  Arbeit 
^1  so  hebt  sich  m  weg,  und  man  erhält: 

,^       Pt  .  t^i  .  d«  .  © 
L  =  pi  .  (o  .  da  =  ^ =  jpi  .  n  .  dar, 

wie  oben  behauptet  wurde. 

Während  somit  die  potentielle  Energie  des  Gases  um  die  Grösse 
P\  -^  ,dn  vermindert  wird,  erleidet  das  Gas  zwischen  den  Oberflächen 


Digitized  by 


Google 


286        ni.  Anwendungen  des  ersten  Hauptsatzes  auf  Gase. 

C  und  Ä  eine  Reihe  von  Umwandlungen ,  durch  welche  sich  Druck,  Vo- 
lumen und  Temperatur  des  Gases  anderD. 

Wir  wollen  annehmen,  und  das  ist  für  die  Allgemeinheit  der  Be- 
trachtung keine  Beschränkung,  dass  diese  Umwandlung  von  einer  Wärme- 
absorption  begleitet  sei.  Q  .  dn  mag  die  Wärmemenge  sein,  welche  von 
dem  Gasgewichte  dn  aufgenommen  wird.  Dadurch  wird  die  calorische 
Energie  der  benachbarten  äusseren  Körper  eine  Verminderung  lun 
J.Q  ,d7C  erfahren.  Diese  Grösse  muss  zu  pi  .Vi  .  dn  hinzugefügt  wer- 
den, um  die  Verminderung  der  Gesammtenergie  zu  ergeben. 

Diese  Verminderung  muss  nach  dem  Grundsatze  von  der  Constanz 
der  Energie  eine  genau  gleiche  Zunahme  der  Gesammtenergie  des  Systems 
zui*  Folge  haben,  und  diese  besteht  aus  vier  Theilen:  1.  Aus  dem  An- 
wachsen der  inneren  Energie,  welche  das  Gas  zwischen  den  Oberflächen 
C  und  A  erleidet,  ein  Wachsthum,  welches  wir  mit  U  ,  dn  bezeichnen 
wollen  {TJ  bezieht  sich  wiederum,  wie  vorhin  schon  Q,  auf  die  Gewichts- 
einheit). 2.  Aus  einer  Zunahme  der  kinetischen  Energie,  der  lebendigen 
Kraft  des  Gases,  welche  an  der  Oberfläche  'A  mit  einer  gewissen  Ge- 
schwindigkeit ankommt.     Dieser  Zuwachs  der  kinetischen  Energie  kann 

dn    w^  dn  -, 

durch  —  •  rr-  (halbes  Product  aus  Masse:  — ,    mal  Quadrat    der  Ge- 

9       ^  9 

schwindigkeit:  ufl)  dargestellt  werden,  wenn  man  mit  w  die  mittlere 
Geschwindigkeit  der  Moleküle  bezeichnet  und  unter  g  die  Beschleunigimg 
der  Schwere  versteht.  Wahrscheinlich  besitzt  gar  nicht  jedes  der  an 
der  Oberfläche  A  ankommenden  Moleküle  diese  Geschwindigkeit  t0,  aber 
die  Geschwindigkeit  der  einzelnen  Moleküle  wird  nicht  weit  von  die- 
sem Mittelwerthe  abweichen.  Der  dritte  Theil  ist  die  Energie  J .  q.dn, 
welche  der  Wärmemenge  q  .  dn  entspricht,  die  durch  die  Reibung  des 
Gases  an  der  Ausflussmündungo  durch  Wirbelbildungen  und  durch  die  in- 
nere Reibung  entbunden  wird.  4.  Kommt  noch  die  Zunahme  der  poten- 
tiellen Energie  des  Druckes  p^  hinzu,  da  dessen  Angriflspunkt  durch  das 
Eintreten  des  Gasgewichts  dn  in  dem  Räume  zwischen  den  Oberflächen 
A  und  B  um  einen  gewissen  Weg  verschoben  wird.  Sei  v^  das  specifiscbe  ^) 
Volumen  des  Gases  unter  dem  Druck  p^  und  bei  der  Temperatur  f^,  welche 
in  dem  links  gelegenen  Räume  jenseits  der  Fläche  A  herrschen,  so  ist 
(mit  Rücksicht  auf  die  Betrachtungen,  durch  die  wir  Gleichung  1)  be- 
gründet haben)  p^  ,  V2  .  dn  diese  Zunahme  der  Energie. 

Nach  dem  Grundsatze  von  der  Constanz  der  Energie  muss: 

Pi  .  Vi  .  dn  '\-  J .  Q  .  dn 
—  fu.dn-\-  !?!j_^  +  J  .q.dn  +  p^,v^.dn\  =  0    .2) 

sein. 


^)  Für  Volumen  der  Gewichtseinheit   werden   wir   häufig  den  Ausdruck  specifiscbe» 
Volumen  geUriiachon. 
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YemachläsBigt  man  zunächst  die  dui'ch  die  Reibung  entbundene 
Wärmemenge  g,  so  opfert  man  allerdings  einen  gewissen  Grad  von  Ge- 
nauigkeit,  da  aber  q  jedenfalls  klein  ist  und  wir  über  Ans^usserschei- 
nangen  überhaupt  nur  sehr  mangelhafte  Kenntnisse  besitzen,  so  wird  die 
Annäherung  unserer  Formel  an  die  Wahrheit  noch  immer  eine  genügende 
bleiben.     Man  erhält  dann: 

Pi  .Vi  +  J,  Q  =zU  +  -T-    4-  pi  ,Vi    .    .    .     .3) 

^  9 


3.  Die  Specialisirung  der  Formel  für  vollkommene  Oase. 

Die  Grösse  Q  kann  leicht  berechnet  werden,  es  ist  dies  die  Wärme- 
menge, welche  von  der  Gewichtseinheit  Gas  bei  einem  Vorgänge  aufge- 
nommen wird,  in  welchem  Anfangs-  und  Endzustand  und  alle  zwischen- 
liegenden Zustände  des  Körpers  vollkommen  bekannt  sind,  es  ist  mithin: 

Q  =   fil  .dv  +  c,  .  dt)  =  c.  (f,  —  ^i)  +  f  l  .  dv. 

n 
Ebenso  leicht  lässt  sich  ü  aus  den  gegebenen  Werthen  ableiten.     Denn 
man  weiss,  dass  für  vollkommene  Gase  die  Zunahme  der  inneren  Energie 
lediglich  von  der  Anfangs-  und  Endtemperatur  abhängt  und  bezogen  auf 
die  Gewichtseinheit  durch : 

17  =  J  .  c,  .  (fa  —  ii) 
(man  sehe  III,  Abschn.  A,  3,  S.  238,  Gleichung  9)  dargestellt  wird. 

Die  Gleichung  3)  geht  daher,  wenn  man  die  erhaltenen  Werthe  ein- 
setzt, in  die  folgende  über: 


.    I    l  .  dv  =  J  ,  c^  .  (t^  —  ti) 


+  2^  +  P2  •  Va 4) 

Berücksichtigt  man  femer,  dass  (man  sehe  Abschn.  UI,  A,  7,  S.  252, 
Gleichmig  18): 

ut,  80  erhält  man  für  den  Ausfluss  unter  constantem  Drucke  die  Gleichung  ^) : 
p  .dv  +  pi  .Vi  —Pi  .Vi 6) 


121  _  r 

2  g~  J 


9 


^)  Auf  den  Zasammenhang   dieser   Gleichung  mit    den   Formeln    der   mechanischen 
Wanaetheorie  hat  zunächst  G.  Zeaner  in  seiner  Schrift:   „Das  LocomoÜven-Blasrohr**, 
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Durch  diese  Gleichung  ist  die  Geschwindigkeit  w,  mit  welcher  sirb 
das  Gas  durch  die  Oberfläche  Ä  hindurchbewegt,  vollständig  bestimmt 
es  ist  dies  ein  Ausdruck  von  auffallender  Einfachheit.  Wie  schon  vorhin 
erwähnt,  liegt  die  Oberfläche  Ä  sehr  nahe  an  der  Ausströmungsmün- 
düng  o — o,  man  wird  daher  ohne  wesentlichen  Fehler  fr  als  die  Ausströmungs- 
geschwindigkeit in  der  Oefihung  ansehen  können.  Durch  diese  Formel 
wird  femer  das  wichtige  Resultat  anschaulich  gemacht,  dass  die  Ge- 
schwindigkeit, mit  der  ein  Gas  durch  eine  enge  Oefinung  ausströmt,  nicht 
bloss  vom  Drucke  abhängt,  der  zu  beiden  Seiten  der  Mündung  herrscht, 
d.  h.  vom  Anfangs-  und  Enddrucke,  sondern  dass  sie  auch  von  der  gan- 
zen Reihe  von  Drucken  abhängig  ist,  welche  das  Gas  annimmt,  während 
es  von  der  Oberfläche  C,  in  welcher  sein  Druck  Pi  ist,  zur  Oberfläche  B 
gelangt,  auf  der  sein  Druck  p^  geworden  ist;  da  aber  die  zwischenlie- 
genden Drucke  von  den  entsprechenden  Temperaturen  abhängen,  so  sieht 
man,  dass  die  Ausströmungsgeschwindigkeit  von  der  Aufeinanderfolge 
von  Temperaturen  abhängt,  welche  das  Gas  während  dieser  Reihe  tod 
Umwandlungen  annimmt. 

So  lange  über  die  Wärmezuführung  während  des  Ausströmungsror- 
ganges  nicht  Näheres  bestimmt  ist,  muss  man  die  Aufgabe  als  eise 
unbestimmte  bezeichnen. 

4.  Venoliiedeiie  Annahmen  über  die  Temperatur- 
verMltnlsse  im  Oasstrom. 

Wir  wollen  nun  allmälig  drei  Hypothesen  untersuchen,  die  man 
darüber  aufstellen  kann,  in  welcher  Weise  die  Temperatur  des  Gasstromes 
in  der  Nähe  der  Ausströmungsöfihung  sich  ändert. 

a.  Ausfluss  bei  constanter  Temperatur. 

1)  Man  kann  zunächst  annehmen,  dass  die  Temperatur  des  Gases 
durch  eine  passende  Wärmequelle  während  des  Ansströmens  constant  er- 
halten wird.  Alsdann  gilt  für  Volumen  und  Druck  das  Mariotte^sche 
Gesetz  und  es  ist: 

j?!  .  t?i  =  Pj  .  t^j  oder  Pi  .  Vi  —  jp,  .  «,  =  0. 

Hierdurch  vereinfacht  sich  die  vorhergehende  Gleichung  und  es  wird: 


2.g~J 


p  .  dv. 


1863,  aufmerkMin  gemacht ;  man  findet  diese  Oleichnng  5)inZeaner's:  „Qmndxüge eic«'' 
S.  161  als  Gleichnng  103  anf  etwas  andere  WeiBe  abgeleitet.  Aach  im  Weiteren  foltreo 
wir  in  der  Hauptsache  der  Darstellung  Zeuner's  in:  „Das  LocomoUven-Blasrohr"  S.  67 
bis  76. 
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Ausserdem  wird 

Pi  '  ^ 

Wenn  man  dies  einsetzt,  ergiebt  sich: 


oder: 

2.(/ 

''^J   V 

»l 

^9 

=  P1 

.Vi  .lognat  —  • 

Da  aber  ftlr  Ti 

= 

T,: 

i 

so  ist  endlich : 

V2 

Vi 

w'^ 

'  =  2 

'9  • 

Pi  .  Vi  lognat  — 

6) 


Diese  Formel  wurde  früher  in  den  Lehrbüchern  der  Mechanik  ange- 
führt. Dieselbe  wurde  zuerst  von  Navier^)  aus  der  unwahrscheinlichen 
Annahme  hergeleitet,  dass  die  einzelnen  Parallelschnitte  durch  den  Gas- 
strom  beim  Ausflüsse  einander  parallel  bleiben.  Für  die  Praxis  ist  diese 
Formel  von  geringer  Bedeutung,  da  die  bei  der  Ableitung  derselben 
vorausgesetzte  Bedingung,  dass  die  Temperatur  des  Gasstromes  constant 
erhalten  wird,  in  Wirklichkeit  nie  erfüllt  ist,  vielleicht  überhaupt  kaum 
realifiirt  werden  kann. 


b.  Ausfluss  bei  constanter  Dichte  des  Gases. 

Eine  andere  Hypothese  besteht  darin,  dass  man  annimmt,  das  Gas 
behalte,  während  es  ausströmt,  seine  Dichte  bei.  Man  könnte  diese 
Voraussetzung  verwii*klicht  denken,  wenn  man  voraussetzt,  dass  man 
durch  Berührung  mit  einem  kalten  Körper  die  Temperatur  des  Gases, 
während  der  Druck  desselben  abnimmt,  in  geeigneter  Weise  verändert. 
Man  bat  alsdann,  da  das  Volumen  v  der  Gewichtseinheit  constant  bleibt, 
<2t;  =  0;  mithin  ist  alsdann: 


I   p  ,  av  = 


önd  femer: 


•i 

- — -  =  l?i  .  Vi  —  Pi  .  t?2. 
2  .  9 


^)  Kavier,  Memoire  sur  P^coulement  des  fluides  61astiqaes  (Memoires  de  PAcad^mie 
des  iciences  Bd.  IX,  S.  311,  1829). 

Verdet-Bühlmanu,  Mechui.  W&rmetbeorie.  IQ 
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Da  aber  Vi  =  v^,  so  erhält  man : 

«7«  =  2  .  ^  .  t;i  .  (pi  —  i?») 7) 

Es  ist  dies  die  Formel,  welche  schon  Daniel  Bernoulli  in  seiner 
Hydrodynamik  gegeben  hat,  nnd  es  ist  nicht  schwer  einzusehen,  dass 
dieselbe  för  den  Ausfluss  tropfbarer  Flüssigkeiten  streng  gültig  ist.  Denn 
Flüssigkeiten  sind  wenig  compressibel ,  man  kann  daher  ohne  wesent- 
lichen Fehler  annehmen,  dass  das  Yolnm^n  der  Gewichtseinheit  unver- 
änderlich sei. 

Für  kleine  Druckverschiedenheiten  ergiebt  diese  Formel  auch  für 
Gase  Zahlen,  welche  leidlich  mit  der  Erfahrung  übereinstimmen;  für  er- 
hebliche Druckdifferenzen  dagegen  ist  dieselbe  eben  so  wenig  anwendbar, 
als  die  yorhergehende. 

c.  Das  Gas  nimmt  beim  Ausfluss  weder  Wärme  auf,  noch 
giebt  es  welche  ab. 

Auf  die  dritte  Yoraussetznng,  welche  wir  jetzt  untersuchen  wollen, 
wird  man  durch  eine  genauere  Betrachtung  der  Erscheinungen  von  selbst 
hingewiesen.  Das  Gas  befindet  sich  bei  dem  Ausflusse  durch  eine  Oeff- 
nung  in  dünner  Wand  eigentlich  nur  mit  sich  selbst  in  Berührung,  d.li. 
mit  einem  Körper,  welcher  ein  ungemein  schlechter  Wärmeleiter  ist 
Denn  die  Ränder  einer  Oeffnung  in  dünner  Wand  werden  Yon  den 
.  Gasmolekülen ,  nur  während  einer  ungemein  kurzen  Zeit  berührt;  der 
ganze  Vorgang  yerläufk  also  ungefähr  in  der  Weise,  als  ob  die  Zustands- 
änderungen  des  Gases  in  einer  Umgebung  vor  sich  gingen,  welche  keine 
Wärmeleitungsfahigkeit  besitzt.  Man  wird  also  den  wirklichen  Bedin- 
gungen ausserordentlich  nahe  kommen,  wenn  man  zwischen  Druck  und 
Volumen  die  Beziehung  annimmt,  welche  ausdrückt,  dass  sich  Druck  nod 
Volumen  des  Gases  ändern,  ohne  dass  Wärme  yon  aussen  aufgenomm^Q 
oder  abgegeben  wird  (man  sehe  Abschn.  IH,  11,  Gleichung  33,  S.  272). 
Alsdann  sind  Druck  und  Volumen  durch  die  bekannte  Poisson'scheFor 
mel  (a.  a.  0.  Gleichung  33): 

Pi  .Vi*  =p^  .v^^ 8) 

an  einander  gebunden,  wobei  bekanntlich 


x  =  i^ 


P 


ist. 

Es  fragt  sich,  welche  Form  die  Gleichung  6) 

9% 


^  =  y  i> .  dv  +  Pi .  f\  — 1>2 .  V, 


2  9 

n 

durch  die  EinftÜirung  dieser  Beziehung  annimmt, 
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Wir  bereclmeD  zuerst  die  Differenz  Pi  •  Vi  —  jpj  .  v^. 
Die  GleicKung  8)  schreiben  wir  dann  in  der  Form : 

Pi  .  Vi  .  ri*"^  =  !>,  .  vj  .  t;2*"^ 
»dieser  folgt: 

iitnüiirt  man   auf  beiden  Seiten  die  Einheit  und  bringt  sie  auf  ge- 
liaschaftlichen  Nenner,  so  ergiebt  sich: 

'     .  P2  '^2  Vi* ""  ^ 

1  hieraus: 

Pi^v^'^p,.v,=p,.v,  '(-^^i  -  -^my 

)tm>  leicht  lässt  sich  das  Integral 


fp.dv 

■itteb,  denn  es  ist 

Vi 

I  ergiebt  sich  somit : 

f=2 . ?  .ft  . «?  \^i  -  ;pT  -  ;jm  (^1^1  -  ■^)f 

IbT: 

»'  =  2  .  ^  .  ft  .  t^  .  (;^  -  ^)  •  (1  +  j^) , 
voraus  endlich  folgt: 

Diese  Formel  kann  leicht  zur  Berechnung  von  to  angewendet  wer- 
®;Pi  imd  Pf  sind  durch  die  Bedingungen  des  Problems  selbst  gegeben, 
i  ergiebt  sich  am  pi  und  ^,  und  v^  lässt  sich  aus  der  Gleichung  8): 

19* 
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leicht  berechnen,  da  in  derselben  v^  die  einzige  Unbekannte  ist. 

Man  kann  die  aus  dieser  Formel  abgeleiteten  Zahlen  mit  dei 
gebnissen  der  Beobachtungen  leicht  direct  vergleichen.  Es  ist  je 
einfacher,  diese  Formel  durch  zwei  andere  zu  ersetzen,  in  welche 
Temperaturen  ^i  und  t^  eingehen. 

Die  Rechnungen,  welche  im  III.  Abschnitt,  §.11  entwickelt 
den,  ergaben  (man  sehe  S.  272  die  dritte  Gleichung  von  oben) : 

v«-i        1  +  «.fi 

Mit  Hülfe  dieser  Beziehung  kann  man  der  Gleichung  für  w 
neue  Gestalt  geben;  denn  man  kann  die  Formel  9)  auch  in  folge 
Weise  schreiben: 

•..  =  2.^.5^j.l>,.t;,.(|^^l). 

Setzt  man  hierin  den  Werth  for  den  Quotienten    ],_.    aus  Gleichung 
ein,  so  geht  dieselbe  über  in: 

Berücksichtigt  man  femer,  dass: 
mithin: 


c,        _       ^ 


ist,  so  findet  man: 

Bekanntlich  ist  nun  aber  (man  sehe  darüber  Abschn.  HI,  A,  2, 
chung  6,  S.  236) : 

(c,  —  ^J  .  (1  +  a  .  ti)  c,  —  c, 

und  folglich: 

fr«  =  2.(7.  J.c,  .(ti  -fj) 

Das  ist  ein  sehr  einfacher  Ausdruck,  welcher  die  Ausströmnngsgescbt 
digkeit  zu  berechnen  gestattet,  wenn  ti  und  ^  bekannt  sind. 
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<i  ist  yon  Anüeuig  an  bekannt,  t^  dagegen  moss  mit  Hülfe  der  Glei- 
chling 8): 

and  der  Gmndgleichung  voUkommener  Grase : 
berechnet  werden. 


6.  Umgestaltung  der  AuBflnssformel  für  den  praktischen 

Oebrauoh. 

Die  Ermittelung  von  I3  durch  die  Gleichung  8)  kann  jedoch  we- 
senüich  abgekürzt  werden.  Nach  dem  Aasdehnongsgesetze  vollkommener 
Gase  ist  bekanntlich: 

worin  J2  eine  Constante  ist,  oder  es  ist: 

Ti      -^      T,    ' 
wenn  man,  wie  gewöhnlich,  mit: 

T=  1  +  a  .« 
die  absoluten  Temperaturen  bezeichnet.   Anderseits  folgt  aus  der  Poisson*- 
schen  Gleichung  (8),  wenn  man  auf  beiden  Seiten  mit  x  radicirt: 

1  L 

P*   ,   V^   =Z  p*   .    f7j. 

Wenn  die  untere  der  beiden  Gleichungen  durch  die  obere  diyidirt 
wird,  ergiebt  sich: 

Pi       .     2i  =  Pj       .     7i, 


oder: 

Da  aber: 

ist,  erhält  man: 

und  endlich: 


X  -1 

X 
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'■•=^'-(k)"---. /"' 

Diese  Formel  gestattet,  wenn  Pi,  ^,  p^  bekannt  sind,  sehr  leicht  die 
Grösse  T^  zn  berechnen. 

Setzt  man  den  in  Gleichung  12)  für  T3  gefundenen  Werth  in  die 
Formel  11)  ein,  indem  man  gleichzeitig  beachtet,  dass 

ti  —  f 2  =  Ti  —  Ti 
sein  muBB,  so  findet  man  sofort  die  Gleichung: 


t,==l/2. (/./..,. Tl. [l-(?j)    '    J. 


13) 


welche  zuerst  von  Weisbach  ^)  gegeben  worden  ist. 

In  den  meisten  Fällen  wird  es  jedoch  bequemer  sein,  die  beiden 
Formeln  ll)nndl2)  neben  einander  zu  gebrauchen.  Es  scheint  übrigens, 
als  ob  diese  Formel  mit  den  Erfahrungen  in  guter  Uebereinstimmnng 
wäre. 

Das  Gasyolumen  F,  welches  in  einer  Secunde  ausströmt,  würde: 
V  =  a  .  F  .to     . 
sein,  wenn  mit  F  der  Mündungsquerschnitt,  mit  a  der  Gontractions- 
coefQcient  des  Strahles  bezeichnet  wird.     Alsdann  ist  der  Theorie  nach 
das  pro  Secunde  ausströmende  Gasgewicht  G: 

«  =  .7  =  =^4^;---  •■•■»' 

Will  man  jedoch  die  vorstehenden  Formeln  in  der  Praxis  wirklich 
gebrauchen,  so  muss  man  anstatt  w  eine  Geschwindigkeit  w, : 

to^  =  q>  .  to 15) 

anwenden,  wo  q>  ein  Geschwindigkeitscoefficient  ist,  den  man  am  besten 
aus  den  Yersuchsresultaten  Weisbach's^)  unter  Berücksichtigung  der 
von  Grashof)  angebrachten  Correctionen  ableitet. 

Für  Ereismündungen  in  dünner  Wand  von  10  mm  bis  24  mm  Durch- 
messer kann  z.  B.  fEkr  Ueberdrucke  pi  —  p^  von  50  mm  bis  850  mm 
Quecksilbersäule  9  =  0,98  gesetzt  werden. 

^)  Weisbach,  Ingenieur-  und  Maschinenmechanik  (Braunachweig,  Friedr.  Vif- 
weg  &  Sohn,  1855)  I.Bd.,  S.  281. 

^  Weisbach,  Vorläufige  Mittheilungen  über  die  Ergebnisse  rergleichender  Ver- 
suche über  den  Ausfluss  der  Luft  und  des  Wassers  unter  hohem  Drucke,  CiTilingenienr, 
Bd.  5,  S.  1,  und  Ingenieur-  und  Maschinenmechanik,  Braunschweig,  Friedr.  Vieweg 
&  Sohn,  1863,  4.  Aufl.,  Bd.  I,  S.  911,  und  femer:  Weisbach,  „Versuche  über  die 
Ausströmung  der  Luft  unter  hohem  Drucke  durch  Mundstücke  und  Röhren",  Civil* 
Ingenieur,  Neue  Folge,  Bd.  XII,  S.  1  und  S.  77. 

^  Grashof,  „Ueber  die  Bewegung  der  Gase  im  Beharrungszustande  in  Röhren- 
leitungen  und  Can&len",  Zeitschrift  des  Vereines  deutscher  Ingenieure,  Bd.  7,  S.  243 
und  S.  280.  Auch  sehe  man  die  Darstellung  Grashof's  in  dessen:  „TheoretiKlie 
Maschinenlehre",  Leipzig  1874,  §.  102  und  §.  103. 
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Da  die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  der  Strahl  aasströmt,  geringer 
ist,  als  die  Formel  ergiebt,  so  mnss  also  ein  Theil  der  kinetischen  Energie 
der  Moleküle  des  Gasstromes  in  Wärme  nmgesetzt  werden.  Während 
also  die  Ansflnssgeschwindigkeit  durch  Reibung  an  der  Mündnng,  Wirbel- 
bildung und  ähnliche  Vorgänge  vermindert  wird,  mnss  hierdorch  die 
Temperatur  T^  des  Gases  in  der  Mündung  vergrössert  werden. 

Es  bestimmt  sich  dann  T^  nicht  mehr  aus  der  Gleichung  12),  son- 
dern aus  11),  wobei  man  anstatt  to  den  aus  16)  gefundenen  Werth  tC'.  zu 
substitniren  hat.     Es  ist  dann: 

^•  =  '^-2:^^ 1«) 

Entsprechend  findet  man  dann  auch: 

^-«•''•fffi«' 'V 

wobei  I^  aus  16)  zu  substitniren  ist.  Die  Grösse  a  1  q)  fahrt  den  Namen 
Ausflnsscoef&cient  ^). 


6.  Namerisolies  Beispiel. 

Zeuner')  giebt  ein  numerisches  Beispiel,  welches  wir  hier  folgen 
lassen  wollen: 
Es  sei  jpi  =  1,5  Atmosphäre,  pj  =  1  Atmosphäre,  ferner  ii  =  30®, 
also  Ti  =  273  +  30  =  303. 

Dann  ist  zunächst,  wenn  man  für  Luft 

X  =  1,41,  Cj,  =  0,2375,  J  =  424 
setzt,  und  wenn  femer  die  Acceleration  der  Schwere  g 

g  =  9,81  m 
angenommen  wird: 

w  =  258,05  m, 

und  wenn  man  q>  =  0,981  setzt: 

w.  =  253,15  m. 
Hieraus  ergiebt  sich,  wenn  man  keine  Rücksicht  auf  den  Verlust  an 
lebendiger  Kraft  durch  Reibung  nimmt  (g  in  Formel  2)  gleich  Null  setzt): 

f ^  =  —  3,7»  C, 
während  sich  unter  Anwendung  von  Gleichung  15) 

^a  =  —  2,40  c. 
ergiebt.  —  Femer  findet  man  aus  17): 


^)  In  anderer  Weise  bat  Grashof  den  Einfluss  der  Widerstände  auf  die  Grösse  G' 
berückmchtigt.     Man  sehe  dessen  „Theoretische  Maschinenlehre"  §.  100. 
^  Gm^dzüge  der  mechan.  Wlirmetheorie,  2.  Aufl.,  S.  171. 
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&  =  330,30  F  Kg., 
wobei  F  in  Qnadratdecimetem  auszudrücken  ist. 

Man  erkennt,  dass  je  mehr  die  Ausströmungsgeschwindigkeit  durch 
Reibung  und  andere  Widerstände  vermindert  wird,  um  so  höher  steigt 
die  Temperatur  T%  in  der  Ausflussöffnung ,  um  so  geringer  wird  die 
Differenz  Ti  —  Tj.  In  einiger  Entfernung  von  der  Mündung,  in  welcher 
alle  lebendige  Kraft  des  ausströmenden  Gases  durch  die  Reibung  oonsu> 
mirt  fc^,  =  0  worden  ist,  wird  die  Temperatur  des  Gases  wieder  die- 
selbe sein,  wie  im  Ausflussgefösse  ^). 

Auf  die  interessanten  Untersuchungen  Zeuner's  über  das  Aus- 
strömen von  Dämpfen  unter  gleichen  Verhältnissen  können  wir  erst  später 
eingehen,  nachdem  wir  die  Zustandsgieichungen  der  Dämpfe  aufgefunden 
haben. 


7.  üeberströmen  eines  Oases  zwischen  zwei  Gefässen, 
deren  Volumen  constant  ist  0- 

Wir  wollen  die  Ausströmungserscheinungen  zwischen  zwei  so  grosses 
Gefässen  Ai  und  A^  betrachten ,  dass  man  in  jedem  Augenblicke  anneh- 
men kann,  es  befinde  sich  jede  der  Gasmassen  in  beiden  Gefässen  im 
Gleichgewichte  und  die  in  Bewegung  befindliche  Gasmenge  könne  in 
jedem  der  beiden  Grefasse  gegen  die  Menge  des  nicht  bewegten  Gases 
vernachlässigt  werden  ').  Es  setzt  diese  Annahme  voraus,  dass  die  lichte 
Weite  des  Yerbindungsrohres  verhältnissmässig  gering  sei. 

Das  Gasgewicht,  welches  sich  anfanglich  im  Gefasse  Ay  befindet 
mag  G\  Kilogramme,  Druck,  Temperatur  und  specifisches  Volumen  in 
diesem  Gefösse  mögen  j)i,  Ti  und  Vi  betragen ;  die  entsprechenden  Grössen 
im  GefUsse  A^  sollen  mit  63,  p^^  T9  und  v^  bezeichnet  werden.  Beide 
Gefösse  und  die  Röhre  sollen  für  Wärme  vollkommen  undurchlässig  sein. 

Die  Durchflussöfihung  wird  nunmehr  geöffnet  bis  ein  Gasgewicht  G 
aus  dem  Gefasse  Au  in  welchem  der  Druck  grösser  sein  mag,  nach  A^ 
übergeströmt  ist.  Schliesst  man  hierauf  sofort  das  Gefass  wieder,  so  ist 
in  Ai  nur  noch  ein  Gasgewicht  Gi  —  Cr  vorhanden  und  Druck,  Tempe- 

^)  Den  strengen  Beweis  hierfür  hat  Zeuner  in  seiner  Abhandlung:  „Neue  Dar* 
stellang  der  Vorg&nge  beim  Ausströmen  der  Gase  and  Dämpfe  aas  GefässmündongeD", 
Cirilingeniear.  Neae  Folge,  Bd.  17,  S.  81  gegeben.  Man  sehe  aach  die  Paragraphen 
10,  11  und  12  dieses  Abschnittes. 

^  Diese  Aufgabe  ist  zuerst  von  Baaschinger  in  seiner  Abhandlung:  „Theorie 
des  Ausströmens  yoUkommener  Gase  aus  einem  Gefasse  und  ihres  Einstromens  in  cio 
solches^,  Sc hlö milch,  Zeitschrift  far  Mathematik  und  Physik,  Bd.  8,  1863,  S.  81  bis  110 
und  S.  151  bis  183  gelöst  worden. 

Wir  werden  hier  vorzugsweise  der  Entwickelung  folgen,  welche  Zeuner  in  seiDeo 
„Grundzügen  der  mechanischen  Wärmetheorie"  S.  173  bis  194  gegeben  hat. 

^  Wenn  man  diese  letzte  yereinfachende  Annahme  nicht  macht,  wird  das  Problem 
ungemein  complicirt;  ins  Besondere  wird  man  dann  auch  auf  theoretischem  Wege  ad' 
die  TOD  Cazin  beobachteten  Oscillationsphänomene  geführt 
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itnr  und  Volumen  haben  in  diesem  Moment  die  Werthe  p',  t\  t/.      Im 

iefisse  A%  befindet  sich  in  demselben  Augenblicke  ein  Gasgewicht  G^  +  &> 

wen  Zustand  durch  die  Grössen  p'\  i!\  if*  definirt  wird. 

Wir  woUen  uns  nun  die  Aufgabe  stellen,  die  sechs  Grössen  p\  f',  v' 

id  f^  t\  ff'  zu  berechnen,  wenn  Gr  gegeben  ist.     Zunächst  wollen  wir 

nnf  aofinerksam  machen,  dass   nach  dem  Ausdehnungsgesetze   voll- 

lunenen  Crase: 

p'  .ff  p"  .  t/' 

—^  =  Ä  und      ^ff     =  B 

jnid  f/'  leicht  aus  den  übrigen  vier  Werthen  gefunden  werden  können, 
i  dass  wir  neue  Formeln  nur  für  p\  t*  und  jp"  und  i!'  aufzusuchen  nöthig 
Iben. 

Die  Grössen  p'  und  T'  ergeben  sich  durch  folgende  einfache  Be- 
iKhtaiig.  Wenn  das  Gasgewicht  Q  ausgeströmt  ist,  so  hat  sich  das  Gas- 

Iwicht  &i  —  G  von  seinem  Anfangs volumen  •;—■  •  (ffi  —  ff)    auf  das 

Uofflen  Vi  ohne  Aufnahme  oder  Abgabe  von  Wärme  ausgedehnt. 

Demnach  müssen  die  Drucke  j^iundp'  am  Anfange  und  Ende  dieses 
l^ganges  durch  die  schon  mehrfach  erwähnte  Po  is  so  nasche  Gleichung 
lan  Behe  Abschnitt  III,  B,  11,  S.  272,  Gleichung  33): 

A  _  (^\ 
Pi  ~  \»  J 
^mmenhängen.     Auf  unseren  Fall  angewendet  ergiebt  dieselbe : 

.  h(-i)r 

fu  dieser  folgt  nun  unmittelbar  die  erste  Unbekannte  p' : 

^=^•0-1)"- •  ••.••••  ''^ 

Die  nächste  Unbekannte  T'  findet  sich  aus  der  anderen  hierhergehöri- 
!«n  Gleichong  (Abschnitt  III,  B,  11,  Gleichung  32,  S.  271),  welche  in 
ött«ren  Werthen  lautet: 

Wenn  man  hierin  den  Werth  von  —  aus  der  vorhergehenden  For- 
^^  1»)  einsetzt,  so  ergiebt  sich : 

i=(['-irr. 

Wer  endlich: 
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^'  =  ^-0-|)"  • ''^ 

Die  Grosse  v',  welche  man  übrigens  auch  mit  Hülfe  der  Definitions- 
gleichung  vollkommener  Gase: 

r         Ti 

aus  T'  undp'  ableiten  könnte,  ergiebt  sich  unmittelbar  aus  der  Proportion  : 
t/  :  1^  =  öl  :  (öl  -  ff). 
Es  ist  demnach: 

•'=^^ »' 

Die  Werthe  T"  und  p'\  welche  im  Gefösse  Ä^  stattfinden,  wenn 
soeben  das  Gasgewicht  G  aus  dem  Gefösse  Äi  nach  Ä^  übergegangen  ist, 
sind  leicht  mit  Hülfe  folgender  Betrachtung  zu  bestimmen. 

Bekanntlich  muss  nach  dem  berühmten  Joule' sehen  Experimente 
(Abschn.  IH,  A,  4,  y,  S.  247),  welches  genau  unserer  Voraussetzung  ent- 
spricht, die  gesammte  Wärmemenge,  welche  das  in  beiden  Gefössen  Äi 
und  Ä^  befindliche  Gasgewicht  Gi  -f*  G%  besitzt,  jederzeit  ungeändert 
bleiben,  da  eine  äussere  Arbeit  von  der  gesammten  Gasmasse,  deren  Ge- 
sammtvolumen  ungeändert  bleibt,  nicht  geleistet  wird,  und  von  einer 
inneren  Arbeit  abzusehen  ist,  da  es  sich,  der  Voraussetzung  nach,  um 
vollkommene  Gase  handelt. 

Demnach  muss  die  Anzahl  von  Calorien,  welche  das  Gas  vor  dem  Aas- 
flusse des  Gasgewichts  G  mehr  enthält,  als  wenn  die  Gesammttemperat^ 
beiderseitig  Null  gewesen  wäre,  gleich  sein  der  Anzahl  von  Calorien  nach 
diesem  Vorgange,  d.  h.  es  muss  die  Gleichung  gelten: 

Cp.  ffi  .(Ti  — 273)  +  c,.Ö8.(T3  — 273)  =  (5^.(01 -.Ö).(T— 273) 
+  c,  .  (ff,  +  G)  .  (T"  -  273). 

Hieraus  ergiebt  sich: 

öl .  Ti  +  e, .  r,  =  (öl  -  ö) .  T'  +  (ö,  +  ö) .  T\ 

und  wenn  man  auf  T"  reducirt: 

,  _  g,  .  2\  +  g,  .  r,  -  (g,  -  Q).T' 

g«  +  g 

Setzt  man  hierin  den  in  Gleichung  19)  bestimmten  Werth  von  T 
ein,  so  wird: 


jitt 


oder: 


r.  +  g, .  r,  -  g, .  Tj .  (i  -  ^) 
g,  4-  g  ~ 
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ö,  .  T,  +  ff  1  .  T, 


['-('-1)1 


21) 


ffj  +  ff 

Femer  ist  es  sehr  leiobt,  in  diesem  Falle  t/'  zu  berechnen,  denn  es 
nehmen  jetzt  ff s  4~  ff  Gewichtseinheiten  Gas  das  Yolamen  Fj  ein,  dem- 
nach ist: 


V 

~ö,  +  ff 

oder  da  auch 

«9 

ist,  so  mnss 

t/' 

ff,.», 
~"ff,    +    ff 

22) 


sein. 

Hieraus  findet  man  nun  p"  ohne  Weiteres  mit  Rücksicht  auf  die 
Gleichung  yollkommener  Gase: 

Es  ist  hiemach 

Aus  dieser  Formel  folgt  nun  sofort  die  Grösse  der  Unbekannten 
p",  wenn  för  t/'  nnd  T"  ihre  Werthe  aus  den  Gleichungen  21)  und  22) 
eingesetzt  werden.     Zunächst  ist: 

(ff,  +  ff) .  *>»•!>» . \Q% . r,  +  ffi.ri .  [i  -  (i  -  ^)  J) 
, »,.  ff, .  r,  .(ff,  +  ff) 

streicht  man  die  in  Zähler  und  Nenner  gleichzeitig  auftretenden 
Factoren  nnd  dividirt  mit  T,  .  ff,  ans,  so  findet  man : 

•=-('  +  ^['-('-|)1)--'> 

Damit  wäre  zunächst  die  gestellte  Aufgabe  gelöst. 
Es  soll  jetzt  nur  noch  untersucht  werden,  welches  Gasgewicht  ffo 
überströmen  muss,  damit 

y  =  p" 

^rd,  d.  h.  damit  das  Ueberfliessen  von  Gas  aus  Ai  nach  A%  zimächst  auf- 
hört Diese  Grösse  ffo  muss  demnach  aus  folgender  Gleichuug  bestimmt 
werden: 


p" 
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Zunächst  ergiebt  sich: 

X 


und  hieraus 
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-('-!)"— ('  +  ^t-(-|)"])- 

it  ergiebt  sich: 

(l  _  ^V=      ^^  ^^^  .  Ti  +  gg  ■  T,) 
\  GJ        Pi  .  03  .  Ta  +  i>,  .  ffi  .  Ti' 

go  =  gxTl^(^-'i^-V%'^iyl    .    .24) 

•  L      \Pi .  e» .  T,  +  p, .  ffi .  2\/  J 

eine  Formel,  der  man  leicht  auch  noch  einfachere  Gestalt  geben  könnte  ^). 
Wir  wenden   uns  nun  zur  Untersuchung   einiger  einfacher  Fälle, 
welche  als  Basis  experimenteller  Untersuchungen  von  besonderer  physi- 
kalischer Bedeutung  sind. 


8.  Ausströmen  von  Luft  aus  einem  Gefässe  in  die 
freie  Atmosphäre. 

Diese  Aufgabe  ist  ein  specieller  Fall  der  vorigen ,  man  hat  nur  in 
den  eben  entwickelten  Formeln: 

ZU  setzen.      Dadurch  gehen,  wenn  man  ausserdem  noch  Tj  =  2i  setzt, 
die  Formeln  für  die  Unbekannten  in  die  folgenden  über: 

-■=^{'-B '" 

X  —  1 
r'  =  2-,  .  (l  -  ^J 26) 

•'=^-' ^^ 

P     =P9 

T"  =  Tj  =  Ti 
t/'  =  v,. 

Die  letzten  drei  Formeln  braucht  man  gar  nicht  erst  durch  Substi- 
tution von  &3  =  OD  in  Gleichung  21),  22)  und  23)  zu  ermitteln,  da 
selbstverständlich  Druck,  Temperatur  und  specifisches  Volumen  der  freien 
Atmosphäre  ungeändert  bleiben  müssen. 

Wir  setzen  z.  B.: 

Pi  =  6  Atmosphären,  Ti  =  T,  =  20«  C.  +  273 

^)  Man  sehe  dergl.  bei  Baaschinger,  Schlömilch,  ZeiUchr.  for  Math.  a.  Pb. 
Bd.  8,  S.  109,  61.  51  und  bei  Zeuner,  Gnmdzüge  S.  181,  Gl.  122. 
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und  bestimmen  p*  und  T\  wenn  aus  einem  Kessel,  welcher  5  Cubikmeter 
bei  5  Atmosphären  und  20<>  C,  also  26,7952  Kilogramm  Luft  enthält, 
die  Hälfte  des  Oasgewichts  ausgeströmt  ist. 
Dann  ist: 


und  folglich: 


ö  =  -^(?., 


1,41 


!>'  =  5  .  f  1  —  -  j     =1,88  Atmosphären 


0.il 


r  =  (273  +  20)  •  (l  —  ^)     =  216,6*  C, 

folglich  ist  in  Gelsiusgraden : 

«*  =  T'  —  273  =  —  57,5«  C. 

Man  sieht,  dass  die  Abkühlung,  welche  durch  das  Ausströmen  eines 
Gases  eintritt,  sehr  beträchtlich  ist. 

In  neuerer  Zeit  ist  diese  Methode  zur  Herstellung  von  Eis  auf  künst- 
lichem Wege  benutzt  worden,  z.  B.  hat  Windhausen  ^)  eine  auf  diesem 
Principe  beruhende  Eismaschine  für  die  Actienbierbrauerei  in  Berlin  con- 
stmirt,  welche  täglich  circa  200  Gentner  Eis  producirt,  und  bei  welcher 
sich  die  Kosten  pro  Centner  auf  ungefähr  32  Pfennige  belaufen  sollen. 


9.  Einströmeii  von  Luft  in  ein  Qefäss,  in  welchem  die 
Luft  verdünnt  ist. 

Auch  dieser  Fall  ist  nur  eine  specielle  Aufgabe,  deren  Lösung  in 
den  früher  entwickelten  Formeln  schon  mit  enthalten  ist.     Wir  müssen 

dann 

01  =  00  und  Fl  =  00 

setzen,  ausserdem  wollen  wir  Tj  =  Ti  annehmen,  also  voraussetzen,  dass 
die  verdünnte  Luft  im  Gefasse  anfänglich  dieselbe  Temperatur  habe,  wie 
die  freie  Atmosphäre. 

Dann  ist  selbstverständlich:, 

|/  =  l?i,  T'  =  Ti  und  v'  =  ri, 
weil  der  Zustand  der  freien  Atmosphäre  durch  einen  Vorgang  von  end- 
licher Grösse  nicht  geändert  werden  kann. 

Femer  ergiebt  sich,  dass  in  diesem  Falle  die  Formeln  für  T^undj?", 
welche  beide  ein  Glied  von  der  Gestalt: 


^)  Man  sehe  Genaueres  hierüber  in  Dingler's  PoljtechniBches  Journal  Bd.  195, 
^-  115  bis  118.  Obige  Zahlenangabe  verdanke  ich  Herrn  Windhausen's  eigener 
Sefälliger  Mittheilung.  Aehnliche  Maschinen  nach  diesem  patentirten  Systeme  in :  Dort- 
n»nnd,  Mamz,  Wiesbaden,  Madrid  etc. 
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«■-■■[-('-I)"] 


enthalten,  für  G4  =  QO  auf  unbestimmte  Werthe  führen  würden.  Um 
diesem  Uebelstande  aus  dem  Wege  zu  gehen,  wollen  wir  zunächst  den 
in  runder  Klammer  eingeschlossenen  Ausdruck  nach  dem  binomischen 
Satze  in  eine  Reihe  entwickeln,  es  ergiebt  sich  dann  die  Form: 

«.-.[■-('-«•l+^^^fi^'d)" 

und  schliesslich,  wenn  man  ausmultiplicirt  und  die  Glieder  Yon  dem 
dritten  an  yemachlassigt: 

X (X -  1)   g«.ri 
x.ff.r, +— j-2 ^^' 

Setzt  man  hierin  nunmehr  Oi  =  oo,  so  bleibt  nur  das  erste  Glied 
übrig  und  es  ergiebt  sich: 

Gj  .  T,  .  [^1  -  (l  -  ^)  J     =  X  .  ö  .  r,. 

Setzt  man  diea  ein,  so  findet  man  nnmittelbar: 

r»  _  (ff»  +  X  .  g)  2\ 28) 


ff.  +  ff 

und 


'"=-(> +  V) 


29) 


Der  Ausdruck  für  Oo  kann  in  diesem  Falle  leichter  und  unmittelbarer 
aus  der  Gleichung: 


p^=p" 


als  aus  Gleichung  24)  bestimmt  werden,  es  muss: 
sein.     Hieraus  findet  man: 

«•  =  ^■(£-0 ■■"> 

Als  numerisches  Beispiel  wollen  wir  folgenden  Fall  hier  ein- 
schalten: 

Das  Volumen  des  Gefasses  sei  wiederum  5  Cubikmeter,  der  Luft- 
druck Pi  betrage  V5  Atmosphäre,  die  Temperatur  sei  20<>,  also  Tj  ==  ^a 
=  293^.  Die  Einströmung  soll  so  lange  fortgesetzt  werden,  bis  |/'=Pi 
wird,  d.  h.  bis  das  Einströmen  zunächst  von  selbst  aufhört. 

Alsdann  ist: 

öj  =  1,2048, 
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Hieraus  findet  man  femer: 


_  1,2048      /  1  \ 


So  =  3,4179  Kg. 
und  durch  Einsetzung  desWerthes  von  Q-q  für  Q  in  Gleichung  28)  folgt 
for  T"  der  Werth: 

T"  =  381,80  C. 

Die  Temperaturerhöhung  beträgt  demnach:  88,8*  G. 


10.  Einströmen  aus  der  freien  Atmospliäre  in  ein 
luftleeres  Gefäss, 

Schon  BauschingerO  l^at  auf  die  eigenthümlichen  Resultate  auf- 
merksam gemacht,  welche  erhalten  werden,  wenn  man  den  zuletzt  unter- 
sachten Fall  noch  insofern  weiter  specialisirt,  dass  man  annimmt,  das 
Einströmungsgefäss  sei  InfÜeer.     Alsdann  ist: 

ff  1  =  00 ,  Gj  =  0  und  p^  =  0. 
In  diesem  Falle  wird  nach  Gleichung  28): 

T"  =  X  .  Ti 31) 

d.  h.  man  findet:  Wenn  Luffc  aus  der  freien  Atmosphäre  in  ein  Vacuum 
einströmt,  so  ist  die  Temperatur  des  eingeströmten  Gases  während  des 
ganzen  Vorganges  constant,  und  zwar  ist  die  absolute  Temperatur  des 
Gases  der  absoluten  Temperatur  der   freien  Atmosphäre    proportional. 

Hierbei  ist  allerdings  immer  vorausgesetzt,  dass  während  des  ganzen 
Einströmungsprocesses  weder  Wärme  von  aussen  aufgenommen,  nooh  an 
äOBsere  Körper  abgegeben  wird. 

Setzt  man  z.  B.  die  Temperatur  Ti  der  freien  Atmosphäre  gleich 
13^  C,  so  würde  die  Temperatm*erhöhung  der  eingeströmten  Luffc  11 7,3<^G. 
betragen. 

Bezüglich  weiterer  specieller  Falle  verweisen  wir  auf  die  Original- 
abhandlang  Bauschinger's.  Unter  Anderem  findet  sich  daselbst  auch  die 
YoUfitändige  Theorie  einer  Anzahl  der  Versuche  von  Clement  und  Desor- 
mes,  Weisbach,  Joule,  RegnaultundCazin,  welche  zur  Bestimmung 
der  wichtigen  physikalischen  Constante  x  angestellt  worden  sind  '). 

Einige  für  die  Praxis  besonders  wichtige  derartige  Probleme  finden 
sich  auch  in  Zeuner's  „Grundzügen^  umfänglich  bearbeitet. 


^)  Bautchinger,  Schlömilch,  Zeitschrift  für  Math.  tt.  Ph.  Bd.  8,  S.  160 
l>u  165.  Dieser  Specialfall  ist  von  geringer  Bedeutung,  da  er  den  Yoranssetsangen  der 
Fonneln  S.  295  nicht  ganz  entspricht. 

*)  Man  sehe  auch  in  diesem  Buche  III,  B,  12,  8.  273. 
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11.  Zeuner's  Darstellung  der  Ausflusserscheinxuigen 
xnit  Rüoksiolit  auf  die  Widerstände. 

Wir  sahen  schon  vorhin  im  Paragraph  Ö  dieses  Capitels,  dass  die 
Weis b ach' sehe  Formel  (Gleichung  13)  nicht  unmittelbar  auf  den  wah- 
ren Werth  der  AusfluBsgeschwindigkeit  und  Ausflussmenge  führt,  sondern 
wir  mussten,  wegen  der  Widerstände  und  wegen  der  Contraction  der 
Flüssigkeitsstrahlen,  gewisse  Gorrectionscoefficienten  einführen,  welche 
nur  aus  Versuchsresultaten  abgeleitet  werden  konnten.  Die  physikalische 
Bedeutung  dieser  Gorrection  tritt  aber  bei  einem  solchen,  lediglich  dem 
praktischen  Bedürfhisse  genügenden  Verfahren  durchaus  nicht  hervor. 
Bei  der  hohen  Bedeutung  jedoch,  welche  diese  Erscheinungen  sowohl  für 
die  reine  Wissenschaft,  als  für  die  technischen  Anwendungen  derselben 
haben,  war  es  eine  sehr  dankenswerthe  Aufgabe,  den  Zusammenhang 
dieser  Gorrectionen  mit  den  Gleichungen  der  mechanischen  Wärmetheorie 
zu  untersuchen.  Zuerst  hat  Grashof  für  die  Bewegung  von  Gasen  in 
Röhrenleitungen  einen  derartigen  Versuch  ^)  gemacht,  für  die  eigentlicheo 
Ausflusserscheinungen  aber  hat  Zeuner  in  seiner  Abhandlung:  „Nene 
Darstellung  der  Vorgänge  beim  Ausströmen  der  Gase  und  Dämpfe  aas 
Gefassmündungen"  3),  eine  Lösung  gegeben,  der  wir  uns  im  Folgenden 
anschliessen  werden. 

Wenn  eine  Flüssigkeit  durch  eine  Mündung  ausströmt,  so  wird  ein 
Theil  der  kinetischen  Energie  des  ausströmenden  Gases  durch  die  Wider- 
stände in  calorische  Energie  umgesetzt;  die  Ausflussgeschwindigkeit  des 
Strahles  nimmt  daher  ab,  seine  Temperatur,  wie  schon  früher  (Seite  296) 
erwähnt  wurde,  aber  zu.  Immerhin  aber  enthält  der  Strahl  die  ge- 
sammte,  theoretisch  ihm  zukommende  Energie,  nur  in  etwas  anderer 
Vertheilung.  Es  sollen  daher  neue  Formeln  aufgestellt  werden,  welche 
sowohl  die  Ausflussmenge,  als  den  Zustand  der  Flüssigkeit  in  der  Mün- 
dungsebene sowohl,  als  in  dem  Theile  des  Strahles  ausdrücken,  in  dem 
bereits  eine  Ausbreitung  stattgefunden  hat. 

Eine  elastische  Flüssigkeit  ströme  z.  B.  durch  ein  Bohr  von  veränder- 
lichem Querschnitte  aus;  die  Aze  des  Rohres  liege  horizontal  (man  sehe 
die  beistehende,  der  Zeuner 'sehen  Arbeit  entlehnte  Figur  41). 

Auf  den  vorderen  Querschnitt  F  eines  beliebigen  Flüssigkeitsscheib- 
chens,  dessen  Dicke  ds  sein  mag,  wird  ein  Druck  ausgeübt,  dessen  Grosse 
pro  Flächeneinheit  p  sein  soll,  auf  die  hintei*e  Fläche,  deren  Querschnitt 


^)  Qrashof,  ,,Ueber  die  Bewegung  der  Gase  im  BeharrangszosUnde  in  Röhren' 
leitungen  und  Canälen",  Zeitschrift  deutscher  Ingenieure,  Bd.  VII,  S.  243,  273  u.  335, 
ferner  Bd,  VIII,  S.  47  u.  101. 

')  Civilingenieur  (1871),  Neue  Folge,  Bd.  17,  S.  71  bis  106. 
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man  ebenfalb  mit  genügender  Annäherang  =  F  setzen  kann,  soll  ein 
specifischer  Bmck  ^)  p  -{-  dp  wirken.  Dann  wird  die  auf  das  Flüssig- 
keitsscb eibchen  wirkende,  bewegende  Kraft 

--  F.dp 

sein.  Dieser  Ausdruck  erhält  ein  negatives  Vorzeichen,  weil  die  Kraft 
der  Richtung  entgegengesetzt  ist,  in  welcher  der  Disack  zunimmt.     Die 

Fig.  41. 


beschleunigende  Kraft  ist  nun  aber  bekanntlich  gleich  dem  Quotienten 
ans  bewegender  Kraft  und  Masse.  Die  Masse  des  Flüssigkeitsscheibchens 
aber  ist,  wenn  man  das  specifische  Volumen  (den  reciproken  Werth  des 
specifischen  Gewichtes)  der  Flüssigkeit  an  dieser  Stelle  mit  v  bezeichnet : 

F.ds 
V  .  g  ' 
Demnach  ist  die  beschleunigende  Kraft  y: 


y  =  — 


V  .  dp 
~di~ 


Bezeichnet  man  mit  w  die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  die  Flüssig- 
keit durch  den  Querschnitt  F  hindurchgeht  und  nimmt  an,  dass  in  der 
anendlich  kleinen  Zeit  dt,  das  Scheibchen  gerade  um  seine  eigene 
Dicke  verschoben  werde,  so  ist  auch: 

dic 


y  = 


di 


oder  auch : 


dw     ds  w  .  dw 

'^  ~  Is   '  dt  ~      ds 


ds 


Setzt  man  nun  die  beiden  Werthe  für  die  beschleunigende  Kraft  y 
einander  gleich,  so  erhält  man: 


ds 


dp 


ds 


^)  Den  Dmck  auf  die  Flächeneinheit  bezeichnet   man   gewöhnlich  mit  dem  Namen 
ipecUMcher  Druck. 

Verd«t-Bflhlinannf  Mechan.  W^rmetheorie. 
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und  hieraus  ergiebt  sich: 

Diese  Formel  kann  noch  etwas  umgestaltet  werd^n ;  es  ist : 

d  {v  ,  p)  =^  V  .  dp  -^  p  ,  dv, 

und  wenn  man  den  hieraus  folgenden  Werth  von  v  l  dp  in  die  darüber 
stehende  Gleichnng  einsetzt,  so  erhält  man: 

^  ("1^)  =  —  d{v  .p)  -^^  p  .dv. 

Die  Gleichung  32)  lässt  sich  sehr  leicht  physikalisch  deuten:  linker 
Hand  steht  die  Aenderung  der  kinetischen  Energie  der  Grewichtseinheit 
Flüssigkeit,  in  der  Zeit  dt,  auf  der  rechten  Seite  steht  die  dazu  aufge- 
wendete Arbeit.  —  Wenn  sich  nun  der  Bewegung  des  Flüssigkeitsscheib- 
chens  Widerstände  entgegen  setzen,  so  wird  die  rechtsstehende  Arbeit 
nicht  nur  in  kinetische  Energie  verwandelt,  sondern  ein  Theil  wird  auch 
dazu  verwendet,  um  in  der  Zeit  dt  die  Widerstandsarbeit  dW  zu.  über- 
winden und  man  erhält  daher: 

d  (y-\  J^  dW  —  ^  d  {p  .  v)  -^  p  .  dv  ,    .    .    .    33) 

Eine  zweite  Gleichung  erhält  man,  wenn  man  annimmt,  dass  wäh- 
rend des  Ausströmungsvorganges  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  die 
Wärmemenge  d  Q  zugeführt  wird;  es  ist  bekanntlich  (nach  Abschnitt  H, 
C,  25,  S.  216): 

J  ,dQ  =  dü  -{-  dS, 

worin  dU  diie  Aenderung  der  inneren  Energie,  d  8  die  gleichzeitig  ge- 
leistete, äusserlich  frei  werdende  Arbeit  bedeutet.  Für  dS  kann  man 
bekanntlich  auch  p  .  dv  setzen.  Da  sich  aber  die  Widerstandssrbeit  dW 
ebenfalls  in  Wärme  umsetzt,  so  kann  man  die  Sache  auch  so  betrachten, 
als  ob   der  Gewichtseinheit  Gas   bei    dem  Ausflusse    die  Wärmemenge 

dW 
d  Q  -\-  ——  von  aussen  zugeführt  würde,  so  dass  man  erhält : 

J.  (dQ  +  ^j)=  du  +  p.dv 

oder: 

J  ,dQ  -{-  dW=dü  +  p  .dv 34) 

Combinirt  man  diese  Gleichung  mit  33),  so  ergiebt  sich: 


^(^)  =J^dQ-dü-^d(p.v) 


35) 


Diese  Formel  stimmt  mit  der  früher  von  uns  entwickelten  (III,  C, 
2,  Gleichung  2,  S.  287)  überein;  doch  ist  dort,  statt  der  Widerstandsarbeit 
W  eine  äquivalente  Wärmemenge  q  eingeführt. 

Wenn  man  nun  dieselbe  Annahme  macht,  dass  nämlich  während  des 
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AusströmangsYorgangeB  weder  Wärme  zugeführt  noch  entzogen  wird,  so 
ist  d  Q  gleich  Null  nnd  die  Gleichungen  34)  und  35)  des  Problems  nehmen 
die  einfacheren  Gestalten  : 

dW=dV  -{-  p  .dv 36) 

und 

d  (^)  =  -[dU  +  dip.v)-] 37) 

an. 

Zunächst  handelt  es  sich  nun  darum ^  du  in  diesen  Formeln  anders 
auszudrücken,  und  dies  ist  bekanntlich  sehr  leicht. 

Wir  fanden  früher,  dass  die  Aenderung  der  inneren  Energie  U  eines 
Gases  (man  sehe  Abschnitt  III,  A,  3,  Gleichung  9,  S.  238)  durch  die 
Formel: 

dU=J.€,  .  dT 
dargestellt  werden  kann. 

Nach  dem  Ausdehnungsgesetze  vollkommener  Gase  ist  aber: 

oder  wenn  man  B  durch  seinen  Werth  (man  sehe  Abschnitt  III,  A,  2, 
Gleichung  6,  S.  236): 

B  =  a  .  Po  ,  Vq  =  J ,  {Cj,  -—  cj) 38) 

ausdrückt,  so  ist: 

dT  =  Y~7^ — 7-r^(*'-^)' 

«/     .     (C;,     —     C,) 

und  wenn  man  dies  in  die  Gleichung  für  d  ü  einführt : 
dü  =  —^'d(v.p). 


Durch  Division  mit  c,  und  durch  Benutzung  des  Werthes: 

c. 


4  =  x 


erhält  manO 

dU=^^^-d{v.p) 39) 

Substituirt  man  diese  Formel  für  d  U  in  die  Gleichungen  36)  und 
37),  so  ergiebt  sich: 

d  {p  .v) 


und 


dW  =      ^^  '/  +  p  ,  dv 40) 

X  —  1  ' 

'(B^-ir^i-'^-'^^ *^) 

Der  letzte  dieser  beiden  Ausdrücke  kann  integrirt  werden  und  man 
&ndet  unmittelbar: 

*)  Auf  diese  für  vollkommene  Gase  wichtige  Gleichung  39)  wollen  wir  noch  be- 
H^oders  aufmerksam  machen.  Grashof  (Theoretische  Maschinenlehre  §.  99)  geht  bei 
CnterRQchung  der  Ausflusserscheinungen  von  derselben  aus. 

20* 
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«7«  X 


(l>a  .  t?2  —  Pi  .  ^i) 


2  g        X  —  1 
oder  mit  Rücksicht  auf  die  Definitionsgleichung  yoUkommener  Gase: 

p  .v  =  R  ,  T 
igt: 

Will  man  jedoch  R  nicht  gelbst  einführen,  so  ist  (Gleichung  38 

Ä  =  /.  (c,  -  O  =  J  .  c, .  (X  -  1)  =  J-.  c,  .  ^^^^, 
mithin : 


!^  =  J.c,.(n-T,) 


wobei  Ts  die  TempM'atar  im  AusflasegefUsse,  Ti  die  Temperatur  io 
Mündung  ist. 

In  dieser  Form  wäre  das  Resultat  aber  noch  nicht  brauchbar,  d 
und  t;i,  Temperatur  und  specifisches  Volumen  des  Gases  in  der  Mündi 
nicht  gegeben  sind,  sondern  erst  berechnet  werden  müssen. 

Um  Ti  berechnen  zu  können,  macht  Zeuner  eine  Annahme,  ^^ 

nach  den  Yersuchsresultaten  Weisbach's  für  ungemein  wahrscheia 

gehalten  werden  muss;  er  nimmt  nämlich  an,  dass  der  sogenannte  „Wi< 

standscoefficient^,  d.  i.  das  Yerhältniss  der  Widerstandsarbeit  TT  nndi 

w*  J 

kinetischen  Energie  des  Strahles  -—     für  jede    Mündungsart    consl 

2  g 

also  unabhängig  von  dem  Drucke  und  der  Mündungsweite  sei.         i 

Es  ist  also:  i 

W 


=  t 


w 

2g  I 

Demnach  muss  W,  ebenso  wie  wir  es  far  die  Grösse    r—  nu 

2  g      I 

wiesen  haben,  proportiooal  der  Temperaturdifferenz  I2  —  Ty  sein. 
können  dann  setzen : 

W  =  J.k.(Ti^Ti) 

wo  A  eine  willkürliche  Constante  ist,  welche  die  Rolle  einer  Art  yoi 
cifischer  Wärme  spielt  *). 


1)  Zeuner  hat  darauf  auftnerksara  gemacht,  dass,  wenn  ein  Gas  sich  ntt 
(besetze  ;?  .  r"  =  Const.  ausdehnt,  so  ist  die  W&rmemenge,  die  zugeführt  weni«a 

dQ  =  X  ,  dT, 

wobei  X  dieselbe  Bedeutung  hat  wie  oben.     Die  zugeföhrte  Wärme   ist  dann  ak 
portional  der  Temperaturänderung. 

Diese  Grösse  A,  welche  nach  Zeuner  die  speciüsche  Wärme  des  Gase«  I 
Ausdehnungsgesetz  /?  .  r"  =  Const.  ist,  wird  für  11  =  0  gleich  Cp ,  für  11  =  «  ?W 
umfasst  also  die  beiden  Fälle  der  Erwärmung  bei  constantem  Volumen  and  M 
stantem  Drucke  als  specielle  Fälle.      Ausfühj-licheres   hierüber    im  nächüUn  MM 
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Den  Quotienten  (  nennt  man  gewöhnlioh  in  der  Hydraulik  den 
Edcretandseoeffieienten.  Es  ergiebt  sich  durch  Divisen  der  Gleichungen  46) 
li  44)  sofort: 

^  =  C.c, 47 

Durch  Differentiation  der  Gleichung  für  W  und  Substitution  des 
iben  for  A  gefundenen  Werthes  findet  man: 

dW=  --J.t.e^.dT.  4 

Aas  dem  Ausdehnungsgesetze  vollkommener  Gase  und  der  Glei- 
Dg  43)  folgt : 

llwenn  man   dies  in  die  vorhergehende  Formel  einsetzt,  findet  sich 

r 

dW=-t'  ;j^  -(p.dv  +  v.  dp). 

Wir  hatten  aber  schon  vorher  in  Gleichung  40)  einen  Werth  fftr 
IT  gefunden,  derselbe  lautete: 

dW=  — '  d  (p  .  v)  +  p  .  dv. 

X  —  1 

'    Setzt  man  nunmehr  diese  beiden  Werthe  von  dW  einander  gleich, 

I  ergiebt  sich: 

1  t     X 

j^-— j  '  d(p  .v)  +  p  .dv  =  —  j^-^-j  '  d  (p  .v). 

id  dies  ist  im  vorliegenden  Falle  die  Zustandsgieichung ,  durch  welche 

uid  V  zusammenhängen.     Durch  Ausrechnung  findet  man: 

I    1  t  ,  X 

Ij-^-Y  '  (v  .  dp  -\-  X  .  p  .  dv)  =  --  J^-ZTi  '  (P  '^^  +  f^ '  ^P)' 

Trennt  man  die  Yariabeln,  so  ergiebt  sich  eine  leicht  integrable 

PHD: 

Setzt  man  hierin : 

(1  +  g) .  * 


»iit: 


^  =  -«.^' 49) 

p  V 

Durch  Integration  erhält  man : 

lognat  p  =  lognat  t;"'"+  Chnst., 

p  .  V  z=.  Canst 50) 
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Da  dies  die  Gleichung  der  Curve  ist,  durch  welche  Druck  und  Vo- 
lumen bei  dem  AusfluBse  zusammenhängen,  so  muss  diese  Gleichung  auch 
sowohl  im  Innern  des  Ausflussgefösses ,  wo  der  Druck  p^  und  das  spe- 
cifische  Volumen  v^  ist,  als  auch  in  der  Mündung  gelten,  wo  der  Druck  pi 
ist  und  das  specifische  Volumen  den  Werth  Vi  besitzt. 

Es  folgt  hieraus,  dass  auch 

^  Pi  .V2*  =  Pi  .Vi""  =  p  .V* 51) 

sein  muss. 

Die  Grösse  n: 

(i  +  e).x 

ist  von  Zeuner  „Ausflussexponent"  ^)  genannt  worden.  Dieselbe 
kann  entweder  unmittelbar  aus  den  Versuchsresultaten  abgeleitet,  oder 
aus  den  durch  Weisbach's  Arbeiten  gegebenen  Werthen  von  £  nach 
Gleichung  48)  berechnet  werden. 

Man  erkennt  leicht,  dass  für  ^  =  0,  d.  h.  wenn  der  Gasstrom  keine 
Widerstände  zu  überwinden  hat: 

n.       =  X 

f-o 

ist.  Wenn  das  ausströmende  Gas  keinen  Widerstand  findet,  so  wird  man 
unmittelbar  auf  die  Weisbach' sehe  Formel  zurückgeführt,  dann  ist  die 
Zustandsgieichung  der  ausströmenden,  elastischen  Iilüssigkeit  einfach  die 
adiabatische  Curve  der  Gase.  Im  Allgemeinen  aber  ist,  da  t  lu  allen 
praktischen  Fällen  einen  endlichen  Werth  haben  wird: 

n  <  X. 

Die  Gleichung  Öl)  kann  man  übrigens  auch  in  die  Form: 

bringen.  Da  nun  aber  nach  dem  Ausdehnungsgesetze  vollkommener 
Gase: 

Pl    '   ^1    _  P2jJ^ 

ist,  so  kann  man  nunmehr  anch: 

|=(r' ••••■■:••-' 

setzen.^  Oder  wenn  man  vorzieht,  die  Werthe  von  p  einzuführen,  so 
findet  sich: 


^)  Gegen  die  Einfuhning  eines  solchen  Ausflussexponenten  sind  von  G.  Schmidt 
in  einer  Abhandlung:  „Ueber  Zenner's  Theorie  des  Aosflussproblemes*',  Civilingenieur 
1871,  Neue  Folge,  Bd.  XVII,  S.  383  einige  Bedenken  geltend  gemacht  worden. 
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i=(sf -) 

nnd  diese  Formel  kann  dazn  dienen,  den  Werth  von  Ti  zu  berechnen. 
Setzt  man  dies  in  44)  ein,  so  findet  man: 

f;=«'--['-(äf] 

Das  pro  Secunde  aasgeflossene  Gasgewicht  G  ist  alsdann  (man  sehe 
diesen  Abschnitt  §.  6,  Gleichung  14,  S.  294): 

^        a  ,  F  .  u> 

a  — 55) 

worin  a  der  Gontractionscoefflcient  des  Strahles  und  Vi  das  speciflsche 
Volumen  des  Gases  in  der  Mündnng  ist.  Vx  bestimmt  sich  sehr  leicht 
ans  der  Gleichung  51),  so  dass  man  hat: 

"' =  *'•(!)" »«) 

Setzt  man  dies  ein,  so  erhält  man  die  Schlussformel: 


oder  etwas  umgestaltet^)  durch  Gombination  von  Gleichung  42)  und  56): 

Hierin  hat  x  die  bekannte  Bedeutung,  F  ist  der  Querschnitt  des 
Strahles  in  der  Mündung  oder  besser  an  der  Stelle,  an  welcher  der  Druck 
im  Strahl  gleich  dem  Drucke  Px  im  Einströmungsgefösse  ist,  und  jp^,  v^ 
sind  Druck  und  specifisches  Volumen  im  Innern  des  Ausflussgefässes. 

Ein  numerisches  Beispiel  wollen  wir  ebenfalls  der  Zeun  er 'sehen 
Arbeit  entlehnen.  Es  sei  der  Druck  im  Innern  eines  mit  Luft  gefüllten, 
genügend  grossen  Gefässes  jp2  =  2  Atmosphären,  die  Luft  soll  in  die 
freie  Atmosphäre  ausströmen ,  es  soll  somit  *)  l>i  =  1  Atmosphäre  sein. 


])  Man  sehe  die  Chriginalabhandlung,  Civilingenieur  Bd.  17,  S.  102. 
^  Zeuner  macht  ja  immer  die  Annahme,   dass  schon  in  der  Mündung  der  Druck 
^  ausfliessenden  Gases  gleich  dem  äusseren  Drucke  sei. 
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Dann  ist,  wenn  innen  und  aussen  die  gleiche  Temperatur  von  20^  C. 
herrscht: 

Ja  ==  293     t'3  =  0,41497  cbm. 
Wenn  nun: 

5  =  0,505 
angenommen  wird,  so  ist: 

n  =  1,2395. 

Wir  wollen  nun  links  immer  die  Werthe  nach  den  Formeln  hin- 
setzen, welchen  die  Annahme  zu  Grunde  liegt,  dass  keine  Widerstände 
vorhanden,  d.  h.  J  =  0  und  n  =  x  wäre.  Rechts  stehen  die  Resultate, 
welche  die  Gleichungen  53),  54),  55),  56)  ergeben: 

n  =  X  w  =  1,2395 

Dann  ist  Vi  das  specifische  Volumen  des  ausströmenden  Gases  in 
dem  Querschnitte,  in  welchem  der  Druck  gleich  dem  äusseren  Drucke 
geworden  ist: 

Vi  =  0,67844  cbm  «'i  =  0,72591  cbm 

Die  absolute  Temperatur  daselbst: 

Ti  =  239,50  r,  =  256,0», 

daher  die  Temperatur  nach  Celsius: 

f  1  =  —  33,50  <i  =  —  17,0». 

Die  Ausflussgeschwindigkeit  to  findet  sich: 

w  =  325,1  m  w  =  270,2  m 

und  das  pro  Secunde  ausströmende  Gasgewicht,  wenn  man  annimmt^  dass 
das  Mündungsrohr  so  abgerundet  ist,  dass  die  Contraction  wegfallt,  also 
a  =  1  ist: 

a  =  479,2  .  Fl)  Kg  G  =  372,3  .  F  Kg 


12.    üeber  die  Annahme,  dass  der  Draok  in  der 

Ausflussmündung  gleich  dem  Drucke  im 

Einströmungsgefässe  ist. 

In  allen  vorhergehenden  Untersuchungen  und  Beispielen  ist  ange- 
nommen worden,  dass  der  Druck  im  Ausflussquerschnitte  mit  genügender 
Genauigkeit  gleich  dem  Drucke  im  Einströmungsgefässe  gesetst  wenlen 
könne.  Man  darf  sich  nicht  verhehlen,  dass  dies  eine  Voraussetzung  ist^ 
welche  an  sich  nicht  sehr  wahrscheinlich  ist,  und  dass  es  daher  einer  be* 
sondern  Untersuchung  bedarf  in  wie  weit  man  damit  einen  Fehler  begeht. 

Alle  unsere  vorigen  Untersuchungen  bleiben  übrigens  vollkommen 
bestehen,  wenn  wir  als  „Ausflussquerschnitt"  denjenigen  Querschnitt 


^)  Hierin  muss  F  in  Quadratmetern  gegeben  sein. 
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deimiren,  in  welchem  der  Dmck  des  aosströmenden  Gases  gleich  dem 
Drucke  im  Einströmungsgefasse  geworden  ist.  Wenn  dann  unsere  An- 
nahme, dass  der  Ansflnssqnerschnitt  und  der  Mündnngsquerschnitt  iden-  . 
tisch  sind,  nicht  richtig  ist,  so  bleiben  alle  Formeln  angeändert,  nur  an 
die  Stelle  von  F  wird  ein  neuer  Querschnitt  zu  treten  haben.  Man  würde 
dann  F  mit  einem  Coefficienten  a  zu  multipliciren  haben.  Schon  Zeu- 
Der')  vermuthet  übrigens,  dass  a  wohl  gelegentlich  auch  grösser  als  1 
Bein  könne  und  Rankine')  zeigt  unter  Zugrundelegung  der  Napier'- 
sehen')  Versuche  über  den  Ausfluss  gesättigten  Wasserdampfes  durch 
Vergleich  mit  den  Zeuner^schen  Formeln,  dass  dies  wirklich  gelegent- 
lich der  Fall  sein  könne.  Besonders  Rankine  und  Kolster^)  haben 
darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  die  Ausflussformeln  für  ein  bestimmtes 

Verhältniss  —  auf  ein  Maximum  der  Ausflussmenge  hindeuten  und  dass  a 

P'i 
variabel  sei.      Leider  sind  aber  zamal  für  Gase  die  vorhandenen  Yer- 
sQche  theils  noch  nicht  genügend  in  dieser  Hinsicht  bearbeitet,  theils 
fehlt  es  für  eine  vollständige  Lösung  der  hiei^hergehörigen  Fragen  zur 
Zeit  überhaupt  noch   an  genügenden  empirischen  Grundlagen  ^). 

Wir  wollen  daher  an  dieser  Stelle  diese  Untersuchungen  nicht  weiter 
fahren;  bei  Besprechung  der  Ausflusserscheinungen  der  Dämpfe  haben 
wir  noch  einmal  Veranlassung,  ausführlicher  auf  diese  Angelegenheit  zu- 
rückzukommen. 


D.  Teber  Kreisprocesse  im  Allgemeinen  nnd  die  der 
Heisslnftmascbinen  im  Besonderen. 

1. 

Wenn  ein  vollkommenes  Gas  bei  constnnter  Temperatur  ausgedehnt 
wird,  so  findet  keine  Aenderung  der  inneren  Energie  statt.  Die  Wärme- 
menge, welche  man  während  eines  solchen  Yorganges  einem  Gase  zu- 
führt, wird  vollständig  in  äussere .  Arbeit  umgesetzt.  Als  man  diese 
Thatsache,  dass  es  mit  Hülfe  eines  Gases  möglich  ist,  die  gesammte  zuge- 
führte Wärme  in  Arbeit  zu  verwandeln,  erkannt  hatte ,  wurden  dadurch 


^)  Zeaner,  „Ueber  den  Ausilass  von  Dämpfen  nnd  hocherhitzten  Flüssigkeiten", 
'Vilingenieur  1867.  Neue  Folge,  Bd.  X,  S.  154. 

^  Rank  ine,  Engineer,  Jahrgang  1869,  nnd  hieraus  im:  CiTilingenieur,  „Üeber 
•le»  Auduss  des  Dampfes'*  Bd.  XVI,  S.  35. 

^  Napier,  On  the  velocity  of  steam  and  other  gases,  and  the  true  principles  of 
th«  dischange  of  fluids. 

*)  Kolster,  „Ueber  das  Ausströmen  Ton  Dampf  und  Lnft'S  Zeitschrift  des  Vereins 
^leoticher  Ingenieure,  Bd.  XI,  1867,  S.  435. 

^)  Einen  wesentlichen  Fortschritt  finden  wir  in  der  Muesten  Arbeit  Zeuner's  und 
<1»  »ioes  Schülers  Fliegner,  Civilingenieur.  Neue  Folge.  Bd.  XX  (1874),  S,  1  bis 
12  ond  S.  14  bis  28. 
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seiner  Zeit  fast  unbegrenzte  Hoffnungen  auf  die  Leistungsfähigkeit  der 
Heisslnftmaschinen  veranlasst.  Es  kann  durch  eine  einfache  Betrachtung 
nachgewiesen  werden,  dass  solche  übertriebene  Erwartungen  durchaus 
unberechtigt  waren.  Die  vollständige  Umsetzung  aUer  Wärme  in  Arbeit 
ist  nnr  ein  einziges  Mal  möglich;  sobald  die  Zunahme  des  Yolnmens  des 
Gases  ihre  durch  die  Dimensionen  der  Maschine  gegebene  äusserste  Grenze 
erreicht  hat,  hört  die  Arbeitsleistung  nothwendigerweise  von  selbst  auf 
Da  aber  eine  der  wesentlichsten  Anforderungen,  die  man  an  eine  Maschine 
stellen  muss,  die  ist,  dass  ihre  Thätigkeit  eine  stetig^,  sich  periodisch 
wiederholende  ist,  so  würde  ein  solcher  einzelner  Process,  wie  der  eben 
genannte,  allein  nicht  als  Basis  für  die  Constmction  eines  Motors  dienen 
können. 

Man  kann  also  in  dem  eben  besprochenen  Vorgänge  nur  den  An- 
fang zu  einer  Reihe  von  Zustandsändemngen  sehen,  durch  welche  das 
Gas  schliesslich  wieder  in  seinen  Anfangszustand  zurückgeführt  wird. 
Denn  ein  solcher  geschlossener  Kreis  von  Zustandsänderungen  muss  statt- 
finden, wenn  es  möglich  sein  soll,  dieselben  Erscheinungen  periodisch 
wieder  eintreten  zu  lassen  und  beliebig  oft  zu  wiederholen.  In  einem 
vollkommenen  Kreislaufe  von  Vorgängen  muss  die  elastische  Kraft  des 
Gases  abwechselnd  als  bewegende  und  abwechselnd  als  Widerstandskraft 
auftreten.  Die  äussere  Arbeit,  welche  entsteht,  setzt  sich  also  aus  ab- 
wechselnd positiven  und  negativen  Theilen  zusammen;  dieselbe  würde 
daher  sogar  gleich  Null  werden,  wenn  der  Vorgang,  durch  welchen  man 
das  Gas  in  seinen  Anfangszustand  zurückfahrt,  gerade  die  ümkehrung 
desjenigen  Processes  wäre,  durch  welchen  das  Gas  aus  seinem  Anfangs- 
zustande  heraus  gebracht  worden  war.  Da  die  Aenderung  der  inneren 
Energie  der  Körper,  wie  schon  früher  (Abschnitt  I,  C,  25,  Seite  215)  er- 
wähnt wurde,  lediglich  von  dem  Anfangs-  und  Endzustande,  nicht  aber 
von  den  Zwischenzuständen  abhängig  ist,  so  überhebt  uns  die  Anforde- 
rung, dass  wir  Kreise  von  Zustandsänderungen  anwenden  müssen,  in 
welchen  der  Endzustand  mit  dem  Anfangszustande  vollkommen  überein- 
stimme, vollständig  der  Nothwendigkeit ,  die  innere  Energie  überhaupt 
in  Betracht  zu  ziehen.  Wie  auch  der  angewendete  Körper  immer  be- 
schaffen sein  mag,  am  Ende  jedes  vollständigen  Kreislaufes  muss  die 
Aenderung  der  inneren  Energie  des  Körpers  gleich  Null  sein,  weil  der 
Anfangszustand  wieder  erreicht  ist.  Der  Umstand,  dass  die  Aenderung 
der  inneren  Energie  eines  Gases  während  einer  Ausdehnung  bei  con- 
stanter  Temperatur  gleich  Null  ist,  bedingt  demnach  keinen  besonderen 
Vortheil.  Die  Vorzüge  der  Gasmaschine  lassen  sich  jedoch  aus  anderen 
Betrachtungen  leicht  ableiten. 
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2.  Die  Definition  des  ^Wirkungsgrades*'  einer 
Wärmemaschine. 

.Der  Gang  einer  Heisslaftmaschine  und  jeder  Wärmemaschine  über- 
haupt besteht  aas  einzehien  Ereisläufen  oder  Perioden. 

Jeder  dieser  Abschnitte  zerfällt  wiederum  in  zwei  Theile.  Im  ersten 
Theile  jeder  solchen  Periode  wird  eine  gewisse  Menge  calorischer  Energie 
in  äassere  Energie  umgewandelt.  Wir  wollen  die  Wärmemenge,  welche 
in  diesem  ersten  Abschnitt  zugeführt  wird,  den  ^ersten  Wärmeanf- 
wand"  nennen.  Im  zweiten  Abschnitte  kehrt  ein  Theil  der  zuerst  ent- 
wickelten äusseren  Energie  in  den  Zustand  calorischer  Energie  zurück; 
wir  werden  mit  dem  Namen  „nützlicher  Aufwand"  den  Ueberschuss  des 
vorigen  „ersten  Wärmeaufwandes"  über  die  Wärmemenge  nennen,  welche 
in  dem  zweiten  Abschnitte  wieder  abgegeben  worden  ist.  Diese  Wärme- 
menge, welche  im  zweiten  Abschnitte  wieder  gebildet  wird,  braucht  nicht 
unbedingt  für  den  Gang  der  Maschine  verloren  zu  sein;  man  muss  unter- 
suchen, ob  dieselbe  nicht  dazu  verwendet  werden  kann,  einen  Theil  der 
Wärmemenge  zu  liefern,  welche  den  „ersten  Wärmeaufwated"  eines  zwei- 
ten Kreislanfes,  einer  zweiten  Periode  bildet,  die  mit  der  ersten  voll- 
kommen übereinstimmt.  Wir  wollen  endlich  „Totalaufwand"  den  üeber- 
Bchass  des  „ersten  Aufwandes"  über  den  Theil  der  im  zweiten  Abschnitte 
wiedergebildeten  Wärme  nennen,  welcher  schliesslich  wieder  nützlich 
verwendet  worden  ist. 

Der  Wirkungsgrad  einer  Wärmemaschine  ist  das  Ver- 
hältnisB  des  „nützlichen  Aufwandes"  zum  „Totalaufwande"  ^). 

Unsere  Aufgabe  besteht  jetzt  darin,  den  Betrag  des  Wirkungsgrades 
in  yerschiedenen  Ereisprocessen  zu  bestimmen  und  zu  untersuchen,  unter 
welchen  Bedingungen  er  ein  Maximum  ')  wird. 


^)  Zeuner  definirt  in  seinen  „Grundzügeu  der  mechaniRchen  Wurmetheorie'S 
2.  And.,  S.  225  den  Wirkungsgrad  der  Wärmemaschinen  zwar  etwas  anders:  Er  nennt 
Wirkungsgrad  einer  Maschine  das  Verhältniss  der  von  der  Maschine  gelieferten  Arbeit 
iur  disponiblen  Arbeit.  Wir  habei)  uns  hier  den  Definitionen  angeschlossen ,  welche 
*^hon  von  Sadi  Carnot  in  seinen  „R^fiexions  sor  la  puissance  motrice  du  fen"  ange- 
'imet  und  von  vielen  anderen  Autoren  accepiirt  worden  ist.  So  z.B.  von  F.  Redten- 
';achcr  in  seinem  Werke:  „Die  calorische  Maschine",  2.  Aufl.,  Mannheim  1852,  S.  42, 
tt'rner  von  M.  Rank  ine  in  seiner  Abhandlung:  On  the  geometrical  representation  of 
^b(  expansive  action  of  heat,  and  the  theorie  of  thermodynamic  engines.  Phil.  Transact. 
"J  tbe  Royal  Soc.  of  London  1854,  Bd.  144,  Theil  I,  S.  139  und  140,  ausserdem  von 
^'lausias  in:  „Üeber  Anwendung  der  mechanischen  Wärmetheorie  auf  die  Dampf- 
maschioe,  1854,  Abhandl.,  Bd.  1,  8.  167;  Cazin,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  1862, 
•^-  Serie,  Bd.  66,  S.  267.  St.  Robert,  Principes  de  Thermodynamique,  2.  Aufl., 
1»71,  S.  297  etc. 

^  Die  vollkommene  Lösung  dieses  Problemes  ist,  da  wir  bis  hierher  nur  einen 
Hauptsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie  kennen,  nicht  möglich.  In  diesem  Buche 
Moch,  welches  sich  lediglich  mit  der  theoretischen  Seite,  nicht  mit  den  Anwendungen 
lic^^er  Disciplin  beschäftigt,  mag  eine  solche  elementare  und  etwas  dürftige  Behandlung 
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3.  Oraphische  Darstellung  der  Ereisprooeese. 


Wir  wollen  auch  hier,  wie  wir  es  schon  wiederholt  gethan  haben, 
den  Zustand  des  Körpers,  welcher  den  Kreislauf  von  ZuBtandsändenrngen 
erleidet,  die  in  einer  Maschine  stattfinden,  durch  einen  Punkt  darstelleg, 
dessen  Abscisse  gleich  dem  Volumen  der  Gewichtseinheit  und  dessen 
Ordinate  gleich  dem  Drucke  ist.  Das  Gesetz,  welches  den  geometrischen 
Ort  des  darstellenden  Punktes  bestimmt,  wird  eine  geschlossene  Gurre 
sein,  wie  z.  B.  (Fig.  42)  AB  CD,  Die  Reihenfolge  der  Buchstaben  so!' 
die  Richtung  andeuten,  in  welcher  die  Gurre  durchlaufen  wird. 

Da  die  von  einem  Körper  während  einer  Aenderung  seines  Zustandefl, 
geleistete  äussere  Arbeit  L^  bekanntlich  ' 


L.  =ß 


p  .  dv  , 


m 


ist,  so  ist  die  Fläche  AB  CD  genau  gleich  der  Arbeit,  welche  die  Mf 
schine  während  eines  vollkommenen  Kreislaufes  von  Vorgängen  leistet. 

Während  der  Punkt, 
der  zur  Darstellung  m 
Zustandes  des.  Körpeit 
dient,  den  Bogen  ^^C 
durchläuft ,  leistet  der 
Druck  p  dieses  Körper« 
eine  positive  Arbeit^  diese 
ist  gleich  der  Fläche 
ÄABCCf-,  kehrt  dieser 
Punkt,  indem  er  den  Bo- 
gen CDA  durchläuft,  in 
seine  Anfangsstellnng  zn-' 
rück,  so  leistet  der  Druck 
eine  negative  Arbeit,  welche  gleich  CDAA'C  ist.  Die  algebraisch 
Summe  dieser  beiden  Arbeiten  oder  die  Menge  äusserer  Energie,  welche 
am  Ende  frei  disponibel  bleibt,  wird  mithin  durch  die  Differenz  der  bei- 
den vorhergehenden  Flächen  dargestellt,  d.  h.  durch  den  Flächeninhalt 


der  Heissluftmaschine  genügen.  Für  solche,  welche  sich  eingehender  mit  diesem  Geir^n- 
Stande  zu  beschäftigen  wünschen,  moss  auf:  Zeuner,  Grundzüge  der  mechani;schfi- 
Wärmetheorie,  1866.  Grashof,  Resultate  der  mechanischen  Wärmetheorie,  1870, 
Cazin,  Theorie  6Umentaire  des  machtnes  4  air  chaud,  1865,  und  besonders  auf  Rso* 
k  i  n  e  U  Arbeit :  On  the  geometrical  representation  of  the  expansive  action  of  best  and 
the  theorie  of  thermodynamic  engines.  Phil.  Transact.  1854,  Bd.  144,  Theil  1,  S.  Ho 
verwiesen  werden.  Auch  sehe  man  noch:  Rankine:  A  manual  of  the  steam  enginf 
and  other  prime  movers,  1859.  Femer:  A.  v.  Oettingen:  Ueber  das  bei  dem  um- 
kehrbaren Kreisprocesse  permanenter  Gase  xa  erreichende  Arbeitsquantum.  Pogg.  Amt- 
Ergänzungsbd.  V,  S.  540  bis  563. 
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von  AB  CD,  Kommt  mim  dahin  überein,  dass  man  die  Flächen  positiv 
rechnet,  wenn  die  Abscisse  wächst,  nnd  negativ,  wenn  das  Gegentheil 
stattfindet,  so  kann  man  anch  sagen,  dass  die  Fläche,  welche  die  Arbeit 
der  Maschine  darstellt,  gleich  der  Summe  der  Flächen  ist,  welche  der 
Pnnkty  der  den  Zustand  des  Körpers  darstellt,  beschrieben  hat. 

Diese  Art  die  Kreisprocesse  ^)  darzustellen  bietet  Gelegenheit  zu 
einigen  Bemerkungen  von  fundamentaler  Bedeutung,  die  uns  in  der  Folge 
sehr  nützlich  sein  werden. 

1)  Wir  haben  vorausgesetzt,  dass  der  Punkt  Ä,  welcher  der  klein- 
sten Abscisse  der  darstellenden  Gurve  entspricht,  den  Zustand  des  Körpers 
in  dem  Momente  darstellt,  in  welchem  die  Reihe  der  Umwandlungen 
beginnt.  Diese  Beschränkung  ist  jedoch  si<5htlich  unnöthig ;  man  kann 
den  Anfangszustand  des  Körpers  mit  einem  beliebigen  Punkte  der  Gurve 
übereinstimmen  lassen,  vorausgesetzt,  dass  man  annimmt,  dieselbe  werde 
immer  in  demselben  Sinne  durchlaufen. 

2)  Im  Allgemeinen  kann  jede  Wärmemaschine,  welche  dazu  dient, 
eine  gewisse  Menge  calorischer  Energie  in  äussere  Energie  zu  verwan- 
deln, ebenso  dazu  verwendet  werden,  äussere  Energie  in  calorische  Energie 
umzusetzen.  Um  diese  Vorstellungen  schärfer  fassen  zu  können,  wollen, 
wir  an  ein  bestimmtes  Beispiel  anknüpfen.  Wir  setzen  voraus,  dass  der 
ktrachtete  Körper  ein  vollkommenes  Gas  sei.  Dasselbe  wird  nun  ge- 
nöthigt,  den  Kreisprocess  ii  £  C2>  in  dem  Sinne  zu  durchlaufen,  welchen 
die  Reihenfolge  der  Buchstaben  andeutet.  Von  Ä  bis  zu  B  und  C  dehnt 
sich  das  Gas  aus  und  verschiebt  den  Angriffspunkt  eines  äusseren  Druckes, 
der  an  allen  Stellen  durch  die  Ordinaten  der  Gurve  ABC  dargestellt 
wird.  Das  Gas  leistet  hierdurch  eine  äussere  Arbeit,  welche  gleich  der 
Fläche  A'ABCC  ist;  selbstverständlich  wird  gleichzeitig  eine  äquiva- 
lente Wärmemenge  Q  absorbirt.  Man  vernachlässigt  die  etwa  statt- 
findenden Aenderungen  der  inneren  Energie,  da  am  Ende  des  Vorganges 
die  Summe  der  Aenderungen  der  inneren  Energie  Null  ist.  Von  C  bis  D 
and  bis  nach  A  wird  das  Gas  durch  einen  äusseren  Druck  comprimirt, 
welcher  stets  gleich  den  entsprechenden  Ordinaten  der  Gurve  CDA  ist. 
Hierdurch  wird  anderseits  eine  Wärmemenge  q  erzeugt,  welche  der  Ar- 
beit äquivalent  ist,  die  durch  die  Fläche  CDAA'C  dargestellt  wird. 
Schliesslich  bemerkt  man,  wenn  diese  Reihe  von  Zustandsänderungen 
beendet  ist,  dass  eine  Wärmemenge  Q  —  g  verschwunden  und  eine 
Quantität  äusserer  Energie  L,  erzeugt  worden  ist,  welche  der  Fläche 
AB  CD  entspricht. 

Hierauf  wollen  wir  voraussetzen,  das  Gas  durchlaufe  denselben 
Gyclns  von  Zustandsänderungen  im  entgegengesetzten  Sinne.     Man  hat 


^)  Eine  solche  Reihe  von  Aenderungen  des  Zustandes  eines  Körpers,  durch  welche 
der  Körper  schliesslich  in  seinen  Anfangszustand  zurückgeführt  wird,  nennen  wir  einen 
i,Kreisprocess". 
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keine  Veranlassung  an  der  Möglichkeit  auch  dieser  Reihe  von  Vorgängen 
zu  zweifeln. 

Von  A  bis  D  nnd  C  dehnt  sich  das  Gas  aus  und  leistet  eine  äassert- 
Arbeit,  die  der  Fläche  A'  ADCCf  entspricht ;  dies  erfordert  die  Absorption 
einer  Wärmemenge,  welche  genau  gleich  g  ist.  Von  G  bis  B  und  J 
comprimirt  sich  das  Gas  unter  dem  Einflüsse  eines  äusseren  Druckes,  der 
eine  Arbeit  gleich  der  Fläche  C  CJ?^il' leistet  und  veranlasst  bierdarch 
die  Entwickelung  einer  Wärmemenge,  deren  Grösse  Q  sein  muss.  Es  cr- 
giebt  sich  mithin  schliesslich,  dass  eine  Menge  äusserer  Energie,  die  der 
Fläche  AB  CD  entspricht,  aufgewendet  worden  und  eine  Wärmemenge 
Q  —  g  dafür  erzeugt  worden  ist. 

Diejenigen  Bedingungen,  welche  für  die  Maschine  mit  umgekehrtem 
Verlaufe  der  Erscheinungen  die  günstigsten  sind,  müssen  auch  für  die 
Maschine  mit  gewöhnlichem  Verlaufe  der  Erscheinungen  in  gleicher  Weise 
gelten,  und  ein  und  dieselbe  Theorie  wird  beide  Fälle  umfassen. 

Es  ist  der  Allgemeinheit  unserer  Betrachtungen  wegen  wesentlich 
zu  bemerken,  dass  die  Möglichkeit  einer  Umkehrung  nicht  immer  vor- 
handen ist;  d.h.  dass  es  gewisse  Umwandlungen  giebt,  die  nicht  in  genau 
entgegengesetzter  Weise  hergestellt  werden  können.  Wenn  man  z.  ß. 
zwei  Körper  gegen  einander  reibt,  so  entwickeln  dieselben  immer  Wärme, 
sind  dieselben  aber  in  Ruhe,  so  ist  es  nicht  möglich,  dieselben  dadiireh 
in  eine  der  vorigen  gleiche  Bewegung  zu  versetzen,  dass  man  die  froher 
entwickelte  Wärme  auf  dieselben  einwirken  lässt.  Wenn  man  eine 
dar  kusche  elektromagnetische  Maschine^)  in  Bewegung  setzt,  so  kann 
man  einen  Platindraht,  welcher  die  beiden  Pole  verbindet,  bis  zur  Rotli- 
gluth  erwärmen;  aber  es  ist  nicht  möglich,  die  Maschine  dadurch  in 
Bewegung  zu  versetzen,  dass  man  dem  Metalldrahte  directe  Wärme  mit- 
theilt  u.  s.  f. 

Wir  werden  sehr  bald  Gelegenheit  haben  ausführlicher  auf  diesen 
Unterschied  zwischen  umkehrbaren  Kreisprocessen  und  nicht  um- 
kehrbaren Kreisprocessen  zurückzukommen. 

3)  Ist  eine  beliebige  Anzahl  aufeinanderfolgender  Operationen  ge- 
geben, welche  alle  die  Eigenschaft  besitzen,  dass  der  Endzustand  mit 
dem  Anfangszustande  übereinstimmt,  so  ist  es  immer  möglich,  dieselben 
so  zu  betrachten,  als  ob  sie  einen  einzigen  Kreisprocess  bildeten. 

Es  mögen  zwei  solcher  geschlossener  Kreisprocesse  durch  die  ge- 
schlossenen Curven  M  und  N  dargestellt  sein  (man  sehe  Fig.  43) ;  man 
verbindet  irgend  zwei  willkürlich  gewählte  Punkte  E  und  F  durch  eine 
beliebige  Curve  EF,  Wir  behaupten,  dass  der  einzige  Kreisprocess 
MEFNFE  den  beiden  vorliegenden  Kreisprocessen  äquivalent  sei. 

Die  Richtigkeit  dieser  Behauptung  ist  leicht  einzusehen,  denn  der 
neue  Kreisprocess  unterscheidet  sich  von  den  beiden  anderen  nur  durch 


*)  Man  sehe  die  Bescbreibnng  elektromagnetischer  Maschinen   in  Müller,    Phv'sik 
Bd.  n,  S.  539. 
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die  beiden  genau  entgegengesetzten  Verwandlungen  EF  und  FE^  welche 
sicli  gegenseitig  vollkommen  auf  lieben. 

Diese  Auseinandersetzung  lässt  sich  selbstverständlich  anch  auf  eine 
beliebige  Anzahl  von  Kreisprocessen  ausdehnen. 

4)  Man  kann  einen  gegebenen  Kreisprocess  auch  immer  in  eine 
anendliche  Anzahl  anderer  zerlegen. 


Fi}?.  43. 


Fijc.  44. 


Der  gegebene  Kreis- 
process sei  AB  CD  (Fig. 
44),  man  zieht  eine  belie- 
bige Curve  Ä  C  und  es 
wird  behauptet,  dass  man 
den  ursprünglichen  durch 
die  beiden  Kreisprocesse 
ABCA  und  ACDA  er- 
setzen kann.  In  der 
That,  das  Resultat  dieser 
Ersetzung  ist  lediglich, 
-▼  dass  man  in  der  Reihe 
von  Vorgängen,  denen  der 
betrachtete  Körper  unter- 
worfen wird,  zwei  entge- 
gengesetzte Umwandlun- 
gen A  C  und  CA  zufügt, 
die  sich  vollkommen  auf- 
heben. 

Man  sieht  leicht  eid, 
wie  sich  das  Theorem  er- 
weitem lässt.  Zerlegt  man 
z.  B.  den  Kreisprocess  ACD 
in  eine  unendliche  Anzahl 
anderer,  indem  man  eine 
unendlich  grosse  Zahl  sol- 
cher Curven  wie  A  C  zieht, 
^  so  wird  man  die  Maschine, 
uro  die  es  sich  in  Wirklichkeit  handelt  und  in  der  sich  der  ursprüngliche 
Kreisprocess -4^ CD  vollzieht,  durch  eine  unendliche  Anzahl  elementarer 
^^binen  ersetzt  denken,  in  welchen  der  Körper  die  neugebildeten  un- 
endlich kleinen  Kreisprocesse  durchläuft.  Diese  letzte  Bemerkung  über 
^e  Zerlegbarkeit  der  Kreisprocesse  gestattet,  dass  man  keine  Rücksicht 
anf  Singularitäten  der  Curven  zu  nehmen  braucht,  da  man  alle  Fälle  auf 
den  zurückführen  kann ,  in  welchem  der  Kreisprocess  durch  eine  Curve 
dargestellt  wird,  welche  weder  mehrdeutige  Punkte  noch  Wendepunkte 
besitzt 


L, 
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4.  Der  Carnofsohe  Elreisprocess. 


Die  Betrachtung  von  Ereisprocessen  gestattet  von  der  innereQ 
beit  abzusehen  und  giebt  somit  theoretische  Resultate,  welche  unabhiii 
von  Hypothesen  über  die  inneren  Vorgänge  in  den  Körpern  sind.  D 
Methode  rührt  von  Sadi  Carnot  her  und  ist  in  seinem  Werke: . 
flexions  sur  la  puissance  motrice  du  feu*'  gegeben  worden.  In  die 
Werke  betrachtet  sein  Verfasser  einen  besonderen  Kreisprocess,  d« 
Vollführung  die  Betrachtungen  ungemein  vereinfacht ;  dieser  Kreispr« 
den  wir  nach  seinem  Entdecker  den  Carnot^ sehen  nennen  wollen, 
fasst  vier  Abschnitte,  die  man  sehr  leicht  in  folgender  Reihenfolge! 
stellen  kann. 

1)  Zuerst  wird  das  Gas  mit  Körpern  umgeben,  welche  dareli 
nichtleitend  sind,  und  alsdann  allmälig  der  Druck  vermindert;  das 
dehnt  sich  aus  wie  in  einer  Hülle,  welche  für  Wärme  undurchdriug 
ist  und  gelangt  vom  Anfangszustande,  welcher  durch  den  Punkt  A  ii 
sehe  Fig.  45)  definirt  wird,  zu  einem  Zustande,  der  durch  den  PödÖ 
dargestellt  sein  mag.  Gleichzeitig  nimmt  die  Temperatur,  welche  is 
gleich  ix  war,  ab,  und  wird  im  Punkt  JB  gleich  i^  sein. 

2)  Hiemach  wird  das  Gas  mit  einem  unendlich  grossen  Körper,  1 
unendlich  grossem  Wärmeleitungsvermögen  in  Verbindung  gesetzt,  wek 

die  Temperatur  f^  bd 
Fig.  45.  Vermehrt  man  dann 

Druck,  so  wird  das  ' 
comprimirt,  behält  i 
dabei  seine  Temperata 
bei  und  der  darst^W 
Punkt  beschreibt 
Curve  B  C. 

3)  Alsdann  bringt  \ 
das  Gas  wiederum  in 
jeder  Leitungsiahig] 
beraubte  Hülle  und  fl 
fort,  deii  Druck  zu  i 
mehren,    bis  die  Te^ 

ß    ^ J — 5 y  ratur  des  Gases  wiedc« 

^1     geworden     ist, 
darstellende  Punkt  beschreibt  alsdann  die  Curve  CD. 

4)  Endlich  wird  das  Gas  mit  einer  zweiten  unendlich  grossen 
von  unendlich  grosser  Leitungsfahigkeit  in  Berührung  gebracht 
Temperatur  ti  ist.     Man  dehnt  das  Gas  aus  und  führt  den  Druck 
den  ursprünglichen  Werth  A'A'  zurück.      Das  Gas  nimmt  »'[wenn  ei 


•i 
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Umwandlung  DjI,  während  der  seine  Temperatur  constant  und  gleich  ^x 
geblieben  ist,  darchlaufen  hat,  seinen  Anfangszostand  Ä  wieder  an. 

£s  ist  einleuchtend,  dass  diese  Reihe  yon  Operationen,  welche  einen 
G  a  r not' sehen  Kreisprocess  bilden,  ebenso  gut  auf  einen  beliebigen  Körper 
als  auf  ein  Gas  anwendbar  ist.  Man  hat  den  Curven  DA  und  OB, 
welche  eine  Znstandsänderung  des  Körpers  bezeichnen,  in  welchem  sich 
das  Yolumen  ändert,  ohne  dass  die  Temperatur  einen  anderen  Werth 
annimmt,  den  Namen  isothermische  Gurken  ^)  gegeben.  Die  Gurven 
D  C  und  A  B,  welche  eine  Umwandlung  vorstellen,  während  der  Körper 
sich  in  einer  für  Wärme  undurchlässigen  Halle  befindet,  in  welcher  das 
Volumen  geändert  wird,  so  dass  Wärme  von  aussen  weder  mitgetheilt 
noch  entzogen  werden  kann,  heissen  adiabatische  Gurven. 


5.  Die  Oleiohungen  der  isothermlschen  tmd  adiabatisöliexi 
Ourven  vollkommener  Gase. 

Für  die  vollkommenen  Gase  sind  die  Gleichungen  dieser  Gurven 
vollkommen  bekannt.  Die  beiden  isothermischen  Linien  DA  und  CB 
stellen  die  Beziehung  dar,  welche  zwischen  Volumen  und  Druck  eines 
Gases  besteht,  während  die  Temperatur  constant  bleibt;  sie  besitzen 
mithin  die  Gleichungen: 

p.v  =  pQ  .Voil  +  a  ,t2)=  C^j 

Es  sind  dies  gleichseitige  Hyperbeln,  welche  die  Goordinatenaxen  zu 
Asymptoten  haben;  die  Ordinate  der  zweiten  ist  für  denselben  Werth 
der  Abscisse  kleiner  als  die  entsprechende  Ordinate  der  ersten,  da 
ti  >  U  ist. 

Die  beiden  adiabatischen  Gurven  D  G  und  A  B  drücken  die  be- 
merkenswerthe  Beziehung  aus,  welche  zwischen  Volumen  und  Druck  eines 
Gases  besteht,  wenn  sich  dasselbe  ausdehnt,  ohne  Wärme  von  äusseren 
Körpern  zu  empfangen  oder  an  solche  mitzutheilen ,  d.  h.  wenn  eine  Zu* 
nähme  der  äusseren  Energie  des  Gases  lediglich  aus  einer  Verwandlung 
innerer  Energie  hervorgeht.  Bezeichnet  man  mit  Pi,  Vi  die  Goordinaten, 
welche  dem  Punkte  D  entsprechen,  mit  pi,  v^  die,  welche  zum  Punkte  A 
gehören,  so  besitzen  diese  Gurven  (man  sehe  Abschnitt  III,  B,  11,  S.  272) 
die  Gleichungen : 

nnd:  P-^=P..^^ 3^ 

p  >1^    z=  p'i  .Vi^ 


^)  Diese  Bezeichnung  tritt,  soviel  mir  bekannt  ist,  zuerst  in  der  classischen  Arbeit 
Rankine 's   auf:    On    the    geometrical   representation   etc.    etfe.      Phil.   Trans.    1854. 
Bd.  144.     Der  Name  adiabatische  Curve  findet  sich  noch  nicht  in  derselben« 
Verdet-Kahlmann,  HecUan.  W&rmetheorie.  21 
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Es  sind  dies  zwei  Cairen  j  welche  dieselben  Asymptoten  besitzen, 
wie  die  vorher  besprochenen  Hyperbeln ;  sie  nnterscheiden  sich  von  den- 
selben aber  dadurch,  dass  sie  nicht  wie  jene  symmetrisch  gegen  die 
Halbirungslinie  des  Winkels  sind,  den  die  Axen  Ov  and  Op  mit  einander 
einschliessen ;  ansserdem  nfthem  sich  die  adiabatischen  Linien  der  Abscissen- 
axe  viel  rascher  als  der  Ordinatenaxe;  eine  derselben  bleibt  immer 
imter  der  anderen. 


6.  Der  Wirkungsgrad  einer  Heissluftmasoliine,  in  welcher 
das  Oas  einen  Oarnot'sohen  Ereisprooess  vollf&hrt 

Der  Wirkungsgrad  einer  Heissluftmaschine ,  welche  einen  Carnot- 
sehen  Kreisprocess  yollfQhrt,  lässt  sich  ohne  Schwierigkeiten  berechnen. 

Wir  wollen  annehmen,  dass  Punkt  J)  (man  sehe  Fig.  46)  den  An- 
fangszustand  des  Gases  darstelle.      In   dem  ersten  Vorgänge,  welcher 


Fig.  46. 


durch  die  isothermische  Curve  D  A  wiedergegeben  wird ,  dehnt  sich  da» 

Oas  aus  und  leistet  eine  äussere  Arbeit,  welche  leicht  berechnet  werden  ksno. 

Die  zwischen  D  und  A  geleistete  äussere  Arbeit  L\  ist»  wenn  man 

Druck  und  Volumen  in  B  mit  Pi  und  r^,  in  A  mit  p\  und  i\  bezeichnet: 


--f 


p  .  dt\ 


Nun  ist  aber,  da  die  Expansion  des  Gases  längs  einer  Isothenoe 
erfolgt: 

p  .v=p^  .Vi, 
mithin  : 

1 


P=Pi 


and  demnach: 


t,.- 
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Vi 

und  wenn  man  ansintegrirt : 

L\  =  pi..  Vi  .  lognat -^ 4) 

^1 

Die  WärmemeDge  Q,  welche  dem  Gase  zugeführt  werden  mnsB,  da- 
mifc  während  der  JLnsdehnung  längs  DA  die  Temperatur  constant  gleich 
ti  bleibt,  mnsB  der  Arbeit  L'^  äquivalent  sein,  d.  h.  es  muss: 

1                                 t/ 
C  =  7  .  i?i  ■  ^'i  .  ^ognat  -^ 6) 

«f  Vi 

?«in. 

Diese  Wärmemenge  Q  wird  von  einer  unendlich  grossen  und  unend- 
lich gut  leitenden  Masse,  deren  Temperatur  ii  ist,  an  das  Gas  abgegerben. 
Q  vBt  der  erste,  , ursprüngliche  Wärmeaufwand"  der  Maschine. 

Während  des  aweiten  und  vierten  Vorganges  findet  keine  Aende- 
nmg  der  calorischen  Energie  äusserer  Körper  statt ,  da  ja  CD  und  A  B 
adiabatische  Curven  sind.  In  der  dritten  Operation,  welche  in  der  Figur 
der  Carve  BC  entspricht,  hehält  das  Gas  die  Temperatur  t^  und  wird 
Ton  dem  Volumen  OB'  =  V2  auf  das  Volumen  OC  •=  t^  comprimirt. 
Die  Arheit  L"  des  äusseren  Druckes  während  dieses  Vorganges,  ist  (man 
sehe  Gleichung  4):  h  • 

•  v'  ' 

m  =  pa  .  t'j  .  'iogyiai  — 6) 

Damit  die  Temperatur  des  Gases  ungeändert  hleibt,  muss  ein  un- 
endlich grosser  und  unendlich  gut  leitender  Körper,  dessen  Temperatur  i^ 
ist,  welcher  aich  während  dieses  Vorganges  mit  dem  Gas  in  Berührung 
befindet,  unaufhörlich  die  Wärme  ahsorhiren,  die  entbunden  wird.  Diese 
Wännemenge  g  ist  (man  sehe  Gleichung  5): 

3  =  j  .Pi.Vi.lognat  ^• 

Diese  Wärmemenge  q  muss  als  für  den  Gang  der  Maschine  voll- 
kommen verloren  angesehen  werden.  In  der  That  wird  dieselbe  auf  einem 
Qnendlichen  Körper  aufgehäuft,  dessen  Temperatur  t^  und  welcher  un- 
fähig ist,  die  geringste  Wärmemenge  an  einen  Körper  abzngeben,  dessen 
Temperatur  höher  als  die  seinige  ist.  Diese  Wärmemenge  q  ist  daher 
für  eine  Umwandlung  unbrauchbar ,  welche  bei  der  Temperatur  ^1  statt- 
findet und  sie  kann  daher  in  keiner  Weise  dazu  dienen,  den  ersten  Vor- 
gang in  einer  zweiten  Periode  der  Thätigkeit  der  Maschine  zu  unter- 
halten. Hieraus  folgt,  dass  der  Gesammtauf  wand  gleich  dem  ursprüng- 
lichen ist,  also  gleich: 

C  =  T  'Pi'ri.logn(U-;f^ 

J  Vi 

21* 
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und  dass  der  nützliche  Aufwand  gleich: 

Q  —  3  =  -f  •  ( Pi  •  ^1  •  lognat  -^  —  pj  •  «^a  •  lognat  -^  )    .    .   7) 
J     \  Vi  i?t/ 

Schon  hieraus  könnte  man  den  Wirkungsgrad  bestimmen. 


7.  Andere  Ableitung  des  Wirkungsgrades  für  den 
Oar not' sehen  Kreisprocess. 

Der  Ausdruck  für  den  nützlichen  Aufwand  von  Wärme  kann  aacb 
auf  andere  Weise  erhalten  werden,  indem  man  direct  die  äussere  Arbeit 
berechnet,  die  am  Schlüsse  des  gesammten  Ereisprocesses  überhaupt  ge- 
leistet worden  ist.  Diese  Arbeit  ist  gleich  der  FVSkcheDÄBC  oder  gleich 
der  Differenz  der  Flächen  (man  sehe  Fig.  46): 

D  ABU  DI  und  BCBffjy. 

Die  Fläche  DABB'D'  stellt  die  äussere  Arbeit  dar,  welche  das  Gas 
während  der  beiden  ersten  Operationen  leistet,  die  durch  die  Curven  J)A 
und  AB  dargestellt  sind;  diese  ist  mithin  gleich: 


ft.^x.^o^^' 


Für  die  Ausführung  der  Integration  beachtet  man,  dass 
P  - 1^  =  i^i  .  ^'x 


ist,  oder  dass 


Es  ist  mithin: 
j 


J,.,.^,'^.J^.fl.ä.  =  t!L^J^ 


<  < 


Multiplicirt  man  mit  v^^     ^  in  die  Klammer  hinein,  so  bleibt  ausser- 
halb der  Factor  t/^  stehen  und  man  erhält: 


«.ui,i.^.,=/,...=ö^.{.-0-). 

Da  nuni)iundi'i  dieOrdinaten  des  Punktes  D  und  j)',  und  t;',  Druck 
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und  Volamen  in  dem  durch  A  dargestellten  Zustande  des  Gases  sind,  so 
moss,  weil  beide  Punkte  der  Isotherme  DA  angehören, 

P[  •  «'I  =Pi     Vi 
sein. 

Setzt   man  dies  ein,  so  erhält  man  als  Ausdruck  für  den  gesuchten 

Flächeninhalt: 

Fü^he  {DABS' iy)=p,.v,.log.^+  p,.v,.  ~[l  -(^J  ~  ^  8) 

Den  FlAcheninhalt  DGB  ff  D'  erhält  man  auf  dieselbe  Weise,  indem 
man  voraussetzt,  dass  der  Punkt,  welcher  den  Zustand  des  Gases  darstellt, 
den  Weg  DCB  anstatt  BAB  durchläuft.  Es  ergiebt  sich  für  diesen 
Flächeninhalt : 

Fl.  {DCB ff D')  =  p^.v^,  lognai  -^  +    f  p  .  dv 

Vq  J 

oder 

FL  (I)CBffff)=:ip^.v^Jognat^  +  p^  -^    f^ 

und  wenn  man  dieselben  Rechnungen  wie  vorher  ausführt: 

Tl{DC3B'iy)=Pi.v,.1ogfiat-^^  +Pi.v,.  j^  [l  -  (j^)' "']  9) 

Nach  Abschnitt  III,  B,  11,  S.  272   bestehen  zwischen  den  Grössen 
Fl  und  Vft  *^i  v<l  ^t  <lio  bekannten  Gleichungen: 
MV  -.»^  1  +  a.t, 
\vj  1  +  «  .  «1 

ft/.y  - »      14-«.*» 


W-'_i4- 

wj     - 1  + 

10) 


1/2/  i  -r  «  .  *i 

Hieraas  ergiebt  sich,  dass: 


^2  —IL 

Diese  letzte  Gleichung  zeigt,  dass  die  äusseren  Arbeiten,  welche  den 
Zostandsänderungen  AB  und  CD  entsprechen,  unter  einander  gleich 
linl  Folglich  wird  die  Differenz  der  betrachteten  Flächeninhalte 
a  {LAB  ff  ff)  —  Fl.  (D  CBffff)  =  Fl.  (AB  CD),  oder  die  gesuchte 
äussere  Arbeit  L  dargestellt  durch: 

L  =  pi  .  Vi  .  lognat  -*-  —  p^  .  v^  .  lognaJt  ~     ...    11) 

Vi  Vj 

Dies  ergiebt  für  den  Werth  des  nützlichen  Wärmeaufwandes  Q  —  g 
denselben  Ausdruck,  den  wir  schon  vorhin  in  Gleichung  7)  gefunden 

hatten: 
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Q  —  q=  j'(pi.vi  .  lognat  ^  —  p.,  .  v,  .  lognat  ^j- 
Nimmt  man  jedoch  RückBicht  auf  die  Gleichung  10): 

80  kann  man  auch  einfacher  schreiben: 

ö  —  «  =  7  •  (i)i  .  Vi  —  i?a  .  v,)  .  lognat  -J-   .    .    .    .    12) 

J  Vi 

Der  Wirkungsgrad  W  der  Maschine 

W  =  ^-^ 13) 

d.  h.  das  Yerhältniss  des  nützlichen  Wärmeaufwandes  sum  Gesammtanf- 
wände  oder  der  Procentsatz  der  zugeführten  Wärme,  welche  in  Arbeit 
umgesetzt  worden,  ist  folglich,  da  isich  der  Logarithmus  hebt: 

^^Pi.vi-P..v. j,) 

Pi  .  fi 
Diesem  Ausdrucke  kann  eine  sehr  einfache,  bemerkenswerthe  Ge- 
stalt gegeben  werden.     Es  ist  bekanntlich: 

Pi  .Vi=Pq  .Vo  .(l  +  «  .  h) 

und: 

|)3  .  Vj  =  |)o  .  Vo  .  (1   +  «  .  h\ 
mithin: 

-^r^Pi  '  ^'i  —  P'2  '  ^'2  _  «  -  (^1  —  t^) 
Pi  .Vi  1  +  a  .  «1   ■ 

Aus  diesem  Ausdrucke  geht  hervor;  dass  der  Wirkungsgrad  einer 
nach  einem  Carnot' sehen  Ereisprocesse  arbeitenden  Maschine  lediglich 
von  den  Temperaturextremen  abhängt,  zwischen  denen  die  Maschine 
thätig  ist. 

Wenn  man  diesen  Ausdruck  durch  a  dividirfc,  so  geht  er  über  in: 

und  bezeichnet  man,  wie  gewöhnlich,  mit: 

^  a 

die  Temperaturen,  gezählt  von  dem  Punkte aus,  den  man  auf  Gmnd 

von  Betrachtungen,  die  wir  später  kennen  lernen  werden,  den  absolaten 
Nullpunkt  der  Temperatur  nennt,  so  erhält  man : 
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Da  man  die  vom  absokiteii  Nullpunkte  aus  gezählten  Temperaturen 
^absolute  Temperaturen^  nennt,  so  kann  man  als  Ergebniss  unserer  Be- 
trachtungen folgenden  Satz  aussprechen: 

Der  Wirkungsgrad  einer  Heissluftmaschine,  in  welcher 
vom  Gase  ein  Garnot'scher  Kreisprocess  yoUführt  wird,  ist 
gleich  der  Differenz  der.  absoluten  Temperaturen,  zwischen 
denen  die  Maschine  thätig  ist,  getheilt  durch  die  grössere 
dieser  Temperaturen. 

Eine  Heissluftmaschine,  welche  genau  einen  Carnot 'sehen  Kreis- 
process Yollführt,  kann  nun  freilich  nicht  hergestellt  werden;  es  ist  über- 
haupt kaum  möglich  eine  Heissluft-  oder  Gasmaschine  zu  bauen,  in  wel- 
cher nur  AusdehnungspliiMHnene  stattfinden,  d.  h.  eine  Heissluftmaschine 
in  welcher  alle  Vorgänge  aus  gleichzeitigen  Volumen-  und  Druckänderungen 
bestehen.  Im  Allgemeinen  geht  in  den  gewöhnlichen  Maschinen  der 
Ausdehnung  des  Gases  immer  eine  andere  Zustandsänderung  voraus,  in 
wMmt  äck  das  Gas  bei  constantem  Drucke  ausdehnt  oder  sich  bei  con- 
stantem  Volumen  erwärmt.  Nichtsdestoweniger  musste  man  zuerst 
den  Carno tischen  Kreisprocess  studiren,  weil  er  der  einfachste  ist  und 
weil  alle  anderen  auf  diesen  zurückgeführt  werden  können,  indem  man 
diese  in  unendlich  viele  und  unendlich  kleine  Kreisprocesse  zerlegt  denkt, 
Ton  denen  sich  jeder  unendlich  wenig  von  dem  vorhergehenden  unter- 
scheidet und  von  denen  jeder  einen  0 am ot' sehen  Kreisprocess  voll- 
führt. 


8.  Eine  Eigensoliaft  der  adiabatisohen  Ourven. 


Wir  müssen  zunächst  eine  Eigenschaft  der  adiabatischen  Gurven  unter- 
suchen, welche  leicht  darüber  zu  entscheiden  gestattet,  ob  die  Zustands- 


Fig.  47. 


änderung  eines  Gases  eine 
Absorption  oder  eine  Ent- 
wiokelung  von  Wärme 
fordert. 

Es  möge  MN  (%ian 
sehe  Fig.  47)  die  Curve 
sein,  welche  die  Zustands- 
änderung darstellt,  und  X 
ein  dem  Punkte  Jlf  unend- 
lich benachbarter. 

Wir  wollen  uns  nun 
vornehmen  zu  untersuchen, 
ob  eine  Absorption  oder 
Entwickelung  von  Wärme 
stattfindet,  wenn  das  Gas 
die  unendlich  kleine  Zu- 
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Standsänderung  ML  erleidet.      Wir  legen  alsdann  durch  den  Punkt  3f, 
dessen  Goordinaten  Pi  und  Vi  sind,  die  adiabatische  Gurve,  deren  Gleichung 

p  ,  v^  ^=^  Pi  ,  v^ 
sein  wird. 

Diese  Curve  schneidet  die  Ordinate  LL*  im  Punkte  P,  welcher  in 
dem  Falle,  den  wir  in  der  Figur  vor  uns  haben,  unterhalb  des  Punktes  L 
liegt;  wir  behaupten,  dass  hieraus  folgt,  dass  die  Transformation  ML 
mit  einer  Aufnahme  von  Wärme  durch  das  Gas  verknüpft  ist^  Denn 
wäre  keine  Wärmemenge  mitgetheilt  worden,  so  wäre  der  dem  Volumen 
OL*  entsprechende  Druck  X'P  gewesen;  der  Druck  ist  aber  grösser,  er 
ist  gleich  X'X,  es  muss  also  eine  Wärmemenge  von  aussen  zugeführt 
worden  sein. 

Hätte  sich  die  Curve  ML  unterhalb  der  adiabatischen  Curve  be- 
funden, so  hätte  das  Gas  im  Gegentheil  Wärme  an  äussere  Körper  ab- 
gegeben. 

0.  Heissluftmasohinen,  in  welchen  das  Gas  einen  beliebigen 
Kreisprooess  durchläuft. 

Betrachten  wir  jetzt  eine  beliebige,  geschlossene  Curve,  welche  einen 
EreisprocesB  darstellen  mag,  dem  ein  Gas  in  einer  Heissluftmaschine  unter^ 
werfen  wird.  Wir  wollen  mit  Rücksicht  auf  die  Bemerkungen,  die  wir 
vorhin  gemacht  haben,  voraussetzen,  dass  die  Curve  durchaus  convez  sei 
und  keinen  vielfachen  Punkt  enthalte. 

Wir  ziehen  (man  sehe  Fig.  48)  alle  möglichen  adiabatischen  Gurven, 
welche  durch  das  System  von  Gleichungen 

p  ,  t^  =  K 

dargestellt  werden,  wenn  K  ein  variabler  Parameter  ist.  Unter  allen  Linien 
Pi     4g  dieser    Schaar     giebt    es 
P                                                                           immer  zwei,  zwischen  de- 
nen   die   Curve  A  CBD, 
welche    die    Erscheinung 
darstellt,     eingeschlossen 
ist.  Wir  nennen  fi  und  ^i 
die  beiden  Temperaturen, 
welche     den    Punkten  A 
und    B    entsprechen,    in 
welchen     die     äussersten 
adiabatischen  Curven  die 
betrachtete     geschlossene 
Curve  ACBD  berühren, 
und  wir   setzen,    um  die 
^     Vorstellungen  an  ein  be- 
stimmtes Beispiel  anzulehnen,  voraus,  dass  t^  grösser  sei  als  fj. 
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Es  ist  ereichtlich,  dass,  wenn  der  Vorgang  ein  solcher  ist.  dass  die 
chine  eine  gewisse  Menge  calorischer  Energie  in  äussere  Energie 
jetzt,  der  Punkt,  welcher  in  jedem  Augenblicke  den  Zustand  des 
es  darstellt,  die  Curye  in  dem  Sinne  durchlaufen  muss,  welchen  die 
h  andeuten,  die  in  der  Figur  angegeben  sind.  Es  ist,  nach  dem  was 
Torher  gehen  den  Paragraphen  8)  bewiesen  worden  ist,  einleuchtend, 
t  das  Gas  in  jedem  Punkte  des  Bogen s  A  CB  Wärme  aufnimmt  und 

dem  ganzen  Bogen  BDA  Wärme  abgiebt.  Denn  zieht  man 
ml  eine  adiabatische  Curve  CD,  welche  die  geschlossene  Curve  in 
fld  D  schneidet,  so  befindet  sich  das  Stückchen  C  C*  der  letzteren,  in 
i  Sinne  des  Pfeiles  genommen,  oberhalb  der  adiabatischen  Curve, 
irend  das  Element  DIf  des  Bogens  sich  unterhalb  derselben  ho- 
let. 

Die  Grossen  der  aufgenommenen  und  abgegebenen  Wärmemengen 
en  gich  leicht  berechnen. 

Die  Wärmemenge  Q\  welche  von  A  über  C  bis  B  dem  Gase  von 
Kn  zugeführt  worden  ist,  beträgt  c,  .  (f^  —  <i),  vermehrt  um  das 
rmeäqnivalent  der  äusseren  Arbeit,  so  dass  man  erhält: 


C'  =  c. .  (f,  -  t,)  +  i  .yy 


dv 16) 


Während  des  zweiten  Abschnittes,  in  welchem  der  den  Zustand  des 
les  darstellende  Punkt  den  Weg  von  B  über  D  nach  A  durchläuft, 
bt  das  Gas  eine  Wärmemenge  C"*^i  welche  nach  den  vorhergehenden 
trachtimgen  einen  Werth: 


C"  =  c..(<, -*0  +  j'fjp"  .dt 


Qtzt. 

Hierin  bezeichnen,  wie  immer,  o,,  die  specifische  Wärme  des  Gases 
i  constantem  Volumen,  J  das  mechanische  Wärmeäquivalent  und  p' 
D  Drack  längs  des  Bogens  ACB,  und  p*'  den  Druck  längs  des 
»gens  BDA. 

Es  folgt  hieraus,  dass  der  nützliche  Wärmeaufwand  q' : 

q'  =  j.(fp\dv—rp''.dv\ 17) 

t 

Es  gilt  nun  noch  die  etwas  schwierigere  Aufgabe  zu  lösen,  nämlich 
*»  den  totalen  Aufwand  zu  bestimmen. 

Um  diesen  zu  erhalten,  muss  man  untersuchen,  ob  nicht  ein  Antheil 
^  dem  ersten  Wärmeaufwande  Q':  % 

g'  =  c.  .fe-/i)  +J^p'.dv 

weder  benutzt  werden  kann  und  welcher  Antheil  desselben  für  immer 
verloren  ist.     Man  kann  nämlich  behaupten,  dass  der  erste  Ausdruck 
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c„  .  (<9  —  ^i)  eine  andere  Art  yon  Warmeaufwand  darstellt,  als  der  an 
dere  Theil. 

In  der  That  wird  diese  in  (br  ersten  Phase  des  ganzen  Processes 
absorbirte  Wärmemenge  in  der  snpßiten  vollständig  wieder  ersetzt  andj 
wir  werden  zeigen,  dass  dieser  Wiederersatz  unter  solchen  YerbaltniBseii 
erfolgt,  dass  diese  längs  BDA  abgegebene  Wärmemenge  zur  Einleitung 
einer  neuen  Periode  der  Thätigkeit  der  Maschine  verwendet  werden  kann.! 

Die  Curve  A  CBDÄ  (man  sehe  Fig.  49),  welche  den  Ereisprocctsj 
darstellt,  liegt  zwischen  zwei  adiabatischen  Linien,  welche  AGB  DA  inj 

Fig.  49. 


den  Punkten  A  und  B  berühren ,  in  denen  die  Temperaturen  f i  und  U 
sind;  die  geschlossene  Curve  liegt  aber  auch  zwischen  zwei  isothermischen 
Linien,  welche  dieselbe  in  den  Punkten  A*  und  B'  berühren ,  welche  den 
Temperaturextremen  ^^  undf  3  entsprechen,  die  im  Kreisprocesse  vorkommen. 

Ausserdem  ziehen  wir  noch  die  isothermischen  Linien  A  D  und  CB, 
welche  durch  die  Punkte  A  und  B  hindurchgehen.  Dann  ist  die  Tem- 
peratur in  A  gleich  ti^  in  C  ist  sie,  wie  in  P,  fg,  in  Bf  sei  dieselbe  f'|,  in 
D  ist  sie  wie  in  A  gleich  ti  und  in  A'  ist  sie  if^. 

Dann  wird 

die  von  ^  bis  C  vom  Gase  aufgenommene  Wärmemenge: 

c 

c.  .  («2  —  h)  +  j'J  P'  '  ^^^ 

A 

die  von  C  bis  Bf  vom  Oase  aufgenommene  Wärmemenge: 

Bf 

c..(f,  —  t,)+  J'f  P'  ^^^^ 
die  von  B'  bis  B  vom  Gase  aufgenommene  Wärmemenge: 


-c,.it','-h)  +  j-fp'.dv. 
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Die  gesammte  Wärmemenge,  welche  in  dem  ersten  Abschnitte  aof- 
ommen  worden  ist,  beträgt  folglich,  wie  schon  in  Gleichung  16)  aus- 
irückt  ist: 

B 

^  =  <...(<,  -  (i)  +  i  .J.  p'  .  dv. 

A 

Ebenso  hat  man  in  der  zweiten  Phase  des  Ereisprocesses : 

Von  B  bis  2>  wird  eine  Wärmemenge  abgegeben,  welche  gleich : 

D 

e,  .  (t,  -  t,)  +  j-f  p»  .  dv. 

Von  D  bis  Ä'  wird  eine  Wärmemenge  abgegeben,  weiche  gleich: 

Af 

Von  A'  bis  A  wird  eine  Wärm^emenge  abgegeben,  welche  gleich: 

Af 

Im  Ganzen  beträgt  mithin  die  vom  Oase  abgegebene  Wärmemenge 
in  sehe  Gleichung  17) : 

B 

Aber  der  Theil  c,  .  (^  —  <i),  der  von  B  bis  2>  entbunden  worden 
I  kann  vollständig  von  Ä  bis  C  aufgewendet  und  für  einen  zweiten 
llanf  der  Maschine  benutzt  werden.  Denken  wir  uns  nämlich 
khen  AD  und  CB  anendlich  viele,  unendlich  benachbarte  isother- 
iche  Linien  gezogen,  welche  den  Temperaturen  ti,  fj  4"  ^^  fi  +  2  z/< . . . 
iii  -{■  n  .  idt  =  t^  entsprechen.  Diese  Linien  werden  die  beiden 
gen  AC  und  BD  in  nnendUch  viele  Bogenelemente  zerlegen,  die  wir 
f  der  Strecke  von  A  bis  G  mit  ^i,  Oj  .  .  .  a«  und  von  B  bis  2)  mit 
I  a's  . . .  a,  bezeichnen  wollen.  An  den  Enden  jedeö  dieser  Bogen, 
>unt  das  Gas  folgende  Temperaturen  an : 
Bichet  auf  il  0 

öl  o. 


dv. 


q«  - 1  a» 


d  längs  BD 


«'. 


'i  =  «1  +  n  .  ^*,  <i  +  (»  —  1)  •  ^t,  <i  +  (n  —  2)  .  ^/<,  .  .  . 
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Es  ist  aber  einleuchtend,  das»,  wenn  man  die  äassersten  Yor^ngei 
an  und  Qn  unberücksichtigt  lässt,  was  einen  Fehler  von  nuendlich  kleiner; 
Grösse  bedingt,  so  sind  die  Temperaturänderungen  des  Gases  paarweise! 
einander  gleich,  jedoch  von  entgegengesetzten  Vorzeichen.  Man  kann 
daher  die  bei  dem  einen  Processe  von  unendlich  kleiner  Grösse  gewon- 
nene Wärme  benutzen,  um  den  anderen  unendlich  kleinen  Process  voc 
gleicher  Grösse,  aber  entgegengesetztem  Vorzeichen  hervorzurufen. 

So  kann  man  z.  B.  die*  Temperaturerhöhung ,  welche  in   dem  Tor- 
gange  «1    stattfindet,    durch  die  Temperaturerniedrigung    hervorrufen,: 
welche  in  der  unendlich  kleinen  Zustandsänderung  a«  —  i  vor  sich  geht ; 
um  die  Ausführbarkeit  dieses  Gedankens  einzusehen,  braucht  man  nurj 
anzunehmen,   dass  die  Wärmemenge,  welche  durch  die  Temperst uremie- 
drigung  in  dem  Vorgange  ai  —  i  entbunden  wird,  von  irgend  einem  Kör- 1 
per  aufgenommen  wird,  dessen  Temperatur  ^i  -^  jdt  ist,  und  dass  da.« 
Gas,  welches  die  Temperatur  ti  besitzt ,  diese  Wärmemenge  von  diesem  | 
Körper  in  dem  Vorgange  Ui  entnähme.    Eine  genau  gleiche  BetrachtuDg  I 
kann  man  für  jedes  der  anderen  Paare  solcher  Verwandlungen,  für  Oj 
und  Un  _  s,  ^3  und  aj,  _  s  u.  s.  f.  anstellen.     Man  sieht  mithin,   dass  die 
Wärmemenge  c„  .  (i^  —  fi),  nachdem  sie  einmal  mitgetheilt  worden  ist» 
dem  Gange  der  Maschine  unendlich  lange  dienen  kann,  indem  sie  immer 
von  der  zweiten  Phase  des  einen  Ereisprocesses  auf  die  erste  Phase  der 
nächsten  Wiederholung  des  Ereisprocesses  übergeht.  | 

Eine  solche  unaufhörliche  Wanderung  der  Wärmemenge  C,  .  (tj  —  fO 
wird  sich  freilich  praktisch  nicht  ausführen  lassen,  ohne  dass  erheblicbe  | 
Verluste  stattfinden ;    man    könnte  sich  jedoch  eine  ganz  vollkommene 
Maschine  wenigstens  vorstellen,  in  welcher  dieser  Verlust  versehwindend  j 
wäre.      Unter  dieser  Voraussetzung  ist  der  Gesammtanfwand ,  nachdem  \ 
die  Maschine  einmal  in  Gang  gesetzt  ist,  nur  noch  gleich  Q: 

B 


^-'rß 


p  .  dv, 

A 

Wir  werden  sehen,  dass  er  noch  kleiner  sein  kann. 

Ich  ziehe  (man  sehe  Fig.  50)  eine  unendlich  grosse  Schaar  unendlich 
benachbarter  adiabatischer  Curven  und  ersetze  somit  den  Ereisprocess 
der  wirklichen  Maschine  durch  eine  unendliche  Anzahl  unendlich  kleiner 
Ereisprocesse.  Jeder  dieser  kleinen  Ereisprocesse  wird  ein  krummliniges 
Viereck,  welches  durch  zwei  endliche  Stücke  zweier  unendlich  benachbarter 
adiabatischer  Curven  und  durch  zwei  unendlich  kleine  Bögen  der  gege- 
benen Curve  gebildet  wird. 

Wenn  diese  beiden  unendlich  kleinen  Bögen  Theile  von  isother- 
mischen Curven  wären,  so  hätte  man  wiederum  den  Fall  eines  Carno ti- 
schen Ereisprocesses  vor  sich.  Es  ist  jedoch  leicht  einzusehen,  dass  man 
ohne  merklichen  Fehler  annehmen  kann,  jeder  dieser  unendlich  kleinen 
Ereisprocesse  wäre  wirklich  ein  Carnot'scher. 

Der  Fehler,  den  man  hierbei  begeht,  wenn  man  sich  z.  B.  CE  und 
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Di'durchisothermiscbe  Gary en  ersetzt  denkt,  ist  unendlich  klein,  zweiter 
Ordnung,  kann  also  vemachlässigt  werden. 

Fig.  50. 
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Alsdann  wird  der  betrachtete  unendlich  kleine  Ereisprocess  ver- 
gleichbar mit  der  Art,  die  wir  bereits  in  Paragraph  6  und  7  untersucht  haben. 

Bezeichnet  man  also  die  Temperaturen,  zwischen  denen  dieselbe  ar- 
beitet, mit  f  und  if\  so  wird  der  Wirkungsgrad  der  nach  einem  solchen 
unendlich  kleinen  Car not' sehen  Ereisprocesse  arbeitenden  Maschine: 

^=    l  +  a.i' 

Für  die  Bestimmung  des  Wirkungsgrades  kann  man  also  für  jede 
ganz  beliebige  wirkliche  Maschine  eine  unendliche  Anzahl  elementarer 
Maschinen  gesetzt  denken,  yon  denen  jede  einen  unendlich  kleinen  Car- 
not'schen  Ereisprocess  vollführt.  Die  Temperaturen  in  diesen  unendlich 
kleinen  Ca rno  tischen  Ereisprocessen  sind  alsdann  die  Temperaturen, 
welche  den  Durchschnittspunkten  der  adiabatischen  Linien  mit  der  Curve 
entsprechen,  welche  den  Gang  der  wirklichen  Maschine  darstellt. 

Es  ist  sehr  wichtig  zu  bemerken ,  dass  in  einigen  dieser  unendlich 
Weinen  Ereisprocesse  die  tiefste  vorkommende  Temperatur  höher  sein 
kann  als  die  höchste  Temperatur,  welche  in  einem  anderen  stattfindet. 

Dann  braucht  die  von  dem  Gase  abgegebene  Wärmemenge  —  •  /  $f\dv 

Dicht  vollständig  verloren  zu  sein ;  denn  ein  Theil  derselben  kann  auf 
einem  Körper  abgelagert  werden,  welcher  eine  Temperatur  besitzt,  die 
gleich  oder  höher  als  die  höchste  Temperatur  des  Gases  während  eines  oder 
einiger  der  anderen  Ereisprocesse  ist;  alsdann  kann  man  diese  Wärme- 
menge dem  Gase  in  diesen  Ereisprocessen  mittheilen  und  dadurch  den 
ersten  Wärmeaufwand  vermindern. 

Wenn  wir  übrigens  zusehen,  wenn  eine  solche  theilweise  Ueber- 
traguDg  möglich  sein  wird,  so  finden  wir  mit  Rücksicht  auf  eine  Bemer- 
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kung,  die  wir  vorher  gemacht  haben ,  dass  dies  dann  der  Fall  sein  v 
wenn  es  in  der  Cnrve  BDA  (man  sehe  Fig.  60)  Punkte  giebt,  in  de 
die  Temperatur  höher  ist,  als  in  einigen  Punkten  der  Cnrve  Äi 
Wir  wollen  die  Möglichkeit,  dass  ein  Theil  der  längs  BBA  abgegebe 
Wärme  benutzt  werden  könne,  um  als  ein  Theil  des  ersten  Wänoei 
wandes  auf  der  Gurve  AGB  zu  dienen,  an  einem  Beispiele  noch  dI 
zu  erläutern  suchen. 

Nehmen  wir  z.  B.  an,  dass  einer  dieser  unendlich  kleinen  Ei 
processe  zwischen  den  Grenztemperaturen  i!  und  ^'  stattfinde  ((  <  T) 
man  dem  Gase  in  der  ersten  Phase  der  Verwandlung  eine  Wärmemc 

g  =  —  .  p  .  e?t7  mittheile.     Man  verwerthet  von  diesem  ersten  \^'äi 
J 

aufwände  q  einen  Bruchtheil: 

f/O  =   ^ r 

1  +  «  .  /' 

nnd  der  ergänzende  Bruch: 

9  .  (1  -  «,)  =  g  .  ^1  _  ^-^-)  =  «  (r+TT?) 

wird  auf  einen  Körper  abgesetzt,  dessen  Temperatur  t*  ist.  Diese  le 
Wärmemenge  ^  .  (1  —  w)  kann  verwendet  werden,  um  eine  andere 
mentare  Maschine  in  Gang  zu  setzen,  welche  zwischen  denTemporati 
<"und<'"  arbeitet,  wobei  <"  die  Temperatur  sein  mag,  bei  welcher  Wa 
aufgenommen  wird.  Wir  wollen  voraussetzen,  dass  diese  Wännem< 
q  .  (1  —  w)  in  der  ersten  Phase  des  neuen  Kreisprocesses  vollständig 
Verwendung  gekommen  sei.     Dann  ist  ein  Bruchtheil  u/  derselben: 

^  =    1  -  a  .  r 
in  äussere  Arbeit  umgesetzt  worden  und  der  Rest  wird  auf  einem  Köi 
dessen  Temperatur  ^"  ist,  abgelegt.     Man  wird  also  in  Summa  von 

ursprünglichen  Aufwände  3  =  -j  .  1?  .  dv^  welcher  hier  den  TotalaTifi 

t/ 

repräsentirt,  einen  Bruchtheil  gleich: 

a.if'  —  t")        a  .  it'*  —  r)     \  -V  a  .i"  _  a  .  (f  -  C] 
1  +  «.«'     "*"     1+a.^'    *!+«.«'""     1-fa./ 
wirklich  nützlich  verwerthen. 

Es  könnte  sich  selbst  ereignen,  dass  die  bei  der  Temperatur  i 
gegebene  Wärmemenge  ihrerseits  wieder  weiter  dazu  dienen  könnte,  e 
weiteren  unendlich  kleinen  Kreisprocess  einzuleiten,  dessen  Temperi 
extreme  <"'  und  ^^  sind  und  in  (Ueser  Weise  weiter. 

Man  kann  fdso  schliesslich  die  wirkliche  Maschine  durch  nnenc 
viele  elementare  Maschinen  ersetzt  denken,  von  denen  ein  Theil  wirl 
Wirkungsgrade  von  der  Form  uf: 


w  = 


1  +  «  .  * 
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zt,  die  anderen  aber  werden  derart  zusammengesetzt,  dass  dieselben 
Dimengesetzte  Maschinen  bilden,  deren  Wirkungsgrad  grösser  ist,  als 
jeder  einzelnen  Maschine.  Die  Wirkungsgrade  dieser  zusammen- 
tzten  Maschinen  haben  die  Form : 

« .  (<i  -  ^) 

üti  eine  Temperatur  ist^  welche  in  der  ersten  Phase  AGB  vor-. 
Dt,  und  i^  eine  Temperatur,  welche  zum  zweiten  Abschnitte  BDA 
Tt  (man  sehe  Fig.  50). 

Dieser  Werth  ^  kann  ein  Maximum  erreichen ,  welches  man  erhält, 
I  man  ix  durch  die  höchste  Temperatur  der  ersten  Phase,  und  t^ 
h  die  tiefste  der  zweiten  ersetzt.  Seien  Ti  und  T^  diese  äussersten 
peretaren  vom  absoluten  Nullpunkte  aus  gerechnet ;  so  ist  ersichtlich, 
der  Wirkungsgrad  mehrerer  einfacher  oder  zusammengesetzter  Ma- 
ien, welche  zusammen  der  wirklichen  Maschine  gleichwerthig  sind, 
ttens  gleich : 

Ti  -  Ta 

Ti 

kann. 

Hieraas  folgt  der  wichtige  Satz: 

Wenn  irgend  eine  Heissluftmaschine  gegeben  ist,  welche 
Beben  zwei  gegebenen  Temperaturgrenzen  Ti  und  T^  ar- 
l«t,  go  ist  der  Wirkungsgrad  höchstens  gleich  derDifferenz 
^  2}  der  absoluten  Temperaturen,  zwischen  denen  die 
»chine  arbeitet,  diyidirt  durch  die  höchste  Ti  dieser  Tem- 
»tnren. 


10.  Heissluftmasohinen,  deren  Wirkungsgrad  ein 
MaxImiiTn  ist. 

Aqs  der  Auseinandersetzung  des  letzten  Paragraphen  geht  hervor, 
eme  Heissluftmaschine  dann  die  grössten  Yortheile  bietet ,  wenn 
fte  einen  Carnot'schen  Kreisprocess  vollfQhrt.  Dann  hat  der 
F^f^Bgrad  den  Maximalwerth ,  den  derselbe  überhaupt  erreichen 
L  v«il  alle  unendlich  kleinen  Kreisprocesse,  in  die  man  einen  Car- 
pben  durch  adiabatische  Curren  zerlegen  kann,  denselben  und  den 
P«n  Wirkungsgrad  haben,  nämlich: 

P  Art  Ton  Heissloftmaflchinen ,   deren    praktische  Ausfiihrttng   der 
Wlaatttnftbersteigliche  Schwierigkeiten  darbieten  würde,  ist  jedoch 
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nicht  die  einzige,  welche  diesen  Vorzug  geniesst ;  es  giebt  unendlic! 
andere,  welche  denselben  Vortheil  darbieten.  Damit  ein  Kreis] 
das  Maximum  des  Wirkungsgrades  besitze ,  muss  derselbe  folgen 
dingungen  eifullen: 

1)  Der  Austausch  you  Wärme  zwischen  dem  Gase  und  äo 
Körpern  muss  bei  constanten  Temperaturen  stattfinden,  so  dassdie 
welche  den  Gang  der  Maschine  darstellt,  zwei  isothermische  Linie 
hält,  welche  den  Grenztemperaturen  ii  und  t^  entsprechen. 

2)  Die  beiden  Vorgänge,  durch  welche  man  von  einer  isotherm 
Cnrye  zur  anderen  übergeht ,  um  den  Kreisprocess  zu  schliessen ,  n 


Fig.  51. 


80  beschaffen  sein, 
jede  von  diesen  I 
Zustandaäiiderungei] 
Wärme  liefert^  weicl 
thig  ist,  um  die  i 
hervorzubringen. 

Zunächst  soll  g) 
werden ,    dass    man 
unendlich  viele  Kre 
cesse  denken  kann, « 
diesen    Bedingungen 
nügen;     hierauf   w| 
wir   beweisen,   dassi 
denselben    Wirkung! 
besitzen,   wie  eine  l 
luftmaschine,  welche  | 
^   Ca rno tischen 
cess  vollführt 
AB  und  CD  (man  sehe  Fig.  51)  mögen  zwei  isothermische 
sein,  welche  den  Temperaturen  ti  und  ^2  entsprechen,  DA  mag 
liebige  Curve  sein,  welche  den  Vorgang  darstellt,  den  das  Gas 
wenn  es  von  einer  Isotherme  zur  anderen  übergeht.      Die  Auf|[ 
steht  alsdann  darin ,  eine  solche  Curve  J?  C  zu  finden ,  dass  die  det 
entsprechende  Zustandsänderung  die  gesammte  Wärmemenge  wie< 
zeugt,  welche  zur  Verwandlung  DA  nöthig  ist,  und  zwar  uütet 
ständen,  unter  denen  sie  von  Neuem  angewendet  werden  kann. 

Wir  wollen  uns  vorstellen,  dass  man  zwischen  AB  und  CS 
lieh  viele  unendlich  benachbarte  isothermische  Linien  gezogen 
wie  z.  B.  MN,  JifN*  u.  s.  f.     Sie  mögen  alle  in  das  Gleichongssri 


p  .  V  =^  H 


einbegriffen  sein,  wo  H  ein  Parameter  ist,  welcher  zwischen  dei 
stauten  Werthen  IIi  und  Äj  variabel  ist,  die  den  beiden  Grenzcani 
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B,=po.Vo.(l  +a.t,)l 2^> 

angehöreil. 

Diese  Linien  schneiden  die  Cnrve  D^  in  unendlich  vielen  Pnnkten, 
von  denen  jeder  durch  einen  Werth  von  H  und  einen  Werth  von  v  be- 
stimmt  ist,  so  dass  die  Gurve  I)Ä  selbst,  welche  der  geometrische  Ort 
dieaer  Punkte  ist,  durch  eine  Gleichung  von  der  Form: 

V  =  (p  (:Et) 22) 

dargestellt  werden  kann. 

Wenn  wir  nun  die  Gleichung  der  Curve  BC  suchen  wollen,  so 
müssen  wir  uns  zu  diesem  Zwecke  der  Bedingung  erinnern,  dass  die  in 
der  unendlich  kleinen  Zustandsänderung  MM*  absorbirte  Wärmemenge 
d  Qi  gleich  der  Wärmemenge  d  Q^  sein  muss ,  welche  in  der  unendlich 
kleinen  Zustandsänderung  NN^  abgegeben  wird.  Ausserdem  wird,  weil 
ll£2ä!  und  'NN  zwischen  zwei  unendlich  benachbarten  Isothermen  liegt, 
d  iji  auch  bei  derselben  Temperatur  absorbirt,  bei  welcher  d  Q^  abgege- 
lyen  wird. 

Nun  ist  aber  dQi  (mit  Rücksicht  auf  Gleichung  16,  Seite  329): 

dft=o,.||.dfl+i.p.|^.dfl.    .    .    .    23) 
and  die  zweite  Wärmemenge  d  Qg : 

äQ,  =  c,.§i-äH  +  l.p'.^^.äH 24) 

dQi  =  dQ, 


Man  hat  mithin,  da: 
Bein  soll. 


Zufolge  der  Gleichung  20)  ist  aber: 

p  .  V  =  H  und  p'  ,  v'  =  H. 
Hieraus  folgt: 

p  =  —  und  p'  =  -j, 

und  wenn  man  dies  einsetzt,  geht  diese  Formel  über  in: 

E    ^  —  E    1^. 
t;  *  ÖJ?  ~  V  '  dH 

Wenn  man  diesen  Ausdruck  integrirt,  entsteht: 
lognat  t/  =  lognai  t?  -|-  c, 

Verdet -Bühlmann,  Mecban.  W&rmetheorie.  22 
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oder : 

lognai  1/  =  lognat  (C  .  v). 
Hieraus  ergiebt  sich: 

i/  =  C.v 26) 

Wenn  also  v  =  q>  (H)  die  Gurre  DA  darstellt,  so  wird  die  gesachte 
Curve  B  G  durch  die  Gleichung  1/  =  C  ,  g>  (H)  definirt.  Dies  ist  aber 
eine  unendliche  Anzahl  von  Linien,  da  in  dieser  Formel  eine  willkürUebe 
Constante  C  vorkommt 

In  dem  Ereisprocesse  AB  CD  kann  man  den  Wärmeaustausch,  wel- 
cher längs  der  Linien  BC  und  DA  stattfindet,  für  die  Ermittelung  des 
Wirkungsgrades  yoUständig  vernachlässigen,  da  die  längs  DA  abgegebene 
Wärmemenge  vollständig  genügt,  aber  auch  gänzlich  verbraucht  wird, 
um  in  einer  Wiederholung  des  Kreisprocesses  die  in  der  Zustandsände- 
rung  B  C  verbrauchte  Wärme  zu  ersetzen. 

Für  die  Ermittelung  des  Wirkungsgrades  verhalten  sich  demnach 
zwei  Curven,  welche  der  Gleichung  26)  genügen,  ähnlich  wie  zwei  adia- 
batische Linien.  Alsdann  ist  der  Wirkungsgrad  W  der  Maschine  einfach 
gleich : 

B    '  D 

r p'  .  dv  —     Cp"  .  dv 
Wm=^ -—^ 27) 


/' 


dv 


p'  bezeichnet  "den  Druck  längs  der  isothermischen  Curve  AB^Jxndp** 
längs  der  Isotherme  CD, 

Dieser  Ausdruck  lässt  sich  ebenso  berechnen,  wie  in  dem  Falle  eines 
C  a  r  n  o  t '  sehen  Kreisprocesses. 

Die  Coordinaten  des  Punktes  A  wollen  wir  mitpi,  r^,  die  des  Punktes  B 
mit  j)p  t/j ,  die  des  Punktes  Cmit  p'^ ,  t^  and  die  von  D  mit|>a,  v^  bezeichnen. 
Dann  ist  der  Ausdruck  27  (man  sehe  diesen  Abschnitt  7,  Gl.  11),  S.32Ö): 

V*  V* 

P\  ,  Vi  .  lognat  —  —  i?2  .  t'«  .  lognai  -^ 

w  = ^li ., !i. 

V 

jPi  .  ri  .  lognat .  ^ 
Zufolge  der  Ableitung  der  Gleichung  26)  \%i  aber: 


mithin  : 
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Eüerans  ergiebt  sich,  dass  der  Wirkungsgrad  W: 

Pi  ,Vi 
oder  wenn  man  die  absoluten  Temperaturen  einfuhrt: 

^=^^^  •  •  • '®> 

wird.      Dies  ist  derselbe  Ausdruck,  den  wir  beim  Car  not 'sehen  Kreis- 
processe gefunden  haben. 


11.   Die  Masohine  von  R.  Stirling. 

Nachdem  wir  das  allgemeinste  Gesetz,"  welches  für  die  Zustands- 
ändenmgen  eines  Gases  gelten  muss,  gefunden  haben,  damit  eine  Ma- 
Bcbine ,  die  zwischen  gegebenen  Temperaturgrenzen  thätig  ist,  den 
Maximal werth  des  ökonomischen  Coefficienten  besitzt,  werden  wir  sehr 
rasch  die  speciellen  Fälle  erledigen  können,  welche  in  der  Praxis  aus- 
geführt worden  sind. 

Man  kann  zunächst  voraussetzen,  dass  die  Gleichung  22): 

v=<p(H) 
die  einfache  Form: 

V  =  const. 29) 

habe. 

Alsdann  hat  man  es  mit  der  Heissluftmaschine  zu  thun,  welche 
Robert  Stirling  0  ^^^  das  Jahr  1816  erfunden  hat. 

Die  beiden  Linien,  welche  das  Paar  isothermischer  Curven  vereinigen, 
sind  zwei  gerade,  der  Druckaxe  Op  paraUele  Linien,  und  die  gebrochene 
Linie,  welche  den  Kreisprocess  darstellt,  hat  die  Form  wie  ABCD^  welche 
Figur  52  (a.  f.  S.)  zeigt. 

Die  Eeihe  von  Zustandsänderungen,  welche  das  Gas  durchläuft,  lässt 
sieb  leicht  angeben.  Der  Punkt  A  mag  den  Anfangszustand  des  Gases 
darstellen ;  in  demselben  mag  die  Gewichtseinheit  Gas  das  Volumen  0  Ä\ 
den  Druck  A'A  bei  einer  willkürlichen  Temperatur  t^  besitzen. 


1)  Man  sehe:   Rankine,    A  manual  of  the  Bt^am  engine  and  other  prime  movers 
1859,  S.  362  bis  371. 

22* 
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Alsdann  durchläuft  das  Gas  nach  einander  folgende  Zustand 
änderungen : 

1)  Man  erwärmt  das  Gas  bei  constantem  Volumen,  bis  seine  Temp 
ratur  gleich  ^i  geworden  ist.  Der  den  Zustand  des  Gases  darstellen! 
Punkt  erreicht  alsdann  den  Ort  B, 

Fig.  52. 


2)  Hierauf  lässt  man  das  Gas  sich  bei  der  constanten  Temperatur 
ausdehnen,  bis  dasselbe  das  Volumen  01^  erreicht.  Gleichzeitig  leist 
das  Gas  eine  äussere  Arbeit  JU,  welche  durch  die  Fläche  A'  SCD'  darg 
stellt  wird. 

3)  Alsdann  kühlt  man  bei  constantem  Volumen  ab,  bis  das  Gas  seil 
Anfangstemperatur  ^2  wieder  annimmt. 

4)  Endlich  comprimirt  man  dasselbe  bei  oonstanter  Temperat^ 
derart,  dass  es  auf  sein  Anfangsvolumen  OÄ'  zurückkommt.  Hien 
wendet  man  eine  Arbeitsmenge  L['  auf,  welche  durch  die  Fläche  Ä'A  Di 
gemessen  wird  (in  unserer  Figur  vertical  schraffirt).  Die  Arbeit  2 
welche  durch  die  Expansion  bei  constanter  Temperatur  gewonnen  word( 
ist,  ist  grösser  als  die  Arbeit  L'J,  welche  bei  der  letzterwähnteD  Cod 
pression  absorbirt  worden  ist;  der  Ueberschuss 

L.  =  U  -  L'l 
kann  eine  beliebige  äussere  Verwendung  finden. 

Es  liegt  dem  Plane  dieses  Buches,  welches  nur  theoretische  Ad 
einandersetzungen  über  die  Gesetze  der  mechanischen  Wärmetljeorie  eni 
hält,  fern,  eine  ausführliche  Beschreibung  der  Einrichtung  der  Heisslufl 
maschine  zu  geben ,  aber  es  ist  doch  wesentlich ,  dass  man  sich  deatlicj 
macht,  auf  welche  Weise  gewissen  theoretischen  Bedingungen  in  Wirklich 
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Fig.  53. 


keit  genügt  werden  kann.  Besonders  interessant  ist  es,  die  Einrich- 
toogeo  kennen  za  lernen,  die  in  der  Praxis  dazu  dienen,  das  Gas  einer 
solchen  Zustandsandernng  zn  unterwerfen,  dass  dasselbe  von  einer  isother- 
mischen Curve  zur  anderen  durch  eine  (konstante  Wärmemenge  uberge- 
föhrt  wird ,  welche ,  wenn  dieselbe  einmal  mitgetheilt  worden  ist ,  nur 
immer  von  einem  Kreisprocesse  zum  anderen  wandert^  ohne  dabei  ver- 
loi-en  zu  gehen. 

Die  Figur  53  zeigt  einen  Yerticalschnitt  der  Stirling 'sehen  Ma- 
xbine  in  ihren  wesentlichen  Theilen  nach  einer  Rankine 'sehen  Zeich- 
Dong  0- 

Die  abwechselnd  heisse  und  kalte  Luft  befindet  sich  im  Recipienten 
dCABACD,  welcher  aus  einer  doppelten  Umhüllung  besteht,  die  durch 

zwei  ähnliche  Flächen 
gebildet  wird,  von  denen 
sich  die  eine  innerhalb 
der  anderen  befindet. 
In  dem  cylindi'ischen 
Theile  der  inneren  Fläche 
bewegt  sich  der  Kolben  E 
ohne  Beibung;  derselbe 
ist  mit  schlecht  wärme- 
leitenden Substanzen  an- 
gefüllt. Die  Stellung 
dieses  Kolbens,  welcher 
seine  Bewegung  von  der 
Maschine  selbst  em- 
pfangt, bestimmt,  ob  das 
Gas  bei  constantem  Vo- 
lumen erwärmt  oder  ab- 
gekühlt wird.  Es  tritt 
das  Eine  oder  das  An- 
dere ein,  je  nachdem 
sich  das  Gas  unter  oder 
über  dem  Kolben  E  be- 
findet. 

Wir  wollen  zunächst 
nur  einmal  die  Vorrich- 
tung betrachten,  welche  für  den  Wiederersatz  eines  Theiles  der  Wärme 
aieot;  wir  lassen  daher  den  Arbeitscy linder  ff,  die  Zuleitungsröhre  F 
^d  den  Kolben  J? zunächst  ausser  Betracht.  Es  möge  sich. der  Kolben  E 
in  seinem  Gange  über  der  Luftmasse  befinden ; .  diese  besitzt  im  Baume 
ABAEA  eine  Temperatur  ^.     Während  der  Kolben  niedergeht,  ent- 


^)  Rank  ine,    A   Manaal   of  the   Steam   engine   and   other   prime   movere    1859, 
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weicht  das  Gas  durch  zahlreiche  Oeffnungen,  die  im  halbkagelförmigen 
Theile  der  inneren  Umhüllung  angebracht  sind,  gelangt  in  den  ring- 
förmigen Raum  CAGÄt  welcher  sich  zwischen  den  beiden  Umhüllungen 
befindet,  und  füljt  den  leeren  Raum  auB,  welchen  der  Kolben  üb«r  sich 
l&Bst.  Aber  während  dieser  Bewegung  trifft  die  Luft  zwischen  AA  und 
00  eine  Reihe  von  Glas-  und  Metallröhren,  welche  ihr  nur  wenig  Zwischen- 
raum lassen. 

In  Folge  dessen  giebt  die  Luft  in  ÄÄCC  &n  diese  festen  Körper 
fast  alle  Wärme  ab,  die  sie  dem  Herde  entnommen  hatte,  während  ihre 
Temperatur  von  t^  auf  fi  erhöht  wurde.  .  Die  Feuerung  befindet  sich 
Unmittelbar  unter  der  äusseren  Fläche  ABÄ.  Der  kleine  Rest  Wärme, 
welcher  etwa  noch  im  Gase  zurückgeblieben  sein  sollte,  wird  zwischen 
CG  und  DD  vollständig  absorbirt,  da  sich  das  Gas  dort  mit  zahlreichen 
Windungen  einer  engen  Kupferröhre  in  Berührung  befindet,  die  spiral- 
förmig aufgewunden  ist  und  fortwährend  von  einem  Strome  kalten 
Wassers  durchflössen  wird.  Das  Gas ,  welches  so  auf  die  Temperatur  t^ 
der  Umgebung  zurückgebracht  worden  ist,  ohne  dass  sich  sein  Volumen 
geändert  hat,  gelangt  in  den  Raum,  welcher  sich  in  der  inneren  Umhül- 
lung oberhalb  E  befindet. 

Wenn  der  Kolben  sich  hebt,  schlägt  dieLufb  den  entgegengesetzten 
Weg  ein;  sie  erlangt  in  dem  ringförmigen  Räume  CGAA  einen  Theii 
der  Wärme  wieder,  den  sie  vorher  dort  abgegeben  hatte,  und  wenn  sie 
hierauf  wieder  den  unteren  Hohlraum  des  Recipienien  ausfuUt,  so  braucht 
sie,  um  wieder  in  ihren  Anfangszustand  zurück  zu  gelangen,  nur  eine 
geringere  Wärmemenge,  als  die  war,  welche  sie  zuvor  aufnehmen  musste. 

Jemehr  die  Anzahl  der  Kolbenstösse  zunimmt,  um  so  mehr  wird 
der  Zustand  des  Systemes  von  festen  Körpern,  welche  sich  auf  dem  Wege 
des  Gasstromes  zwischen  ACGA  vorfinden ,  stationär,  die  untersten 
Schichten  AA  nehmen  die  Temperatur  ti  an,  die  oberen  DD  dagegen 
bleiben  auf  t^.  Wenn  dieser  Zustand  erreicht  ist,  so  ist,  wie  die  Erfah- 
rung zeigt,  die  Wiederersetzung  der  Wärme,  welche  sich  vermittelst  diese« 
Körpersystemes  vollzieht,  nahezu  vollkommen,  und  der  Herd  braucht 
dem  Gase  nur  Yao  "^en  der  Wärmemenge' mitzutheilen,  die  er  an  dasselbe 
liefern  müsste,  wenn  er  es  unmittelbar  von  der  Temperatur  t^  auf  ti  über- 
führen müsste. 

Man  hat  die  Gesammtheit  von  Körpern ,  die  auf  der  Bahn  des  Gases 
zu  dem  Zwecke  angebracht  sind,  um  dem  Gase  die  Wärme  wieder  zu  er- 
setzen, welche  bloss  zugeführt  wird,  um  Temperaturerhöhungen  hervor- 
zubringen, die  aber  nicht  in  Arbeit  umgesetzt  wird,  Regeneration 8- 
apparat  ^)  genannt. 

Der  Gang  der  Stirling' sehen  Maschine  ist  leicht  zu  verstehen. 
Der  Cylinder  O,  welcher  den  Kolben  H  einschliesst,  dessen  Hin-  und  Her- 


^)  Man  sehe  die  Anmerkung  15  zur  zweiten  Vorlegung  S.  103  und  Zetzsche'' 
interessante  historische  Zusammenstellung  über  Regenerationsapparate  im :  Polytechpischeo 
Centralblatt  1872,  Bd.  26,  S.  1441. 
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bewegnng  die  Thätigkeit  der  Maschine  yeranlasst,  steht  fortwährend  mit 
dem  Recipienten  DCABA  CD  durch  die  Zuleitungsröhre  F  in  Ver- 
bindung. 

1)  Wenn  der  Kolben  //  sich  auf  dem  Boden  des  Cy linders  O  be- 
findet, beginnt  der  Kolben  E,  welcher  gleichzeitig  auf  dem  tiefsten  Ort 
seines  Weges  angekommen  ist,  sich  zu  erheben  und  die  Luft  geht,  ohne 
ihr  Volumen  zu  ändern,  von  der  Temperatur  t^  auf  die  Temperatur  ti 
über. 

2)  Das  Gas  dehnt  sich  bei  der  constanten  Temperatur  fi  aus  und 
bebt  dabei  den  Kolben  H. 

3)  Der  Kolben  E  geht  nieder  und  die  Luft  geht,  während  sie  durch 
den  Regenerator  in  den  Raum  oberhalb  E  gelangt,  von  der  Temperatur 
ti  auf  /j  über.  ^ 

4)  Endlich  zieht  sich  die  Luft  bei  constanter  Temperatur  zusammen ; 
der  Kolben  H  bewegt  sich  abwärts,  treibt  bei  der  Temperatur  ^  das 
Gas  aus  dem  Gefasse  Q-  hinaus  und  gelangt  in  seine  ursprüngliche  Stel- 

lUDg. 

Ohne  weiter  in  das  Detail  einzugehen,  wollen  wir  nur  noch  bemer- 
ken, dass  es  eine  gewisse  Menge  Luft  giebt,  deren  Volumen  nicht  ver- 
nachlässigt werden  darf,  ~ welche  nie  durch  den  Regenerator  hindurch 
geht.  Dieselbe  tritt  lediglich  aus  dem  Zuleitungsrohre  F  in  den  Cylinder  G 
ein  und  gelangt  nach  F  zurück.  Diese  Luftmasse,  welche  selbst  unfähig 
ist,  die  Umwandlung  von  Wärme  in  mechanische  Energie  zu  vollziehen, 
dient  lediglich  dazu,  den  Di*uck  von  der  wirklich  thätigen,  in  dem  Reci- 
pienten A  CDD  CA  B  befindlichen  Luft  auf  den  Kolben  H  zu  übei*tragen  '). 


12.  Masohine  von  Ericsson. 

Wenn  die  allgemeine  Gleichung  22)  (man  sehe  S.  337): 

die  Form  annimmt: 

v  =  m  ,  H 30) 

worin  m  eine  Constante  ist,  so  erhält  man  den  Kreisprocess,  welcher  der 
Maschine  von  Ericsson  zu  Grunde  liegt.  In  diesem  Falle  sind  die 
Gleichungen  der  zwischen  den  beiden  isothermischen  Curven  liegenden 
Linien  gegeben  und  zwar: 

V  =  m  ,  p  .  V  und  v'  =  mf  .  p'  .  v\ 
oder: 


^)  Genaoeres  über  die  Stirling^'Hche  Maschine  sehe  man  in:  Proceedings  of  the 
rastitntion  of  civil  engineers  1854,  und  Kankine,  A  manual  of  the  steam  engine  and 
other  prime  moven  lb59,  S.  362  bis  371. 
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*==« 


und 


!>'  = 


m' 


31) 


Der  Kreisprocess,  welcher  bei  dem  Gange  der  Maschine  Yollfohrt 
wird,  hat  die  Gestalt  MNPQ^  welche  Figur  54  darstellt  Das  Gas  geht 
von  einem  bestimmten  Anfangszustande  aus,  welcher  durch  die  Lage  des 
Punktes  itf' bestimmt  ist;  zunächst  wird  dasselbe  bei  constantem  Dnirke 
erwärmt,  so  dass   sein  Volumen   von    OM'  bis  02^  und   seine  Tempt- 

Fi  .  54. 


ratur  von  ti  bis  ti  wächst;  alsdann  dehnt  es  sich  bei  constanter  Tempe- 
ratur aus  und  sein  Volumen  nimmt  noch  um  ^'JP'  zu.  Hierauf  wird 
die  Luft  bei  constantem  Drucke  abgekühlt,  so  dass  ihr  Volamen 
von  0  JP'  bis  0  Q^  abnimmt ,  während  ihre  Temperatur  gleichzeitig  von 
ti  bis  ^2  sinkt;  schliesslich  wird  das  Gas  bei  constanter  Temperatur  com- 
primirt,  bis  es  in  seinen  ursprünglichen  Zustand  zurückgekommen  ist. 
Es  ist  nicht  schwierig,  die  mechanischen  Einrichtungen  zu  begreifen, 
welche  es  ermöglichen  würden,  diese  Reihe  von  Zustandsänderimgen  herbei- 
zuführen; wir  sehen  aber  von  einer  Beschreibung  der  Ericsson^schen 
Maschine  ab,  da  uns  dieselbe,  nachdem  wir  die  Stirling^sche  Maschice 
kennen  gelernt  haben,  nichts  wesentlich  Neues  bieten  würde  *). 


^)  Man  ßndet  dieselbe  aosführlicher  behandelt  in  Rankine's  Werke: 
Hieam  engine  and  other  prime  moven  S.  354  bis  362. 


A  maonal  oi 
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c 


18.  üeber  eiaen  aUgemeinen  von  Zeuner  eingefiiliTten 

Ereisprooess. 

Wir  wollen  nan  noch  einige  wenige  Kreisprocesse  betrachten ,  nach 
welchen  Heisslnftmaschinen  arbeiten  können,  welche  nicht  wie  die  vorigen 
den  höchsten  Wirkungsgrad  besitzen. 

Fig.  55.  Seiner    Allgemeinheit 

p  wegen   verdient  hier    be- 

sonders ein  von  Zeuner^) 
erdachter  Kreisprocess  er- 
wähnt zu  werden,  welcher 
einige  der  von  uns,  be- 
trachteten und  die  meisten 
der  jetzt  bei  Heiss- 
lnftmaschinen durchge- 
führten Kreisprocesse  in 
sich  schliesst.  Dieser 
Zeuner^  sehe  Kreispro- 
cess besteht  (man  sehe 
Fig.  55)  aus  zwei  adiaba- 

. V     tischen  Curven   AB  und 

CD,    und    zwei    Curven 
BG   und  DA,    aufwei- 
chen Druck  und  Volumen  durch  die  allgemeine  Gleichung: 

1)-  .  tf  =  JST 32) 

zoBammenhän  gen. 

tn  und  n  sollen  zwei  beliebige  Zahlen  sein,  über  deren  Grösse  und 
Vorzeichen  keine  beschränkenden  Voraussetzungen  gemacht  werden.  Für 
beide  Curven  Ä  B  und  CD  sollen  m  und  n  dieselben  Werthe  haben,  nur 
der  Parameter  K  ist  für  die  .Curven  B  C  und  DA  verschieden. 

Bezeichnet  man  die  Coordinaten  des  Punktes  A  mit  pi  und  t^i,  die 
absolute  Temperatür  in  A  «nit  Jj  und  entsprechend  diese  Grössen  in  B 
mit  p\  i/,  r',  in  C  mit  i?^,  Vj,  Tj  und  in  D  mit  p^,  v«,  Tg,  so  ist  die  Glei- 
chung von  AB: 

p  .v^  =  p^  ,v^=p'  .v^^ 33) 

die  Gleichung  von  CD  dagegen : 

p  .v»  =  Pi  .v^=P8  .v^ 34) 

die  61e!chung  von  B  C: 

p-  .  t;»  =  pj  .  I>;  =  p'"»  .  i/"  •. 35) 


^"--~Ei^-^'-'j\ 


^-> 


x.^- 


^)  Zeaner,  Gnindiüge  der  mechaniBchen  Wärmetheorie,  2.  Aufl.,  S.  206. 
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und  endlich  die  Gleichung  von  DA: 

p-  ,if=^p-.v\=p-.v\ 36) 

Da  ii^  und  CD  beides  adiabatische  Gunrdn  sind,  so  wird  Wärme 
nur  längs  B  C  und  D  A  mitgetheilt,  respectiye '  entzogen. 

Wir  wollen  bestimmen,  wie  gross  zunächst  die  W&i'i°o^o>^fi^®  Qi  ^^^ 
welche  längs  B  C  dem  Gase  mitgetheilt  werden  muss. 

Es  ist  bekanntlich  (man  sehe  z.  B.  Gl.  16,  S.  329): 


c 
1 

7" 


Wenn  man  für  p  seinen  Werth  aus  35)  substituirt,  d.  h. 


in  37)  einsetzt,  erhält  man: 

e/  m 

oder  wenn  im  zweiten  Gliede  mit: 

1-^ 


[III  —  n  m  —  w^l 

J 


V 


n  —  m 


moltiplicirt  and  dividirt  wird: 

<).  =  «,. (r,-r')  +  i./..'.j^   i-r- 

Nun  ist  aber  nach  Gleichung  35): 

n  —  m  n  ■ 


-e-J 


p'  ,  ff  .  V*    ^     =  |?a  .  «I  .  i?2 
oder :. 


p'  '■• 


i = 0) 


1>2 

Führt  man  die  Gleichung:  . 

T 
ein,  so  ist:* 

p*  .v'  =B.r 38) 

und: 


Substituirt  man  38)  und  39)  in  die  Formel  fftr  Qi,  so  geht  dieselbe 
über  in: 
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«,  =  ^.(r.-r)  +  ^.;^.[.-^]. 

Verwendet  man  hierin  den  bekannten  Werth  (man  sehe  Abschnitt  III, 
U,  Gl.  6),  S.  236): 

J  =  c,  -  Cr 40) 

»ergiebt  sich  durch  ganz  einfache  Umrechnung: 

Durch  Verwendang  der  Bezeichnung: 

'^  =  . 

liialt  man  schliesslich : 

^'  =  ~z. — :r"  ^. -(^a-n 

tw  —  n 
Diese  Grösse: 

»t  .  X  —  n 


c,  =  A 41) 

Wl  —  n 

ti  wie  wir  schon  früher  (III,  C,  11,  8.  308)  gesehen  haben,  eine  x\rt  von 
fecifischer  Wärme,  es  ist  die  specifische  Wärme  für  das  Ausdehnungs- 
netz: 

p"*  ,  if  =  Comt, 
Es  ist  somit: 

Qi=l.(T,  -  T') 42) 

Setzt  man  hierin  n  =  o,  so  ist: 

p  =  const. 
Bd  die  specifische  Wärme: 

A  =  €,. 

Ist  hingegen  m  =  c»,  so  wird : 

V  =  const,, 
■d  die  specifische  Wärme: 

Wir  sehen  also,  dass  die  Ausdehnung  eines  Gases  bei  constantem 
^cke  and  bei  constantem  Volumen  nur  specielle  Fälle  sind,  welche  sich 
*Bi  aUgemeinen,  jetzt  von  uns  betrachteten  Falle  unterordnen.  In 
Weher  Weise  bestimmt  sich  die  Wärme  §3,  welche  längs  DA  abgege- 
*ß  wird: 

<?,  =  A  .  (Ta  -  T,) 43) 

Es  lasst  sich  übrigens  leicht  zeigen ,  dass  überhaupt  nur  dann  von 
UKr  specifischen  Wärme  die  Rede  sein  kann,  wenn  das  Aenderungs« 
*«tz  sich  der  allgemeinen  Form : 
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if  .  0*  =  Gonst, 
unterordnet. 

Wenn  eine  specifisclie  Wärme  k  existirt,  so  wii'd  dieselbe  dnrch  d 
Gleichung : 

*■—  dT 

definirt  (man  sehe  Abschniit  I,  B,  49,  S.  178).     Dann  ist: 

de  —  A  .  (iT. 
Nun  ist  aber  allgemein  für  Gase  auch  (Gleichung  37): 

dQ  =  c,  .dT  +    j'p.dv. 

Hieraus  folgt  sofort: 

l  .dT=c,  ,dT  -[-^z'p  .dv. 

ü 

Um  die  Gleichung  der  Curve  zu  erhalten,  für  welche: 
dQ  =  k  .dT 

ist,  muss  man  suchen,  lediglich  eine  Gleichung  zwischen  p  und  v  \ 
erhalten ;  man  muss  sich  also  bemühen  d  T  zu  eliminiren.  Nach  de 
Ausdehnungsgesetze  vollkommener  Gase  ist: 

T  —  tjJi 
mithin  durch  totale  Differentiation: 

dT=z  -^  '  (p  .  dv  +  V .  dp). 

Setzt  man  dies  ein  und  benutzt  ausserdem  noch  die  bekannte  Gle 
chung  40): 

i  —  ^y  "~  ^^ 
J~        R      ' 
so  ergiebt  sich: 

(A  —  cj  .  v  .  dp  =  X  (c^  —  A)  .  p  .  dv. 
Setzt  man  nun: 

k  —  c^  =  m  und  c^  —  A,  =  —  «, 

so  orgiebt  sich  zunächst  nach  Trennung  der  Variabein: 

dp  dv 

71%  •  r=:  —  tl  •  ^— 

p  V 

und  durch  Integration: 

m  .  lognaJt  p  =  —  n  ,  lognat  v  +  CansL^ 
und  endlich: 

Wir  erkennen  somit,  dass  unsere  frühere  Behauptung  richtig  v« 
Wenn: 

dQ  =  k.dT 
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»t,  d.  h.  wenn  die  in  jedem  unendlich  kleinen  Theile  der  Zustands- 
indemng  aufgenommene  Wärmemenge  der  gleichzeitig  Btattiindenden 
Aendenmg  der  absoluten  Temperatur  nach  demselben  Verhältnisse  pro- 
portional ist,  dann  int  die  Znstandsgleichung  des  Grases: 

j^"»  .  t;"  =  Const. 
and  die  specifische  Wärme  des  Gases  l  besitzt  einen  Werth : 


A  = 


m  .  X 


c,. 


m  —  n 

Nach  dieser  Abschweifung  kehren  wir  zu  der  Heissluftmaschine 
Brück,  welche  nach  einem  Zeune raschen  Kreisprocesse  arbeitet. 

Es  soll  Yon  jetzt  ab  Yorausgesetzt  werden,  dass  T^  die  höchste  unter 
ien  im  Kreisprocesse  torkommenden  Temperaturen,  und  dass  A  positiv  sei. 

Wenn  dies  der  Fall  ist,  so  muss: 

T,>  r  und  T,  >  2\ 

ein. 

Die  von  aussen  dem  Gase  längs  B  C  (man  sehe  Fig.  56)  zugeführte 
Wärmemenge  Qi  war: 

Öl  =  ^ .  CA  -  r\ 

Ke  längs  DA  entzogene  Wärmemenge  aber  ist: 

Q,  =  X.  (Ts  -  r,). 

Demnach  ist  Qi  —  Q2  in  Arbeit  umgewandelt  worden  und  wir  er- 

F»g.  56. 


Wten  für  die  während  des  Kreisprocesses  geleistete  äussere  Arbeit  L,  den 
Ausdruck : 


Hieraus  ergiebt  sich  der  Wirkungsgrad: 


r,  +  T,).    .  45) 


H  -  — ^^ T,-r  .   ■    .    •    46) 
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Diese  Ausdrücke  für  L,  und  W  können  noch  wesenUicE  yerein&cht 
werden,  wenn  man  einen  Satz  zu  Hülfe  nimmt,  dessen  Richtigkeit  erst  im 
nächsten  Abschnitte  nachgewiesen  werden  soll.     Wir  haben  auf  dieses  I 
Satz  bereits  auf  Seite  137,  Gleichung  I)  aufmerksam  gemacht.     Dieser 
Satz  lautet: 

Für  jeden  geschlossenen,  umkehrbaren  Kreisprocess  ist: 

dO 

-^  =0 47 ) 

wobei  das  Integral  über  die  ganze  Zusta^ndscurve  anszndeh-i 
nen  ist. 

In  unserem  besonderen  Falle  zerfällt  die  Zustandscurve  (man  sehe  ■ 
Fig.  56)  in  vier  Abschnitte,  in  dieTheile:  AB,  BC,  CD,  DA,    In  Folcre 
dessen  muss: 

Tf  Tt  Tt  Ti 

sein.  I 

Da  nun  aber  AB  und  CD  Stücke  adiabatischer  Gurren  sind,    längs  | 
derselben  also  weder  Wärme  zugeführt  noch  abgeführt  wird,  so  muaB  das  i 
erste  und  dritte  Glied  der  auf  der  linken  Seite  der  Gleichung  stehenden  | 
Summe  gleich  Null  werden.     In  Folge  dessen  ergiebt  sich  für  den  Tor- 
liegenden  Fall: 


r-^^iß-' 


Hieraus  folgt  mit  Hücksicht  auf  die  Gleichung : 
dQ  =  X  .dT, 
welche  längs  \BC  und  DA  gültig  ist: 


4     T     ■         J     T  • 


und  wenn  man  die  Integration  ausführt: 

T  T 

lognat  -^  +  lognat  y  —  ^' 

Diesen  Ausdruck  kann  man  auch  in  die  Form: 

lognat  ■^,  =  lognat -^ 

bringen ,  aas  welchem,  sofort : 

Il     —     Il 

r  ~  Ti 

folgt.     Hierdurch  wird  man  auf  die  interessante  Beziehung : 
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r3  =  ^ 48) 

tfokrt. 
Durch  Einsetznng  dieses  Werthea  ergiebi  sich: 

L.=J.X.(T,+  T,-r-  ~^)  ....    49) 

id: 

w  =  — 


Ti  —  T' 

W=l-^=^-^ 50) 

Dieser  Aasdrack  für  den  Wirkungsgrad  ist  von  überraschender  Ein- 
iliheit,  seine  Form  ähnelt  sehr  dem  für  den  Carnot'schen  Ereisprocess 
bJteoen  Werthe.  Bei  dem  Carngt' sehen  Kreisprocesse  steht  jedoch 
bUU  T  die  höchste  im  Kreisprocesse  vorkommende  Temperatur,  wäh- 
id  hier  nach  unserer  Annahme  Tj  und  nicht  T'  die  höchste  Tempe- 
bsr  ist.  Tx  bedeutet  jedoch  in  beiden  Fällen  die  tiefste  Temperatur, 
lehe  das  Gas  überhaupt  annimmt. 

Andererseits  zeigt  die  Formel  60),  dass  das  Yerhältniss  W\ 

-  •  L. 
™.  _    Q\  —  fe  _  J '_  .......     51) 

Ol  Qi 

r  in  Arbeit  umgesetzten  zur  überhaupt  zugeführten  Wärme ,  unab- 
•gig  davon  ist,  wie  vreit  man  die  adiabatische  Curve  CD  von  der 
kbatischen  Curve  AB  abstehen  lässt  und  welche  Art  von  Curven: 

p*  ,  V*  ■=  Const. 

n  durch  die  Punkte  A  und  B  hindurch  legt. 

Sichtlich  wird,  wenn  man  die  Grenztemperaturen  7i  und  T^  als  ge- 
^  ansieht,  TT  ein  Maximum,  wenn  T'  gleich  der  höchsten  unter 
t  im  Kreisprocesse  vorkommenden  Temperaturen  ist,  d.  h.  wenn  die 
rven  Yon  der  Form : 

p^  ,if  =  Cmst. 
l^haffen  sind,  dass 

T'  =  Tj 

Id. 

Wenn  dies  der  Fall  ist,  muss: 

y-  .  ^/-  =  p-  .  t^, 

d  weil: 

T'  =  r, 

**U89erdem: 
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sein. 

Logaritbmirt  man  beide  Gleichungen,  so  findet  man: 

m  .  {log  p'  —  log  p,)  =  n  .  (log  v^  —  log  t/) 
und: 

log  p'  —  log  p3  =  log  r,  —  log  i/. 

Hieraus  folgt  sofort  durch  Division: 

m  =z  n. 
Die  Bedingung,   dass  T'  gleich  der  höchsten  im  Ereisprocesse  von 
kommenden  Temperatur  ist,   erfordert  also,  dass  die  Curve  BC   ein^ 
Gleichung  von  der  Forip: 

i?"  .  v"  =  JBT 
besitzt.  I 

Radicirt  man  hier  beiderseitig  durch  w,  so  ergiebt  sich:  I 

m  I 

p  ,v  —  Vk.  I 

Dies  aber  ist  (man  sehe  Abschn.  HI,  D,  5,  S.  321)  die  Gleichung  einer! 
isothermischen  Curve.  ' 

Wenn  aber  B  C  eine  Isotherme  ist,  so  muss  auch  D  Ä  eine  Isothermej 
sein,  weil  für  BC  und  DA  die  Kxponenten  m  und  n  dieselben  Werthej 
haben  sollten.  ,  j 

Ein  Ereisprocess  aber,  der  aus  zwei  adiabatischen  und  zwei  isother-i 
mischen  Linien  besteht,  ist  ein  Car not' scher.  ! 

Wir  werden  demnach  durch  diese  Betrachtungen  zu  dem  bekanntenj 
Resultate  zurückgeführt:  | 

DenhÖchst möglichen  Wirkungsgrad  besitzt  eineMaschine.! 
welche  nach  einem  iGarnot'schen  Ereisprocesse  arbeitet.  | 

Wenn  wir  nun  A,  ferner  den  Anfangszustand  des  Gases,  somit  Ty 
und  die  höchste  Temperatur  Tj  als  gegeben  ansehen,  kann  man  noch! 
danach  fragen,  welches  Yerhältniss  zwischen  T'  und  Tz  stattfinden  mass.! 
damit  die  grösste  Arbeit  geleistet  wird,  damit  unter  den  gegebenen! 
Bedingungen  der  Wirkungsgrad  ein  relatives  Maximum  erreicht.  I 

Es  ist  bekanntlich: 

i,  =  J  .  A  .  (2i  +  Ti  -  r  —  T,).  ' 

Wir  haben  also,  um  das  relative  Maximum  von  L,  zu  bestimmen, 
den  Differentialquotienten  von  L,  zu  bilden  und  aufzusuchen,  wenn  dieser 
gleich  Null  wird. 

'Als  unabhängige  Veränderliche  kann  man  entweder  Ts  oder  T*  an- 
sehen; beide  hängen  durch  die  Gleichung: 

^9    y^ 

Eusammen. 

Wir  wollen  T'  wählen,  dann  ist: 
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Dieser  Ansdruck  wird  Null,  wenn: 

_  1    t    ^1  ■  ^g  —  0 


oder: 
ist. 


Es  war  aber: 


Ta=- 


r 


353 


62) 


mithin  ist  dann: 

T3  =  T'. 
Es   ergiebt   sich    somit   die    interessante   Beziehung:      Das   grösste 
Ärbeitsquantum  i,  ^ax    wird  erhalten,    wenn    die  Erwärmung  in  dem 
Punkte  B  und  die  Abkühlung  in   dem  Punkte  D  bei  derselben  Tempe- 
ratur   beginnen;    der  Zeuner'sche  Kreisprocess    liefert    bei   gegebenen 

Fig.  57. 


Exponenten  tn  und  n  dann  die  höchste  Arbeitsmenge  und  besitzt  somit, 
da  Ti  gegeben  ist,  den  grössten  Wirkungsgrad,  wenn  die  Punkte  B  und 
D  auf  einer  Isotherme  liegen  (man  sehe  Fig.  57).  Es  ist  in  diesem  Falle 

oder: 

i.„„=/.A.{l/27-  Vl\}» 63) 


und: 
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=.-vr' 


Gleichzeitig  kann  bemerkt  werden,  dass  dieses  relative  Marimum 
des  Wirkungsgrades  unabhängig  von  A,  also  für  alle  besouderen  Gestal- 
ten der  Cnrven  B  C  und  DA  das  nämliche  ist  *). 

Ausserdem  erkennt  man  leicht,  worauf  zuerst  Hirn  3)  hingewiesen 
hat,  dass  bei  solchen  Maschinen,  bei  denen  dieses  relative  Maximum  des 
Wirkungsgrades  stattfindet,  die  Anwendung  eines  Regenerators  keiDe 
wirthschaftlichen  Vortheile  darbieten  würde. 


16.  Die  MasoUne  von  J oule  0* 

Als  speciellen  Fall  des  Zeune raschen  Kreisprocesses  wollen  vir  di^ 
Maschine  von  Joule  und  mehrere  andere  Constructionen  behandeln, 
welche  diesem  Systeme  nahe  kommen. 

Bei  der  Joule'schen  Maschine  wird  die  gesammte  Wärmemenge  Qi 
bei  einem  constanten  Drucke  p'  aufgenommen  und  die  gesammte  Wärme- 
menge Qi  bei  einem  constanten  Drucke  p"  abgegeben.  Die  Volumen- 
Verminderung,  durch  welche  der  Druck  (man  sehe  Fig.  58)  längs  AB 
von  p"  auf  p'  erhöht  und  längs  CD  von  p'  auf  p"  erniedrigt  wird ,  ge- 
schieht, ohne  dais  gleichzeitig  Wärme  aufgenommen  oder  abgegeben  wird; 
AB  und  CD  sind  demnach  Stücke  adiabatischer  Curven. 

Alsdann  ist: 

m  =  l  und  n  =  0, 
mithin  werden  BC  und  DA  durch  die  Gleichungen: 

p  =  p^  und  p  =  p" 
definirt;  beide  Linien  sind  parallele  Gerade  zu  der  Abscissenaxe. 

Demnach  ist  der  Wirkungsgrad  W  einer  solchen  Maschine  nach 
Gleichung  50) : 

W=l-^ 65) 

wenn  man  mit  Ti  die  in  A  stattfindende  tiefste,  und  mit  T'  die  Temperatur 
deB  Gases  in  B  bezeichnet. 


^)  Bezüglich  weiterer  Untersachangen  über  die  hier  in  Frage  kommenden  Maximam* 
bestimm ungen  möge  auf  die  trefflichen  Untersuchungen  v.  Oettingen*s:  Ueber  d&< 
bei  dem  umkehrbaren  Kreisprocesse  permanenter  Gase  zu  erreichende  Arbeitsmaximuiu. 
Pogg.  Ann.,  Ergänzungsband  V,  S.  540  bis  563  verwiesen  werden. 

^)  Auf  diese  Eigenthümlichkeit  hat  zuerst  Zeuner  aufmerksam  gemacht:  Grund- 
fffige  der  mechanischen  Wärmetheorie,  2.  Aufl.,  1867,  S.  230. 

')  Hirn,  Theorie  m6canique  de  la  chaleur,  2.  Aufl.,  1865,  S.  289. 

^)  Man  sehe  Joule,  Philosophical  Transactions  of  the  Royal  Society  of  London, 
1851,  S.  351  und  Philos.  Magazin,  4.  Serie,  Bd.  U,  S.  150,  und:  Rankine,  A  mannal 
of  the  steam  engine  and  other  prime  movers,  1859,  S.  371  bis  375. 
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Diesem  Joale' Beben  Systeme  gehören  übrigens  auch  die  Maschinen 
Ton  George  Cayley,  Alexander  Gordon,  Avenier  de  la  Gree, 
Belon  etc.  an,  welche  direct  die  Yerbrennnngsproducte  des  Heerdes  be- 
nutzten nnd  anf  den  Kolben  der  Maschine  wirken  Hessen. 

Man  kann  übrigens  den  Wirkungsgrad  einer  solchen  Maschine  noch 
einigermHassen  steigern,  wenn  man  dieselbe,  wie  dies  auch  Shaw^) 
bei  einer  Maschine  gethan  hatte,  die  1867  in  Paris  ausgestellt  war,  mit 
einem  Regenerator  versieht. 

Um  für  diesen  Fall  den  Wirknngsgrad  W*  zu  ermitteln,  zieht  man 
durch  B  nnd  durch  D  (man  sehe  Fig.  58)  zwei  Isothermen,  von  denen 

Fig.  58. 
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AB  in  E  und  B  C  in  F  geschnitten  wird.  Alsdann  kann  der  Theil  q 
der  Wärmemenge  Q,  welche  längs  BF  dem  Gase  zugeführt  werden  muss, 
YoUatandig  durch  die  Wärmemenge  gedeckt  werden,  welche  das  Gas  ab- 
gebt, während  es  sich  von  D  bis  JE  abkühlt.  Diese  Wärmemenge  q  wird 
l&ng8  DE  vom  Gase  an  den  Regenerator  abgegeben  und  längs  BF  von 
dem  Regenerator  dem  Gase  wieder  zugeführt.  Alsdann  braucht  der 
Heerd  nur  eine  Wärmemenge  ^i': 

bei  dem  Durchlaufen  des  Kreisprocesses  zu  liefern ;  vollkommen  verloren 
für  den  Gang  der  Maschine  ist  nur  die  Wärmemenge  Q^: 
Q,'  =  c,  .  (T'  -  Ti). 
Demnach  ist  der  Wirkungsgrad  W: 

r  —  2\ 


TF'=  1 


T.  —  Ta 


^)  Man  sehe  St.  Robert,  Priacipes  de  Thermodynamique,  2.  Aufl.,  1870,  S.  298. 

23* 
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356        III.  Anwendungen  des  ersten  Hauptsatzes  auf  Gase, 
oder,  da  bekanntlich  (man  sehe  Gleichung  48): 

80  mnss: 


II  —  ^ 


W  =  1  -  ^ 56) 

sein. 

Liegen  endlich  B  und  D  auf  derselben  Isotherme,  so  wird  das  rela- 
tive Maximum  von  W: 

W^=\-  V^ 5-1 

Ein  Regenerator  würde  selbstredend  dann  wirkungslos  sein. 
Ein   numerisches   Beispiel  wird  die  Beziehung   zwischen  den    ver- 
schiedenen Werthen  von  W  noch  vollends  klar  stellen. 
Es  mag: 
fi  =  100,  also  Tx  =  274  -f  10«  =  284«  und  U  =  294« 
also  Tj  =  274  -f  2$^^  =  568» 
sein. 

Dann  ist,  wenn  das  Expansionsverhältniss  von  A  bis  B  gleich  ~  d.  h. 

ül  =  1 
Vx  ~  2 

ist: 

r  =  377,3 

und  demnach: 

r 

Alsdann  findet  sich  bei  diesem  Ebcpansionsverhältnisse  der  Wirkungs- 
grad W  ohne  Regenerator: 

der  Wirkungsgrad  TF'  unter  Beibehaltung  des  vorigen  Expansion sver- 
'hältnisses  bei  Anwendung  eines  Regenerators: 

Endlich  berechnet  man  das  relative  Maximum  Wmai  des  Wirkungs- 
grades unter  Benutzung  des  günstigsten  Expansionsverh&ltnisses,  welches  i 
stattfindet,  wenn  B  und  D  auf  einer  Isotherme  liegen:  I 

W^=l  -V^^  =1  -V^  =0,29. 
Eine    Maschine,    welche    zwischen    denselben    Temperaturgrenzen , 


Tj  =  ^^,    '  =  427,50. 
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nach  einem  Ca r not' sehen  Kreisprocesse  gearbeitet  hätte,  würde  einen 
Wirkungsgrad  2S: 


T,         ,         284         ^^^ 
=  ^-2^  =  ^-568=«'^« 


besessen  haben  ^). 


')  Zeuner    and  ebenso  Grashof  nntorsachen  auch  noch  den  allgemeineren  Fall, 
da.g.s    von    den  vier  den  Kreisprocess  ABC D  einschliessenden  Cnrven  die  beiden  Linien  " 
A  B  und   C  D  einem  Gesetze  : 

!>-.»»  =  Cj  und  p"  .  »«   =  Ca 
und   die  Linien  B  C  und  DA  einem  hiervon  verschiedenen  Gesetze: 

p^  .  »>'  =  Ca  und  pfJt  .  rv  =  C4 
entsprechen.      Hierin   sind  m,  »,  ^,  y  ganz    beliebige   Zahlwerthe.      Für  jedes    der   zu- 
sammengehörigen Curvenpaare  sind  d&gegen  nur  die  Parameter  C  verschieden. 

Da  es  in  diesem  Buche  wesentlich  nur  auf  die  Behandlung  der  naturwissenschaft- 
lich interessanten  Fragen  abgesehen  ist,  wollen  wir  eine  Reproduction  dieser  Unter- 
suchungen unterlassen  und  verweisen  auf  die  Original  arbeiten  : 

Zeuner,  Grundzüge  der  mechanischen  Wärmetheorie,  S.  221   u.  s.  f. 

Grashof,  Resultate  der  mechanischen  Wärmetheorie,  Separat^ibdruck  des  Anhanges 
der  5.  Aufl.  von  Redtenbacher's  Resultate  lür  den  Maschinenbau  1870,  S.  75  u.  s.  f. 

Gleichzeitig  erwähnen  wir  nochmals  v.  Oettingen's  Abhandlung:  Pogg.  Ann. 
Erträimingsband  V,  S.  540  bis  563. 

Für  die,  welche  sich  über  die  Einrichtung  praktisch  ausgeführter  Heissluitknaschinen 
etwas  näher  zu  unterrichten  wünschen,  verweisen  wir  noch  auf: 

Rankine,  A  manual  of  the  steam  engine  and  other  prime  mover,  London  und 
(;ia4gow   1859,  S.  354  bis  375  und  auf: 

Röntgen,  Die  Grundlehren  der  mechanischen  Wärmetheorie,  Jena  1871,  Bd.  I, 
AbMrhnitt  8  bis  mit  10  und: 

Cazin,  Theorie  el6mentaire  des  machines  i  air  chaud.    Versailles  1865. 
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IV. 
DER  ZWEITE  HAUPTSATZ 

DER 

MECHANISCHEN  WÄRMETHEORIE 0. 


A.   Eine  einfache  Form  de^  zweiten  Hauptsatzes. 

1.  Ueber  die  Wärmemenge,  welohe  beim  Uebergange  voi 
einer  isothermisclien  Linie  auf  eine  andere  zugeflihrt 
werden  muss,  und  ihr  Verhältniss  zur  gleichzeitig 
entwickelten  äusseren  Arbeit. 

Wir  haben  im  vorigen  Abschnitte  (IIT,  D,  10,  S.  339)  bemerkt^  dassl»« 
einer  Heissluftmaschine,  welche  das  absolute  Maxiinam  9B  des  Wirkung^ 
grades  besitzt,  d.  h.  dass  bei  einer  Maschine,  in  welcher,  das  Gas  eintd 
Kreisprocesse  unterworfen  wird ,  in  dem  alle  zugeführte  W&rme  bei  df| 


')  Die  Franzosen  und  zum  Theil  auch  die  Engländer  nennen  diesen  zweiten  Hain 
sntz  den  Car not' sehen  Satz.  Diese  Bezeichnung  enthält  jedoch  insofern  eine  Und 
rechtigkeit  gegen  unseren  Landsmann  C 1  a  u  s  i  u  8 ,  als  auch  dieser  vollgültige  Ansprü«« 
hat,  bei  der  Bezeichnung  dieses  Satzes  mit  genannt  zu  werden.  Das  Verdienst  M 
ersten  Entdeckung  gebührt  Carnot;  jedoch  war  die  Form,  in  welcher  er  diesen  Sas 
aussprach,  unrichtig,  da  er  bei  Formulirung  und  Beweis  desselben  von  der  falsoheoAi 
nähme  ausging,  dass  die  Wärme  unzerstörbar  sei.  Späterhin  (1851,  Bewegende  Krai 
der  Wärme,  AbhdI.  I,  S.  50)  hat  Clausius  den  Carnot 'sehen  Satz  dahin  abgeinlftl 
dass  derselbe  nicht  mehr  dem  ersten  Hauptsatze  und  somit  nicht  mehr  dem  Trincip 
von  der  Constanz  der  Energie  widerspricht  und  ihn  in  der  richtigen,  noch  heute  gul'.H^ 
Form  aufgestellt.  Will  man  nicht  ungerecht  sein,  so  muss  man  daher,  wenn  eine  B« 
Zeichnung  der  Sätze  nach  ihren  Entdeckern  beliebt  wird ,  den  zweiten  Haupt^ati  <irt 
Ca rnot-Clausius' sehen,  und  dem  entsprechend  den  ersten  den  Mayer-Jonie' 
sehen  nennen. 

Von  den  bedeutenden  Forschem  des  Auslandes,  die  auch  die  gesammte  Litenii 
ihres  Faches  kennen,  sind  die  Verdienste  und  ist  die  Rechtmässigkeit  der  Ansprüche  c^ 
deutschen  Forscher  stets  anerkannt  worden« 
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höchsten  Temperatur  t^  mitgetheilt  wird  und  in  dem  alle  an  äussere 
Körper  abgegebene  Wärme  bei  der  tiefsten  Temperatur  t^  entzogen  wird, 
das  YerhältnisB  der  in  Arbeit  verwandelten  zur  überhaupt  vom  Gase 
aufgenommenen  Wärme,  oder  der  Wirkungsgrad  gleich: 

l  +  cc.i, '^ 

ist. 

Dieses  Resultat  kann  auch  in  etwas  anderer  Form  dargestellt  wer- 
den. Bezeichnet  nmn  mit  Q  die  gesammte  Wärmemenge,  welche  dem 
Gase  im  Kreisprocesse  mitgetheilt  worden  ist,  mit  h  den  Theil  derselben, 
welcher  in  Arbeit  umgewandelt  wordÄ,  mit  q  den  Theil,  der  für  den 
Gang  der  Maschine  verloren  ist,  weil  er  von  einem  Körper,  dessen  Tem- 
peratur ti  beträgt;  auf  einen  anderen  Körper  übertragen  worden,  dessen 
Temperatur  t^  ist,  so  kann  man  schreiben: 

Ä_=  «  -  Ol  -  ^a) 
Q         1  +  «  .  f  1  ' 

oder,  wenn  beiderseitig  von  den  reciproken  Werthen  die  Einheit  sub- 
trahirt  wird: 

Q  —  h  _  a   ^     l  +  a  .t^ 
h       ~  h  ~  a  .  (ti  -^  t^y 

Multiplicirt  man  nun  noch  mit  dem  reciproken  Werthe  des  mecha- 
nischen Wärmeäquivalentes,  so  ergiebt  sich  das  Verhältniss  zwischen  der 
Wärmemenge  q,  welche  unbenutzt  von  der  Wärmequelle,  deren  Tempe- 
ratur ti  ist,  auf  einen  Abkühlnngsapparat  übergeführt  worden,  dessen 
Temperatur  ^  beträgt,  und  der  gleichzeitig  im  Kreisprocesse  entwickelten 
äusseren  Arbeit  X,: 

JL  —  L       1  +  «  >  ^a  o^ 

L.         J'  a  .  {ti  —t^) ^ 

Dieses  Yerhältniss  ist  eine  sehr  einfache  Function  der  Grenztempe- 
raturen, zwischen  welchen  die  Maschine  arbeitet.  Wir  werden  jetzt  be- 
weisen, dass  der  Werth  dieses  Verhältnisses  unabhängig  von  der  Sub- 
stanz ist,  durch  deren  Vermittelung  sich  die  Umwandlung  von  Wärme 
in  Arbeit  vollzieht,  und  wir  werden  ferner  zeigen,  dass  dieses  Verhältniss 

y  stets  das  nämliche  ist ,  wenn  die  Maschinen  nur  zwischen  denselben 

^t  * 

Temperaturgrenzen  arbeiten,  und  der  Kreisprocess ,  welcher  durch- 
laufen wird ,  der  Bedingung  genügt ,  dass  Wärme  nur  bei  der  höchsten 
Temperatur  aufgenommen  und  an  äussere  Körper  Wärme  nur  bei  der 
tiefsten  Temperatur  abgegeben  wird. 
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IV.  Der  zweite  Hauptsatz. 


2.  Untersuoliung  des  Falles,  dass  ein  beliebiger  Körper 
einen  0 am o tischen  Kreisprocess  durchläuft. 


Es  soll  zunächst  eine  WÄrmemasohine  betrachtet  werden,  in  welclier 
ein  beliebiger  Körper :  ein  unvollkommenes  Gas,  eine  Flüssigkeit  oder  ein 
fester  Körper  arbeitet.  Wir  setzen ,  um  den  am  Schlüsse  des  vorher- 
gehenden Paragraphen  angegebenen  Bedingungen  ?u  genügen,  voraus, 
dass  der  Kreisprocess,  den  dieser  Körper  während  des  Spieles  dieser  Ma- 
schine durchläuft,  ein  Carnot'scner  sei. 

•  •  •    I 

Dass  es   möglich  ist,  jeden  beliebigen  Körper  einer  solchen  Reihe 

von  Zustandsänderungen  zu  unterwerfen,  wie  sie  der  Kreisprocess  darhot,' 
den  wir  bei  der  von  uns  zuerst  (Abschnitt  III,  D,  6,  S.  322)  betrach- 
teten Heissluftmaschine  kennen  gelernt  haben,  ist  leicht  einzusehen.  Die 
Curve,  welche  den  Gang  der  Maschine  darstellt  (Figur  59),  besteht  alsdann" 

Fig.  59. 
P 


aus  zwei  adiabatTschen  Linien  Ä  D  und  B  C  und  zwei  Isothermen  A  B 
und  CD;  von  letzteren  entspricht  die  eine  der  Temperatur  ^2»  <üe  andere 
der  Temperatur  ti. 

Für  ein  vollkommenes  Gas  sind  die  isotherm i sehen  Linien 
gleichseitige  Hyperbeln;  bei  den  in  der  Natur  vorkommenden  Gasen  ist 
dies  wahrscheinlich  weder  für  sehr  niedrige  noch  für  sehr  hohe  Drucke 
mehr  der  Fall  ^).      Bei  Flüssigkeiten ,  welche  sehr  wenig  compressibel 

*)  Mendel ejew  und  Kir'pitschew  fanden  z.  B.,  dass  Gase  bei  sehr  starker 
Verdünnung  in  ähnlicher  Weise  wie  Wasserstoff  vom  Mario tte'schen  Gesetze  erhel- 
lieh  abweichen.  Man  sehe:  Notice  pr61iminaire  sur  P^lasticit^  de  Pair  rareß^.  Ann.  «1< 
chim.  et  de  phys.  5.  Serie,  Bd.  II,  S.  427. 
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sind,  wächst  die  Ordinate  der  Isothermen  sehr  rasch,  während  die  Abscisse 
nar  am  kleine  Grössen  abnimmt.  Für  feste  Körper  kann  man  negative 
Drucke  mit  in  Betracht  ziehen  und  die  isothermischen  Linien  können 
unter  der  Abscissenaxe  bis  zu  der  Grenze  fortgesetzt  werden,  bei  welcher 
die  Trennung  der  Moleküle  stattfindet. 

Die  Gestalt  der  adiabatischen  Curven  ist  uns  noch  weniger  be- 
kannt, als  die  der  Isothermen.  Man  weiss  lediglich,  dass  bei  Flüssig- 
keiten und  festen  Körpern  eine  beträchtliche  Zunahme  des  Druckes  nur 
ein  sehr  geringes  Anwachsen  der  Temperatur  zur  Folge  hat  ^). 

Der  Anfangszustand  des  Körpers,  welcher  in  der  Maschine  arbeitet, 
möge  durch  Punkt  J  (Fig.  59)  dargestellt  werden.  Von  Ä  bis  B  wii'd  dem 
Körper  bei  der  Temperatur  ti  eine  Wärmemenge  Q  mitgetheilt,  gleich- 
zeitig wird  von  dem  Körper  eine  äussere  Arbeit  geleistet,  welche  der 
Fläche  ABB! A'  entspricht. 

Von  B  bis  C  setzt  sich  ein  Theil  der  inneren  Energie  des  Körpers 
in  äussere  Energie  um  und  veranlasst  eine  Arbeitsleistung,  die  durch  die 
Fläche  BCOB!  repräsentirt  wird. 

Während  dieses  letzten  Vorganges  längs  BC  wird  weder  Wärme 
von  aussen  aufgenommen ,  noch  an  äussere  Körper  abgegeben ,  da  ^  C 
ein  Stück  einer  adiabatischen  Curve  ist.  Die  Temperatur  des  Körpers 
erniedrigt  sich  deshalb  von  t\  auf  ^2* 

Auf  der  Linie  CD  wird  eine  gewisse  Menge  äusserer  Energie,  näm- 
lich CDjy  C,  in  innere  Energie  umgesetzt  und  in  dieser  Form  an  einen 
äusseren  Körper,  den  Abkühlungsapparat  (Refrigerator),  abgegeben.  Man 
kann  ohne  Beschränkung  voraussetzen,  dass  dies  ein  Bruchtheil  von  der- 
jenigen äusseren  Arbeit  ist,  welche  in  den  beiden  vorhergehenden  Opera- 
tionen entwickelt  worden  war.  Die  calorische  Energie  eines  Sjstemes 
von  Körpern  (des  Refrigerators),  deren  Temperatur  t^  ist,  wird  hierdurch 
um  die  Grösse  (2  vermehrt. 

Von  D  bis  A  endlich  wird  eine  Menge  äusserer  Energie,  welche 
gleich  DAAD'  ist,  verwendet,  um  die  innere  Energie  des  Körpers  zu 
vermehren.  Hierdurch  wird  die  Arbeitssubstanz  wieder  in  ihren  Anfangs- 
zustand zurückgeführt,  ohne  dass  äusseren  Körpern  irgend  welche  Wärme- 
menge gleichzeitig  entzogen  oder  mitgetheilt  würde. 

Die  Summe  der  Aenderungen  der  inneren  Energie  des  Körpers  ist 
demnach  Null,  da  der  End-  und  Anfangszustand  des  Körpers  überein- 
stimmen. Durch  die  Maschine  aber  ist  während  eines  einmaligen  Durchlaufen  s 
des  Kreisprocesses  die  totale  Energie  eines  äusseren  Sjstemes  um  die 
Grösse  AB  CD  vermehrt  worden.  Gleichzeitig  hat  man  einem  Körper 
(der  Wärmequelle) ,  dessen  Temperatur  t\  ist,  eine  Wärmemenge  Q  ent- 
zogen, und  eine  Wärmemenge  q  ist  auf  einem  Körper  (dem  Refrigerator) 
abgesetzt  worden,  dessen  Temperatur  t^  beträgt. 


^)  Man    Rehe  Abschnitt  V,  A,    in   welchem   die   hierauf  bezüglicheu    Experi mental- 
Qotersachnngen  aosföhrlich  besprochen  sind. 
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Das  Verhältniss  der  Wärmemenge ,  welche  von  einer  nnendlichen 
Masse,  deren  Temperatur  ^i  ist,  auf  eine  unendliche  Masse  übergeführt 
worden  ist,  deren  Temperatur  ^  ist,  zu  der  entwickelten  Arbeit  wird  in 
den  von  uns  gewählten  Bezeichnungen  durch: 

L      g 

J'  Q-i 

dargestellt. 

Es  ist  zwar  nicht  möglich,  den  Werth  dieses  Verhältnisses  direct  zu 
berechnen,  aber  wir  werden  nachweisen,  dass  derselbe  nicht  von  der 
Grösse  verschieden  sein  kann,  die  wir  (Abschnitt  III,  D,  7,  S.  326)  fan- 
den, als  die  Substanz,  welche  die  Umsetzung  von  Wärme  in  Arbeit  ver- 
mittelte, ein  vollkommenes  Gas  war. 


8.  Bas  Verhältniss  zwischen  der  übertragenen  Wärme 
und  der  gleichzeitig  entwickelten  Arbeit  ist  constant. 

Wir  wollen  als  Beispiele  eine  Heissluft-  und  eine  Flüssigkeitsmaschine 
betrachten ,  die  beide  zwischen  denselben  Temperaturgrensen  ti  und  ti 
arbeiten  und  im  Kreisprocesse  dieselbe  Wärmemenge  h  in  Arbeit  nm- 
setzen. 

Wenn  man  dieselben  Bezeichnungen  beibehält,  welche  wir  im  ersten 
Paragraphen  dieses  Abschnittes  gewählt  haben ,  so  gilt  zunächst  fiir  die 
Heissluftmaschine  (man  sehe  Gl.  2): 

g  _      g      _  i      1  +  «  -  ^ 

Wir  behaupten  nun,  dass  genau  dieselbe  Beziehung: 

1  g'        _  2_     «[*_  i       1  +  «  .  <i 

/  *  e'  —  g'  ~"  /  '  Ä  "  J  '  a  .  («1  —  fa) 

auch  für  die  Flüssigkeitsmaschine  gilt. 

Zunächst  wollen  wir  geigen,  dass  unmöglich : 

g[  l  +  a.tg 

h   ^  a.(t,--U) 

sein  kann. 

Es  mag  zunächst  daran  erinnert  werden,  dass  der  Kreisprocess,  wel- 
cher sich  in  der  Flüssigkeitsmaschine  vollzieht,  ein  umkehrbarer  ist. 
d.  h.  dass  die  Curve,  welche  den  Kreisprocess  darstellt,  von  dem  dar- 
stellenden Punkte  in  beiden  Richtungen,  sowohl  in  dem  Sinne  A  BCDA,  als 
in  dem  entgegengesetzten  ADCBA  durchlaufen  werden  kann.  Die 
Flüssigkeitsmaschine  kann  daher  ebenso  gut  dazu  dienen,  die  Wärmemenge 
ö'-*g'  in  Arbeit  umzusetzen,  als  auch  dazu,  die  Arbeit  J  .  (Qf  —  g')  i^ 
Wärme  überzuführen. 
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Wir  wollen  annehmen,  dass  die  FlüBsigkeitsmaBchine  in  dem  letzteren 
Sinne  arbeite.  Wenn  dies  der  Fall  ist,  entzieht  die  Maschine  einem 
Körper  12,  dessen  Temperatur  t^  ist,  die  Wärmemenge  q'  und  überträgt 
sie  auf  einen  Körper  S,  dessen  Temperatur  ^i  beträgt ,  ausserdem  aber 
liefert  sie  an  diesen  zweiten  Körper  8  auch  noch  die  gesammte  Wärme 
ab^  die  in  der  Maschine  dadurch  erzeugt  wird,  dass  sie  die  Arbeitsmenge 
/ .  h  verbraucht. 

Wenn  man  die  vorstehende  Ungleichung  3)  annimmt,  so  ist: 

fl'>3.  . 

Diese  letzte  Ungleichung  aber  ist  unmöglich.  Um  dies  zu  zeigen, 
verbinden  wir  die  beiden  Maschinen  derart  mit  einander,  dass  die  ge- 
sammte durch  die  Wiikung  der  Wärme  in  der  Heissluftmaschine  produ- 
cirte  Arbeit  angewendet  wird,  um  die  Flüssigkeitsmaschine  in  dem  von 
ans  angenommenen  Sinne  in  Bewegung  zu  setzen.  Die  Heissluft- 
m&Bcbine  entzieht  einem  Körper,  dessen  Temperatur  ^i  beträgt,  es  kann 
dies  der  Körper  S  sein,  eine  Wärmemenge: 

Hiervon  wird  ein  Theil  h  in  Arbeit  umgesetzt,  der  andere  Theil  q  wird 
auf  dem  Körper  B  abgesetzt,  dessen  Temperatur  t^  ist.  Durch  die  Flüssig- 
keitemaschine  entlehnt  man  dem  Körper  Jß,  dessen  Temperatur  t^  be- 
trägt, eine  Wärmemenge  3';  diese  Wärmemenge,  vermehrt  um  die,  welche 
aoa  der  Umwandlung  der  von  der  ersten  Maschine  gelieferten  Arbeit  J.Ä 
hervorgeht,  wird  auf  den  Körper  8  übertragen,,  dessen  Temperatur  i\  ist. 

In  Summa  ist  nach  einer  vollständigen  Thätigkeitsperiode  dieser 
Boppelmaschine  weder  Wärme  noch  Arbeit  geschaffen  worden ;  es  ist  je- 
doch eine  Wärmemenge  q^  —  q  vom  Körper  Ä,  dessen  Temperatur  t^  ist, 
auf  den  Körper  8,  welcher  ti  Grade  warm  ist,  übertragen  worden.  Man 
hat  also  die  calorische  Energie  eines  Körpers ,  dessen  Temperatur  ti  be- 
trägt, auf  Kosten  der  calorischen  Energie  eines  anderen  Körpers  R  ver- 
mehrt, dessen  Temperatur  tiefer,  nämlich  tq  ist. 

Diese  letzte  Schlussfolgerung  ist  jedoch  unzulässig.  Eine  Zustands- 
änderung  eines  Systems  von  Körpern,  bei  welcher  der  Endzustand  mit 
dem  Anfangszustande  vollkommen  übereinstimmt,  und  durch  welche  als 
einziges  Resultat  eine  Uebertragung  von  Wärme  von  einem  kälteren  auf 
einen  wärmeren  Körper  hervorgerufen  wird,  ist  unmöglich.  Es  steht 
dies  in  Widerspruch  mit  folgendem  Satze,  den  wir  als  einen  an  sich 
richtigen  Grundsatz  ansehen  können: 

Es  kann  niemals  Wärme  von  einem  kälteren  Körper  auf 
einen  heisseren  übergehen,  ohne  dass  diesemVorgange  gleich- 
zeitig irgend  ein  anderer  entspricht^). 


^)  Dieser  Sat2,  welcher  zuerst  von  Clausius  als  Grundsatz  eingeführt  worden  ist 
(man  sehe  dessen  Abhandlungen  Bd.  I,  S.  50  und  S.  301),  wurde  mehrfach  angefochten. 
Seine  Richtigkeit,   obgleich  den  Meisten  unmittelbar  einleuchtend,   ist  streng  eigentlich 
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Damit  eine  Temperatnrerhöhnng  eines  Körpers  und  eine  Temperatur- 
erniedrigung in  einem  anderen  zwei  entsprechende  Erscheinungen  sind] 
genügt  es  nicht,  dass  die  ausgetauschten  Wärmemengen  einander  gleich 
sind;  es  ist  ausserdem  noch  nöthig,  dass  der  Körper,  dessen  Temperatar 
sich  erniedrigt,  ursprünglich  der  heissere,  und  der,  dessen  Temperatar 
sich  erhöht,  der  weniger  warme  ist.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  so  rnuss 
sonst  noch  irgend  ein  anderer  Vorgang  stattfinden.  Will  man  die  Er- 
scheinung aber  nur  auf  den  Uebergang  von  Wärme  von  einem  Körper 
zu  dem  anderen  beschränken,  so  zeigt  uns  die  Erfahrung,  dass  dieser 
Uebergang  nur  möglich  ist,  wenn  der  heisse  Körper  Wärme  verliert  und 
der  kalte  dieselbe  gewinnt. 

Man  kann  z.  B.  recht  gut  dadurch  Eis  schmelzen,  dass  man  Wa8se^ 
dampf  bei  100^  condensirt,  aber  man  kann  nicht  direct  Wasser,  welcbrt 
100<>  warm  ist,  dadurch  verdampfen,  dass  man  ihm  die  Wärme  zufuhrt, 
welche  durch  das  Gefrieren  von  Wasser  frei  wird.  Die  Hypothese  g'>i 
führt  uns  also  auf  eine  Unmöglichkeit.  Allerdings  sieht  man  diese  Un- 
möglichkeit nicht  so  unmittelbar  ein,  als  wie,  dass  es  unmöglich  ist,  tio 
Perpetuum  mobile  zu  construiren;  man  wird  aber  zugeben,  dass  die  An- 
nahme (/  ^  q  auf  der  Zulässigkeit  eines  Vorganges  beruht,  mit  dem  allt 
bisher  beobachteten  Thatsachen  in  Widerspruch  stehen. 

Setzten  wir  aber  voraus: 

so  würde  uns  eine  in  allen  Punkten  der  vorigen  ähnliche  Betrachtung 
auf  denselben  Widerspruch  mit  der  Erfahrung  führen,  wenn  man  die 
Flüssigkeitsmaschine  als  diejenige  wählte,  welche  Arbeit  producirt,  und 
die  Heisslnftmaschine  als  die ,  welche  die  Wärme  zum  Betriebe  der  er- 
steren  lieferte.  Mithin  muss,  wenn  die  beiden  anderen  Fälle  unmöglich 
sind: 

a'  =  g 

sein. 

Demnach  ist  das  Verhältniss,  welches  zwischen  der  von  einem  Kör^ 
per,  dessen  Temperatur  ti  ist,  auf  einen  anderen  Körper,  dessen  Tempe- 
ratur ti  ist,  übertragenen  Wärmemenge  und  der  producirteu  Arbeit  be- 
steht, sowohl  in  der  Gas-  als  in  der  Flüssigkeitsmaschine  das  nämliche, 
und  zwar  ist  es  gleich: 

1^      1   +  «  .  /a 

J'a.ih-  UV 
oder  wenn  man  die  gewöhnlichen  Temperaturen  durch  die  absoluten  ersetzt 


auch  erst  dadurch  bewiesen  worden,  dass  es  Boltzmann  und  Clausius  gelonpco 
ist,  die  Gültigkeit  des  zweiten  Hauptsatzes  aus  allgemeinen  mechanischen  Principien 
herzuleiten.  Man  findet  Ausführlicheres  hierüber  in  dem  letzten  Capitel  dieses  Ab- 
schnittes. 
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4.  Vorläufige  Formulixung  des  zweiten  Hauptsatzes. 

Diese  Formel  gilt  nicht  nur  für  Maschinen,  in  welchen  ein  Carnot'- 
scher  Kreisprocess  stattfindet,  sondern  auch  für  alle  solche,  welche  den 
Bedingungen  genügen,  durch  welche  der  Wirkungsgrad  einer  Heissluft- 
maschine  ein  absolutes  Maximum  wird.  Sie  gilt  demnach  für  alle  Ma- 
schinen, in  welchen  die  Reihe  von  Zustandsändernngen,  welchen  der  Kör- 
per im  Kreisprocesse  unterworfen  wird,  durch  zwei  isotherraische  und 
durch  zwei  Curven  dargestellt  werden,  die  man  in  unendlich  viele,  sich 
paarweise  entsprechende  Elemente  zerlegen  kann,  so  dass  eine  beliebige 
elementare  Zustandsänderung  längs  des  ersten  Bogens  in  der  elemen- 
taren Zustand sänderung  längs  des  entsprechenden  Bogenelementes  der 
zweiten  Curve  alle  zu  seiner  Herstellung  nöthigen  Bedingungen  findet. 
Die  vorstehende  Auseinandersetzung  gestattet  sichtlich  diesen  Grad  der 
Verallgemeinerung. 

Wir  sehen  uns  auf  diese  Weise  zu  einem  ungemein  wichtigen  Satze 
geführt,  der  zuerst  .von  Sadi  Carnot  aufgestellt  worden  ist  und  der  sich 
auf  folgende  Weise  aussprechen  lässt: 

Für  jede  Wärmemaschine,  in  der  das  Wirkungsmittel, 
welches  dazu  dient,  Wärme  in  Arbeit  zu  verwandeln,  einen 
derartigen  Kreislauf  von  Zustandsändernngen  erleidet,  dass 
es  nur  Wärme  von  einem  Körper  von  bestimmter  Temperatur 
aufnimmt  und  nur  Wärme  an  einen  anderen  Körper  abgiebt, 
dessen  Temperatur  gleichfalls  bestimmt,  aber  niedriger  ist, 
besteht  ein  constantesYerhältniss  zwischen  derWärmemenge, 
welche  von  einem  heissen  anfeinen  kalten  Körper  übergeführt 
wird,  und  der  in  Arbeit  verwandelten  Wärmemenge;  dieses 
Verhältniss  ist  unabhängig  von  der  Natur  des  angewendeten 
Wirknngsmittels  und  ist  gleich  der  niedrigsten  der  absoluten 
Temperaturen,  zwischen  denen  diese  Maschine  thätig  ist,  ge« 
theilt  durch  die  Differenz  dieser  Temperaturen. 

Da  dieser  Satz  für  uns  zunächt  den  Ausgangspunkt  aller  weiteren 
Betrachtangen  bilden  wird,  so  ist  es  wohl  angezeigt,  den  Beweis  dessel- 
ben noch  etwas  ausführlicher  zu  besprechen. 

Dieser  Nachweis  ruht  vollkommen  darauf,  ob  man  zugeben  kann, 
dass  es  unmöglich  ist,  Wärme  ohne  eine  entsprechende  Gegenleistung 
von  einem  kälteren  auf  einen  wärmeren  Körper  zu  übertragen.  Dass  es 
physikalisch  unmöglich  ist,  wird  den  Meisten  einleuchtend  sein;  man 
kann  aber  nicht  wohl  behaupten,  dass  ein  ähnlicher  Vorgang  undenkbar, 
also  auch  logisch  unmöglich  wäre.  Daher  hat  diese  Beweisführung  auch 
zahlreiche  Einwürfe  erfahren,  deren  Widerlegung  einen  nützlichen  Com- 
mentar  zu  diesem  schwierigen  Gapitel  abgeben  wird. 
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B.  Bespreeliung  des  Clansins'sclien  Beweises  des 
zweiten  Hauptsatzes. 

1.  Die  Entdeckung  des  zweiten  Hauptsatzes. 

Zuerst  hat,  wie  schon  erwähnt,  Sadi  Gar  not  diesen  Satz  aufgestellt. 
Er  spricht  denselben  in  seinem  berühmten  Werke:  Reflezions  sar  U 
puissance  motrice  du  feu  (1824)  S.  38  in  folgender  Form  aus: 

Die  bewegende  Kraft  der  Wärme  ist  unabhängig  von  den 
Wirkungsmitteln,  welche  dazu  dienen,  dieselbe  hervorzu- 
bringen; ihreMenge  ist  lediglich  durch  dieTemperaturen  der 
Körper  bestimmt,  zwischen  denen  sich  als  letztes  Ergebniss 
die  Uebertragung  von  Wärme  vollzieht. 

Er  bemerkt  weiterhin,  dass  dieser  Satz,  welcher  aus  der  Betrachtung 
eines  Gar  not 'sehen  Kreisprocesses  geflossen  ist,  auf  alle  Maschinen  an- 
wendbar sei,  in  denen  „die  Methode,  bewegende  Kraft  zu  entwickeln,  die 
grösst  mögliche  Vollkommenheit  erreicht",  d.  h.  mit  anderen  Worten,  bei 
allen  Maschinen,  deren  Wirkungsgrad  den  absoluten  Maximalwerth 
besitzt. 

Es  ist  interessant,  den  Gedankengang  kennen  zu  lernen,  durch  den 
es  möglich  war,  jenen  Satz  zu  einer  Zeit  zu  entdecken,  in  welcher  man 
ganz  allgemein  die  Hypothese  von  der  Materialität  der  Wärme  fär  richtig 
hielt. 


2.  Der  Beweis  des  zweiten  Hauptsatzes  duroh  Sadi 

Carnot,  unter  Annahme  einer  materiellen 

Bescliaffbnlieit  der  Wärme. 

Sadi  Garnot  hatte  bemerkt,  dass  in  jeder  durch  Wärme  ge- 
triebenen Maschine  ein  Heerd  nöthig  sei,  um  die  Substanz,  welche  in  der 
Maschine  thätig  ist  (Dampf,  Luft),  zu  erwärmen,  und  ein  Abkühlungs- 
apparat, um  die  Temperatur  derselben  zu  erniedrigen. 

Er  war  Überrascht  von  dem  Umstände,  dass  die  Entwickelung  von 
Arbeit  immer  von  einer  Herstellung  des  Wärmegleichgewichtes  begleitet 
ist,  d.  h.  von  einem  Uebergange  von  Wärme  von  einem  heissen  Körper 
auf  einen  anderen,  dessen  Temperatur  tiefer  ist.     Die  Entwickelung  von 
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Wärme  schien  ihm  daher  nicht  von  einer  wirklichen  Consnmption  von 
NYärme  herzurühren,  sondern  von  einem  Uehergange  derselben  von  einem 
warmen  auf  einen  kalten  Körper. 

Sadi  Carnot  betrachtet  die  Wärme  als  eine  Flüssigkeit,  welche  das 
Streben  hat,  sich  in'  ähnlicher  Weise  in  einer  bestimmten  Richtung  zu 
bewegen,  wie  eine  der  Schwerkraft  unterworfene  gewöhnliche  Flüssigkeit. 
Er  vergleicht  die  bewegende  Kraft  der  Wärme  mit  der  eines  Wasser- 
falles. „In  beiden  Fällen  giebt  es  für  die  bewegende  Kraft  ein  Maximum, 
das  nicht  überschritten  werden  kann,  was  für  eine  Maschine  man  auch 
anwendet,  um  die  Wirkung  des  Wassers  aufzunehmen,  und  auf  was  für 
eine  Substanz  man  auch  die  Wärme  wirken  lassen  mag. 

Die  bewegende  Kraft  eines  Wasserfalles  hängt  ab  von  seiner  Höhe 
und*  von  der  Menge  der  Flüssigkeit;  die  bewiBgende  Kraft  der  Wärme 
hängt  ebenfalls  von  der  angewendeten  Wärmemenge  und  davon  ab,  was 
man  nennen  könnte,  und  was  wir  auch  so  nennen  wollen :  die  Höhe  ihres 
Falles,  d.  h.  von  der  Differenz  der  Temperaturen,  zwischen  denen  der 
Aastausch  der  Wärme  stattfindet  *)." 

Hiernach  musa  es  für  zwei  gegebene  Temperaturgrenzen  zwischen 
der  Wärmemenge,  welche  vom  Heerde  nach  dem  Abkühlungsapparate 
übertragen  worden  ist  und  der  entwickelten  Arbeitsmenge  ein  constantes 
Verhältniss  geben,  welches  unabhängig  von  der  Natur  der  zur  Ueber- 
tragung  der  Wärme  dienenden  Substanz  ist.  Um  die  Richtigkeit  dieses 
Satzes  zu  beweisen,  stützt  sich  Sadi  Carnot  auf  die  Unmöglichkeit  des 
Perpetuum  mobile. 

Setzen  wir  voraus,  dass  durch  die  Yermittelung  eines  Körpers  Ä, 
welcher  einen  Carnot'schenEjreisprocess  durchläuft,  eine  Wärmemenge  Q 
von  einem  Körper,  der  sich  auf  ^i  befindet ,  auf  einen  Körper,  dessen 
Temperatur  t^  ist,  übertragen  worden  sei.  Gleichzeitig  soll  eine  Arbeits - 
menge  H  geleistet  worden  sein.  Wir  nehmen  ferner  an ,  dass  durch  die 
Vermittelung  eines  anderen  Körpers  B,  welcher  dieselbe  Reihe  von  Zu- 
standsändemngen  zwischen  denselben  Temperaturgrenzen  durchläuft,  die 
UeberfÜhrung  derselben  Wärmemenge  Q  von  der  Entwickelung  einer 
Arbeitsmenge  B!  ^  H  begleitet  sei.  Es  lässt  sich  behaupten,  dass  dann 
das  Perpetuum  mobile  möglich  sein  müsse. 

Da  der  Kreisprocess,  welcher  stattfindet,  ein  umkehrbarer  sein  muss, 
80  braucht  man  nur  die  beiden  Maschinen  A  und  B  auf  solche  Weise  zu 
verbinden,  dass  von  der  letzteren  die  Arbeitsgrösse  Bf  dadurch  erzeugt  wird, 
dass  die  Wärmemenge  Q  von  dem  Körper,  dessen  Temperatur  i^  beträgt, 
auf  den  anderen  Körper  übergeht,  welcher  nur  t^  Orade  warm  ist. 
Gleichzeitig  soll  in  der  ersten  Maschine  die  Arbeitsmenge  H^  von  der 
man  annehmen  kann,  dass  sie  ein  Theil  von  der  in  der  anderen  Maschine 
gewonnenen  Arbeitsmenge  IT  sei,  verwendet  werden,  um  die  Wärme- 


^)  Nahezu  Carnot's  eigene  Worte,  man  sehe:  Sar  la  puissance  motrice  du  fen  etc. 
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menge  Q  von  dem  Körper,  dessen  Temperatur  t^  ist,  auf  den   andereo 
Körper,  dessen  Temperatur  ti  ist,  zurückzufuhren. 

Nach  einer  vollständigen  Thätigkeitspenode  der  DoppelmaschiDe  iät 
die  Wärmemenge  Q  unverkürzt  an  ihrem  Ausgangspunkt  wieder  ange- 
langt, und  eine  Arbeitsmenge  ff  —  H  i&t  noch  zu  beliebiger  Verwen- 
dung übrig  geblieben. 

Wir  werden  demnach  durch  unsere  Annahme,  dass 

ff  >  // 
sei,  zu  der  Gonsequenz  gefühi't,  dass  es  Vorgänge  geben  müsste,  welche. 
ohne  dass  gleichzeitig  irgend  eine  Aenderung  in  der  Beschaffenheit  der 
aus  wägbarer  Substanz  und  unwägbarer  Wärmeflüssigkeit  bestehenden 
Systeme  stattfindet,  von  einer  gewissen  Arbeitsleistung  begleitet  sind. 
Die  aus  A  und  B  bestehende  Doppelmaschine*  könnte  ohne  Aufwand 
irgend  welcher  anderer  Art  eine  sich  immer  vermehrende  Menge  leben- 
diger Kraft  schaffen. 

Wenn  die  obige  Annahme  richtig  wäre,  musste  das  Pei^petuum  mo- 
bile demnach  möglich  sein. 

Es  ist  dies  aber  nicht  möglich,  folglich  kann  die  Voraussetzung,  dass 
H  und  ff  von  einander  verschieden  sind ,  nicht  richtig  sein ,  es  moss 
demnach : 

ff  =  H 
sein. 

Dies  ist  der  Beweis,  den  Sadi  Carnot  von  diesem  Satze  gegeben 
hat.  Die  Bedeutung  desselben  ist  von  seinen  Zeitgenossen  nicht  aner- 
kannt worden« 


3.   Die  Abänderung:  der  Gar  not 'sehen  Beweisführung 
duroh  Glausius. 

Im  Jahre  1834  gab  Clapeyron  ^)  im:  „Journal  de  TEcole  polytech- 
nique^  interessante  analytische  Untersuchungen  über  das  Carnot Vho 
Theorem;  er  machte  in  dieser  Abhandlung,  welche  sich  durch  seltene 
Klarheit  und  Eleganz  der  mathematischen  Darstellung  auszeichnet,  zam 
ersten  Male  von  jener  schon  mehrfach  erwähnten,  durch  Watt  erfundenen, 
graphischen  Darstellungsweise  Oebrauch,  die  seitdem  von  allen  Forschem 
auf  dem  Gebiete  der  mechanischen  Wärmetheorie  verwendet  worden  ist. 

Längere  Zeit  hindurch  blieb  auch  diese  Arbeit  unbeachtet,  bis  mftn 
endlich  durch  die  Ueberein Stimmung  gewisser  Erfahrungsthatsachen  mit 
den  Consequenzen  des  Carnot 'sehen  Theorems  dazu  geführt  wurde,  sich 
die  Frage  vorzulegen,  ob  dieser  Satz  nicht  richtig  sein  könne,  obgleich 


>)  Jouro.  d.  r^le  poly±.  Bd.  XIV  (1834)  und  hieraus:  Pogg.  Ann.  Bd.  59,  S.U6 
unter  dem  Titel:  „Ueber  die  bewegende  Kraft  der  Wärme." 
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derselbe  ans  der  Hypothese  ron  der  Unzerstörharkeit  der  Wärme  herge- 
leitet war. 

Clausin 8  fand  hei  einer  aufmerksamen  Prüfung  der  Frage,  dass 
eine  Abänderung  der  von  Garnot  herrührenden  Entwickelung  es  mög- 
ifcii  machte,  das  Theorem  auch  in  der  mechanischen  Theorie  der  Wärme 
zur  Anwendung  zu  bringen.  Es  geschah  dies  dadurch,  dass  Clausius 
sich  nicht  auf  die  Unmöglichkeit  des  Perpetuum  mobile  stützte,  sondern  ^) 
einen  anderen  allgemein  gültigen  Satz  zur  Grundlage  des  Beweises  machte. 
Dieser  lautet : 

Die  Wärme  kann  nicht  von  selbst  aus  einem  kälteren  in 
einen  wärmeren  Körper  übergehen. 

Wir  wollen  jetzt  von  dieser  Voraussetzung  ausgehen ,  behalten  aber 
zanächst  noch  die  Hypothese  von  der  Körperlichkeit  der  Wärme  bei. 
Wir  nehmen  an,  dass,  wenn  wir  mit  Hülfe  eines  Körpers  B  die  Wärme- 
menge Q  von  einem  heissereu'auf  einen  kälteren  Körper  übertragen,  so 
werde  eine  grössere  Arbeitsmenge  H'  gewonnen,  als  wenn  die  Uebertra- 
gung  der  Wärme  mittelst  eines  anderen  Körpers  A  geschehen  wäre.  Wenn 
man  nun  diese  Arbeitsmenge  H*  auf  die  Maschine  A  wirken  lässt  und 
dadurch  diese  veranlasst,  sich  in  einer,  ihrem  gewöhnlichen  Gange  ent- 
gegengesetzten Richtung  zu  bewegen,  so  wird  hierdurch  eine  gewisse 
Wärmemenge  Q'  ^  Q  von  dem  kälteren  Körper,  dessen  Temperatur  <2  he- 
tiigt,  auf  den  wärmeren  Körper,  dessen  Temperatur  ti  ist,  übertragen. 

Wenn  wir  nun  die  beiden  Maschinen  mit  einander  verkuppeln,  so 
fibertragen  wir  mit  Hülfe  der  Maschine  B  die  Wärmemenge  Q  vom 
Körper  S,  dessen  Temperatur  <i  ist,  auf  den  Körper  Ä,  dessen  Tempe- 
ratur <2  beträgt.  Die  gleichzeitig  erzeifgte  Arbeitsmenge  If  wird  dazu 
verwendet,  um  die  Maschine  A  in  einem  ihrem  gewöhnlichen  Gange  ent- 
gegengesetzten Sinne  in  Thätigkeit  zu  versetzen.  Die  Folge  davon  ist, 
^ass  eine  Wärmemenge  ^  dem  Körper  R,  dessen  Temperatur  tq  ist,  ent- 
zogen und  auf  den  Körper  S  übertragen  wird,  dessen  Temperatur  gleich 
ti  ißt.  Bei  jeder  Thätigkeitsperiode  dieser  gekuppelten  Maschinen  würde, 
ohne  einen  anderen  Aufwand  irgend  welcher  Art,  die  Wärmemenge  Q^  —  Q 
von  dem  Körper  Ä,  dessen  Temperatur  gleich  t^t  auf  den  Körper  S 
übertragen,  dessen  Temperatur  fi  ist.  Wiederholt  man  diese  Operation 
beliebig  oft,  indem  man  die  beiden  Maschinen  A  und  B  in  der  bezeich- 
neten Weise  abwechselnd  anwendet,  so  könnte  man  hierdurch  eine  beliebig 
grosse  Wärmemenge  von  einem  kalten  Körper  R  entnehmen  und  dieselbe 
aaf  einen  wärmeren  S  übertragen ,  ohne  dass  gleichzeitig  irgend  welche 
andere  Erscheinung  stattfände.  Dies  aber  widerspricht  der  vorher  von 
uns  angenommenen  Voraussetzung. 

Dieser  soeben  angeführte  Beweis  kann  aber  auch  Wort  für  Wort 
wiederholt  werden,  wenn  man  von  der  Yoratissetzung  ausgeht,  dass  die 


^)  Man  sehe:  Clausius  (Febr.  1850),  Abhandlungen,  Bd.  I,  S.  50. 
Verdet'Bahlmann,  Mechan.  Wärmetheorie.  24 
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Warme  eine  schwingende  Bewegung,  überhaupt  ein  Bewegungszustand 
der  Moleküle  sei.  Wenn  man  dies  aber  thut,  so  erhält  man  den  vou 
Glausius^)  gelieferten  Beweis. 

Wenn  man  den  zweiten  Hauptsatz  nicht  für  richtig  annehmeo 
wollte,  80  würde  man  demnach  genöthigt  werden,  zuzugeben,  dass  e$ 
Zustandsänderungen  geben  könne,  deren  letztes  Resultat  ganz  aib- 
Bchliesslich  Uebergang  von  Wärme  von  einem  kalten  auf  einen  heissen 
Körper  wäre.  Die  Annahme,  dass  solche  Processe  möglich  wären,  wider- 
spricht dem  gesunden  Menschenverstände  zwar  nicht  in  so  schroffer 
Weise,  wie  die  Voraussetzung  von  der  Möglichkeit  eines  Perpetuum  mo- 
bile; man  muss  dieselbe  als  eine  physikalische,  das  ist  empirische  Un- 
möglichkeit, ansehen,  nicht  als  eine  mechanische,  das  ist  logische  Unmög- 
lichkeit. 

Die  Theorie  fordert  för  den  Uebergang  von  Wärme  von  einem  kal- 
ten auf  einen  warmen  Körper  die  Mitwirkung  einer  gleichzeitigen  Er- 
scheinung zwar  nicht  mit  logischer  Nothwendigkeit ,  wir  können  dies 
aber  als  ein  Erfahrongsresultat  ansehen  und  daher  folgenden  Satz  aus- 
sprechen : 

In  einem  Kreisprocesse,  in  welchem  der  Endzustand  des 
Körpers  mit  dem  Anfangszustande  übereinstimmt^  ist  es  un- 
möglich, dass  Wärme  von  einem  kälteren  Körper  auf  eisen 
heisseren  Körper  übergeht,  wenigstens  wenn  nicht  gleich- 
zeitig eine  andere  zugehörige  Erscheinung  stattfindet. 

Setzen  wir -mit  Glausius  hinzu,  dass  diese  zugehörige  Erscheinung 
die  Umsetzung  einer  bestimmten  Arbeitsmenge  in  Wärme,  oder  der 
Uebergang  einer  bestimmten  Wtrmemenge  von  einem  heissen  auf  einen 
kalten  Körper  oder  etwas  Derartiges  sein  muss,  so  werden  wir  die  Be- 
weisführung gegen  jeden  Einwurf,  den  man  bisher  vorgebracht  hat,  ver- 
theidigen  können  ^). 

Andere  Beweise  für  die  Richtigkeit  des  zweiten  Hauptsatzes  be- 
ruhen meist  auf  Annahmen  über  die  Art  der  Molekularbewegang,  welche 
wir  Wärme  nennen,  dies  ist  zumal  von  einer  durch  Rankine')  gege- 
benen Beweisform  zu  sagen.  Man  wird  aber  ohne  Weiteres  zugeben, 
dass  hierin  eine  Beschränkung  liegt.  Der  von  Glausius  gegebene  Nach- 
weis hat  den  grossen  Vorzug,  von  jeder  derartigen  beschränkenden  An- 
nahme unabhängig  zu  sein.  Er  bleibt  bestehen,  mögen  wir  nun  die 
Wärme  als  eine  longitudinal  oder  transvei'sal  hin-  und  herschwingende, 
oder  als  eine  rotirende  oder  wirbelnde  Bewegung  der  Moleküle  ansehen. 


^)  Clau8iu8,  in  dessen  erster  AbhandluDg:  Ueber  die  bewegende  Kraft  d«*r 
Wärme  (1850),  Abhandlungen,  Bd.  I,  S.  48  u.  s.  f. 

^)  Man  sehe  hierzu:  Glausius,  Abhandlungf^n  Bd.  I  in:  Ueber  eine  rerrnnderte 
Form  des  zweiten  Hauptsatzes  S.  133  und  134  und:  Cos  mos  v.  Moigno,  Bd.  2*J 
(erstes  Halbjahr  1863),  S.  560. 

^  Runkine,  Philo».  Magazin,  4.  Serie,  Bd.  VII,  S.  249  und  Edinburgh  Trans- 
actions  Bd.  XX,  S.  524,  Section  V. 
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Mehrfach  hegegnet  man  der  Ansicht,  dass  die  von  Clausius  zum 
Beweise  des  zweiten  Hauptsatzes  benutzte  Voraussetzung  nicht  hinläng- 
lich zuverlässig  sei,  um  als  Ausgangspunkt  dienen  zu  können.  Wir 
werden  uns  in  den  nächsten  Paragraphen  damit  beschäftigen,  zu  zeigen, 
dass  die  bisher  erhobenen  Einwände  unbegründet  sind. 


4.  Hirn 'S  erste  experimentelle  Anordnung  zur  Begründung 
eines  Einwurfes  gegen  den  Olausius'sohen  Beweis. 

Unter  den  verschiedenen  experimentellen  Vorgängen,  die  man  er- 
sonnen hat,  um  damit  dem  Ausgangspunkte  des  Clausius' sehen  Be- 
weises entgegenzutreten,  verdienen  besonders  die  Anordnungen  erwähnt 
zu  werden,  welche  Hirn  construirt  hat,  um  darzuthun,  dass  es  möglich 
sei,  eine  Reihe  von  Vorgängen  zu  finden,  durch  welche  einem  Körper 
lediglich  Wärme  zugeführt  werden  könne,  welche  einer  Wärmequelle 
entlehnt  wird ,  deren  Temperatur  niedriger  als  diejenige  dieses  Kör- 
pers ist  ^). 

Die  erste  Methode  ist  der  Theorie  nach  äusserst  einfach,  es  würde 
aber  höchst  schwierig  sein,  dieselbe  wirklich  auszufahren. 

Stellen  wir  uns  einen  an  beiden  Enden  geschlossenen  Cjlinder  vor, 
in  welchem  sich  ohne  Reibung  ein  für  Wärme  undurchdringlicher  Kol- 
ben   K    bewegt     (man 
^'^-  ^^'  sehe  Fig.  60).  Wir  wol- 

len voraussetzen ,  dass 
sich  anfanglich  der  Kol- 
ben in  der  Mitte  be- 
findet, und  in  beiden 
Hälften  AundiB  gerade 
ein  Cubikmeter  trockene 
Luft  von  Null  Grad  Tem- 
peratur und  von  einem 
Drucke  von  0,760  m 
enthalten  sei. 
Die  Enden  des  Cylinders  sollen  je  nach  dem  Bedürfnisse  des  Ver- 
suches bald  leitungsfähig,  bald  für  Wärme  undurchdringlich  sein. 

Zuerst  wird  nun  eine  Wärmequelle  an  die  linke  Grundfläche  des 
Cylinders  gebracht  und  dadurch  das  Luftvolumen  A  so  lange  erhitzt,  bis 
die  Luftmenge  in  B  ihr  Volumen  auf  die  Hälfte  reducirt  hat.  Diese 
andere  Hälfte  des  Cylinders  wird  als  für  Wärme  undurchdringlich  voraus- 
gesetzt    Der  Druck  des  Gases  in  dem  Räume  B  wird  in  Folge  davon 


A. 

w 

B 

^)  Hirn,  Exposition  de  ia  throne  m^canique  de  la  chaleur,   1.  Aufl.,    S.  507.     In 
<ler  zweiten  Auflage  desselben  Werkes  finden  sich  diese  Betrachtungen  nicht. 

24* 
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nach  der  früher  entwickelten  Poisson 'sehen   Formel   (maiü   sehe  Ab- 
schnitt III,  B,  11,  Gleichung  33,  S.  272),  nämlich  nach: 

Pi  .v^  =P2  .vf 1) 

zunehmen. 

Wählen  wir,  wie  das  üblich  ist,  den  Cubikmeter  als  Einheit,  und  ab 
Druckeinheit  den  Druck  von  0,760  m  Quecksilber,  so  wird  der  constante 
Werth  des  Ausdruckes  p .  t/**  gleich  der  Einheit,  und  der  Druck  am  Ende 
des  Vorganges  wird  alsdann  durch  die  Gleichung: 


©'= 


bestimmt.     Dies  ergiebt: 

p  =  2,665  Atmosphären. 

Dieser  Druck  muss ,  wenn  der  Kolben  ohne  Reibung  beweglich  ist, 
auf  beiden  Seiten  gleichzeitig  herrschen,  sonst  könnte  der  Kolben  JT nicht 
in  Ruhe  bleiben.  Die  Endtemperatur  in  B  wird  alsdann  aus  der  allge- 
meinen Formel  (III,  B,  11,  Gleichung  32,  S.  271): 


1   +  «  .  <i  \t'2/ 


"-1  =  2  ist 


bestimmt.       Dies  ergiebt  für  den   vorliegenden  Fall,    da  ti  ■=  0   und 
«^ 

Vi 

1  +  a  .  f  =  2^^  - 1 
oder: 

t  =  90,750. 

Die  Temperatur,  auf  welche  man  Ä  erwärmen  muss,  erhält  man 
unmittelbar  aus  der  Formel : 

Dies  ergiebt,  wenn  man  mit  t  die  gesuchte  Temperatur  bezeichnet: 
2,665  X  i  =  1  +  a  .  r 

oder: 

T  =  817,75«. 

Wenn  der  Vorgang  bis  zu  diesem  Stadium  gekommen  ist,  hebt  man 
die  leitende  Verbindung  der  linken  Grundfläche  mit  der  Wärmequelle  auf 
und  macht  diese  Pläche  des  Cylinders  für  Wärme  undurchgänglich ,  und 
dafür  nun  die  rechte  Grundfläche  des  Cylinders  wärmeleitungsföhig. 
Hierauf  setzt  man  dieselbe  in  Verbindung  mit  einer  anderen  Wärme- 
quelle, so  dass  die  Luftmasse  B  auf  die  Temperatur  817,75<>  erhitzt  wird. 

Bezeichnet  mau  den  Druck  und  das  Volumen,  welche  diese  in  B  be- 
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findliche  Luftinasse  am   Schiasse  dieses  Vorganges  erlangt  hat,  mit  P 
and  F,  so  hat  man  nach  der  vorhin  erwähnten  Formel  3): 

p.,.^1        2.665.  14-^«LJ4_5 
2  1  +  a  .    90,75 

Betrachtet  man  nun  die  in  Ä  hefindliche  Gasmasse;  dieselbe  nimmt 
denselben  Druck  F  an,  und  das  Volumen  derselben  wird:  2  —  F,  man 
hat  mithin  nach  P^ormel  1): 


P  .  (2  -  D«  =  2,665  .  (ly 


Eliminirt  man  ans  diesen  beiden  letzten  Gleichungen  JP,  so  findet  man: 

V  ==  0,955  cbm. 

Die  Endtemperatur  in  A  kann  alsdann  leicht  mit  Hülfe  der  For- 
mel 2)  bestimmt  werden. 

Bezeichnet  man  dieselbe  mit  t',  so  erhält  man: 

1  +  ft  .  T^       _  fl^y  ""  * 
l  +  a  .  817,75  ~"  \1,045/ 
oder: 

r'  =  993,80. 

Man  kann  also  ohne  Arbeitsaufwand  durch  eine  Wärmequelle,  deren 
Temperatur  nicht  über  817,75®  zu  betragen  braucht,  einen  Körper  auf 
993,8^  bringen,  d.  h.  um  176®  erwärmen. 

Es  scheint  also  bei  einer  oberflächlichen  Betrachtung,  als  -ob  schon 
durch  diesen  Versuch  der  C lau sius 'sehe  Satz  widerlegt  wäre. 

In  diesem  Falle  vollzieht  sich  diese  Temperaturerhöhung  auf  Kosten 
der  Wärmequelle  in  folgender  Weise:  Die  in  die  Masse  B  eingeführte 
Wärmemenge  bringt  eine  doppelte  Wirkung  hervor;  ein  Theil  derselben 
dient  dazu,  die  Temperatur  der  Luft  von  90,75®  auf  817,75®  zu  erhöhen, 
der  Rest  ist  der  Arbeit  äquivalent,  welche  der  Druck  dieser  Gasmasse 
leistet,  während  er  den  Kolben  vorwärts  schiebt,  also  die  in  A  befindliche 
Gasmenge  comprimirt.  Diese  Arbeit  bewirkt  in  A  lediglich  eine  Zunahme 
der  inneren  und  potentiellen  Energie,  in  Folge  deren  sich  die  Temperatur' 
von  817,75*  auf  993,8®  und  der  Druck  erhöht.  Ein  Theil  der  calorischen 
Energie  der  W^ärmequelle,  deren  Temperatur  817,75®  beträgt,  findet  sich 
schliesslich  wieder,  hat  also  eine  Temperaturerhöhung  eines  anderen 
Körpers  von  817,75®  auf  993,8®  zum  Aequivalente. 

Diese  Erscheinung  ist  jedoch  gar  nicht  so  einfach  als  es  scheint,  und 
kann  nicht  als  Beweisgrund  gegen  den  Ausgangspunkt  des  Clausius'- 
schen Beweises  dienen.  Es  giebt  nämlich  eine  gleichzeitige  Erscheinung, 
welche  noth wendige  Bedingung  dieses  Wärmeüberganges  ist,  der  schein- 
bar einen  Einwurf  gegen  den  Clausius'schen  Satz  bildet.  Es  findet 
nämlich  gleichzeitig  ein  Wärmeübergang  von  der  Wärmequelle  auf  einen 
Körper  statt,  dessen  Temperatur  tiefer  als  die  der  Wärmequelle  ist,  und 
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dieser  Vorgang  ist  eben  die  notbwendige  Bedingung  für  Möglichkeit  des 
ersten.  Damit  die  Luftmasse  Ä  von  817,75^  auf  993,8^  auf  Kosten  einer 
Wärmequelle  erwärmt  werden  kann,  deren  Temperatur  nur  817 Jb^  be- 
trägt, muss  gleichzeitig  die  Luftmasse  P  von  90,75^  auf  817,75^  erwärmt 
werden. 

Betrachtet  man  daher  den  gesammten  Process  und  nicht  bloss  einen 
Erfolg  desselben,  so  enthält  derselbe  keinen  Widerspruch  gegen  den 
Claus ius'schen  Grundsatz. 


5.  Die  zweite  experimentelle  Anordnung  Hirn'sO- 

Die  zweite  von  Hirn  erdachte  Einrichtung  ist  besonders  interessant 
wegen  der  mechanischen  Einrichtung,  durch  welche  sich  bei  derselben 
die  Uebertragung  der  Wärme  vollzieht.     Hirn  stellt  sie  ungefähr  durch 


Fifir.  61. 


folgende  Worte  dar  (man  sehe  Fig.  61):  Es 
seien  zwei  Hohlcylinder  Ä  und  B  von  gleichem 
Querschnitte  gegeben,  welche  durch  eine  unten 
in  der  Grundfläche  einmündende  sehr  enge  Röhre 
mit  einander  in  Verbindung  stehen.  In  diesen 
Cylindem  sind  zwei  luftdicht  schliessende  Kol- 
ben ohne  Reibung  beweglich,  deren  Führungs- 
stangen durch  ein  Zahnrad  verkoppelt  sind. 
In  den  geschlossenen  Raum,  welcher  sich  unter 
den  beiden  Kolben  befindet,  bringt  man  ein 
Gewicht  77  irgend  eines  Körpers,  z.  B.  atmo- 
sphärischer Luft  bei  einem  Drucke  po  und  bei 
einer  Anfaugstemperatur  Null. 

Aus  dem  Zusammenhange  der  einzelnen 
Theile  des  Apparates  ist  unmittelbar  zu  er- 
kennen : 

1)  Dass,  wenn  der  Druck  nur  auf  beiden 
Seiten  derselbe  ist,  sich  die  Kolben  bei  jedem 
Drucke  mittelst  des  Zahnrades  gegenseitig  im 
Gleichgewichte  halten  müssen. 

2)  Wenn  man  das  Zahnrad  dreht,  so  dass  ein  Kolben  steigt,  so  muss 
der  andere  mit  derselben  Geschwindigkeit  niedergehen. 

3)  Sind  alle  Reibungen  gleich  Null,  so  kann  man,  ohne  dass  hierzu 
ein  Arbeitsaufwand  nöthig  wäre,  das  Gas  durch  eine  Drehung  des  Rades 
beliebig  von  A  nach  B  oder  von  B  nach  Ä  schaffen,  vorausgesetzt,  dass 


^)  Cosmos  von  Moigno,  Bd.  XXII,  1863,  erste  Hälfte,  S.  283  und  413  unl 
ausserdem  S.  734.  Clansius  entge^ete  hierauf  zunächst  in  demselben  Bande  de> 
CosmoB  S.  560  und  ausfuhrlich  in:  Abhandlungen,  Bd.  1,  S.  311   bis  317. 
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man  die  Kolben  so  langsam  bewegt,  dass  der  geringe  Ueberdruck,  der 
in  dem  einen  Cjlinder  nötbig  ist,  um  das  Gas  von  der  einen  Seite  in 
den  anderen  Gylinder  zu  schaffen,  vernachlässigt  werden  kann.  Es  soll 
ferner  vorausgesetzt  werden,  dass  die  Wände  der  beiden  Cylinder  für 
Wärme  undurchdringlich  seien,  so  dass  das  Gas  an  dieselben  weder  Wärme 
abgeben,  noch  von  ihnen  Wärme  aufnehmen  kann. 

Hierauf  bringen  wir,  während  der  Kolben  A  sich  auf  seinem  höchsten 
Stande  und  JB  sich  ganz  unten  befindet,  die  Yerbindungsröhre,  und  auch 
nur  diese ,  auf  eine  constante  Temperatur  r  und  lassen  alsdann  den  Kol- 
ben A  so  langsam  niedersinken,  dass  die  Luft,  während  dieselbe  durch 
die  Röhre  hindurchstreicht,  in  derselben  immer  auf  r  Grade  erwärmt  wird. 

Es  lässt  sich  nun  ohne  Schwierigkeit  übersehen,  was  das  Resultat 
dieser  Operation  sein  wird. 

Das  Volumen  der  zwischen  beiden  Kolben  eingeschlossenen  Luft* 
menge  bleibt  unveränderlich,  jede  Gasmasse  wird,  nachdem  sie  einmal 
erhitzt  ist,  von  der  Wärmequelle  getrennt  und  empfangt  weder  von 
aussen  Wärme,  noch  kann  sie  solche  abgeben.  Der  Druck  des  Gases, 
welcher  anfanglich  pQ  war,  wächst  allmählich,  je  mehr  Gas  durch  die  Röhre 
hindurchgeht  und  erwärmt  wird. 

Die  auf  t  erwärmten  Luftmassen,  welche  bereits  nach  B  überge- 
gangen sind,  werden  allmählich  in  Folge  der  Erwärmung  nachfolgender 
Luftmassen  immer  grösserem  Drucke  ausgesetzt.  Die  Folge  davon  ist, 
dass  sich  diese  Gasmassen  über  x  Grad  erwärmen. 

Die  ersten  Antheile  der  Luftmenge,  welche  nach  B  gelangt  sind, 
haben  nothwendiger  Weise  einen  grösseren  Temperaturzuwachs  erlitten, 
als  diejenigen,  welche  nach  ihnen  gekommen  sind,  da  diese  einer  stär- 
keren Druckänderuiig  unterworfen  worden  sind,  als  jene.  Setzen  wir 
nun  voraus,  dass  jede  Gasschicht  ihre  Temperatur  beibehält,  ohne  dieselbe 
mit  der  ihrer  Nachbarschichten  ins  Gleichgewicht  zu  setzen ,  so  werden 
^r,  nachdem  alles  Gas  nach  B  übergegangen  ist,  von  der  Grundfläche 
des  zweiten  Cy linders  nach  oben  aufsteigend,  eine  Reihe  von  Luftschichten 
iiaben,  deren  Temperatur  fortwährend  zunimmt.  Die  Luftschicht,  welche 
rieb  anmittelbar  unter  .dem  Kolben  befindet,  war  zuerst  in  J?  eingetreten. 
Diese  wird  die  höchste  Temperatur  besitzen,  da  sie  die  grösste  Zusammen- 
drückong  durch  den  steigenden  Druck  erfahren  hat.  Die  unterste  Luft- 
schicht dagegen  wird  die  niedrigste  Temperatur,  nämlich  r  besitzen,  da 
für  sie  die  Druckänderung ,  welche  sie  seit  ihrem  Eintritt  in  B  erlitten 
l^at,  Nall  ist. 

Wir  wollen  nun  versuchen  die  Mitteltemperatur  der  Gesamratluft- 
inasse  zu  bestimmen. 

Wir  wollen  die  Temperatur  irgend  einer  unendlich  dünnen  in  Ä 
oder  in  B  befindlichen  Luftschicht,  deren  Gewicht  dn  ist,  zu  irgend 
finem  Zeitmomente  mit  t  bezeichnen,  v  soll  das  specifische  Volumen 
dieser  kleii^n  Gasmasse  bei  der  Temperatur  t  und  dem  der  gesammten 
^aamasse  gemeinschaftlichen  Drucke  p  sein.      Alsdann  gilt,  wenn  man 
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,  auf  den  Anfangsznstand  bezüglichen  Grössen  mit  dem  Index  Null 
bezeichnet : 

I?  .  t;  .  djt  =  190  .  Vo  .  (f  JT  .  (1    +  «  •  0' 

Für  jede  derartige  unendlich  dünne  Schicht  giebt  es  eine  derartige 
auf  den  betrachteten  Moment  bezügliche  Gleichung;  bildet  man  die 
Summe  aller,  so  erhält  man: 

p  .  I  V  ,  dn  =  p^  ,  Vq  .  n  -{■  a  ,  Pq  .  Vi  I  i  .  dn. 

Bezeichnet  man  mit  6  die  Mitteltemperatur  der  gesammten  Mass*'. 
d.  h.  die  Temperatur,  die  man  erhielte,  wenn  jede  Temperaturdifferenz 
zwischen  den  einzelnen  Schichten  der  Gasmasse  77  ausgeglichen  wärdt. 
ohne  dass  dabei  Wärme  von  aussen  zugeführt  oder  nach  aussen  abge- 
geben werden  kann,  so  wäre: 

77.0=  A  .dar  ... ^^ 

Wenn  man  dies  in  die  vorhergehende  Gleichung  einsetzt,  dann  ist 

p  ,  I  V  ,  dn  =z  Pq  vq  11  -}-  a  .  Pq  .  Vq  n  .  0. 

Beachtet  man  nun,  d^ss: 

V . dn  =  dV 

ist,  wenn  man  mit  V  das  wirkliche  Volumen  des  in  beiden  Cylindern 
enthaltenen  Gasgewichtes  77  bezeichnet,  so  ergiebt  sich : 


/• 


V  ,  dn  ==  V, 
Es  ist  aber: 

V  =  vo .  n. 

Wird  dies  nun  eingesetzt,  dann  findet  man:  j 

p  .  t'o  .  77  =  j)o  .  ro  .  77  .  (1  -(-  a  .  0) 

und  hieraus: 

p=Po  .(1  +  a.O) 5^ 

Es  ergiebt  sich  das  interessante  Resultat,  dass  zwischen  dem  Anfang^- 
drucke  jpo,  dem  Drucke  p  in  irgend  einem  Momente  des  Processes  nnd 
der  Mitteltemperatur  0  dieselbe  Gleichung  besteht,  welche  stattfindtn 
müsste,  wenn  wirklich  alle  Schichten  des  Gases  dieselbe  Temperatur  ^ 
besässen.  Wir  nehmen  nun  weiter  an,  es  gehe  das  Gasgewicht  dn  durch 
die  enge  Röhre  hindurch  und  gelange  somit  von  A  nach  B.  Wenn 
dieses  Gasgewicht  dn  in  der  beiderseitig  offenen  Röhre  erwärmt  wiri 
dehnt  es  sich  aus ;  da  jedoch  das  Volumen  desselben  im  Verhältniss  zumj 
Gesammt Volumen  V  als  verschwindend  klein  angesehen  werden  mnss,  so 
wird  auch  der  Druck  p  durch  diese  Volumenzunahme  nur  um  eine  un- 
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endlich  kleine  Grösse  gelindert  werden.  Das  Gas  wird  also  bei  oonstan- 
tem  Dmcke  and  bei  veränderlichem  Voliunen  erwärmt  werden.  Die 
Temperaturznnahme  über  z  hinans,  die  diese  kleine  Gasmenge  späterhin 
im  Cylinder  B  erleidet,  rührt  also  von  der  Gompression  her,  durch  die 
es  auf  sein  ursprüngliches  Volumen  zurückgebracht  wird. 

Hieraus  folgt,  dass  wenn  man  mit  f. die  Temperatur  bezeichnet, 
welche  das  kleine  Gasgewicht  dn  besass,  als  es  in  die  Verbindungsröhre 
eintrat,  es  dieser  Wärmequelle  eine  Wärmemenge  q  entlehnt,  welche 
darch  den  Ausdruck: 

q  =  Cj,  .  (t  —  t)  ,  dn 

dargestellt  wird. 

Die  Temperatur  t  der  Gasmasse  in  Ä  wird  aus  der  allgemeinen 
Gleichung  (HI,  B,  11,  Gleichung  32,  S.  271): 

X  —  1 

1  +  «  .  (i  /j)A     X 


1   +  «  •  ^2  \FU 

bestimmt,  da  das  Gas,  welches  die  Verbindungsröhre  noch  nicht  durch- 
laofen  hat,  in  einer  für  Wärme  undurchdringlichen  Hülle  comprimirt 
wird.  Für  unseren  Fall  war  der  Anfangszustand  des  Gases  durch  p^^  Vq 
und  ^0  =  0  definirt,  mithin  nimmt  die  Gleichung  die  besondere  Form  an: 


'  +  «■'=(0 


X  —  1 
X 


Man  hat  alsdann,  wenn  man  aus  dieser  Gleichung  t  bestimmt  und 
in  den  obigen  Ausdruck  einsetzt: 


=  ^.(.-0...  =  ..{.-l[(^)"''-.]}. 


dx. 


Eliminirt  man  hierin  —   mit  Hülfe  der  Gleichung  5),  so  erhält  man : 
Pi 

g  =  c,  .  (r  —  0  .  rfar  =  c,  .  jt  —  i  [(1  +  «  .  0)"^^—  IJ   .  dsc. 

Von  dieser  Wärmemenge,  welche  dem  Gasgewichte  dn  mitgetheilt 
worden  ist,  ergiebt  sich  eine  Aenderung  der  mittleren  Temperatur  der 
gesammten  Luftmasse  um  dd,  welche  gleich  c,  -|-  dö  .  Jr  ist,  so  dass 
man  erhält : 


c.  .  77  .  dö  =  r,  .  jr  —  ^  [(1  +  a  .  ß)   *    —  lll  .  Ja 
=  |^l  +  a.r  —  (1  +  a.  0)"^  .  dn. 

Google 


oder: 

n  .  dO  .  a         r  x-r 
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>)iermit  erhält  man  eine  Differentialgleichung,  in  welcher  sich  die 
^..«iffabeln  trennen  lassen,  nämlich: 

77  .  a                            dß 
dn  = — ^• 

1+a.t  —  (1  +  a.Ö)« 

Integrirt  man  links  von  0  bis  /7,   was  voraussetzt,  dass  die  ganze 
Gasmasse  von  ulnach^  übergegangen  ist,  so  hat  man,  wenn  man  mit  S 
die  Mitteltemperatur  am  Ende  des  ganzen  Vorganges  bezeichnet: 
n  9 

dd 


J  J    1  +  a  .  r 


X  —  1 

(1   +  «  fl)    ' 


Da  die  linke  Seite  gleich  77  wird,  so  erhält  man,  wenn  rechts  uod 
links  mit  /7  dividirt  wird: 
© 

l=«.x./ ^J. j^     ....   6) 


0 


+  a.r  —  (1  +a.Ö)   « 

Diese  Gleichung  Kann  zur  Bestimmung  von  @  dienen. 
Hirn  fand,  wenn  er  r  =  273  Grad  setzte,  durch  eine  Annäherung^* 
rechnung : 

S  =  335  Grade. 

Um  den  Einwurf  zu  vervollständigen,  führen  wir  das  Gas  in  seinen 
Anfangszustand  zurück. 

Wir  wollen  dazu  annehmen,  es  liege  an  den  Wandungen  des  Cy- 
linders  B  eine  äusserst  feine  Röhre  mit  wärmeleitenden  Wandungen; 
durch  diese  Röhre  lassen  wir,  nachdem  alles  Gas  von  A  nach  S  gelangt 
ist  und  die  Mitteltemperatur  ®  angenommen  hat,  ganz  langsam  ein^n 
Strom  Quecksilber  gehen,  dessen  Temperatur  Null  ist.  Es  ist  einleucii- 
tend,  dass  der  erste  unendlich  schmale  Querschnitt  dieses  Stromes  sehr 
nahe  auf  die  Temperatur  von  335°  erwärmt  wird,  und  dass  die  darauf 
folgenden  Quecksilbermengen  Temperaturen  annehmen  müssen,  welche 
allmählich  von  335<^  bis  0^  abnehmen.  Ein  Theil  des  Quecksilbers  wirJ 
also  jedenfalls  durch  Wärme,  welche  einer  Quelle  entnommen  ist,  deren 
Temperatur  lediglich  273*^  beträgt,  über  273^  erwärmt  werden. 

Hierin  glaubte  nun  Uirn  einen  Widerspruch  mit  dem  Grundsatze 
finden  zu  müssen,  dass  die  Wärme  nicht  von  selbst  aus  einem  kälteren 
in  einen  wärmeren  Körper  übergehen  kann. 

Dabei  hat  er  jedoch  einen  Umstand  übersehen.  Wenn  das  Gas  schon 
zu  Anfang  eine  Temperatur  von  mindestens  273®  besessen  hätte  und 
wäre  dann  durch  Wärme,  welche  der  Wärmequelle  von  273®  Temperatur 
entlehnt  wäre,  auf  &  Grad  gebracht  worden,  wo  0  >■  273®  wäre,  so 
würde  hierin  allerdings  ein  berechtigter  Einwurf  gegen  den  fraglichen 
Satz  zu  suchen  sein.     So  verhält  sich  die  Sache  aber  nicht.      Damit  das 
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Gas  za  Ende  der  Operation  über  r^  erwärmt  sein  kann,  ist  unbedingt 
nothig,  dass  dasselbe  vorher  kälter  als  r^  war,  denn  sonst  fällt  die  Aus- 
dehnung der  in  der  Yerbindungsröhre  befindlichen  Gasmenge  und  damit 
die  Ursache  der  Temperaturerhöhung  über  t®  weg. 

Man  findet  also,  dass  um^  die  Verwandlung  von  Wärme  in  Wärme 
von  höherer  Temperatur  herbeizuführen,  auch  in  dem  von  Hirn  erdachten 
Processe  nothwendig  Wärme  von  höherer  Temperatur  in  Wärme  von 
niedrigerer  Temperatur  gleichzeitig  übergehen  muss.  £s  handelt  sich 
demnach  nicht  um  einen  Einwurf  gegen  den  Glausius'schen  Grund- 
satz, sondern  um  eine  irrige  Auffassung  desselben.  Der  eigenthüm- 
liche  Vorgang,  den  der  scharfsinnige  Hirn  erdacht  hat,  widerlegt  den 
Claasi  US 'sehen  Satz  nicht,  sondern  bestätigt  denselben  vielmehr. 

Die  Eigenthümlichkeit  dieser  Processe  besteht  nur  darin,  dass  in 
ihnen  nicht  verschiedene  Körper  vorkommen,  von  denen  der  eine  wärmer, 
der  andere  kälter  als  die  Wärmequelle  ist,  sondern  dass  ein  und  derselbe 
Körper,  nämlich  das  Gas,  gleichzeitig  beide  Rollen  spielt. 


6.  Die  äussere  Energie  hat  das  Streben,  sich  in  oalorische 
Energie  umzusetzen. 

In  einem  anderen  Gedankenkreise  war  auch  Rankine  ^)  dazu  ge- 
fährt  worden ,  dass  er  gewisse  Erscheinungen  für  möglich  hielt ,  die  in 
offenem  Widerspruche  mit  dem  besprochenen  Grundsatze  stehen.  Hier- 
durch wurde  Glausius  veranlasst,  den  von  ihm  aufgestellten  Satz  einer 
neuen  Untersuchung  zu  unterwerfen.  Der  Ursprung  dieser  neuen  Erör- 
terung findet  sich  in  einem  sehr  beachtenswerthen  Theorem,  welches 
zuerst  von  Thomson*)  angedeutet  und  von  Helmholtz^)  weiter  ent- 
wickelt worden  ist.  Es  scheint,  dass  nach  demselben  in  der  Natur  das 
Streben  besteht,  sich  immer  mehr  einem  Endzustände  zu  nähern,  in  wel- 
chem alle  äussere  Energie  verschwunden  ist,  weil  sich  dieselbe  in  calo- 
rische  Energie  umgewandelt  hat  und  in  welchem  keine  Temperaturdiffe- 
renz mehr  zwischen  den  Körpern  besteht. 

Die  Veranlassung  zur  Aufstellung  dieses  Satzes  gab  die  Beobachtung,' 
dass  jede  Bewegung  strebt,  sich  von  selbst  zu  zerstören  und  sich  durch 
Reibung  und  Stösse  in  Wärme  umzusetzen ,  und  dass  es  nicht  möglich 


^)  Kankine,  „On  the  reconcentration  of  the  mechanical  energy  of  the  universe**, 
l'Vilov  Mag.  Serie  IV,  Bd.  IV,  S.  358,  1852. 

^)  W.  Thomson,  On  a  universal  tendency  in  nature  to  the  dissipation  of  mecha- 
nüal  energy,  Philo«.  Mag.  Serie  IV,  Bd.  IV,  S.  304,  1852. 

')  Helmholtz,  Ueber  die  Wechselwirkung  der  Naturkräfte  (1854),  Populäre 
wbsenwhaftliche  Vorträge,  Braunschweig,  Friedr.  Vi e weg  u.  Sohn,  1871,  Heft  2, 
^•116  und  117.  Man  sehe  auch  hierüber:  Clausius,  Ueber  den  zweiten  Hauptsatz 
'ifr  merhaniüchen  Wärmetheorie,  Braunschweig,  Friedr.  Vieweg  u.  Sohn,  1867; 
and  in  diesem  Buche  das-  Capitel :  Die  Entropie  der  Welt  strebt  einem  Maxiraum  zu, 
^.  142  bis  144. 
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ist,  die  so  entwickelte  Wärmemenge  vollständig  in  äussere  Energie  zu- 
rückzaverwandeln. 

Aas  dem  zweiten  Hauptsatze  in  der  von  uns  aufgestellten  Form 
folgt  sofort,  dass  es  unmöglich  ist,  die  gesammte  entwickelte  Wärme  in 
den  Zustand  der  äusseren  Energie  zurückzuverwandeln ;  denn  wählen 
wir  selbst  die  möglichst  beste  Maschine,  d.h. eine  Maschine,  welche  nach 
einem  Ca rnot 'sehen  Kreisprocesse  arbeitet,  so  wissen  wir  doch,  dass  ?od 
einer  Wärmemenge  Q,  welche  aufgewendet  wird,  nureinTheil,  dieWänne- 
menge  q,  in  äussere  Energie  umgewandelt  wird.  Den  Rest  Q  —  9,  den 
man  sich  von  einem  wärmeren  auf  den  kältesten  Körper,  den  es  gieht, 
übertragen  denken  mag,  ist  für  den  Zweck,  den  man  sich  gestellt  hat 
vollkommen  verloren. 

Die  calorische  Energie  des  Sonnensystems  ist  mithin  nicht  fähig. 
fortdauernd  äussere  Energie  zu  schaffen,  und  da  die  augenblicklich  über- 
haupt vorhandene  äussere  Energie  sich  unaufhörlich  in  caloiische  Energie 
umsetzt,  und  wenn  auch  eine  ungemein  grosse,  so  doch  noch  immer  eine 
endliche  Grösse  ist,  so  muss  nothwendiger  Weise  schliesslich  ein  Gleich- 
gewichtszustand eintreten,  in  welchem  calorische  Energie  allein  vor- 
handen ist. 

Wenn  man  aber  die  calorische  Energie  bei  Seite  lässt,  so  könnte  man 
doch  meinen,  dass  noch  in  der  potentiellen  Energie  der  Körper,  z.  B.  in 
der  potentiellen  Energie  von  Körpern,  die  im  Stande  sind  in  Verbin- 
dungen einzugehen,  in  der  potentiellen  Energie  sich  anziehender  ge- 
trennter Körper,  unversiegbare  Quellen  zur  Schöpfung  neuer  Quantitäten 
äusserer  Energie  vorhanden  wären.  Es  ist  jedoch  leicht  zu  erkennen, 
dass  die  Verwandlungen,  welche  dem  Vorrathe  an  äusserer  Energie  neue 
Zufuhr  liefern  können,  immer  von  einem  Anwachsen  der  calorischen 
Energie  umgebender  Körper  begleitet  sind. 

Verwendet  man  chemische  Thätigkeiten  dazu,  Wärme  zu  erzeugen, 
so  kehrt  man  einfach  in  den  Kreis  der  vorher  erwähnten  Fälle  zurück. 
Verwendet  man  sie  aber,  um  elektrische  Ströme  hervorzurufen,  mit  denen 
mau  elektromagnetische  Maschinen  in  Thätigkeit  setzt,  so  werden  sich 
die  Leiter,  welche  in  jeder  Art  dieser  Maschinen  unbedingt  vorhanden 
^sein  müssen,  nothwendig  erwärmen,  sie  werden  also  eine  gewisse  Wärme- 
menge absorbiren,  welche  als  reiner  Verlust  von  äusserer  Energie  anzu- 
sehen ist.  Will  man  endlich  die  potentielle  Energie,  welche  im  Inneren 
der  Kette  zerstört  worden  ist,  wieder  herstellen,  indem  man  durch  Ein- 
wirkung eines  neuen  elektrischen  Stromes  die  Trennung  der  Verbin- 
dungen herbeiführt,  welche  sich  gebildet  haben,  so  würde  abermaU 
gleichzeitig  eine  unnützlicbe  Wärmeentwickelung  in  den  Ijeitem  statt- 
finden müssen.  Bei  jedem  Vorgange  verschwindet  demnach  eine  gewisse 
Menge  potentieller  Energie,  welche  sich  in  Wärme  umsetzt. 

Lässt  man  also  die  organischen  Vorgänge,  die  wir  später  ausfuhr- 
licher besprechen  wollen,  zunächst  ausser  Betracht,  so  ist  man  berechtigt, 
folgenden  Satz  aufzustellen:  In  einem  Systeme  von  Körpern  strebt 
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die  änssere  Energie  fortwährend  sich  in  calorische  Energie 
umzusetzen,  während  der  entgegengesetzte  Vorgang  sich  nie 
vollständig  vollzieht;  nach  einer  ^bestimmten  Zeit  kann  dieses 
System  keine  merklichen  Quantitäten  äusserer  Energie  mehr 
enthalten. 

Hieraus  ergiebt  sich  als  weitere  Schlussfolgerung: 
Die  Körper  der  Natur  haben  die  Tendenz,  fortwährend 
ihr  gegenseitiges  Verhältniss  zu  verändern;  dieselhen  strehen 
einem  schliesslichen  Gleichgewichtszustände  der  Temperatur 
zu;  wenn  dieser  Gleichgewichtszustand  je  erreicht  würde,  so  müsste 
damit  ein  Zeitalter  absoluter  Kühe  beginnen. 


7.  Rai^cine's  Hypothese  über  die  Emeuepung  der 
äusseren  Energie.  / 

Man  hat  gegen  diese  ^eorie  vom  philosophischen  Standpunkte  ^) 
aas  Einwendungen  gemacht,  bei  denen  wir  uns  hier  nicht  aufhalten 
können.  Bezieht  man  den  Satz  nur  auf  ein  endliches  System,  so  enthält 
er  Nichts,  was  dem  gesunden  Menschenverstände  widerspräche ,  versucht 
man  aber,  denselben  auf  ein  unbegrenztes  System  auszudehnen,  etwa  auf 
ein  unbegrenzt  gedachtes  Weltall ,  so  verliert  derselbe  jede  Bedeutung. 
In  einem  unendlich  grossen  Compl exe  von  Körpern  kann  auch  die  Energie - 
einen  unendlich  grossen  Betrag  besitzen;  um  diese  Grösse  aber  voll- 
kommen in  calorische  Energie  von  gleicher  Temperatur  umzuwandeln, 
würde  eine  unendlich  grosse  Zeit  nöthig  sein,  d.  h.  der  Zeitpunkt  voll- 
kommener Umwandlung  würde  nie  eintreten.  Indessen  selbst  auf  ein 
endliches  System  beschränkt,  ist  er  nicht  allen  Gelehrten  einleuchtend 
gewesen;  Rankine  hat  den  sich  erhebenden  Schwierigkeiten  durch  fol- 
gende Betrachtung  zu  begegnen  gesucht'): 

Bas  im  Weltenraum  verbreitete  Medium,  welches  die  zwischen  den 
Himmelskörpern  liegenden  Räume  erfüllt,  der  Aether,  hat  Grenzen,  jen- 
seit  derselben  ist  der  unendliche  Raum  absolut  leer. 

Alsdann  werden  die  von  allen  Körpern  der  Natur  ausgesendeten 
Wärmestrahlen  an  dieser  Grenze  des  Weltraumes  total  reflectirt  werden; 


^)  Es  ist  wohl  nicht  mit  Unrecht  darauf  aufmerksam  gemacht  worden,  dass  für 
•ien  Gesammthaushalt  der  Natur  diese  Schlüsse  nicht  vollkommen  zutreffend  sein  könn- 
^«n,  weil  die  Mausen  und  Quantitäten   von    Energie  in  derselben  unendlich    gross  seien. 

Von  Anderen  wird  bekanntlich  die  Endlichkeit  des  Weltsystemes  vorausf^esetzt. 
Jedenfalls  liegen  diese  Betrachtungen  so  an  der  Grenze  zuverlässiger  Erkenntniss,  dass 
ihnen  zunächst  kerne  grosse  theoretische  Bedeutung  beigelegt  werden  kann. 

Von  dem  Erscheinen  der  Gas  pari 'sehen  Schrift:  „Die  Thomson 'sehe  Hypothese 
von  der  endlichen  Temperaturausgleichung  im  Weltall",  Stuttgart  1875,  erhielt  ich  erst 
wählend  des  Druckes  Nachricht,  so  dass  ich  dieselbe  nicht  mehr  benutzen  konnte. 

*)  On  the  reconrentration  of  the  mechanical  energy  of  universe.  Phil.  Mag.,  4.  Ser., 
W.  IV,  S.  358. 
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diese  Wärmestrahlen  bilden  an  denjenigen  Stellen,  an  denen  sie  coneen 
trirt  werden ,  Brennpunkte.  Die  in  diesen  Punkten  gesammelte  Wärm 
kann  eine  sehr  hohe  Intensität  erreichen.  Wenn  nun  ein  Stern 
der  den  Zustand  einer  nicht  leucntenden,  kalten  Masse,  in  welcher  di 
gesammte  chemische  Affinität  möglichst  vollkommen  befriedigt  ist,  bereit 
erreicht  hat,  bei  seiner  Bewegung  in  eines  dieser  Oentra  caloriscber  Enerd 
gelangt,  so  kann  er  wiederum  in  Dampf  verwandelt  werden  and  sein< 
dissociirteu  Elemente  könneh  aufs  Neue  ein  Reservoir  fiir  chemisch 
Thätigkeit  werden,  entstanden  auf  Kosten  einer  äquivalenten  Mensr« 
strahlender  W^ärme. 

Rankine  ist  sogar  so  weit  gegangen,  sich  zu  fragen,  ob  nicht  ge 
wisse  Sterne  einige  von  diesen  Brennpunkten  sein  könnten. 

Es  würde  aber  aus  dem  oben  Angeführten  folgen,  dass,  wenn  aocl 
die  Welt  einem  solchen  Endzustande  zuzustreben  scheint,  in  welchen 
alle  physische  Energie  in  der  Form  von  Wärme  von  gleicher  Temperatni 
zerstreut  ist,  die  Sterne  erloschen  sind  und  alle  Naturerscheinungen  auf 
gehört  haben,  möglicherweise  die  Welt  in  sich  selbst  die  Mittel  besitxei 
könnte,  ihre  physische  Energie  wieder  zu  ccmcentriren,  und  ihre  Thätig- 
keit und  ihr  Leben  wieder  zu  erneuem. 

Wenn  man  aber  die  Hypothese  zugestehen  wollte,  dass  es  möglitfc 
sei,  einen  Körper  in  demjenigen  Punkte,  in  dem  eine  Schaar  reflectirtf-r 
Wärmestrahlen  zusammenläuft,  über  die  Temperatur  der  strahlendeD 
Körper  zu  erwärmen,  was  würde  dann  aus  unserem  Grundsatze  werdeo, 
nach  dem  es  unmöglich  sein  soll,  Wärme  eines  kalten  Körpers  auf  eioes 
warmen  Körper  überzuführen? 


8.  Widerlegrung  der  Rankine'sohen  Hypothese  durch  die 
Theorie  der  Strahlung. 

Um  derartige  Einwürfe  gegen  den  von  ihm  aufgestellten  Satz  eiji 
für  alle  Male  abzuschneiden,  hat  Clausius^)  mit  grosser  Ausführlichkeit 
und  Allgemeinheit  eine  Theorie  der  Wärmestrahlung  entwickelt,  aus 
welcher  die  Unmöglichkeit  der  Rankine'schen  Hypothese  hervorgeht. 
Man  kann  jedoch  auch,  ohne  in  alle  jene  Einzelheiten,  welche  Clausins 
erörtert,  einzugehen,  zeigen,  dass  man  mit  Hülfe  eines  Apparates,  welcher 


^)  Clausius,  lieber  die  Concentration  von  Wärme-  und  Lichtstrahlen  und  «lu 
Grenzen  ihrer  Wirkung  (veröffentlicht  22.  Juni  1863).  Abhandlungen,  Bd.  1,  S.  S'22 
und  361.  In  dieser  Abhandlung  ist  die  Untersuchung  unter  der  besonders  für  K\en 
vorliegenden  Fall  wichtigen  Annahme  gemacht,  dass  die  Wärmequelle  und  il«: 
strahlende  Körper  sich  in  Mitteln  befänden,  in  denen  die  Fortpflanzungsgeschwindicrkei: 
der  Strahlen  eine  verschiedene  ist.  Es  ist  übrigens  rathsam,  dem  Studium  dieser  in« 
teressanten  Abhandlung  das  der  Kirchhoff' sehen  Arbeit:  (Jeher  das  Verfaältni^'i 
zwischen  dem  Emissionsvermögen  und  dem  Absorptionsvermögen  der  Körper  für  Liebt 
und  Warme.     Pogg.  Ann.  Bd.  109,  S.  275  vorauszuschicken. 
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geeignet  ist,  die  von  einer  Wärmeqaelle  ausgesendeten  Strahlen  zu  con- 
centriren,  nicht  im  Stande  ist,  einen  Körper  auf  eine  Temperatur  zu 
bringen,  welche  höher  als  die  Temperatur  dieser  Wärmequelle  ist. 

Die  Theorie  von  dem  Bestehen  einer  scheinbaren  Eältestrahlnng  ist 
eiu  erster  Beweis.  Bringt  man  einen  kleinen  Körper  in  einer  Hülle,  mit 
der  er  sich  im  Temperaturgleichgewichte  befindet,  vor  einen  Hohlspiegel, 
so  werden  sich  alle  Strahlen,  die  er  auf  diesen  Spiegel  sendet,  sämmtlich 
in  dem  zu  seinem  Orte  conjugirten  Brennpunkte  sammeln.  Dann  exi- 
stirt  jedoch  in  der  Richtung  jedes  Strahles  noch  ein  anderer  von  der 
Umhüllung  ausgehender  Strahl,  welcher  in  entgegengesetzter  Richtung 
verläuft,  durch  den  conjugirten  Brennpunkt  hindurchgeht,  auf  den  Spiegel 
fallt  und  von  diesem  auf  den  Körper  reflectirt  wird.  Der  Gewinn  und 
der  Verlust  an  Wärme,  welcher  durch  die  beiden  Strahlen,  die  in  entge- 
gengesetzter Richtung  laufen,  herbeigeführt  wird,  gleicht  sich  vollständig 
aus,  und  das  Temperaturgleichgewicht  bleibt  bestehen. 

Bringt  man  jedoch  in  den  Brennpunkt  -B,  welcher  dem  durch  den 
Körper  bestimmten  Punkte  conjugirt  ist,  einen  kalten  Körper,  so  dass 
der  erste  Körper  für  diesen  zweiten  als  eine  Wärmequelle  angesehen 
werden  kann;  so  werden  alle  Wärmestrahlen,  welche  von  der  Umhüllung 
kommen  und  sich  in  diesem,  dem  ersten  conjugirten  Punkte,  schneiden, 
^OD  dem  neuen  Körper  aufgefangen  werden,  und  er  wird  dafür  seine 
eigenen  Strahlen  setzen.  Der  erste  Körper,  welcher  weniger  Wärme 
empfangt,  als  er  aussendet,  wird  sich  abkühlen.  Der  zweite  wird  sich 
allerdings  dafür  erwärmen,  aber  es  ist  ersichtlich,  dass  die  Endtempe- 
ratur, welche  von  der  Herstellung  des  Gleichgewichtes  herrührt,  niedriger 
seiD  wird  als  die  Anfangstemperatur  der  Quelle.  Diese  Betrachtungs- 
weise ist  i^lerdings  nicht  unmittelbar  auf  die  Rank  ine 'sehe  Hypothese 
anwendbar,  da  dort  angenommen  wird,  die  Wärmequelle  und  die  Ober- 
fläche, welche  deren  Wärmestrahlen  concentrirt,  sei  von  einem  absolut 
leeren  Räume  und  nicht  von  einer  Umhüllung  umgeben,  welche  ein  ge- 
wisses Emissionsvermögen  besitzt. 

Es  mögen  (man  sehe  Fig.  62  a.  folg.  S.)  AB  und  Ä' ff  zwei  Ober- 
flächen sein ,  von  denen  die  eine  das  durch  die  aplanatische  i)  Linse  L 
erzeugte  Bild  der  anderen  ist.  Wir  setzen  voraus,  dass  diesfLinse  durch- 
aus keine  Wärmestrahlen  absorbire  und  reflectire.  Die  beiden  Flächen 
AB  und  Ä'ff  sollen  sich  auf  verschiedenen  Temperaturen  befinden  und 
beide  sollen  alle  auf  sie  fallenden  Strahlen  vollkommen  absorbiren.  Es 
mag  e  .  d<5  die  von  einem  beliebigen  unendlich  kleinen  Elemente  d6  der 
Fläche  AJ?  ausgesendete  Wärmemenge  sein,  welche  senkrecht  im  Ab- 
stände Eins,  in  der  Zeiteinheit  auf  die  Flächeneinheit  falle;  e'  .  dö'  sei 
die  entsprechende  Wärmemenge  für  Ä'ff. 


')  Apianatisch  heissen  Linsen  oder  Spiegel,  welche  frei  von  sphärischer  Abweichung 
Müd,  welche  demnach  alle  von  einem  Punkte  ausgehenden  Strahlen  auch  wiederum  nur 
in  einem  Punkte,  nicht  in  einer  Brennlinie  oder  einem  Brennraume  sammeln. 
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Nehmen  wir  zanäcbst  einmal  an,  die  Linse  L  sei  entfernt  worden. 
Jedes  Flächenelement  von  A  B  wird  alsdann   auf  A'  Jff  einen  Strahlen- 

Fig.  62. 


BT 


t^::. 


kegel  werfen,  dessen  Winkelöffnung,  gemessen  durch  die  im  Abstände 
Eins  ausgeschnittene  Fläche,  den  Ausdruck: 

haben  wird,  wenn  s'  den  Flächeninhalt  von  A'ff^  und  r  ihren  Abstand 
bezeichnet.  Die  in  diesem  Kegel  eingeschlossene  Wärmemenge  wird 
alsdann  gleich: 

e  ,8*  .dö 

r2 

sein,  und  die  gesammte  von  AB  nach  A'ff  ausgesendete  Wärmemenge 
beträgt,  wie  leicht  eingesehen  werden  kann: 

s.s' 

wenn  s  den  Flächeninhalt  von  AB  bezeichnet. 

Ebenso  findet  man,  dass  die  in  der  Zeiteinheit  yon  A' B^  sXii  AB 
entsendete  Wärmemenge: 


beträgt.  a 

Das  Yerhältniss  der  von  AB  ausgesendeten  Wärme  zu  der  von  AB 
aufgenommenen  wird  also  gleich: 

e 
7 

Ist  nun  —  =  1,  so  wird  die  Anwesenheit  der  Fläche  ÄBl  durch- 
aus keine  Temperaturänderung  \\^.AB  herbeiführen;  ist  -^  >  1,  so  wird 

sich  die  Temperatur  von  AB  erniedrigen,  ist  -7  <;  l,  so  wird  sich  die- 
selbe erhöhen. 
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Wir  wissen^  daas  in  allen  Fällen  schliesslich  Temperaturgleichgewicht 
eintreten  wird,  und  daas  das  System  eine  mittlere  Tempwatur  annehmen 
mnss,  welche  zwischen  heiden  Anfangstemperaturen  liegt. 

Man  kann  nun  hehaupten,  dass  die  Anwesenheit  der  Linse  in  dem 
Ferhältnisse  der  zwischen  beiden  Oberflächen  ausgetauschten  Wärme- 
mengen durchaus  nichts  ändert.  Ein  beliebiges  Flächenelement  d  Ö  von 
AB  sendet  auf  das  entsprechende  coi^jugirte  Flächenelement  da'  von 
A'ff^  welches  das  optische  Bild  von  dö  ist,  einen  Strahlenkegel,  dessen 
Spitze  das  betrachtete  Element  dÖ  und  dessen  Basis  die  Linsenober* 
fläche  ist     Ke  Winkelöffnung  des  Kegels  ist : 

S 

p2' 

wenn  S  die  Linsenfläche  und  p  ihren  Abstand  von  der  Oberfläche  A  B 
bezeichnet.     Die  in  diesem  Kegel  enthaltene  Wärmemenge  ist  demnach: 

S 

Die  gesammte  in  der  Zeiteinheit  von  AB  auf  A* Bf  durch  die  Linse 
bindnrchgesendete  Wärmemenge  wird  alsdann  durch: 

s  .  S 

-^'^ 

dtfgestellt  werden. 

In  gleicher  Weise  wird  man  für  die  von  A* Bf  auf  AB  entsendete 
Wärmemenge : 

s'.  S       , 

erhalten,  wenn  man  mit  jp'  den  Abstand  der  Oberfläche  A' Bf  von  der 
Linse  L  bezeichnet.  Da  man  die  beiden  Flächen  8  und  s'  alei  Basen 
zweier  Gegenkegel  ansehen  kann,  deren  Mantelflächen  durch  dieselbe  er- 
zeugende Gerade,  welche  um  den  optischen  Mittelpunkt  der  Linse  ge- 
dreht worden  ist,  entstanden  sind,  so  muss  die  Proportion: 

stattfinden,   da  sich  die  Basen  ähnlicher  Kegel  wie  die  Quadrate  der 
Höhen  verhalten. 
Es  ist  somit: 

'£_^ 

Das  Yerhältniss  zwischen  der  von  AB  ausgesendeten  und  der  von 
A!V  aufgenommenen  Wärmemenge  bleibt  also  immer: 

Dieser  sehr  einfache  Fall  lässt  erkennen,  welcher  Art  der  ganze 
Vorgang  ist.     Die  Anwendung  der  Linse  gestattet  allerdings,  die  abso- 

Verdet-Bfihlmann,  Median.  Wftrmetheorie.  26 
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Inte  Menge  der  yon  einem  warmen  auf  einen  kalten  Köiper  entsendeten 
Strahlen  zu  vermehren,  aher  dieselbe  yeranlasst  auch  gleichzeitig  eine 
ebenso  grosse  Yermehnmg  der  Strahlenmenge,  welche  der  kalte  Körper 
anf  den  warmen  Körper  sendet. 

Dieses  Resultat  gilt  ganz  allgemein,  welche  Vorrichtung  man  ancli 
zun  Sammeln  der  Strahlen  anwenden  mag. 

Wir  wollen  dies  noch  dadnrch  einleuchtend  zu  machen  suchen,  dass 
wir  die  Fälle  ontersnchep,  in  welchen  die  Concentration  der  Strahlen 
durch  Reflexion  geschieht. 

Da  wir  es  in  diesem  Falle  jedoch  meist  mit  Flftchen  zu  thun  haben, 
welche  gegen  einander  geneigt  sind,  so  wollen  wir  zunächst  die  gegenseitige 
freie  Strahlung  zwischen  zwei  kleinen  Flächen  ab  und  a'V  betrachten, 
deren  Dimensionen  gegen  ihren  Abstand  p  vernachlässigt  werden  können 
und  deren  Normalen  mit  diesem  Abstände  (man  sehe  Fig.  63)  die  Winkel 

Fig.  63. 


-p.— 


6  respective  ff  einschliessen.  Es  soll  wiederum  vorausgesetzt  werden, 
dass  diese  beiden  Flächen  ah  und  a'h'  absolut  schwarz  seien,  d.  h.  alle 
auf  sie  fiallenden  Strahlen  vollständig  absorbiren,  und  dass  ihre  Flächen- 
inhalte 6  und  6*  betragen.  Die  Ausstrahlung  unterliegt  alsdann  dem 
sogenannten  Gosinusgesetze ;  will  man  die  nach  irgend  einer  Richtung 
von  einer  solchen  Fläche  ausgesendete  Strahlenmenge  bestimmen,  so 
muss  man  das  strahlende  Element  durch  seine  Prqjection  auf  eine  znr 
Strahlungsrichtung  senkrechte  Ebene  ersetzen. 

Behält  man  fOr  e  und  ef  die  früher  erwähnten  (man  sehe  S.  383, 
Zeile  4  v.  u.)  Bedeutungen  bei,  so  ergiebt  sich  aus  dem  Vorhergehenden 
unmittelbar,  dass  auch  bei  gegenseitiger  geneigter  Stellung  von  ah  und 
clh'  das  Verhältniss  der  durch  freie  Strahlung  ausgetauschten  Wärme- 

mengen  gleich  j  bleibt.     Jedes  Element  d6  von  ah  entsendet  nämlich 

nach  a*h'  einen  Strahlenkegel,  dessen  Oeffnung: 

-^' .  cos  ff 

ist.    Die  in  diesem  Kegel  enthaltene  Wärmemenge  beträgt  aber: 

(f  .  caa  ff  .  cos  6 

2 *  e  .  dö 

P* 

und  die  gesammte  von  a  h  nach  a'  V  gestrahlte  Wärmemenge  q  ist  demnach : 
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Ganz  entsprechend  ergiebt  sich,  dass  die  von  a'h'  nach  ah  gesendete 


i  = 


6  .  &  ,  cos  d  .  COS  d' 


Das  Verhältniss  — ,  beider  ist,  wie  schon  erwähnt  wurde: 

q   _  e 

Wir  betrachten  nnnmehr  den  Wärmeaustausch  zwischen  einer  sehr 
leinen  Fläche  ^jB  und  ihrem  Spiegelbilde -4' 5',  welches  durch  Reflexion 
&  einem  beliebigen  aplanatischen  Spiegel  Sl  entstehen  mag.      Zuerst 
Fig,  64^  untersuchen  wir  das  Ver- 

hältniss, in  welchem  die 

beiden  Wärmemengen 
stehen,  die  durch  ein  be- 
liebiges Element  m  der 
reflectirenden  Fläche  Si 
ausgetauscht  werden  (man 
sehe  Fig.  Q4). 

Bezeichnet  man  mit  |) 
den  Abstand  der  kleinen 
Fläche  AB  von  dem  Ele- 

^T""  "y^"^^ ._  ^^-^-v,^   •    /         mente  o  des  Spiegels  und 

\       y'^  -^-:::sy  mit  %  den  Winkel  des  in 

V^  /  CO    einfallenden     Strahles 

mit    der    Normalen     auf 

dieses  Oberflächenelement, 

so  ist  die  Winkelöffinung 

»  Strahlenkegels,''den  ein  Element  d6  der  Fläche  AB  auf  cd  entsendet, 

ieich: 

o  .  COS  i  .  dö 


Um  die  gesammte  Wärmemenge  dq  zu  erhalten,  welche  von  der 
esammten  kleinen  Fläche  AB  auf  (o  entsendet  wird,  muss  man  nach 
CID  Cosinusgesetze  im  vorstehenden  Ausdrucke  für  d  o  die  Grösse  6 .  cos,  0 
ansetzen,  wenn  man  mit  0  den  Winkel  bezeichnet,  den  die  Normale  auf 
l^mit  der  Strahlungsrichtung  bildet;  dies  giebt: 

-            0  .  C08  6  .  cos  i  .  CÜ 
dq=  


P* 


e. 


Die  von  der  Fläche  A'B'  auf  das  Element  cd  entsendete  '^ärme- 
t^ge  d^  wird  man  auf  genau  gleichem  Wege  zu : 

25* 
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,    ,  &  .  €08  ff  .  W  .  €08  i         , 

dq  =  r. —  •  c 

bestimmen. 

An 

Das  Verhältniss  -r-j  zwischen  beiden  Wärmemengen  ist  demnach: 
dg; 

6  .  €08  6 

dq         e  jps 


dq'         <!     &  .  C08  ff 


pH 

ö        cos  u 

Der  Ausdrnck  — '—- —  ist  die  Winkelöffnong  eines  Kegels,  dessen 

Spitze  in  einem  Punkte  des  Elementes  (D  liegt,  und  welcher  um  dieOber- 

6'  .  cos  ff    .      ,. 
fläche  AB  beschrieben  ist.      Der  zweite  Ausdruck    r- ist  oie 

Winkelöffnang  eines  anderen  Kegels,  dessen  Spitze  der  nämliclie  Paskt 
ist,  der  schon  die  Spitze  des  vorigen  Kegels  war ;  die  Basis  dieses  zweites 
Kegels  ist  die  Fläche  A'B'.  Nun  ist  aber  A' ff  das  Bild  von  ^J3;  der 
zweite  Kegel  kann  demnach  betrachtet  werden,  als  sei  er  durch  eine  er 
zeugende  Gerade  gebildet  worden,  welche  mit  der  Normalen  der  Reflezion»- 
ebene  stets  denselben  Winkel  bildet,  wie  die  erzeugende  Gerade  des 
ersten  Kegels.  Beide  Kegel  haben  also  gleiche  Winkelöfihungen.  Es 
ist  demnach: 

Ö  .  cos  0 <f  .  €08  ff 

~¥~  ^'~¥'^ 
und  das  Verhältniss  der  durch  irgend  einen  Theil  der  reflectirenden  Ober 
fläche  zwischen  den  beiden  Flächen  ^  £  und  ^'£' ausgetauschten  Wärme- 
mengen ist  noch  immer  gleich: 

e 

7 
Wenn  aber  die  einzelnen  Wärmemengen  dq  und  dq\  welche  darcb 
jedes  Element  des  Spiegels  von  einer  Fläche  auf  die  andere  gestrahlt 

€ 

werden,  in  demselben  Verhältnisse  -  zu  einander  stehen,  so  müssen  aacb 

die  Gesammtwärmen  q  und  s',  welche  von  AB  mit  Hülfe  des  ganzeo 
Spiegels  Sl  auf  Ä B\  und  von  A' Bf  auf  AB  gestrahlt  werden,  zu  ein- 
ander dasselbe  Verhältniss  besitzen,  es  muss: 

«  qi€{  =  e:^ 

sein. 

Man  erkennt  also,  dass  es  unmöglich  ist,  einen  Körper  dadurch  auf 
eine  höhere  Temperatur  als  die  eines  anderen  Körpers  zu  bringen,  dass 
man  die  von  dem  zweiten  ausgesendeten  Wärmestrahlen  auf  den  ersten 
concentrirt.  Diese  Schlussfolgerung  bestätigt  also  durchaus  den  von 
Clausius  als  Ausgangspunkt  seines  Beweises  benutzten  Satz  und  weist 
die  Unzulässigkeit  der  Rankine'schen  Hypothese  nach. 
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10.  Elnwendtm^ren  gegen  den  zweiten  Hauptsatz,  welche 
sich  auf  Betrachtungen  der  Vorgänge  in  der  organischen 

Natur  stützen. 

Man  hat  auch  geglaubt  in  den  Vorgängen,  welche  in  der  Pflanzen- 
welt stattfinden,  einen  Widerspruch  gegen  den  zweiten  Hauptsatz  finden 
zu  müssen;  so  gipfelt  z.  B.  eine  grössere  Abhandlung  des  kenntnissreichen 
Theodor  Wand*)  in  folgenden  Sätzen: 

„Ich  wende  mich  schliesslich  zu  derjenigen  Verwandlungsart  der 
Sonnenwärme,  welche  wir  beständig  vor  Angen  haben  und  die  nach 
meiner  Ansicht  dem  zweiten  Satze  geradezu  ins  Gesicht  schlägt;  ich 
meine  die  Wärmeerzeugung  durch  die  Oxydation  von  organischen  Stoffen 
in  unseren  Oefen,  sowie  in  unserem  Organismus. 

Die  Pflanzen  entstehen  bekanntlich  unter  dem  Einflüsse  von  Licht 
und  Wärme  aus  den  einzelnen  chemischen  Bestaudtheilen ,  die  sie  theils 
aus  der  Luft,  theils  aus  dem  Boden  entnehmen.  Hierbei  wird  besonders 
Kohlensäure  und  Wasser  in  die  Bestandtheile  Sauerstoff,  Kohlenstoff  und 
WasserstoflF  in  der  Weise  zerlegt,  dass  Sauerstoff  frei  wird  und  Kohlen- 
stoff und  Wasserstoff  mit  dem  Reste  von  Sauerstoff  gewisse  Verbindungen 
eingehen.  Wenn  wir  nun  die  so  gebildeten  Substanzen  verbrennen  oder 
in  einen  thierischen  Organismus  als  Nahrung  einführen,  so  bildet  sich 
wieder  Wasser,  Kohlensäuie  und  Asche  (oder  Unrath),  aus  welchen  die 
Pflanzen  entstanden  sind,  und  aus  welchen  sie  unter  dem  Einflüsse  der 
Sonnenwämie  sich  wieder  aufbauen,  um  neuerdings  wieder  durch  unsere 
Oefen  und  die  thierischen  Organismen  vernichtet  zu  werden.  Wir  ha- 
ben also  hier  einen  vollständigen  Kreisprocess,  wobei  die  Be- 
standtheile der  Pflanzen  die  Medien  sind,  welche  beständig 
aus  der  Atmosphäre  Wärme  schöpfen  und  in  unser  Blut 
and  in  unsere  Oefen,  somit  in  weit  höhere  Temperaturen 
übertragen,  ohne  die  geringste  Arbeit  zu  beanspruchen.*' 

Es  lässt  sich  auf  diese  Auseinandersetzung  erstens  erwidern,  dass 
nach  dem,  was  von  uns  in  der  Anmerkung  31)  zu  den  Vorlesungen^): 
Das  Absorptionsspectrum  des  Chlorophylls  und  der  Einfluss  der  Farbe 
des  Lichtes  auf  das  Wachsthum  der  Pflanzen,  gesagt  worden  ist,  es  vor- 
zugsweise die  lebendige  Kraft  der  rothen  Strahlen  zwischen  den  Frauen- 
Hof  er*  sehen  Linien  B  und  C  zu  sein  scheint,  welche  von  dem  Chloro- 
phyll absorbirt  wird  und  deren  Umsetzung  in  Arbeit,  durch  Trennung 
chemisch  gebundener  Elemente,  das  Wachsthum  der  Pflanzen  bedingt; 


^)  Kritische  DarsteUang  des  zweiten  Satzes  der  mechanischen  Wärmetheorie  von 
Theodor  Wand.  Carl,  Repertorium  für  Experimental-Phyaik,  Bd.  4  (1868),  S.  281 
his  322  und  S.  369  bis  400.    Die  hier  citirte  Stelle  befindet  sich  auf  Seite  396  u.  s.  f. 

^)  Man  sehe  S.  127  bis  131  und  ebenso  die  Anmericang  30,  S.  125. 
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das  aber  ist  Warme,  welche  einer  sehr  hohen  Temperator  entspricht  und 
nicht,  wie  Wand  zu  glauben  scheint,  Wärme,  welche  der  Atmosphäre 
entnommen  ist,  also  nicht  Wärme,  welche  eine  Temperatur  von  durch- 
schnittlich 20<^  C.  besitzen  würde.  Ausserdem  aber  muss,  damit  Pflanzen  pro- 
ducirt  werden  können,  fortwährend  die  gesammte  Pflanze,  abgesehen  Ton 
ihren  Absorptions-^und  Respirationsorganen,  auf  einer  höheren  Temperatur 
gehalten  werden,  und  ebenso  ihre  gesammte  Umgebung,  die  Atmosphäre 
und  der  Boden;  alles  dies  aber  geschieht  wiederum  durch  die  Sonnen- 
wärme, also  durch  Wärme,  •  welche  einer  ungemein  heissen  Wärme- 
quelle entsprungen  ist.  Allen  Anzeichen  nach  besitzt  die  Sonne  eine 
Temperatur,  welche  die  höchsten  Wärmegrade  übersteigt,  die  wir  auf  der 
Erdoberfläche  überhaupt  zu  erzengen  im  Stande  sind.  Wenn  diese 
Wärme,  um  Pflanzen  hervorbringen  zu  können,  zum  Theil  direct  in  che- 
mische Arbeit  umgesetzt  wird,  zum  Theil  sich  in  Wärme  von  wenigen 
Graden  (Temperatur  der  Erdoberfläche  und  Atmosphäre)  umsetzen  mu8& 
so  haben  wir  es  mit  Vorgängen  zu  thun,  die  sicherlich  vollkommen  aus- 
reichend sind,  um  späterhin  die  Production  höherer  Wärmegrade  bei  der 
Verbrennung  von  Organismen  zu  erklären. 

Wenn  also  von  den  Pflanzen  späterhin  bei  ihrer  Verbrennung  im 
Thierkörper  oder  im  Ofen  höhere  Temperaturen  producirt  werden,  als  dif, 
welche  der  Umgebung  der  Pflanzen  entsprachen,  so  liegt  darin  in  keiner 
Weise  ein  Widerspruch  gegen  den  zweiten  Hauptsatz  der  mechanischen 
Wärmetheorie.  Die  gesammte  Wärme,  welche  wieder  gebildet  wird,  stammt 
ursprünglich  ja  aus  der  Sonne,  der  heissesten  Wärmequelle,  die  uns  über- 
haupt bekannt  ist,  und  es  gehen  eine  Menge  von  Vorgängen  nebenher, 
welche  einen  Uebergang  von  Wärme  höherer  Temperatur  in  Wärme 
niedrigerer  Temperatur  darstellen.  Da  es  sich  hier  übrigens  um  Wärme- 
mengen handelt,  deren  Grössen  meist  noch  gar  nicht  oder  höchst  unvoll- 
kommen bestimmt  sind,  und  da  selbst  die  Temperaturen,  bei  welchen 
die  einzelnen  Umwandlungen  stattfinden,  fast  noch  gar  nicht  bekannt 
sind,  so  ist  dieses  ungenügend  erforschte  Gebiet  jedenfalls  auch  höchst 
ungeeignet  dazu,  den  Ausgangspunkt  für  einen  erfolgreichen  Angriff  ge- 
gen den  zweiten  Hauptsatz  zu  bilden. 
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C.  YeraUgememerimg  des  zweiten  Hauptsatzes. 

1.  üeber  den  Weg,  welcher  bisher  eingeschlagen  worden 

ist,  um  die  Richtigkeit  des  zweiten  Hauptsatzes 

nachzuweisen. 

Ehe  wir  dazu  übergehen,  die  Orundlagen  des  Beweises  des  zweiten 
Hauptsatzes  zu  erweitem,  ist  es  vielleicht  nicht  unnütz,  einige  Worte 
über  den  Gang  hinzuzufügen,  der  uns  za  der  Erkenntniss  geführt  hat, 
dass  wir  es  in  dem  Garnot-Clausias'schen  Satze  wirklich  mit  einem 
festen  Grundpfeiler  der  mechanischen  W&rmetheorie  zu  thun  haben,  auf 
den  wir  späterhin  getrost  weiter  bauen  können,  ohne  furchten  zu  müssen, 
Theorie  und  Erfahrung  mit  einander  in  Widerspruch  zu  yersetzen. 

Der  Beweis,  den  wir  von  diesem  Satze  gegeben  haben,  ist  von  den 
Begriffen,  deren  wir  uns  in  den  vorhergehenden  Auseinandersetzungen 
bedient  haben,  vollkommen  unabhängig ;  trir  hätten  also,  wie  dies  andere 
Schriftsteller  über  die  mechanische  Wärmetheorie  gethan  haben,  den  Be- 
weis des  zweiten  Hauptsatzes  dem  des  Satzes  von  der  A'equivalenz  von 
Arbeit  und  Wärme  unmittelbar  folgen  lassen  können.  Beide  Beweise 
sind  jedoch  sehr  verschiedenen  Ideenkreisen  entlehnt  und  es  würde  daher 
dem  Leser  nicht  leicht  werden,  sofort  nach  Beschäftigung  mit  dem  einen 
sich  unmittelbar  in  den  anderen  vollständig  hineinzuversetzen;  ja  es 
kömite  sogar  ein  gewisses  Misstrauen  gegen  eine  Theorie  Wurzel  fassen, 
welche  ihre  Grundlagen  in  so  verschiedenen  Betrachtungsweisen  suchen 
miun. 

Es  erschien  daher  wichtig,  sich  zunächst  in  einem  speciellen  Falle 
(dem  der  vollkommenen  Gase)  durch  eine  einfache  Consequenz  des  ersten 
Hauptsatzes  auf  den  neuen  Satz  fuhren  zu  lassen  und  dann  erst  durch 
besondere  Betrachtungen  nachzuweisen,  dass  dieser  Satz  nicht  bloss  für 
den  hypothetischen  Zustand  vollkommener  Gase  gilt,  sondern  ganz  all- 
gemein richtig  ist. 

Für  diesen  zweiten  Theil  des  Beweises  mussten  wir  von  dem 
Clausius'schen  Grundsatze  ausgehen: 

Es  kann  nie  Wärme  von  einem  kälteren  auf  einen  wärme- 
ren Körper  übergehen,  ohne  dass  eine  andere  bleibende  Ver- 
änderung, sei  es  in  der  Wärmevertheilung  oder  im  Zustande 
der  die  Wärmeüberführung  vermittelnden  Stoffe,  eintritt 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Richtigkeit  dieses  Satzes  zuge- 
geben wird,  konnte  man  den  Beweis  vollständig  streng  durchführen. 

Hierauf  haben  wir  uns  damit  beschäftigt,  die  verschiedenen  Be- 
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denken,  welche  gegen  die  Richtigkeit  dieses  Gnmdsatzes  erhoben  worden 
sind,  einzeln  zu  widerlegen. 

'  Damit  werden  wohl  auch  die  Zweifel  fast  aller  Leser  beseitigt  sein. 
Um  jedoch  jedq^  Schein  einer  Unsicherheit  zu  vermeiden,  wollen  wir 
schliesslich  noch  die  Arbeiten  von  Boltzmann  und  Glausius  anfahren, 
durch  welche  gezeigt  worden  ist,  dass  der  zweite  Hauptsatz  in  ähnlichem 
Zusammenhange  mit  mechanischen  Sätzen  steht,  wie  der  erste  Hauptsatz, 
der  sich  bekanntlich  als  ein  einfacher  Ausfluss  des  Theorems  von  der 
Gleichheit  der  Aenderung  der  kinetischen  Energie  und  der  gleichzeitig 
geleisteten  Arbeit  auffassen  lässt. 

Selbst  von  den  entschiedensten  Oegnem  ist  als  stärkstes  Argument 
gegen  den  zweiten  Hauptsatz  früher  immer  angeführt  worden,  dass  der- 
selbe nicht  aus  mechanischen  Sätzen  unter  der  einfachen  Grnndvoraiis- 
setzung  der  mechanischen  Wärmetheorie  gefolgert  werden  könne  ^),  da» 
Wärme  eine  schwingende  Bewegung  der  kleinsten  Theile  der  Körper  sei. 
Auch  dieser  Einwurf  also  ist  durch  diese  neuen  Arbeiten  hinfällig  ge- 
worden. 

Ehe  wir  jedoch  zu  diesen  Untersuchungen  übergehen,  welche  ein 
nicht  unbeträchtliches  mathematisches  Material  zu  ihrem  Yerständniss 
voraussetzen,  wollen  wir  uns  noch  mit  denjenigen  Verallgemeinerungen 
des  zweiten  Satzes  beschäftigen?  die  sich  eng  an  di^  Entwickelangen  da 
letzten  Capitel  anschliessen. 


2.  Erweiterung  des  zweiten  Hauptsatzes  auf  den  Fall, 

dass  die  In  Arbelt  umgesetzte  Wärme  nicht  den  Körpern 

entzogen  worden  Ist,  zwischen  denen  der  Wärmeaustauscb 

stattgefunden  hat. 

In  der  Form,  in  welcher  wir  den  zweiten  Hauptsatz  ausgesprochen 
haben  und  in  der  sich  derselbe  aus  unseren  Auseinandersetzungen  er- 
giebt,  lässt  sich  derselbe  nur  auf  eine  sehr  specielle  Art  von  Kreispro- 
cessen  anwenden.  In  dem  überaus  einfachen  Vorgang,  welchen  wir  be- 
trachtet haben,  handelt  es  sich  nur  um  drei  Körper,  von  denen  der  eine 
Wärme  abgiebt,  der  andere  Wärme  aufnimmt  und  der  dritte  zur  lieber- 
tragung  der  Wärme  von  dem  ersten  auf  den  zweiten  Körper  dient  Da- 
bei wurde  stillschweigend  vorausgesetzt,  dass  die  Wärme,  welche  in 
Arbeit  umgesetzt  wird,  von  einem  der  beiden  Körper  herrühre,  zwischen 
denen  der  Wärmeaustausch  sich  vollzog.  Glausius  hat  sich  bemüht,  den 
Beweis  des  zweiten  Hauptsatzes  von  diesen  beschränkenden  Bedingungen 
ui\abhängig  zu  machen^  und  es  ist  ihm  gelungen,  diesem  überaus  wich- 


•   *)  Man  sehe  z.B. Wand  in  der  oben  citirten  Abhandlang  in  CarPs'Repertoriuin 
für  EzperimenUlphysik,  Bd.  IV,  S.  313,  Z.  11  v.  u. 
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tigen  Lehrsatse  der  mechanischen  Wärmetheorie  einen  allgemeinen  Aas- 
druck  zu  geben,  welcher  die  Anwendbarkeit  desselben  beträchtlich  ver- 
größert ^).  Der  Grundsatz,  aof  welchem  alle  diese  Betrachtungen  ruhen, 
ist  immer  der  nämliche : 

Von  einem  kälteren  Körper  kann  niemals  Wärme  auf 
einen  heisseren  Körper  übergehen,  wenn  nicht  gleichzeitig 
irgend  eine  andere  damit  zusammenhängende  Umwandlung 
stattfindet*). 

Wir  wollen  uns  auch  hier  zunächst  wiederum  des  von  Gar  not  er- 
Bonnenen  und  von  Clapeyron  graphisch  dargestellten  Hülfsmittels 
der  Kreisprocesse  bedienen,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  wir  ausser 
dem  Körper,  welcher  den  Kreisprocess  durchläuft  und  den  zwei  Körpern, 
zwischen  denen  der  Wärmeübergang  stattfindet,  noch  einen  weiteren 
Körper  von  beliebiger  Temperatur  annehmen,  welcher  die  in  Arbeit  ver- 
wandelte Wärme  hergiebt.  Da  es  sich  zunächst  nur  um  ein  Beispiel 
handelt,  so  wollen  wir  als  veränderlichen  Körper  einen  solchen  wählen, 
dessen  Veränderungen  nach  möglichst  einfachen  Gesetzen  geschehen. 
Dies  ist  bekanntlich  besonders  bei  vollkommenen  Gasen  der  Fall.  Es 
ist  leicht  einzusehen,  dass  Alles,  was  hier  beispielsweise  von  einem  Gase 
gesagt  ist,  im  Wesentlichen  auch  von  jedem  anderen  Körper,  dessen 
Zustand  durch  seine  Temperatur  und  sein  Volumen  bestimmt  ist,  gesagt 
werden  kann.  Wir  wollen  also  jetzt  eine  Quantität  eines  vollkommenen 
Gases  betrachten.  Temperatur  und  Volumen  desselben  mögen  anfanglich 
t  und  V  betragen.  Das  Volumen  sei  in  der  nebenstehenden  Figur  65 
j..     g^  durch  die  Abscisse  0 /^  und 

der  diesem  Volumen  und 
der  Temperatur  t  ent- 
sprechende Druck  p,  wel- 
chen das  Gas  ausübt,  durch 
die  Ordinate  ha  darge- 
stellt. Mit  diesem  Gase 
werden  der  Reihe  nach 
folgende  Veränderungen 
vorgenommen : 

1)  Man  bringt  das  Gas, 
dessen    Temperatur  t  be- 
trägt, in  eine  für  Wärme 
undurchdringliche     Hülle 
xind  lässt  es  sich  in  derselben  ausdehnen.     Die  Abnahme  des  Druckes, 
welche  durch  das  gleichzeitige  Wachsen  des  Volumens  und   die  Vermin- 


^)ÄClaaftias,  Ueber  eine  veränderte  Form  des  zweiten  Hauptsatzes  der  mecha- 
nischen Wärmetheorie.     Abhandlungen.  Bd.  I,  S.  127  bis  S.  154. 

*)  Der  folgende  Absatz  ist  fast  wörtlich  der  oben  citirten  Claus ius' sehen  Ab- 
bandlnng  entnommen,  S.  135,  2:eile  7  v.  o.  bis  S.  140. 
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demng  der  Temperatur  herbeigeföhrt  wird,  wird  durch  die  adiabatische 
Gnrve  ah  dargestellt.    Die  Temperatur  in  h  soll  nur  noch  ^  betrageiL 

2)  Hierauf  setzt  man  das  Gas  mit  einem  Körper  Ki  in  Verbindongf, 
dessen  Temperatur  ti  beträgt,  und  lässt  es  sich  weiter  ausdehnen;  alle 
während  dieser  Ausdehnung  verwendete  Wärme  wird  dem  Ghise  alsdann 
durch  den  Körper  Ki  wieder  ersetzt.  Es  soll  femer  vorausgesetzt  wer- 
den, dass  die  Temperatur  des  Körpers  Ki  durch  diese  Wärmeabgabe 
nicht  merklich  erniedrigt  werde,  entweder  weil  der  Körper  an  sich  xn 
gross  ist,  oder  weil  dessen  Temperatur  aus  irgend  einem  anderen  Grande 
constant  bleibt.  Dann  behält  das  Gas  während  der  Ausdehnung  diese 
constante  Temperatur  ^1,  und  die  Druckabnahme  erfolgt  bekanntlich  längs 
einer  isothermischen  Curve  bc,  die  f&r  Gase  durch  eine  gleichseitige  Hy- 
perbel dargestellt  wird.  *  Die  hierbei  vom  Gase  aufgenommene  und  dem 
Körper  Ki  entzogene  Wärmemenge  heisse  Qi. 

3)  Man  trennt  das  Gas  von  dem  Körper  Ki  und  lässt  es,  ohne  dass 
es  Wärme  aufnehmen  oder  abgeben  kann,  sich  noch  weiter  ausdehnen, 
bis  seine  Temperatur  von  fi  auf  ^  gesunken  ist.  Die  hierbei  stattfindende 
Druckabnahme  sei  durch  die  Curve  cd  dargestellt,  welche,  ebenso  wie  ah, 
eine  adiabatische  ist. 

4)  Alsdann  wird  das  Gas  mit  einem  Körper  K^  von  der  constanten 
Temperatur  t^  in  Verbindung  gesetzt  und  zusammengedrückt;  alle  hier- 
bei entstehende  Wärme  wird  dem  Körper  K^  mitgetheilt  Diese  Za- 
sammendrückung  setzt  man  so  lange  fort,  bis  K^  dieselbe  Wärmemenge 
Qi  empfangen  hat,  welche  vorher  von  Ki  abgegeben  wurde.  Der  Punkt, 
durch  welchen  der  Zustand  des  Gases  dargestellt  wird,  durchläuft  hierbei 
das  Stück  de  einer  gleichseitigen  Hyperbel. 

5)  Hierauf  trennt  man  das  Gas  von  dem  Körper  JT«  und  drückt.es, 
ohne  dass  es  Wärme  aufnehmen  oder  abgeben  kann,  zusammen,  bis  seine 
Temperatur  von  t^  auf  den  ursprünglichen  Werth  t  gestiegen  ist.  Die 
adiabatische  Curve  ef  stellt  das  Gesetz  der  Druckänderung  während 
dieses  Vorganges  dar.  Das  Volumen  on,  auf  welches  das  Gas  hierdurch 
gebracht  wird,  ist  nothwendigerweise  kleiner  als  das  Anfangsvolumen  oA. 
Denn  wäre  das  nicht  der  Fall,  so  müsste  (man  sehe  Fig.  66)  der  Punkt  / 
auf  der  anderen  Seite  der  durch  a  gezogenen  isothermischen  Curre, 
auf  dem  Theil  der  isothermischen  Curve  liegen,  der  in  unserer  Figur 
von  a  aus  nach  rechts  hi^i  gelegen  ist,  z.  B,  in/'.  Dann  müsste  die 
Curve  ef  nothwendigerweise  eine  der  schon  gezogenen  Linien  ab  oder 
hc  schneiden.  Würde  dann  aber  dieser  Durohschnittspunkt  g  als  Aus- 
gangspunkt eines  Kreisprooesses  genommen  und  hielte  man  inne,  wenn 
man  wieder  in  dem  Punkte  angekommen  wäre,  so  hätte  man  eine  Arbeit 
geleistet,  welche  gleich  dem  Flächeninhalte  der  geschlossenen  Curre  des 
Kreisprooesses  wäre  und  hätte  doch  keine  Wärme  dazu  verbraucht,  denn 
während  des  ganzen  Kreisprooesses  ist  nur  längs  hc  Wärme  aufgenom- 
men worden,  und  diese  ist,  unserer  Voraussetzung  gemäss,  vollkommen 
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in  dem  vierten  Abschnitte  des  Vorganges,  längs  de  wieder  abgegeben 
worden.     Wenn  wir  annehmen: 

on  >•  öÄ, 

so  werden  wir  also  zn  einem  Widerspruche  mit  dem  ersten  Hauptsätze 
gefuhrt;  dasselbe  würde  auch  der  Fall  sein,  wenn  wir: 

on  =  oh 

Yoraossetzten.      Da  diese  beiden  Fälle  aasgeschlossen  sind,  so  kann  nur, 
wie  vorher  gesagt  wurde, 

on  <Z  oh 

sein. 

6)  Man  bringt  das  Gas  mit  einem  dritten  Körper  K  in  Yerbindang, 
dessen  Temperatur  unveränderlich  und  gleich  t  ist,  und  lässt  das  Gas 


Fig.  66. 


sich  bis  zu  sehiem  ur- 
sprünglichen Volumen 
oh  ausdehnen,  während 
K  die  verschwindende 
Wärme  ersetzt.  .  Die 
hierzu  nöthige  Wärme- 
menge heisse  Q.  Wenn 
das  Gas  mit  der  Tem- 
peratur t  das  Volumen 
oh  erreicht,  so  muss  es 
auch  wieder  den  ur- 
sprünglichen Druck  aus- 
üben und  die  gleichsei- 
tige Hyperbel,  welche 
die  letzte  Druckabnahme 
darstellt,  muss  daher 
gerade  den  Punkt  a 
treffen. 
Diese  sechs  Veränderungen  bilden  zusammen  einen  Ereisprocess,  da 
das  Gas  sich  am  Schlüsse  des  ganzen  Vorganges  wieder  genau  in  seinem 
Anfangszufltande  befindet.  Die  drei  Körper  K^  Ki  und  K^  dienen  bei 
der  ganzen  Beihe  von  Vorgängen  nur  als  Wärmequellen  oder  als  Wärme- 
reserroire.  K  hat  die'  Wärmemenge  Q,  Ki  die  Wärmenge  Qi  abgegeben 
und  K^  hat  die  Wärmemenge  Qi  aufgenommen.  Man  kann  diese  That- 
Bache  auch  in  der  Weise  auffassen,  dass  man  sagt:  Die  Wärmemenge  Qi 
ist  ans  dem  Körper  Ki  in  K^  übergegangen,  die  Wärmemenge  Q  aber 
ist  im  Kreisprocesse  verschwunden.  Diese  letzte  Wärmemenge  Q  kann 
nach  dem  ersten  Hauptsatze  nur  in  Arbeit  verwandelt  sein«  Dieselbe 
muss  also  das  Aequivalent  der  geleisteten  äusseren  Arbeit  sein,  welche 
bekanntlich  durch  den  Flächeninhalt  der  geschlossenen  Figur  abcdef 
dargestellt  wird.     Bezeichnet  man  diesen  mit  X,,  so  ist: 


1 

V 

• 

^ 

1 

h  "^i 
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J.Q  =  L.. 

Dieser  eben  beschriebene  Ereisprocess  kann  auch  in  umgekehrtor 
Richtung  ausgeführt  werden.  Alsdann  lässt  man  zuerst  das  Gas,  während 
es  mit  dem  Körper  K  in  Berührung  ist,  sich  längs  af  ausdehnen  (man 
sehe  Fig.  65),  anstatt  es  wie  vorher  längs /a  zu  comprimiren;  ebenso 
lässt  man;  genau  unter  denselben  Umständen  wie  vorher,  das  Gas  die 
Ausdehnungen  fe  und  ed  und  die  Zusammendrückungen  dc^  ch  und  ha 
erleiden.  Hierbei  werden  offenbar  von  den  Körpern  ^und  Ki  die  Wärme- 
mengen Q  und  Qi  aufgenommen  und  von  K^  wird  die  Wärmemenge  (i 
abgegeben.  Während  dies  geschieht,  ist  von  aussen  eine  Arbeitsmenge 
aufgenommen  worden ,  welche  dem  Flächeninhalte  des  krummlinig  be- 
grenzten Polygons  afedch  gleich  ist.  Das  Ergebniss  dieser  entgegen- 
gesetzt verlaufenden  Vorgänge  ist,  dass  die  Wärmemenge  Qi  von  üTj 
nach  dem  Körper  Ki  übertragen  und  durch  den  Verbrauch  der  äusseren 
Arbeit  eine  Wärmemenge  Q  erzeugt  worden  ist,  welche  der  Körper  IT 
aufgenommen  hat. 


3.    Das  Verhältniss  der  in  einem  solohen  Ereisprooesse 

übergefiilirten  zur  verwandelten  Wärme  ist  unabhängig 

voQ  der  Substanz. 

Wir  haben  bei  unseren  Betrachtungen  ein  vollkommenes  Gas  als 
den  Körper  gewählt,  welcher  dem  Kreisprocesse  unterworfen  wurde.  Es 
ist  jedoch  schon  früher  erwähnt  worden ,  dass  wir  jeden  beliebigen  Kör- 
per zu  diesem  Zwecke  hätten  verwenden  können,  wenn  dieser  Körper 
nur  die  Eigenschaft  besitzt,  dass  alle  angedeuteten  Vorgänge  umkehrbar 
sind.  Em  würde  sich  dadurch  nichts  als  die  Gestalt  der  Curven  geändert 
haben,  welche  die  Zustandsänderung  des  Körpers  geometrisch  darstellen. 
Das  Resultat  wäre  aber  immer  das  nämliche  geblieben,  die  drei  Körper 
JT,  ITi,  K2  sind  die  einzigen,  welche  Wärme  abgeben  oder  gewinnen, 
und  ausserdem  empfängt  der  eine  von  den  letzteren  immer  so  viel,  a^^ 
der  andere  abgiebt. 

Es  lässt  sich  nun  zeigen ,  dass  för  alle  Körper ,  welche  die  Voraus- 
setzung erfüllen,  dass  der  Kreisprocess  sich  in  dem  einen  Sinne  sowohl,  als 
in  dem  genau  entgegengesetzten  vollführen  lässt,  ein  constantes  Verhältniss 
zwischen  der  in  Arbeit  umgesetzten  Wärmemenge  Q  und  der  von  Ki 
auf  K<i  übertragenen  Wärmemenge  bestehen  muss,  welches  von  der  Be- 
schaffenheit des  Körpers,  welcher  dem  Kreisprocesse  unterworfen  wurde, 
unabhängig  ist.  Um  diesen  Beweis  zu  führen,  wollen  wir  voraussetzen, 
dass  man  nach  einander  zwei  verschiedene  Körper  A  und  B  denselben 
Zustandsänderungen  unterwerfe,  welche  vorher  das  vollkommene  Gas 
erlitten  hat,  dass  man  aber  zu  Ausführung  der  Kreisprocesse  sich  beide 
Male  derselben  drei  Körper  iCi,  iCj,  K  als  Wärmequellen,  respective  ab 
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Abkühlanrgsapparate  bediene.  Wir  wollen  annehmen,  dass  bei  A  die 
Ueberfuhrong  der  Wärmemenge  Q  in  Arbeit  von  einem  Wärmeüber- 
gänge der  Wärmemenge  Qi  von  £]  anf  K^  begleitet  sei  and  dass  bei 
Yoraahme  derselben  Umwandlung  von  Q  in  Arbeit  mit  Hülfe  der  Sub- 
stanz^ eine  Wärmemenge  Q\  von  Ki  nach  jBTg  übertragen  wird,  und  dass: 

sei. 

Kehren  wir  nun  den  mit  B  vorgenommenen  Kreisprocess  um,  so 
wird  nun  nicht  mehr  die  Wärmemenge  Q  in  Arbeit  verwandelt,  sondern 
es  muBs  dann  eine  gleiche  Arbeitsmenge  in  Wärme  verwandelt  und  die 
hierdurch  gewonnene  Wärmemenge  Q  auf  K  abgesetzt  werden.  Denken 
wir  uns  nun  die  beiden  Körper  Ä  und  B  mit  einander  verbunden,  so 
kann  man  die  Einrichtung  so  treffen,  dass  die  von  A  gelieferte  Arbeits- 
menge X«  gerade  von  B  aufgenommen  und  wieder  in  Wärme  verwandelt 
wird,  und  dass  die  bei  dem  Kreisprocess  mit  A  dem  Körper  K  entzogene 
Wärmemenge  Q  durch  den  Kreisprocess  mit  B  gerade  dem  Körper  K 
wieder  ersetzt  wird.  Dienen  ausserdem  die  Körper  Ki  und  K^  für  beide 
Kreisprocesse  gleichzeitig,  so  ergiebt  sich,  dass  am  Schlüsse  beide  Kör- 
per A  und  B  sich  genau  wieder  in  dem  Anfangszustande  befinden ;  die 
einzige  Aenderung,  welche  der  ganze  Process  hervorgebracht  hat,  ist  die, 
daes  mehr  Wärme  von  K^  nach  Ki,  als  in  umgekehrter  Richtung  über- 
geführt worden  ist.  Es  hätte  also  eine  UeberfÜhrung  der  Wärmemenge 
^1  —  Q  von  dem  kälteren  Körper  K^  auf  den  wärmeren  Ki  stattge- 
fnnden,  welche  durch  nichts  compensirt  wäre;  das  aber  steht  im  Wider- 
spruche mit  dem  Claus ius' sehen  Grundsatze.  Die  von  uns  gestellte 
Voraussetzung : 

mu88  demnach  unrichtig  sein. 

In  genau  gleicher  Weise  könnte  man,  wenn  man  sich  den  mit  A 
ansgefilhrten  Sjreisprocess  umgekehrt  denkt,  zeigen,  äass  unmöglich: 

QfiKQ 

sein  kann.  Da  diese  beiden  anderen  Fälle  ausgeschlossen  sind,  bleibt 
nur  die  dntte  Möglichkeit  übrig : 

imd  das  war  es,  was  wir  beweisen  wollten. 


4.  Weitere  Verallgemeinerung  dieses  Beweises. 

Dieser  Beweis  ist  einer  beträchtlichen  Verallgemeinerung  fähig,  denn 
man  kann  denselben  auf  jeden  Kreisprocess  anwenden,  welcher  folgenden 
drei  Bedingungen  genügt: 
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1)  Alle  Wärme,  welche  in  Arbeit  verwandelt  wird,  moBS  einem  Kör- 
per entlehnt  Bein,  dessen  Temperatur  t^  beträgt. 

2)  Die  gesammte  übertragene  Wärme  mnas  von  einem  Körper  her- 
rühren, dessen  Temperatur  <i^  beträgt  und  auf  einen  Körper  abgegeben 
werden,  welcher  i^  Grade  warm  ist. 

3)  Müssen  sich  alle  Wärmemengen,  welche  sonst  von  dem  Körper, 
mit  dem  man  den  Kreisprocess  vornimmt,  aufgenommen  oder  abgegebeo 
worden  sind,  vollkommen  compensiren. 

Die  graphische  Darstellung  des  Kreisprocesses  (Fig.  65  oder  Fig.  66) 
enthält  demnach  drei  Stücke  von  isothermischen  Curven,  /a,  hc,  de, 
welche  den  Temperaturen  f,  ^i,  t^  entsprechen.  Die  beiden  letzten  dieser 
Curven,  hc  und  de^  müssen  der  Bedingung  genügen,  dass  die  auf  ihnen 
ausgetauschten  Wärmemengen  einander  gleich  sind.  Diese  beiden  Cur- 
ven hc  und  de  ]>rauchen  aber  nicht  gerade  Isothermen  zu  sein,  es  wird 
vielmehr  eine  unendliche  Anzahl  von  Curvenpaaren  geben,  welche  des- 
selben Zweck  erfüllen  können.  Diese  Linien  müssen  nur  alle  so  be- 
schaffen sein,  dass  jedem  Element  der  einen  ein  Element  der  andren 
entspricht,  welches  die  Eigenschaft  besitzt,  dass  die  auf  dem  Elemente 
der  ersten  Linie  entwickelte  Wärme  auf  dem  entsprechenden  Elemente 
der  anderen  gerade  bei  derselben  Temperatur  wieder  absorbirt  wird,  bei 
welcher  dieselbe  Wärmemenge  auf  dem  Elemente  der  ersten  Ciurve  ent- 
wickelt worden  war.  Ist  dies  der  Fall,  so  wird  man  immer  mit  Hälfe 
eines  Regenerators  im  Stande  sein,  die  längs  der  zweiten  Gurve  abgege- 
bene Wärmemenge  aufzusammeln  und  dazu  zu  verwenden,  die  Zustands- 
änderung  hervorzubringen,  welche  längs  der  ersten  Gurve  stattfindet 

Bezeichnet  man  also  mit  Q  die  bei  der  Temperatur  i  in  Arbeit  ver- 
wandelte Wärmemenge,  mit  Qi  die  Wärmemenge,  welche  dem  Körper, 
dessen  Temperatur  ^i  war,  entzogen  und  auf  den  Körper,  dessen  Tem- 

Q 
peratur  gleich  ^  ist,  übertragen  worden  ist,  so  wird  das  Verh&ltniss  -jr 

VI 

lediglich  von  den  drei  Temperaturen  t,  ti,  ti  abhängen  können  und  man 
wird  für  jeden  beliebigen  Körper,  welchen  man  dem  Kreisprocesse  unter- 
worfen hat,  dieselbe  Grleichung  ^)  haben : 

^  =  ip  (t,  t,,  u) 1) 


1)  Hierin  wird,  «renn  der  Körper  K  mit  JT^  identisch  wird,  t  =  f^  sein.  Handelt  » 
sich  aber  um  eine  Umkehrung  des  beschriebenen  Kreisprocesses,  so  kann  der  Wanuc 
abgebende  Körper  K  auch  identisch  mit  A^  und  somit  t  =  t^  sein. 
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5.  AnalytiBOhe  Darstellung  des  zweiten  Hauptsatzes  fiir 
den  betrachteten  FalL  * 

Es  kommt  nim  darauf  an,  die  Form  der  Function  ip  aufzusuchen. 
Za  diesem  Zwecke  untersuchen  wir  zunächst  einen  anderen,  ähnlichen 
Ereisprocess,  fOr  welchen  die  Temperaturen  ti  und  t^  dieselben  bleiben. 
Für  den  Körper  JT,  dessen  Temperatur  t  war,  wählen  wir  jedoch  einen 
anderen  Jf,  dessen  Temperatur  lf  betragen  mag. 

Alsdann  wird  die  Uebertragung  der  Wärmemenge  Qi  von  JTi  auf 
K^  Ton  der  UmwitfUdlung  einer  anderen  Wärmemenge  Q'  in  Arbeit  be- 
gleitet sein,  und  man  wird  diesmal  die  Gleichung: 

^=q>(if,tut,) 2) 

erhalten. 

Durch  Division  der  ersten  Oleichung  durch  die  letzte  erhält  man: 

Q  _  <P  (f,  tu  <,) 

C"   9  («',  <!,<,) ^ 

Setzt  man  nun  voraus,  dass  der  zweite  Kreisprocess  in  umgekehrter 
Richtung  ausgef&hrt  werde,  und  dass  die  Körper  Ki  und  K^  auch  f&r 
diesen  Process  dienen,  so  wird  die  Wärmemenge  Qi  dem  Körper  iTj, 
dessen  Temperatur  t^  beträgt,  entzogen  und  auf  den  Körper  Ki,  dessen 
Temperatur  ^  ist,  übertrageh,  gleichzeitig  wird  eine  Arbeitsmenge  2/' : 

L'  =  J.Qr 4) 

Ton  aussen  aufgenommen,  consujnirt  und  in  die  Wärmemenge  Q^  ver^ 
wandelt.  Diese  Quantität  Qf  wird  auf  den  Körper  K'  abgesetzt,  der  in 
diesem  Falle  als  Abkühlungsapparat  dient,  die  Temperatur  von  K'  ist  f. 
Betrachten  wir  nun  beide  Kreisprocesse  als  zusammengehörig  und  nehmen 
vir  an,  dass  der  zweite,  wie  eben  besprochen,  in  einem  dem  ersten  ent- 
gegengesetzten Sinne  verlaufe,  so  können  wir  die  Sache  auch  so  ansehen, 
als  ob  beide  Kreisprocesse  zusammen  nur  einen  einzigen  bildeten. 

Die  Wärme,  welche  im  ersten  Vorgänge  von  Ki  nach  E^  geschafft 
worden  ist,  wird  im  zweiten  genau  wieder  von  K^  nach  Ki  zurückge- 
bracht, das  Endresultat  des  combinirten  Kreisprocesses  ist  also ,  dass  die 
Wärmemenge  Q  einem  Körper,  dessen  Temperatur  t  ist,  entzogen  wurde, 
und  dass  eine  Wärmemenge  Qf  entwickelt  und  an  einen  Abkühlungs- 
Apparat  abgegeben  worden  ist,  dessen  Temperatur  gleich  t'  ist. 

Durch  den  combinirten  Kreisprocess  ist  also  nui*  eine  Wärmemenge 
Q'-ijf  m  Arbeit  verwandelt  worden,  und  diese  Wärmemenge  rührt  her 
▼on  einem  Körper,  dessen  Temperatur  t  beträgt;  ausserdem  ist  die 
Wärmemenge  Q^  von  einem  Körper,  dessen  Temperatur  t^  beträgt,  auf 
^en  Körper  übertragen  worden,  dessen  Temperatur  gleich  f  ist     Es 
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hindert  ans  nichts  bjü  diesen  zusammengesetzten  Kreisproceas  die  Tor 
stehende  Gleichung  anzuwenden,  da  derselbe  allen  vorher  angegeben« 
Bedingungen  genügt;  man  kann  daher  die  Relation  aufstellen : 

^^r^  =  9  «, «,  0 ( 

Eine  Function  q)  (ty  t^  f)  ist  aber  nicht  mehr  eine  Function  Yon  dii 
Yariabeln,  sondern  nur  von  zwei  Yariabeln  t  und  i',  man  kann  daher  fli 
V  (^»  ^>  ^)  oder  auch  für:  ; 

<p  a «,  0  + 1  ; 

eine  neue  Function  i^  einführen,  welche  nur  t  und  i!  enthält.  Wir  dl 
finiren  also  eine  neue  Function  ^  durch  die  Gleichuiig:  4 

1^  (^  0  =  1  +  9>  («,  ^  0 • 

Führt  man  dies  ein,  so  ergiebt  sich: 


oder: 


woraus  man  erhält: 


^-^  =  *  (<.  0  - 1 
I  -  1  =  t^  («.  0  -  1. 


!=*(«,  0 


Vergleicht   man    dies  mit  der  früheren  Gleichung   3)    (Seite 
Zeile  14  v.  0.): 

y  ft  tu  U)  _  Q  . 

so  folgt: 

— 77-7-7T  =  *  (s  n 

oder: 

9>(^«i,<2)  =  *.(^,0.<P(^,^i.^) « 

Führt  man  für  lf  einen  beliebigen  numerischen,  also  constant«! 
Werth  a  ein,  so  erkennt  man,  dass  tp  (f,  ^1,  t%%  in  welchem  f  gar  nichJ 
vorkommt,  das  Product  zweier  Ausdrücke  ist,  von  denen  der  eine  noj 
mit  t  veränderlich  und  unabhängig  von  ^1  und  t^ ,  der  andere  Ausdract 
hingegen  nur  abhängig  von  ^j  und  t^  und  vollkommen  unabhängig'  toq 
der  Grösse  t  ist. 

Führt  man  nun  die  Bezeichnungen: 

V  (a.  *i,  h)  =  F  (fi,  t^) 1*1 

und: 
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ein,  so  erhält  man: 

9(t,tut,)  =  ^^f^ 11) 

oder  aach: 

Q'-    /(t)      ^^^ 

Wenn  man  diese  Formel  auf  den  zusammengesetzten  Kreisprocess 
anwendet,  für  den: 

9j^  =  y  (t,  t,  0 

war,  so  bat  man: 

~W~  /(O  • ^ 

da  man  auch  hier  mit  (p  die  in  Gleichung  11)  angedeutete  Zerlegung 
Tomehmen  kann.  Betrachtet  man  aber  ausserdem  jeden  der  beiden 
mehrfach  erwähnten  Ereisprocesse  einzeln,  so  erhält  man  f&r  den  ersten: 

Qi~    fit) '*^ 

foT  den  zweiten: 

«'  _  F  (<i.  h)  ... 

Q[--Twr ''^ 

Diyidirt  man  aber  nunmehr  die   obere  dieser  beiden  Gleichungen 
durch  die  untere,  so  erhält  man  auf  diese  Weise  einen  neuen  Ausdruck 

für  Tp,  nämlich: 

Q__fjf) 
Qf       f(t) 

und  aus  diesem  ergiebt  sich : 

-^-     fit)      ''^ 

Wenn  man  endlich  diesen  fftr  -^ —  ^       gefundenen  Werth  mit  dem 

früher  in  Gleichung  13)  erhaltenen  vergleicht,  so  findet  man: 
F(<,0/ (0-/(0 

fit)  fit) 

oder  einfacher: 

y(«,  <')=/(«') -/(O 17) 

Durch  diese  Relation  aber  ist  die  Function  F  bestimmt ,  und   man 
erhält  für  den  gesuchten  Quotienten : 

Terdet-Rtthlmann,  Mechan.  Würmetheorie.  26 
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Q   _  F  (tu  tj) 
Qi~     /  (0 

endlich  die  einfache  Form: 


18i 


öl         /(<)         

Das  Verhältniss  der  Grössen  Q  und  Qi  ist  nunmehr  in  eipe  Form 
gebracht  worden ,  in  welcher  dasselbe  nur  in  sehr  einfacher  Weise  Ton 
einer  einzigen  Temperaturfunction  /  abhängt. 

Die  vorstehende  Gleichung  kann  in  eine  andere  Form  gebracht 
werden,  in  welcher  das  Resultat,  welches  in  ihr  erhalten  ist^  einen  wich- 
tigen Satz  darstellt. 

Man  kann  dieselbe  schreiben: 

e./(0- ei./(«2)  +  Ol  ./(M  =  o  ...  19) 

Der  Ausdruck  Q  .f(i)  ist  das  Product  von  /  (t)  mit  der  Wärme- 
menge, welche  eine  äussere  Wärmequelle  dem  Körper,  welcher  dem  Krei^- 
processe  unterworfen  wird,  bei  der  Temperatur  ^  mittheilt.  Qi  ./{t\)  ist  das 
Product  der  Function/ (ii)  mit  der  Wärmemenge,  welche  bei  der  Tea- 
peratur  ty  von  aussen  an  den  betreffenden  Körper  abgegeben  worden  ist.  Die 
Grösse  —  Qi  >/  (^a)  ist  das  Product  von  /  {t^  mit  ^i,  das  ist  mit  d^r 
Wärmemenge,  welche  der  Körper  bei  der  Temperatur  ^  an  einen  an- 
deren Körper  abgegeben  hat;  diese  abgegebene  Wärmemenge  ist 
dabei  mit  dem  Minuszeichen  in  Rechnung  gezogen  worden.  Betrachtet 
man  nun  alle  diese  Wärmemengen  als  vom  Körper  anfgenommeD,  und 
zwar  alle  absorbirten  Wärmequantitäten  als  mit  dem  Zeichen  -|-  aufge- 
nommen, alle  abgegebenen  Wärmegrössen  als  mit  dem  Zeichen  —  auf- 
genommen, so  kann  man  das  Resultat  der  vorigen  Rechnung  auch  in  der 
Weise  aussprechen,  dass  man  sagt:  Die  Summe  derProdncte,  welche  ent- 
stehen ,  wenn  man  jede  von  den  drei  im  Kreisprocesse  vom  Körper  auf- 
genommenen Wärmemengen  mit  dem  ihr  entsprechenden  Werth  der  Func- 
tion /  multiplicirt,  ist  gleich  Null. 

In  anderen  Worten:  es  giebt  eine  Function  der  Temperatur, 
welche  die  Eigenschaft  besitzt,  dass  die  Producte  ihres  Wer- 
thes  für  jeden  der  drei  Zustände,  in  welchen  der  Körper 
Wärme  aufnimmt,  mit  der  aufgenommenen  Wärmemenge  eine 
Summe  geben,  deren  Werth  für  einen  umkehrbaren  Kreii^- 
process  gleich  Null  ist. 

Die  Form  dieser  Temperaturfunction/  ist  längere  Zeit  unbekannt 
geblieben;  dieselbe  führt,  nach  dem  Forscher,  durch  dessen  Betrachtungen 
sie  zuerst  in  die  Wissenschaft  eingeführt  worden  ist,  den  Namen  Carnot- 
sche  Function. 

Höchst  wahrscheinlich  ist  Joule  der  erste  gewesen,  welcher  die 
richtige  Form  dieser  Function  vermuthete. 

Bestimmt  erkannt  wurde  die  Form  dieser  Temperatnrfuuction  wohl 
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am  frühesten  von  Helmboltz.^),  als  derselbe  eine Gl^ichnng,  welche  von 
Clapeyron  aufgestellt  worden  war,  mit  einer  Formel  verglich,  welche 
Holtzmann^)  entwickelt  hatte. 

Thomson  und  Joule  3)  bewiesen  aus  ihren  Versuchen  über  die 
Wämieerscheinungen  bewegter  Gase,  dass  diese  Car not' sehe  Function/ 
entweder  selbst  der  reciproke  Werth  der  absoluten  Temperatur  sei,  oder 
dass  sie  wenigstens  selbst  innerhalb  weitester  Temperatnrgrenzen  unge- 
mein wenig  von  diesem  Werthe  verschieden  sein  könne.  Rechnungen 
ähnlicher  Art  hatte  übrigens  froher  auch  schon  Clapeyron*)  angestellt. 

Die  einfache  Betrachtung  eines  schon  früher  von  uns  behandelten 
«ipecieUen  Falles  wird  uns  unzweideutig  zeigen,  dass: 

•^(')=«-i7 2«) 

der  reciproke  Werth  der  absoluten  Temperatur  ist.  Wir  schlagen  dabei 
den  Weg  ein,  den  Clausius**^)  gewählt  hat,  um  schon  vor  Thomson  und^ 
Joule  jeden  Zweifel  über  die  Form  der  Carno tischen  Temperaturfunc-r 
tion  za  heben. 

6.  Die  Ermittelung  des  Werthes  der  Carnot'sclien 

Function. 

Wir  haben  oben  im  3.  Capitel  gesehen,  dass  für  alle  Körper,  welche 
den  anf  Seite  898  unter  1  bis  3  genannten  Bedingungen  genügen ,  das 

Verhältniss  ^  denselben  Werth  haben   muss,  wenn  die  Temperaturen 

^  ^1  nnd  t>2  dieselben  sind.  Die  Function  /  muss  also  für  alle  Körper 
dieselbe  sein.  Es  ist  nun  aber  sehr  leicht,  die  Gestalt  dieser  Function 
för  vollkommene  Gase  zu  ermitteln. 

Wir  erinnern,  um  nicht  weitläufige  Rechnungen,  welche  schon  früher 
aasgefohrt  worden  sind,  wiederholen  zu  müssen,  an  den  Garnot' sehen 
KreisprocesB  (Abschnitt  UI,  D,  4,  S.  320)  und  dessen  Anwendung  auf 
vollkommene  Gase.  Bekanntlich  besteht  die  graphische  Darstellung  dieses 
Kreisprocesses  aus  zwei  Bogenstücken  isothermischer  Curven  und  aus 
zwei  Bögen,  welche  adiabatischen  Linien  angehören.     Es  geht,  wie 

')  Helmholtz,  Die  Erhaltung  der  Kraft,  1847,  S.  36. 

'iHoltzmann,  üeber  die  Warme  und  Elasticität  der  Gase  und  Dämpfe,  Mann- 
^»«'im  1845. 

*)  Thomson  und  Joule,  On  the  thermal  efiects  of  fluids  in  motion,  Abth.  II, 
'^t  UI,  Evaluation  of  Carnot's    Function.      Phil.  Transact.  Bd.  144  (1854),    S.  347 

W-»  353.  Die  Carnot'sche  Function  ist  eigentlich  —;  Thomson  und  Andere  pfleg- 
ten dieselbe  durch  fÄ  zu  bezeichnen. 

*)  Clapeyron,  Üeber  die  bewegende  Kraft  der  Wärme.  Journal  de  l'6cole  poly- 
l^hnique,  Bd.  14,  S.  170  (1834)  und  Pogg.  Ann.  Bd.  49,  S.  446. 

*)  Clausius,  Ueber  die  bewegende  Kraft  der  Wärme,  1850,  Abhandlungen,  Bd.  I, 
S.  56  und  57. 

26* 
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schon  früher  erwähnt  wurde  (man  sehe  die  Anmerkung  am  Schlüsse  der 
Seite  398),  der  vorhin  von  uns  behandelte  Kreisprooess  mit  drei  Körpen 
in  den  Carnot' sehen  über,  wenn  man  für  JET  und  JTi  einen  und  denselbeo 
Körper  wählt;  damit  wird  auch: 

t  =  ti 

und  die  zuletzt  aufgestellte  Gleichung  19)  nimmt  die  Form  an: 

(Q   +    Cl)     /(«l)  -    «1   •/(*«)  =  0        .       .       .      .      2ll: 

Wir  wissen  aber  nun  von  früher,  dass  in  einem  Garnot* sehen  Kreis- 
processe  zwischen  der  gesammten  bei  einer  Temperatur  ^i  von  der 
Wärmequelle  Ki  entlehnten  Wärmemenge  Q -}-  Qi  und  der  bei  der  Tem- 
peratur ti  auf  Ki  abgegebenen  Wärmemenge  Qi  das  YerhälinisB  besteht 

Hierbei  bezeichnet  bekanntlich  T  die  absolute  Temperatur,  d.  h.  d/ 
Temperatur  gezählt  an  einem  mit  einem  vollkommenen  Gase  gef&Utea 

Luftthermometer,  dessen  Nullpunkt  bei Grade  der  hunderttheüig« 

Scala  liegen  würde. 

Diese  Gleichung  kann  man  auch  in  der  Form: 

Q+  Qi       Öl  _  rt  .M) 

T,  T,  —  ^ 

schreiben.  Vergleicht  man  dies  Resultat  mit  der  Gleichung  20),  so  er 
giebt  sich: 

fit)  =  ~ 2si 

worin  B  eine  willkürliche  Constante  ist  Da  B  bei  allen  Rechnunge&i' 
welche  man  anstellt,  ansser  Betracht  bleibt,  so  hat  man  gewöhnlich  eio- 
fach: 

/(0  =  ^ 2*' 

gesetzt,  nnd  daher  kommt  es,  dass  man  gewöhnlich  sagt: 

Die  Carnot^sche  Function  ist  der  reciproke  Werth  der  ab' 

soluten  Temperatur. 

Führt  man  den  nunmehr  bestimmten  Werth  der  Function  /  eiu ,  so 

nimmt  die  Gleichung  19)  die  bemerkenswerthe  Gestalt  an  ^): 

«.  +   öl  _   «!_  0  25 

T,   ^   Ti         T,~ 


')  Mi>ii  vergleiche  Vorlesung  II,  8.48  und  Anmerkung  zu  den  Vorle..  8.  I36a.  <-' 

/Google 
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7.  Aequivalenz  der  Verwandlungen;  Verwandlnngswertli. 

Clan  sin  8  gelangte  anf  etwas  abweichendem  Wege  zu  denselben 
Gleichungen  und  wurde  hierbei  auch  auf  eine  andere  Interpretation 
der  Resultate  geführt.  In  dem  von  uns  (in  2)  betrachteten  Kreisprocesse 
findet  die  Erzeugung  der  Arbeitsmenge  L  auf  Kosten  der  Wärme- 
menge Q  statt,  welche  dem  Körper  K  entzogen  wird,  gleichzeitig  wurde 
die  Wärmemenge  Qi  dem  Körper  Ki  entzogen  und  auf  den  Körper  K^ 
übertragen;  diese  beiden  gleichzeitigen  Vorgänge  sind  durch  sehr  nahe 
Beziehungen  mit  einander  verknüpft.  Ist  die  Wärmemenge  Qi  von  Ki 
aaf  den  Körper  K%  übergegangen ,  so  kann  man  sie  wieder  nach  Ki  zu- 
rückschaffen, wenn  man  dafür  die  Wärmemenge  Q  von  der  Temperatur  t 
des  Körpers  K  aus  Arbeit  entstehen  läset.  Die  Hervorrufung  des  einen 
Vorganges  zieht  nothw endiger  Weise  den  anderen  nach  sich,  und  die 
Grosse  des  einen  bestimmt  die  des  anderen.  Mit  Rücksicht  auf  diese 
Verhältnisse  betrachtet  Gl  aus  ins  diese  beiden  Vorgänge:  die  Verwand- 
laug der  Wärmemenge  Q  in  Arbeit  und  die  Umsetzung  der  Wärme- 
meoge  Q\,  welche  die  Temperatur  ti  besitzt,  in  eine  gleichgrosse  Wärme- 
menge, welche  die  Temperatur  ^  besitzt,  als  zwei  „äquivalente  Um* 
wandlangen*'.  Hierbei  drückt  das  Wort  „äquivalent*^  nicht  unmittelbar 
aus,  dass  man  den  einen  dieser  Vorgänge  für  den  anderen  setzen  könnte, 
wie  dies  dem  gewöhnlichen  Sprachgebrauche  entsprechen  würde,  sondern 
68  soll  hier  damit  ausgedrückt  werden ,  dass  zwischen  beiden  ein  noth- 
wendiger  und  constanter  Zusammentiang  besteht.  Nachdem  Gl  aus  ins 
den  Ausdi-uck  „äquivalente  Verwandlung''  in  dem  oben  angegebenen 
Sinne  definirt  hat,  sucht  er  das  Gesetz  auf,  nach  welchem  man  Verwand- 
lungen als.  solche  mathematische  Grössen  darstellen  kann,  dass  dieselben 
äquivalent  sind,  wenn  ihre  Werthe  einander  gleich  sind.  Er  gelangt 
alsdann  zu  derselben  Gleichung,  welche  wir  vorher  gefunden  haben: 

T  ~  T^         Ti ^^^ 

Q 
Hierin  stellt  ~  den  Aequivalenzwerth  der  ersten  Verwandlung 

Q\       .  Q\ 
oder  den  Verwandlungswerth   der  Wärmemenge   Q  und  -ypr  —  -t^ 

den  der  zweiten  dar. 

Man  kann  alsdann  mit  Gl  aus  ins  sagen: 

Der  Aequivalenzwerth  der  Verwandlung  von  Wärme  in 
Arbeit  oder  der  Verwandlungswerth,  welcher  der  Umsetzung 
derWärmemenge  Qvon  der  Temperatur  T  in  Arbeit  entspricht, 

0 

ist  gleich  dem  Verhältniss —zwischen  der  verwendeten  Wärme- 
menge und  der  absoluten  Temperatur  der  Quelle,  welche  die- 
selbe geliefert  hat. 
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V  Der  Aeqaiyalenzwerth  des  Ueberganges  der  Wärmemeiißf 
Qi  von  der  Temperatar  Ti  in  eine  gleichgrosse  W&rmemengf. 
deren  Temperatur  Tj,  oder  derVerwandlungswerth  derWärmt^ 
Qi  beim  Uebergange  von  der  Temperatur  Ti  zur  Tempe- 
ratur Ts  ist  gleich  der  Differenz  der  Ausdrücke,  welche  dit 
Aeqnivalenzwerthe  der  Umsetzung  der  Wärme  in  Arbeit 
für  zwei  Wärmequellen  darstellen,  welche  die  Temperatu- 
ren der  Körper  besitzen,  zwischen  denen  sich  die  Ueber- 

0.  Qi 

führung  vollzieht,  ist  also:   -^ — • 

Wir  werden  Clausius  nicht  in  den  Betrachtungen   folgen,   durcb  j 
welche  er  zur  Schlussgleichung  gelangt,  sondern  werden  hier  einen  ein-  ! 
fächeren  Weg  einschlagen,  der  uns  unmittelbar  zu  dem  allgemeinen  Aav 
dmcke  des  zweiten  Hauptsatzes  führen  soll. 

Vorher  werden  wir  jedoch  einige  allgemeine  Eigenschaften  der  ther 
mischen,  besonders  der  adiabatischen  Gurven  entwickeln,  die  wir  schon 
in  dem  speciellen  Falle  der  Gase  bewiesen  haben. 

Man  hätte  diese  Eigenschaften  wohl  auch  schon  früher  entwickela 
können ;  die  Anwendung,  welche  wir  jedoch  unmittelbar  hinterher  davon 
machen  werden,  mag  es  statthaft  erscheinen  lassen,  diese  Untersnchongeu  ^ 
an  diesem  Platze  einzuschalten. 


8.  Von  den  tliermisolien  Curven  und  ihrer  Anwendung 
zu  graphischen  D£ü*stellun8:en. 

Es  sind  besonders  zwei  Art«D  von  Wärmecurven,  die  häufig  bei  lie- 
trachtung  von  Kreisprocessen  in  Anwendung  kommen,  es  sind  dies  die 
adiabatischen  und  isothermischen  Curven ;  gelegentlich  werden  auch  ncxh 
die  von  Cazin  i)  eingeführten  isodynamischen  Linien  zu  erwähnen  sein. 

Obgleich  wir  von  den  beiden  ersten  Gurvengattungen  schon  mehr- 
fach Gebrauch  gemacht  haben,  wollen  wir,  der  YoUständigkeit  wegen,  die 
Definitionen  sämmtlicher  thermischer  Linien  hier  noch  einmal  zusammec- 
stellen : 

1)  Die  adiabatischen  Linien  stellen  den  Zusammenhang  zwi- 
schen Druck  und  Volumen  dar,  wenn  sich  der  Znstand  eines  Kör|)ers 
ändert,  ohne  dass  demselben  Wärme  von  aussen  zugeführt,  oder  dass 
Wärme  von  ihm  an  äussere  Köi'per  abgegeben  wird. 

2)  Die  isothermischen  Linien  sind  diejenigen  Curven,  welche 
die  Beziehung  zwischen  Druck  und  Volumen  ausdrücken,  wenn  sich  Jer 
Zustand  eines  Körpers  bei  constanter  Temperatur  ändert. 

3)  Die  isodynamischen  Linien  stellen  g^raphisch  den  Zusammen- 
hang zwischen  Volumen  und  Druck  eines  Körpers  dar,  wenn  sich  der 
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Zastand  des  Körpers  in  der  Weise  ändert,  dass  die  innere  Energie  des- 
selben bei  dieser  Zustandsänderang  constant  bleibt. 

Für  vollkommene  Gase  ist  die  Gestalt  dieser  Curven  bekannt.  Die 
isothermischen  und  isodjnamiscben  Linien  sind  bei  vollkommenen  Gasen 
identisch,  da  die  innere  Energie  eines  vollkommenen  Gases  (man  sehe 
Abschnitt  III,  A,  3,  S.  238)  lediglich  von  der  Temperatur  abhängig  ist. 
Beide  sind  in  diesem  Falle,  wi*  schon  mehrfach  erwähnt  worden  iflt^)i 
gleichseitige  Hyperbeln. 

Bei  allen  anderen  Körpern  sind  die  isothermischen  und  isodynami- 
sehen  Curven  von  einander  verschieden,  wir  werden  über  die  Gestalt  der- 
selben bei  unvollkommenen  Gasen  upd  bei  Dämpfen  späterhin  noch 
Näheres  mittheilen.  Für  andere  Körper  sind  die  Gestalten  zur  Zeit  fast 
noch  ganz  unbekannt. 

Die  adiabatischen  Curven  der  vollkommenen  Gase  nähern  sich  zwar 
ebenfalls,  wie  die  isodynamischen  und  isothermischen  Linien,  der  Drück- 
and  Yolumenaxe  asymptotisch. 

Die  adiabatische  Curve  nähert  sich  jedoch,  wenn  man  von  einem 
gemeinschaftlichen  Punkte  beider  ausgeht,  rascher  der  Yolumenaxe,  als 
die  isothermische  Linie.  ^  Sind  z.  B.  t?',  ^  die  Coordinaten  eines  gemein- 
schaftlichen Punktes  P  (man  sehe  Fig.  67)  der  adiabatischen  Curve  MM 

Fig.  67. 


und  der  isothermischen  Curve  'N'N^  eines  Gases,  und  betrachtet  man  ein 
Volumen 


80  mass,  wenn  ^\  den  zugehörigen  Druck  auf  der  isothermischen  i^i\r', 
p^den  zu  t^ gehörigen  Druck  auf  der  adiabatischen  Curve  Jlfili'  bezeichnet: 


^)  Man  sehe  auch  die  Bemerkungen   über  die   thermischen   Curven   (Abschnitt  lY, 
A,  2,  S.  360). 
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nnd: 


V  .Pi  =  v\p' 


V*    .   p3   =  t/'    .  p' 

sein. 

Durch  Division  ergiebt  sich  sofort: 


Pi  f*       V     (t\^ 


Da  nun  x  grosser  als  1  und  v  grösser  als  t/  ist,  so  folgt  unmittel- 
bar, dass: 

P\  >  Pi 
ist. 

Die  isodynamischen  Curven  werden  sich  meist  weniger  rasch  der 
Abscissenaxe  nähern,  als  eine  adiabatische  Curve,  welche  mit  der  isody- 
namischen  Linie  derselben  Substanz  einen  Punkt  gemein  hat.  Denn  bei 
einer  adiabatischen  Curve  muss,  da  längs  derselben  der  Substanz  keint 
Wärme  zugeführt  wird,  die  gesammte  Arbeitsleistung  auf  Kosten  der 
inneren  Energie  stattfinden.  In  Folge  dessen  muss  die  lebendige  Knft 
der  Moleküle,  das  ist  die  Temperatur,  und  somit  auch  der  Druck  l&ng« 
einer  adiabatischen  Curve  im  Allgemeinen  rascher  abnehmen,  als  längs 
einer  isodynamischen ,  denn  bei  Zustandsänderungen  längs  der  letztere 
wird  doch  noch  immer  soviel  Wärme  zugeführt,  dass  die  innere  Energie 
constant  bleibt.  Es  giebt  hiervon  jedoch  auch  Ausnahmen,  von  denen 
wir  später  einige  besprechen  werden. 

Wir  wollen  uns  auf  Betrachtung  der  Gestalten  der  Curven  im  All- 
gemeinen jedoch  hier  nicht  weiter  einlassen,  sondern  wollen  einige  wich- 
tige Eigenschaften  der  adiabatischen  Carven  hier  anfuhren  und  aof  einige 
graphische  Darstellungsweisen  aufmerksam  machen,  die  sich  unmittelbar 
daran  anschliessen. 

a)  Die  Betrachtung  der  adiabatischen  Curven  gestattet  darüber  za 
entscheiden,  ob  eine  unendlich  kleine  Zustand sänderung  eines  Körpers, 
welche  durch  ein  Stück  einer  beliebig  krummen  Linie  dargestellt  wird, 
von  einer  Absorption  oder  Entwickelung  von  Wärme  begleitet  wird. 

Diese  Behauptung  setzt  voraus,  dass  man  weiss,  ob  der  Körper  sich 
bei  Erhöhung  seiner  Temperatur  ausdehnt  oder  sich  zusammenzieht.  Wir 
wollen  einmal  annehmen,  er  dehne  sich  aus  und  BS  (Fig.  68)  stelle  eine 
beliebige,  unendlich  kleine  Zustandsänderung  dar.  Zieht  man  durch  R 
die  adiabatische  Curve  MM*  und  findet,  dass  das  Element  BS  oberhalb 
dieser  Curve  liegt,  so  muss  man  dem  Körper  von  R  bis  S  Wärme  zu- 
führen. Ziehen  wir  nämlich  durch  S  eine  ParaUele  SP  zur  Abscissen- 
axe, so  wird  man  die  betrachtete  Zustandsänderung  durch  die  Zn- 
standsänderung  BPS  ersetzen  können,  denn  die  Endzustände  bei- 
der Vorgänge  sind  die  nämlichen  und  die  in  beiden  Fällen  ge- 
leisteten Arbeiten    weichen    von    einander    nur    um    eine   Grösse   ab, 
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welche  gleich  dem  Fl&chenstücke  PR8^  d.  h.  unendlich  klein  zweiter 
Ordnung  ist. 

Die  Wärmemenge  jedoch,  welche  nöthig  ist,  um  die  Zustands- 
ändenmgen  RP  und  PS  hervorzubringen,  läset  sich  leicht  bestimmen; 
zwischen  P  und  B  findet  kein  Wärmeaustausch  statt;  von  P  bis  S  dehnt 
sich  der  Korper  bei  constantem  Drucke  aus  und  absorbirt  demnach  Wärme, 
wenn  die  Ausdehnung  überhaupt  von  einer  Absorption  von  Wärme  be- 
gleitet ist  *). 

Die  SchluBsfolgerung  würde  gerade  die  entgegengesetzte  sein  müssen, 

wenn  das  betrachtete  Element  BS  unterhalb  der  adiabatischen  Curve 

gelegen  hätte.     In  ganz  ähnlicher  Weise  würde  man  auch  zu  verfahren 

haben,  wenn  sich  der  betrachtete  Körper  beim  Erwärmen  zusammenzieht. 

Fig.  68. 


Fig.  69. 


b)  Zwei  adiabatische  Curven  können  sich  nicht  schneiden. 

Bii  den  Gasen  ergiebt  sich  dieser  Satz  unmittelbar  aus  den  Glei- 
chungen, welche  in  dieBem  Falle  die  adiabatischen  Curven  repräsentiren ; 
mau  kann  denselben  jedoch  mit  Hülfe  einer  Betrachtung  ganz  allgemein 
uachweisen,  welche  vollkommen  mit  dem  Nachweise  des  zweiten  Haupt- 
satzes für  den  einfachsten  Fall  übereinstimmt. 

In  Figur  69  sollen  Bi  Ai  und  CiÄi  zwei  adiabatische  Curven  dar- 
stellen, welche  einen  gemeinschaftlichen  Punkt.  Äi  besitzen.  Wir  ziehen 
auBserdem  die  isothermische  Linie  Bi  Cj,  welche  der  Temperatur  ti  ent- 
epricbt  und  betrachten  den  Kreisprocess  AiBiCiAi.  Von  Bi  bis  Cx 
nimmt  der  Körper  eine  bestimmte  Wärmemenge  Q  von  aussen  auf, 
welche  vollständig  aufgewendet  wird,  um  äussere  Arbeit  zu  leisten,  hier- 

^)  Waaser  zwischen  0  und  4®  und  Kautschuk  wurden  zwei  Beispiele  soin ,  bei  de- 
nen das  Gegentheil  stattfinden  mtisste. 
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von  wird  jedoch  längs  des  Weges  Ci  Äi  Bi  nichts  wieder  abgegeben ,  d& 
dieser  Weg  nur  auB  adiabatischen  Cnryen  besteht,  auf  welchen  weder 
Wärme  zu-  noch  abgeführt  wird.  Die  auf  diese  Weise  geleistete  Arbdt 
ist  gleich  der  Fläche  ^i  Ci  Äi. 

Wir  wählen  als  Körper,  mit  dem  ein  solcher  Versuch  ausgeführt 
wird,  ein  vollkommenes  Gas  und  betrachten  zuvor  einen  Gar  not' sehen 
Kreisprocess ,  welcher  von  zwei  Isothermen  DA  und  CB  (Fig.  70)  und 
von  zwei  adiabatischen  Curvon  DC  und  AB  begrenzt  wird.      Die  Tem- 

Fig.  70. 
P 


peratur  der  Isotherme  D  A  mag  ti  und  die  von  BC  t^  betragen ,   und  es 
mag  t^  die  tiefste  Temperatur  sein,  welche  im  Kreisprocesse  vorkommt; 
ausserdem  sollen  die  beiden  adiabatischen  Curven  D  C  und  AB  in  Fig.  70 
keinen     gemeinschaftlichen     Punkt     besitzen;     wir     setzen     ausserdem 
voraus,  dass  die  Fläche  AB  CD  (Fig.  70)  dem  Flächeninhalte  des  Kreis- 
processes  AiB\Gi  (Fig.  69)  gleich  sei.     In  der  Reihenfolge  von  Opera- 
tionen,   welche  den  Gar  not 'sehen  Kreisprocess  bildet,  wird  auf  dem  j 
Wege  von  D  bis  A  (Fig.  70)  einem  Körper,  dessen  Temperatur  ii  be- 
trägt, eine  Wärmemenge  ^  +  Ö'  entnommen;  während  der  Zustands- 
änderung  längs  B  C  wird  die  Wärmemenge  Q^  an  einen  Körper  abge- 
geben, dessen  Temperatur  t^  ist;  in  dem  vollständigen  Kreisprocesse  winl 
die  Wärmemenge  Q  in  Arbeit  umgesetzt.     Man  kann  jedoch  diese  Vor- 
gänge auch  in  einem  entgegengesetzten  Sinne  und  in  entgegengesetst«r 
Reihenfolge  vornehmen  und  zu  dem  Zwecke  die  Arbeitsgrösse  J  .  Q  auf- 
wenden,  welche  man  durch  die  Yollführung  des  ersten  Kreisprocesse:? 
Ai  Bi  Ci  gewonnen  hat.     Nachdem  beide  Kreisprocesse  in  der  angedea- 
teten  Weise  durchlaufen  worden,  sind  beide  Körper  vollkommen  in  den 
Anfangszustand  zurückgekommen.     Das  bleibende  Resultat  wäre,  dsss 
eine  Wärmemenge  Qf  von  einem  Körper,  dessen  Temperatur  if  ist,  ent- 
nommen worden  and  auf  einen  anderen  Körper,  dessen  Temperatur  hoher 
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od  zwar  gleich  ^i  ist,  übertragen  worden  wäre.  Das  aber  ist  nicht 
löglich.  Unsere  Annahme  ist  mithin  nicht  zulässig,  und  die  beiden  be- 
richteten adiabatischen  Gurren  können  keinen  gemeinschaftlichen  Punkt 
«sitzen. 

Diese  Bemerkung,  die  man  vielfach  nicht  genügend  betont,  ist  wich- 
ig, am  jede  Schwierigkeit  zu  beseitigen.  Hieraus  folgt  unmittelbar,  da 
Bdem  Fortschreiten  auf  einer  adiabatischen  Curve  in  der  Richtung  der 
'olamenaxe  eine  immer  grössere  Entziehung  von  Wärme  entspricht, 
tass  alle  adiabatischen  Curven  sich  immer  mehr  der  Isotherme  des  abso- 
Uten  Nullpunktes  asymptotisch  nähern  müssen.  Wenn  aber'  ein  Körper 
ibfiolut  kalt  ist,  so  sind  seine  Moleküle  in  absoluter  Ruhe ,  sein  Druck  p 
rird  gleich  Null  sein.  Man  kann  daher,,  wie  schon  Rankine  zuerst 
rermnthet  hat,  annehmen,  dass  sich  alle  adiabatischen  Curven  asympto- 
isch  der  Abscissenaxe  nähern. 


e)  Wir  {fügen  endlich  hinzu,  dass  jede  Zustandsänderung«  welche  durch 
iatl^meAB  (Fig. 71)  dargestellt  wird,  die  sich  von  einer  adiabatischen 

Curve  zu  einer  anderen  erstreckt, 
noth wendig  von  einem  W^ärmeaus- 
tausch  mit  äusseren  Körpern  be- 
gleitet ist.  Wählt  man  eine  be- 
liebige adiabatische  Curve  MM 
als  Ausgangspunkt,  so  kann  man 
jede  andere  durch  die  Wärmemenge 
definiren,  welche  nothwendig  ist 
um  den  Punkt,  welcher  den  Zustand 
des  Körpers  darstellt,  längs  einer 
bestimmten  Curve,  z.B.  längs  einer 
isothermischen  Linie,  von  der  als 
Ausgang  gewählten  MM  auf  die 
adiabatische  Curve  LL  überzu- 
führen 0- 
Einen  wichtigen  Satz  über  die  adiabatischen  Curven.  hat  Rankine') 
zuerst  aufgestellt.  Wir  wollen  denselben  in  Kürze  mit  aufnehmen;  er 
lutet: 


d)  Wenn  ein  Körper  von  Einern  gegebenen  Zustande,  wel- 
clier  durch  die  Coordinaten  Vi  und  Pi  bestimmt  ist,  durch  be- 
liebige Zwischenzustände  längs  der  Curve  AGB  (siehe  Fig.  72 
^f-S.)  in  einen  anderen  Zustand  B  übergeht,  so  wird  die  ge- 


)  Man  sehe  auch  §.11  dieser  Abtheilung. 

^  Rankine,  On  the  geometrical  representation  of  the  expansive  action  of  heai 
^^  the  theory  of  thcrmo-dynamic  engines,  Phil.  Transact.,  Bd.  144  (1854),  S.  119 
"«•1  On  eteame  engine  and  other  prime  movere,  2.  Aufl.,  S.  303. 
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leistete  äussere  Arbeit  durch  die  Fläche  dargestellt,  welche 
zwischen  der  Curve  A  CB  und  den  beiden  längs  der  Volumen- 
axe  ins  Unendliche  verlängerten  adiabatischen  Guryen  liegt, 
welche  durch  die  beiden  Punkte  A  und  B  gezogen  werden 
können. 

Dieser  Satz  lässt  sich  leicht  erweisen.     Nachdem  der  Körper  den 
Zustand  B  erreicht  hat,  lassen  wir  denselben  sich  ausdehnen,  ohne  ihm 

Fig.  72. 
P 


ED  W 

von  aussen  Wärme  zu-  oder  abzuführen,  also  längs  der  adiabatischen 
Curve  5^,  und  zwar  wollen  wir  dies  zunächst  fortsetzen  bis  der  Punkt  ^. 
also  der  Druck  TT  0  und  das  Volumen  0  W  erreicht  worden  sind.  Dann 
wollen  wir  zunächst  das  Volumen  0  W  constant  erhalten  und  soviel 
Wärme  entziehen,  dass  der  Druck  bis  auf  TFZ  fallt,  bis  zu  einem  Pnnkte  Z 
der  auf  der  durch  A  gezogenen  adiabatischen  Curve  A  M  liegt.  Hierauf 
comprimiren  wir  den  Körper  wieder,  ohne  Wärme  zu-  oder  nach  aussen 
abzuführen,  bis  der  Punkt  A  wiedier  erreicht  ist.  Dann  stellt  be- 
kanntlich ACBQZA  die  Wärmemenge  dar,  welche  während  des  Pro- 
cesses  verschwunden  und  in  Arbeit  umgesetzt  worden  ist.  Da  nun  längs 
der  beiden  adiabatischen  Curven  weder  Wärme  zu-  noch  abgeführt  wor- 
den ist,  so  ist  die  verschwundene  Wärmemenge  die  Differenz  der  längs 
ACB  absorbirten  und  längs  QZ  abgegebenen  und  abgeführten  Wärme- 
menge. Je  weiter  nun  die  Punkte  Q  und  Z  hinausrücken,  um  so  mehr 
wird  sich  die  Grösse  QZ  verringern,  die  Fläche  A  CBQZA  wird  »ich 
um  so  mehr  einem  Grenzwerthe  nähern  müssen,  und  dieser  Grenzwerth 
wird  der  des  Minuenden  der  Differenz,  also  das  Arbeitsäquivalent  der  in 
Arbeit  oder  äussere  Energie  umgesetzten  Wärme  sein. 

Dieser  Satz  ist  von  Rank  ine  zum  Ausgangspunkte  wichtiger  Unter- 
suchungen gemacht  worden,  und  auch  neuere  Forscher  haben  sich  des- 
selben gelegentlich  bei  ihren  Arbeiten  bedient. 


Digitized  by 


Google 


C.  yerallgemeinerung  des  zweiten  Hauptsatzes.  413 

e)  Für  die  graphische  Darstellung  der  durch  eine  umkehrbare  Zustands- 
änderung  hervorgebrachten  Aenderung  z/ 17  der  inneren  Energie  und  der 
gleichzeitig  von  aussen  zugeführten,  in  Arbeitsmaass  gemessenen  Wärme  Q 
ist  von  Cazin  1)  eine  Methode  angegeben  worden.  Nehmen  wir  an,  ein 
Körper  ändere  seinen  Zustand  derart,  dass  der  diesen  Zustand  darstellende 
Punkt  (man  sehe  Fig.  73)  den  Weg  AB  CD  durchläuft.  Durch  Ä  legen 
wir  die  isodynamische  Curve  JJi  und  durch  den  Punkt  D  die  adiabatische 

Fig.  73. 
P 


Curve  MMiy  welche  (man  sehe  den  Anfang  dieses  Paragraphen  S^  408, 
Z.  11  V.  o.)  die  erstere  in  dem  Punkte  P  schneiden  mag.  Wenn  sich  von 
B  aus  der  Zustand  des  Körpers  auf  der  adiabatischen  Curve  MM^  wei- 
ter bis  P  geändert  hätte,  so  würde  die  Fläche  BPF'  B'  die  gleichzeitig 
auf  Kosten  der  inneren  Energie  der  Substanz  geleistete  äussere  Arbeit 
graphisch  darstellen.  Diese  Fläche  repräsentirt  alsdann  gleichzeitig  die 
Aenderung : 

z/r7=  [7i  —  r/j 
der  inneren  Energie,   welche  der  Körper  erlitten  hat,  während  sich  sein 
Zustand  längs  der  Curve  A  B  CD  änderte. 

Die  äussere  Energie  d  S,  welche  bei  der  Zustandsänderung  des  Kör- 
pers längs  A  B  CD  entwickelt  wird,  findet  bekanntlich  in  der  (horizontal 
scbraffirten)  Fläche  ABCDD'A'A  ihre  bildliche  Darstellung. 

Ist  nun  während  der  Zustandsänderung  AB  CD  dem  Körper  die 
Wärmemenge  Q  von  aussen  mitgetheilt  worden,  so  muss  diese  nach  dem 
ersten  Hauptsatze  das  Aequivalent  der  gleichzeitigen  Aendemngen  der 
inneren  und  äusseren  Energie  sein;  es  muss  demnach  die  in  Arbeitsmaass 
gemessene  Wärmemenge  J  •  Q: 

J  .  Q  =  Jü  +  dS 26) 

*)  Cazin,    Th^rie  ^l^mentaire  des  macbines  k  air  cbaud,    Versailles  1865. 
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sein.  Diese  Quantität  J  .  Q  wird  also  durch  die  Summe  der  beiden 
Flächen  AB  GBO  A'  und  BFPlf,  oder  durch  die  überhaupt  achraf- 
firte  Fläche  ABCDPPA*  geometrisch  dargestellt i). 

9.  Allgemeiner  Ausdruck  des  zweiten  Hauptsatzes  für  den 
Fall  eines  geschlossenen,  umkelirbaren  Kreisprooesses. 

Wir  wählen  jetzt  einen  durch  eine  beliebige  Linie  bestimmten  Kreia- 
process  und  setzen  voraus,  dass  die  Reihe  von  Vorgängen,  welche  den- 
selben bilden,  in  dem  einen  Sinne  sowohl,  als  in  entgegengesetzter  Reihen- 
folge ausgeführt  werden  können,  d.  h.  wir  setzen  voraus,  dass  der  Kreis- 
process  ein  umkehrbarer  sei.  Wir  ziehen  in  der  Bildebene  eine  Schaar 
unendlich  benachbarter  adiabatischen  Curven  und  ersetzen  den  vorlie 
genden  Kreisprocess  durch  eine  unendliche  Anzahl  von  elementaren  Kreis- 
Processen.  Jeder  derselben  wird  durch  zwei  unendlich  kleine  Bögen,  welche 
der  ursprünglichen,  geschlossenen  Curve  angehören,  die  den  Kreisprocess 
darstellt,  und  durch  zwei  endliche  Bögen  begrenzt,  die  zu  zwei  benach- 
barten adiabatischen  Linien  gehören. 

Wir   betrachten    nun    einen    beliebigen    dieser   elementaren  Krei^ 

processe,  z.  B.  AA'  ff  B  (man  sehe  Fig.  74)  und  zerlegen  diesen  dadarcli 

Pi^   74  wiederum  in  drei  andere, 

dass  wir  durch  die  Punkt« 
A  und  Bf  die  beiden  Iso- 
thermen AH  und  l!l 
ziehen.  Auf  diese  Weise 
werden  wir  schliesslich  auf 
die  Betrachtung  eines  Car- 
n  o  t '  sehen  Kreisprooesses 
A  UßL  gefahrt,  der  durch 
zwei  unendlich  kleine  1^ 
gen  von  Isothermen  und 
von  zwei  endlichen  Bogen- 
stückeu  zweier  unendlich 
benachbarten        adiabati- 

▼       sehen    Linien      begrenzt 

wird ;  ausserdem  bleiht 
noch  die  Betrachtung  zweier  Kreisprocesse  übrig,  welche  von  lauter 
unendlich  kleinen  Bögen  begrenzt  werden,  die  also  als  unendlich  kleine 
Grössen  zweiter  Ordnung  angesehen  und  vernachlässigt  werden  könneD, 
es  sind  dies:  AA* H  und  B'BL. 

d  Q  sei  die  Wärmemenge ,  die  man  dem  Körper  bei  der  absoluten 
Temperatur  T  mittheilen   muss,   um  die  Zustandsänderung  AH  herbei- 

^)  Man  sehe  auch  noch    die    graphische  Darstellung  der  Grösse    /-p  in  11,  S.  4-0. 
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zufahren;  d'  Q  soll  die  WärmemeDge  sein,  welche  er  in  der  Zustands- 
änderang  ^X  bei  der  absoluten  Temperatur  T'  abgiebt.  Nach  dem 
zweiten  Hauptsatze  in  seiner  einfachsten  Form  ist  das  Yerhältniss  zwi- 
schen der  im  Ereisprocesse  AHB' L  in  Arbeit  verwandelten  Wärme  und 
der  Wärmemenge,  welche  von  der  Temperatur  T  in  die  Temperatur  T 
übergegangen  ist,  gleich : 

*«  —  *'ö  _  y—  y 

oder: 


mithin : 


oder: 


Ä'e 

qyl          » 

«5^       , 
6'Q        ' 

T 

-  1. 

S'Q 

T 

~  r 

T 

Ö'Q  _ 

r  ~ 

:0 

27) 


Bezeichnet  nun  d  Q  die  Wärmemenge,  welche  von  dem  Körper  auf- 
geDommen  wird,  wenn  er  auf  der  eigentlichen  Curve  vom  Punktet  zum 
Pon^  A'  übergeht,  so  kann  man  behaupten,  dass  d  Q  und  ö  Q  höchstens 
nm  eine  unendlich  kleine  Grösse  zweiter  Ordnung  von  einander  ver- 
schieden sein  können. 

Betrachten  wir  nämlich  den  Kreisprocess  A^'IT,  so  finden  wir,  dass 
der  Körper  von  A  bis  A'  eine  Wärmemenge  absorbirt,  welche  gleich  d  Q 
ist;  von  A'  bis  H  nimmt  er  weder  Wärme  auf,  noch  giebt  er  Wärme  an 
äussere  Körper  ab;  von  ^bis^  endlich  giebt  er  eine  Wärmemenge  nach 
anteen  ab ,  welche  gleich  d  Q  ist.  Der  Unterschied  der  beiden  Quanti- 
täten d  Q  und  d  Q  ist  mithin  gleich  dem  Quotienten  aus  der  geleisteten 
äusseren  Arbeit  und  dem  mechanischen  Aequivalent  der  Wärme.  Die 
geleistete  äussere  Arbeit  ist  aber  gleich  der  Fläche  AA'JBy  und  diese  ist 
uneDdlich  klein  zweiter  Ordnung.  Die  Differenz  dQ  —  ÖQ  i&t  mithin 
unendlich  klein  zweiter  Ordnung.  Dasselbe  findet  bei  der  Differenz  d'Q 
QBd  S'Q  statt,  welche  den  unendlich  kleinen  Zustandsänderungen  ff  B 
nnd  B'L  entsprechen. 

Vernachlässigt  man  also,  wie  es  statthaft  ist,  die  Grössen,  welche 
uuendlich  klein  zweiter  (hrdnung  sind,  so  kann  man  schreiben: 

und  wenn  man  die  Summe  aller  ähnlichen  Ausdrücke  bildet,  die  man  er- 
hält ^  wenn  man  allmählich  sämmtliche  elementaren  Kreisprocesse  be- 
trachtet, so  entsteht :  ^ 


/f -/^*=« -' 
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416  IV.  Der  zweite  Hauptsatz. 

Stellt  man  ferner  fest,  daas  jede  bei  einer  absoluten  Temperatur  1 
aufgenommene  Wärmemenge  d  Q  ein  positives,  dagegen  jede  abgegebene 
ein  negatives  Yorzeicben  erbält,  so  ergiebt  sich  noch  einfacher: 

"^  =  0 29.1 

Diese  Gleichung  ist  für  den  Fall  eines  umkehrbaren  Kreisprocesses 
der  allgemeinste  Ausdruck  des  zweiten  Hauptsatzes.  Wir  wollen  die- 
selbe künftighin  die  Gl  aus  ius^  sehe  Gleichung  nennen,  da  dieselbe  zuerst 
von  Rudolph  Clausius^)  aus  dem  zweiten  Hauptsatze  hergeleitet  wor- 
den ist. 

Man  muss  hinzufügen,  dass  diese  Gleichung  nicht  auf  alle  Gattun- 
gen von  Kreisprocessen  anwendbar  ist.  Die  Ableitung  derselben,  die  wir 
eben  gegeben  haben,  beruht  auf  der  Betrachtung  einer  Reihe  von  Voi^ 
gangen,  in  denen  der  Körper,  welcher  dem  Versuche  unterworfen  gedacht 
wurde,  sich  niemals  mit  anderen  Körpern  in  Berührung  befand,  als  mit 
solchen,  welche  eine  mit  der  seinen  unendlich  benachbarte  Temperatur 
besassen,  und  in  denen  der  äussere  Druck  fortwährend  nur  uneudlicb 
wenig  von  dem  Drucke  abwich,  welchen  der  Körper  selbst  ausübte. 

Unter  diesen  Voraussetzungen  ist  der  Kreisprocess  immer  vollkom- 
men umkehrbar,  denn  eine  unendlich  kleine  Aenderung  in  dem  Ternp«- 
ratuozustande  der  äusseren  Körper  genügt,  damit  diejenigen ,  welche  <Ü<^ 
Rolle  von  abkühlenden  spielten,  nunmehr  als  Quellen  der  Wärme  dieueo. 
und  umgekehrt.  In  gleicher  Weise  genügt  eine  unendlich  kleine  Aende- 
rung des  äusseren  Druckes,  um  ihn  stärker  oder  schwächer  als  d«D 
Gegendruck  des  Körpers  werden  zu  lassen  und  damit  den  Punkt,  wel- 
cher den  Zustand  des  Körpers  darstellt,  in  dem  einen  oder  in  dem  ent- 
gegengesetzten Sinne  auf  der  Curve,  welche  seine  Zustandsändernng  dtf- 
stellt,  zu  verschieben. 

Es  ereignet  sich  jedoch  sehr  häufig,  dass  diese  Bedingungen  der 
Umkehrbarkeit  nicht  erfüllt  sind;  in  den  thatsächlichen  Verhältnisäen 
praktischer  Versuche  ist  dies  sogar  fast  nie  der  Fall.  Alsdann  ist  vor 
stehende  Ableitung  nicht  mehr  anwendbar.  Wir  wollen  zusehen,  wa& 
sich  dann  aus  dem  zweiten  Hauptsätze  ergiebt. 


10.  Nicht  umkehrbare  Ereisprooesse. 

Die  nicht  umkehrbaren  Kreisprocesse,  in  denen  sich  lediglich  Wärnie- 
erscheinungen  und  mechanische  Vorgänge  vollziehen  (demnach  ist  z.  I^- 
auch  der  Fall  ausgeschlossen,  dass  der  betrachtete  Körper  durch  eioeo 
ihn  durchströmenden  elektrischen  Strom  erwärmt  werde),  lassen  sich  in 
drei  Gruppen  zusammenfassen  : 

*)  Zuernt  in  der  Abhandlung:  „Ucfcer  eine  veränderte  Form  des  zweiten  Haoi't- 
Satzes  etc.   1854.^     Clansiutt,  Abhandlun^n,  Bd.  1,  S.  147. 
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a)  Der  Körper,  dessen  Zustandsänderungen  man  betrachtet,  nimmt 
Wärme  von  Körpern  auf,  deren  Temperaturen  von  dei:  seinen  um  endliche 
Grössen  abweichen,  oder  wenn  er  Wärme  an  äussere  Körper  abgiebt,  so 
ist  die  Temperatur  dieser  Abkühlungsapparate  wesentlich  niedriger  als 
Beine  eigene.  In  diesen  Fällen  wird  die  Umkehrbarkeit  nicht  mög- 
lich sein. 

b)  Auch  wenn  der  Körper  Reibungen  erleidet,  welche  eine  Wärme- 
entwickelung veranlassen,  ist  die  genau  entgegengesetzte  Operation  nicht 
möglich. 

c)  Die  dritte  Gruppe  umfasst  die  Zustandsänderungen,  bei  denen  der 
Körper  sich  ausdehnt,  ohne  dass  er  gleichzeitig  eine  Menge  äusserer 
Energie  entwickelt,  welche  gerade  gleich  der  Arbeit  seiner  elastischen 
Kräfte  ist.  Dies  findet  z.  B.  statt,  wenn  der  Druck,  den  der  Körper  zu 
überwinden  hat,  wesentlich  geringer  als  sein  eigener  Druck  ist.  Dann 
ist  es  nicht  möglich,  den  betreffenden  Körper  durch  einen  genau  entgegen- 
gesetzten Vorgang  auf  sein  anfängliches  Volumen  zurückzuführen. 

Der  Dampf,  welcher  aus  dem  Kessel  einer  Hochdruckmaschine  ent- 
weicht, die  comprimirte  Luft,  welche  in  dem  berühmten  Joule 'sehen 
Experimente  in  e^nen  leer  gepumpten  Recipienten  einströmt,  eine  Feder, 
welche  gespannt  war  und  plötzlich  losgelassen  wird,  bieten  uns  Beispiele 
dieser  letzten  und  wichtigsten  Gruppe.  Wir  wollen  der  Reihe  nach 
sämmtliche  aufgeführte  Fälle  untersuchen. 

Bezeichnet  man,  wie  immer,  mit  dQ  die  bei  der  absoluten  Tempe- 
ratur T  vom  Körper  in  jedem  Augenblicke  der  Zustandsänderung  aufge- 
Dommene  oder  abgegebene  Wärmemenge ,  wobei  aber  T  dies  Mal  ledig- 
lich die  Temperatur  des  Körpers,  nicht  die  der  äusseren  Wärmequelle 
bezeichnen  soll,  so  hat  man  noch  immer: 


/ 


T  =  »- 


Denn   auf  welche  Weise  auch  die  Wärme  in  den  Körper  gekutgt' 
oder  von  ihm  abgegeben  wird,  so  bleibt  doch  das  Gesetz  der  Zustands- 
änderung dasselbe,  wenn  nur  in  jedem  Momente  die  abgegebene  oder 
aufgenommene  Wärmemenge  dieselbe  bleibt. 

Setzt  man  jedoch  in  vorstehender  GJeichung  für  T  die  Temperatur 
der  äusseren  Körper  ein,  die  meist  leicht  zu  erkennen  ist,  so  ist  die 
rechte  Seite  nicht  mehr  Null.  Es  ist  leicht  zu  erkennen,  dass  dieselbe 
negativ  werden  muss. 

Betrachtet  man  nämlich  zunächst  die  positiven  Glieder  der  unter 
dem  Integralzeichen  begriffenen  unendlichen  Summe,  so  erkennt  man, 

das?,  wenn  in  -—-  für    T  die  höhere  Temperatur  T  -\-  0   der  Wärme- 
quelle gesetzt  wird,  mit  der  der  Körper  in  Berührung  war,  der  absolute 

Werth  von  j=—. — j.  geringer  werden  muss.      Ersetzt    man  umgekehrt  in 
T  +  ä 
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einem  der  negativen  Glieder ^ ,  das  T'  durch  die  niedrigere  Tempe- 
ratur 2"  —  ff  des  abkühlenden  ansseren  Köi*pers,  so  vermehrt  man  den 
absoluten  Werth  dieses  Gliedes,  denn  es  wird:  —      ;  ^-    Führt  man 

also  an  Stelle  der  Eigentemperaturen  des  Körpers  die  Temperaturen  der 
Wärmequelle  und  der  abkühlenden  Körper  ein,  so  vermindert  man  die 
absoluten  Werthe  der  positiven  und  vergrössert  die  absoluten  Werthe 
der  negativen  Elemente,    aus  denen  das   Integral   besteht.      Berechnet 

/dO 
— ,  so  mass  man  nothwendig  einen  nega- 
tiven Werth  erhalten,  d.  h.  es  muss  bei  diesem  nicht  umkehrbaren  Kreis- 
processe : 

Y<^ ^^^ 

sein. 

Wir  wollen  nun  zweitens  voraussetzen,  dass  derJSörper  in  der  Reihe 
seiner  Zustandsänderungen  Reibungen  erlitten  habe.  Um  diese  zu  über- 
winden, muss  in  der  Periode  der  Zusammenpressung  des  Körpers  ein  be- 
merkenswerther  Antheil  der  äusseren  Arbeit  absorbirt  werden.  In  die» 
sem  Falle  ist  der  äussere  Druck  nothwendig  grösser  als  die  elastische 
Kraft,  welche  der  Körper  ihm  entgegenstellt;  in  Folge  dessen  ist  der 
äussere  Druck  nicht  mehr  immer  gleich  der  verticalen  Ordinate  der  Zu- 
standscurve.  *  Die  geleistete  Arbeit  wird  nicht  mehr  dtirch  die  Flache 
dieser  Figui*  dargestellt  und  die  Auseinandersetzungen  des  vorhergehen- 
den Capitels  werden  damit  unanwendbar. 

Fände  Reibung  nicht  statt,  so  wäre  der  äussere  Druck  gleich  der 
inneren  elastischen  Kraft  des  Körpers,  und  es  wäre: 


/ 


/ 
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Die  Reibung  hat  aber  lediglich  den  Erfolg,  dass  die  äussere  Arbeit 
um  den  Betrag  wächst,  der  dazu  dient,  die  Reibungswiderstände  zu 
überwinden.  Da  nun  dieser  gesammte  Ueberschuss  an  Arbeit  vollkom- 
men in  Wärme  umgesetzt  und  auf  die  abkühlenden  Körper  abgesetzt 
wird,  so  ergiebt  sich  hieraus  eine  Vergrösserung  des  absoluten  Werthes 
der  negativen  Elemente  des  vorhergehenden  Integrales.  Man  hat  mit- 
hin auch  für  diesen  Fall: 

y<0. 30) 

Betrachten  wir  endlich  die  dritte  der  oben  angegebenen  Gruppen 
von  Vorgängen.  Wir  nehmen  an,  dass  in  der  Periode  der  Ausdehnung 
die  elastische  Kraft  des  Körpers  den  äusseren  Druck  fortwährend  um 
einen  endlichen  Betrag  übersteigt.      Wie  schon  im  vorigen  Falle ,  steht 


/' 
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Flächeninhalt  der  den  Znstand  des  Körpers  darsteUenden  Cnrve 
Beziehung  mehr  zur  Grrosse  der  geleisteten  äusseren  Arheit, 


Fig.  75. 


/' 


und  der  allgemeine  Ausdruck,  dessen 
Gültigkeit  für  einen  umkehrbaren 
Kreisprocess  nachgewiesen  worden  ist, 
bleibt  dann  nicht  mehr  anwendbar. 

MN  (Fig.  75)  möge  die  betrach- 
tete Znstandsänderung  darstellen. 
Wenn  man  voraussetzt,  dass  der 
äussere  Druck  niemals  um  mehr,  als 
um  unendlich  kleine  Differenzen  von 
der  elastischen  Kraft  des  Körpers 
verschieden  ist,  so  kommt  man  auf 
den  Fall  des  umkehrbaren  Kreispro- 
cesses  zurück,  und  bei  diesem  ist: 


dQ 


=  0. 


Unter  dieser  Voraussetzung  ist  die  Wärmemenge  /J  (J),  die  man  dem 
per  mittheilen  muss,  um  ihn  die  Curve  MN  durchlaufen  zu  lassen 
D  sehe  Abschnitt  III,  C,  25,  S.  216): 

Hierin  "ist  ^U  die  Variation  der  inneren  Energie  des  Körpers,  wenn 
as  dem  Zustande  M  in  den  Zustand  N  übergeht,  und  ^  8  ist  die  ge- 
ete  äussere  Arbeit  oder  die  Aenderung  seiner  äusseren  Energie  (beide 
Qlogrammmetem  gemessen). 

In  Wirklichkeit  aber  fordert  die  Zustandsänderung  längs  MN  eine 
sre  Wärmemenge  ^  Q\  nämlich : 

^^  =  ££^. 

Hierin  hat  ^  U  denselben  Werth  wie  vorhin,  dagegen  ist  S'  kleiner, 
der  zurückgelegte   Weg  gleich,  der   Druck  längs  desselben  aber 
tter  ist 
Hieraus  folgt: 

In  diesem  Falle  ist  mithin  die  Summe  der  positiven  Elemente  des 
!gral8  geringer,  als  wenn  die  Umkehrbarkeit  zulässig  wäre,  man  muss 
mach  auch  hier: 


/f<» 


30) 


en. 


In  gleicher  Weise  würde  man  nachweisen  können,  dass,  wenn  der 

27* 
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Körper  durch  einen  äusseren  Druck  comprimirt  würde,  der  betr&chtlicL 
grösser  als  die  elastische  Gegenwirkung  des  Körpers  wäre,  der  absolBU 
Werth  der  negativen  Elemente  des  Integrales  vermehrt  werden  würdr. 
so  dass  man  wiederum  auf  dieselbe  Ungleichung  30)  gefuhi-t  würde. 

Man  kann  mithin  sagen,  dass  das  Integral  in  allen  Fällen,  in  wti- 
chen  der  Kreisprocess  nicht  umkehrbar  ist,  negativ  sei.  Der  allgemeinste 
Ausdruck  des  zweiten  Hauptsatzes  für  einen  beliebigen  geschlossenes 
Kreisprocess  nimmt  die  Form  an: 


ff 


j,-^0. 

d  Q  bezeichnet  die  bei  der  absoluten  Temperatur  T  aufgenommene 
Wärmemenge.  Das  Zeichen  =  bezieht  sich  auf  den  Fall,  dass  alle  Zu- 
Standsänderungen,  aus  welchen  der  geschlossene  Kreisprocess  besteht,  um- 
kehrbar sind ;  das  Zeichen  <C  gilt  für  den  Fall,  dass  Zustandsänderunge: 
vorkommen,  welche  nicht  umkehrbar  sind  ^). 

Wir  wollen  noch  daran  erinnern,  dass,  wenn  der  veränderliche  Kür- 
per  sich  nur  mit  Wärmequellen  in  Berührung  befindet,  welche  dieselbe 
Temperatur,  wie  er  selbst*  besitzen,  es  ganz  gleichgültig  ist,  ob  2*  di» 
Temperatur  dieser  äusseren  Wärmequelle  oder  die  Eigentemperatur  des 
Körpers  bezeichnet.  Giebt  man  dagegen  T  n  u  r  die  letztere  Bedeutung. 
so  ist  nach  dem,  was  vorhin  (Seite  417)  gesagt  wurde,  klar,  dass  dann  d^ 
Zeichen  =  auch  für  den  Fall  gültig  ist,  dass  der  veränderliche  Körper  und  die 
Wärmequellen  wesentlich  verschiedene  Temperaturen  besitzen,  voraus- 
gesetzt, dass  die  übrigen  Bedingungen  der  Umkehrbarkeit  erf&llt  sind. 


11.   Ueber  die  Qrösse  ~ 
Q 

Diese  Grösse  —  nennt  Clausius  den  Yerwandlungswerth   der 

Wärmemenge  Q, 

Zeuner  nennt  dieselbe  auf  Grund  einer  Analogie  mit  mechanischen! 
Vorgängen  das  Wärmegewicht '). 

Aendert^)  sich  der  Zustand  eines  Körpers  längs  der  Curve  (man 
sehe  Fig.  76)  ABC  und  wird  ihm  auf  einem  beliebigen  Elemente  di*'s».r 
Curve  die  Wärme  dQ  bei  einer  Temperatur  T  zugeführt,  so  ist: 

c 


=r-i 


?Ai 


^)  In  dieser  Form  rührt  das  Resultat  von  Clausius  her,  man  sehe  de8j;en  Al»h.ir.  »^ 
lungen:  Ueber  die  Anwendung  der  Satze  von  der  Aequlvalenz  der  Verwand luni:«»ii  -'J^ 
die  innere  Arbeit,  Abhandlungen,  Bd.  1,  S.  246. 

*)  Zeuner,  Grundzfige  der  mechanischen  W&rmetheorie|  2.  Aufl.,  1867,  S.  t».?. 

8)  Man  sehe:  Zeuner,  Grundzüge  der  mechan.  Wärmetheorie,  2.  AuH.,  S.S.»  util 
Grashoi,  Tliporetische  Maschinenlehre,    1874,  lid.   I.  §.  16,  8.  l«8. 
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ler  dieser  Znatandsänderaiig  ABC  entsprechende  Verwandlangswerth. 
Tür  denselben  lässt  sich  apch  mit  Hülfe  der  vielfach  benutzten  geome- 
:riBchen  Methoden  eine  graphische  Darstellungsweise  finden. 

Legt  man  durch  Aj  in  welchem  die  Temperatur  Ti  ist,  eine  isother- 
mische  Linie  KK'  und    eine  isodynamische  Curve  71' ,  und   durch    C 

Fig.  76. 


eine  adiabatische  Linie  MM\  so  wird  sich  KK'  und  MM!  in  B  uud 
KK'  wird  II'  in  E  schneiden. 

Wenn  nun  der  Körper  aus  dem  Zustande  A  längs  der  Isothermen 
KK!  m  den  Zustand  D  übergegangen  wäre,  so  hätte  ihm  die  Wärme- 
menge Qf  von  der  Temperatur   Ti   zugeführt  werden    müssen    und  der 

Q* 
\erwandlung8werth  derselben  wäre  —  gewesen.     Die  Linien  AB  CDA 

bilden  eben  einen  vollständigen  Kreisprocess ,  für  den  bekanntlich  nach 
dem  zweiten  Hauptsatze  die  Summe  der  Verwandlungswerthe  gleich  Null 
Bein  rnoss: 

Es  muss  demnach: 


==  0 


32) 


8ein.    Das  negative  Vorzeichen  von  —   deutet  hierbei  an,   dass  in  dem 

vollständigen,  umkehrbaren  Kreisprocesse  ABCDA  die  Wärmemenge  Q' 
bei  der  Temperatur  Ti  an  äussert  Körper  abgegeben  worden  ist.  Aus  32) 
folgt,  dass: 


"=1 


33) 
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Die  in  Arbeitseinheiten  gemessene  Wärmemenge  ^  aber  kann  nack 
dem  in  8),  Seite  413  angegebenen  Cazi naschen  Verfahren  dorch  die 
Fläche  AB  BIS  A!  dargestellt  werden  (in  Fig.  76  schraffirt).  Es  ist 
demnach : 

/ .  /li  .  Ti  =  Fläche  ABEEÄ. 

Nach  Gleichung  33)  ist  demnach  der  Verwandlungswerth  ^  euief 
Zustandsänderttng  ABC  durch  das  Curvenstück  A B  yollkommeu  be- 
stimmt, ft  ist  vollkommen  bestimmt  durch  den  Punkt  A  und  die  adia- 
batische  Curve  MM\  dagegen  ist  /it  vollkommen  unabhängig  von  der 
Lage  von  G  auf  dieser  adiabatischen  Curve  MM'  und  von  der  Gestalt 
der  Curve  ABC.  Für  jede  beliebige  Linie  ABC,  auf  der  man  von  i 
nach  der  adiabatischen  Linie  MM*  übergeht,  hat  der  Verwandlungswertb 
die  Grösse  |Li. 

Die  Grösse  f#  entspricht  also  gewissermaassen  in  der  mechanischfa 
Wärmetheorie  der  Kraftfunction  in  der  Mechanik,  während  die  adiabati- 
schen Curven  den  Niveauflächen  analog  sind  ^). 

Die  adiabatischen  Curven  könnte  man  also  auch  als  diejenigen  Li- 
nien definiren ,  für  welche ,  von  einem  bestimmten  Ausgangspunkte  aas 
gerechnet : 

^  =  Const. 
oder 

341 


ist. 


'/¥=» 


12.  Der  Wirkungsgrad  beliebiger  MasolünexL 

Aus  dem  allgemeinen  Ausdrucke  des  zweiten  Hauptsatzes  kann  aocb 
sofort  eine  Consequenz  über  die  Grösse  des  Wirkungsgrades  beHebiger 
Wärmemaschinen  abgeleitet  werden.  Wir  wollen  annehmen ,  wir  hätten 
es  mit  einer  Maschine  zu  thun,  welche  nach  einem  beliebigen,  umkehr- 
baren Kreisprocesse  AA'CC'NB*BB*BMA  (man  sehe  Fig.  77)  arbei- 
tete. Diesen  Kreisprocess  zerlegen  wir  dadurch,  dass  wir  unendlich 
viele  unendlich  benachbarte  adiabatische  Linien  ziehen,  in  elementare 
Kreisprocesse.  Die  beiden  äussersten  dieser  Linien  sollen  die  Corre. 
welche  den  Kreisprocess  graphisch  darstellt ,  in  den  Punkten  M  und  ^ 
tangiren.  Hierauf  denken  wir  uns  die  vorliegende  Maschine  durch  eine 
unendliche  Anzahl  elementarer  Maschinen  ersetzt,  von  denen  jede  einen 
der  unendlich  kleinen  Kreisprocesse  vollführt,  welche  durch  zwei  unend- 
lich benachbarte  adiabatische  Curven  und  durch  zwei  unendlich  kleine 
Bögen  der  Curve  AA*  CG NP BB! BMA  gebildet  werden. 


^)  Auf  dieser  Analo^pe  beruht  auch  Zeuner's  Bezeichnung:  „Wärmegewicht". 
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Wir  betrachten  irgend  eine  dieser  elementaren  Maschinen,  z.  B.  die, 
welche  den  Kreisprocess  AA*  B^  B  vollführt.  Wenn  dQ  die  Wärme- 
menge bezeichnet,  welche  bei  der  absoluten  Temperatur  T  längs  AA' 
absorbirt  worden  ist,  und  wenn  ebenso  d  Q'  die  Wärmemenge  ist,  die  von 
Bf  bis  B  bei  der  Temperatur  7"  abgegeben  wird,  so  ist  nach  dem  zweiten 
Hauptsätze : 

d^  _  dj[ 


oder: 


35) 


Der  Ausdruck 


dQ  —  dg  _  T  —  r 

dQ     .    ~         T         

T  —  T' 

= —  stellt  aber  bekanntlich  den  Wirkungsgrad 


der  betrachteten  Maschine  dar, 
Fig.  77. 


Dieser  Wirkungsgrad  ist  bei  jeder  der 
elementaren  Maschinen 
verschieden,  und  es  ist, 
wie  wir  dies  schon  bei 
den  Heissluftmaschinen 
gesehen  haben,  leicht  zu 
erkennen,  dass  man  dessen 
Werth  durch  eine  passende 
Anordnung  der  elemen- 
taren Maschinen  erhöhen 
kann.  Die  Temperatur  T', 
welche  die  niedrigste  des 
y  Kreisprocesses     AA'B'B 

^       sein  mag,  kann  gleich  der 

^  höchsten     eines     anderen 

Kreisprocesses  Cff  1/  D 
sein,  dessen  äusserste  Temperaturen  T'  und  T"  sind.  Alsdann  kann  die 
auf  B  D'  entwickelte  Wärmemenge  in  der  Zustandsänderung  C  C  ver- 
werthet  werden,  und  wenn  man  voraussetzt,  dass  sie  vollkommen  ver- 
wendet wird,  um  diese  Zustandsänderung  herbeizuführen,  so  wird  man 
von  der  ursprünglich  aufgewendeten  Wärmemenge  einen  Bruch: 

f  r'  _  j") 


oder: 


oder: 


nfitzlich  verwerthen. 


2'—  r 


+ 


T 


rpf  rplf 


r 


rpll 
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Dieser  Bruch  kann  wiedemm  vergrössert  werden,  wenn  die  Tempe- 
ratur T"  gleich  oder  höher  als  die  höchste  Temperatur  eines  anderen 
elementaren  Kreisprocesses  ist;  man  wird  aber  auf  diese  Weise  niemals 
die  gesammte  Wärme,  welche  zur  Zustandsanderung  MBNnöthig  ist, 
beschaffen  können;  sonst  würde  man  das  Probibm  des  Perpetuum  mobile 
gelöst  haben,  was  bekanntlich  unmöglich  ,ist. 

Man  kann  demnach  das  Vorhergehende  dahin  zusammenfassen,  dass 
man  die  wirkliche  Maschine  durch  eine  unendliche  Anzahl  einfacher  oder 
zusammengesetzter  Elementarmaschinen  ersetzen  kann,  deren  Wirkungs- 
grad die  Form: 


besitzt,  worin  T  die  absolute  Temperatur  eines  Punktes  der  CorTe 
MA  Ny  und  T„  die  Temperatur  eines  auf  NB  M  gelegenen  Punktes  ist. 
Ersetzt  man  in  diesem  Ausdrucke  T  durch  die  höchste  Temperatur  Ii 
des  Abschnittes  MAN  und  T„  durch  die  niedrigste  T^  des  Abschnittt^ 
NBMy  so  erhält  man  den  höchsten  Werth  Wmaxi  den  der  Wirkungs- 
grad W  erreichen  kann,  nämlich : 

Wn^as  =   ^'    y     ^' 361 

Der  Wirkungsgrad  einer  beliebigen  umkehrbaren  Maschine  ist  also 
höchstens  gleich  dem  Quotienten  aus  der  Differenz  der  höchsten  und  der 
tiefsten  der  absoluten  Temperaturen,  zwischen  denen  die  Maschine  arbeitet, 
dividirt  durch  die  höchste  dieser  Temperaturen.  Für  den  speciellen  Fall, 
dasB  die  Maschine  nach  einem  Gar  not 'sehen  Kreisprocesse  arbeitet,  l>e- 
sitzt  dieselbe  bekanntlich  den  absoluten  Maximalwerth  des  Wirkungs- 
grades. Nach  dem  aber,  was  wir  früher  (Abschnitt  ÜI,  D,  10,  S.  336) 
über  die  Ueissluftmaschinen  gesagt  haben,  wissen  wir,  dass  es  unendlich 
viele  Kreisprocesse  giebt,  die  diese  Eigenthümlichkeit  besitzen. 

Arbeitet  die  Maschine  nach  einem  nicht  umkehrbaren  Kreisprocesse. 
so  kann  man  trotzdem  das  Verfahren  einer  Zerlegung  in  elementare 
Kreisprocesse  vornehmen,  alsdann  hat  man  für  eine  beliebige  dieser  ele- 
mentaren Maschinen: 

oder: 

dQ       ^^        T      ' 

Wiederholt  man  nun  dieselben  Betrachtungen,  die  man  schon  vor- 
hin angestellt  hat,  so  sieht  man  leicht,  dass  der  Wirkungsgrad  eiuer 
nicht  umkehrbaren  Maschine  immer  geringer  als  der  Maximalwerth  bleibt, 
den  eine  Maschine  erreichen  kann,  die  nach  einem  umkehrbaren  Kreis- 
processe zwischen  denselben  Temperaturgrenzen  arbeitet. 
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D.  Die  Herleitung  des  zweiten  Hauptsatzes  aus 
allgemeinen  mechanischen  Principien. 

1.  Allgemeines  und  Historisches. 

Es  ist  schon  mehrfach  von  uns  darauf  aufmerksant  gemacht  worden, 
dass  erst  dann  alle  Bedenken,  welche  gegen  den  zweiten  Hauptsatz  gel- 
tend gemacht  worden  sind,  zum  Schweigen  gebracht  werden  können, 
wenn  es  gelingt ,  denselben  ebenso  wie  den  ersten'  Hauptsatz  auf  einen 
allgemeinen  Satz  der  Dynamik  zurückzuf Ähren.  Dieser  erste  Hauptsatz 
ist  bekanntlich  nichts  Anderes  als  der  Satz  von  der  Aequivalenz  von 
x\rbeit  und  lebendiger  Kraft  in  seiner  Anwendung  auf  diejenigen  Schwin- 
gungen der  kleinsten  Theile  der  Körper,  in  denen  wir  das  Wesen  der 
Wärme  suchen. 

Diejenigen,  welche  von  der  Richtigkeit  des  zweiten  Hauptsatzes  auf 
Grund  der  bis  hierher  gegebenen  Beweise  überzeugt  sind,  werden  ohne- 
hin nicht  daran  zweifeln,  dass  es  in  der  Dynamik  eine  Relation  geben 
müsse,  welche  auf  die  schwingenden  Bewegungen,  die  wir  Wärme  nennen, 
angewendet,  den  zweiten  Hauptsatz  ergiebt. 

Anfanglich  wurde  die  Frage  meist  umgekehrt,  nämlich  in  der  Form 
behandelt:  auf  welche  Gleichung  der  Dynamik  lässt  sich  der  zweite 
Hauptsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie  zurückführen? 

Dar  erste,  der  sich  mit  dieser  Frage  beschäftigt  hat,  ist  Ijudwig 
Boltzmann^),  ganz  unabhängig  von  ihm  hat  später  Clausius  auf 
verschiedene  Weise  dasselbe  Problem  behandelt  und  gelöst. 

In  den  hierher  gehörigen  Arbeiten  kommt  Clausius^)  ebenso  wie 
Boltzmann  zu  dem  Resultate,  dass  sich  der  zweite  Hauptsatz  durch 
Rechnungen  aus  den  allgemeinen  Principien  der  Mechanik  herleiten  lasse, 
welche  denjenigen  sehr  ähnlich  sind,  mit  deren  Hülfe  man  das  dynamische 
Princip  der  kleinsten  Wirkung  zu  beweisen  pflegt.  —  Behufs  Anwendung 
der  dynamischen  Gleichungen  sind  jedoch  noch  einige  eigenthümliche 
Untersuchungen  nöthig,  da  die  Bewegungen  derMolecüle,  die  wir  Wärme 
nennen,   nach  den  allgemeinen  Anschauungen  Bewegungen  sind,  welche 


')  Boltzmann,  Ueber  die  mechanische  Bedeutung  des  zweiten  Haupt«atze8  der 
methanischen  Wärmetheorie.  Sitzungsberichte  der  k.  k.  Akademie  d.  Wissensch.  zu 
Wi^n,  naturw.-phys.  Classe,  Bd.  53,  Abth.  2,  S.  195  bis  220. 

*)  Clausius:  Ueber  einen  auf  die  Wärme  anwendbaren  Satz.  Pogg.  Ann.  Bd.  141, 
S.  124  bi»  130,  und  femer:  Ueber  die  Zurückführung  des  zweiten  Hauptsatzes  der 
mfiliHoischen  Wärmetheorie  auf  allgemeine  mechanische  Principien,  Pogg.  Ann.  Bd.  142, 
S.  433  bis  461. 
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nicht  nnmittelbar  mit  den  bisher  zumeist  untersnchten  Fällen  der  Central- 
bewegung  übereinstimmen. 

Einen  hiervon  ein  wenig  abweichenden  Weg  hat  Szily^)  einge- 
schlagen. Derselbe  nimmt  an,  dass  das  Hamilton'sche  Princip  auch 
anf  die  Wärmebewegangen  anwendbar  sei,  und  zeigt  dann,  dass  sich  aas 
diesem  Principe  sofort  die  Fundamentalgleichung  des  zweiten  Hauptsatzes 
in  der  von  Clausius  gegebenen  Form  herleiten  läset.  Obgleich  diese 
Entwickelung  die  jüngste  ist,  wollen  wir  doch  von  ihr,  als  der  einfachsten, 
ausgehen. 


2.   Das  Hamilton'sche  Prinoip. 

Wir  betrachten  ein  System  materieller  Punkte.  Wir  nennen  es  ein 
System,  weil  wir  annehmen  wollen,  dass  nicht  nur  äussere,  sondern  auch 
innere  Kräfte  im  Systeme  thätig  sind,  so  dass  die  Bewegung  eines  Punktes 
auch  die  der  anderen  nach  sich  zieht. 

Hat  nun  irgend  einer  der  Punkte,  z.  B.  der  Punkt  m^,  die  Coordinaten 
Xij  ytt  ßi  und  sind  die  Gomponenten  der  Resultante  der  auf  ihn  wirken- 
den Kräfte  X<,  F„  Z„  so  sind  bekanntlich: 

*"'  •    d^  =  ^« 


die  Gleichungen  der  Bewegung  dieses  Punktes. 

Diese  Differentialgleichungen  können  in  eine  einzige  bekannte  sym- 
bolische Form  zusammengefasst  werden.  Zu  diesem  Zwecke  bringt  man 
in  jeder  der  Gleichungen  des  Systemes  1)  die  rechte  Seite  auf  Null,  malti- 
plicirt  jede  derselben  miteinervirtuellen  Verschiebung  dar,,  dy^  respective 
dgi,  addirt  dieselben  und  summirt  schliesslich  die  sämmtlichen  Gleichun- 
gen, deren  man  für  jeden  Syst«mpunkt  drei  gefunden  hat. 

Indem  man  fordert,  dass  die  so  entstehenden  Gleichungen  für  alle 
Werthe  von  d«„  Äy„  Äff,  .  .  .  gelten,  welche  mit  den  Bedingungen  der 
Aufgabe  im  Einklänge  sind,  repräsentirt  die  auf  die  eben  angegebene 
Weise  entstandene  Form: 


^)  Szily,  Das  Hamilton'sche  Princip  und  der  zweite  Hauptsatz  der  mechani^chfo 
Wärroetheorie.  Pogg.  Ann.  Bd.  145,  S.  295  bis  302. 
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+    ( W2 


+ 
+ 


\=  0 


die  sämmtlichen  Systeme  von  Differentialgleichungen,  welche  nach  Ana- 
logie von  1)  für  jeden  Punkt  zu  bilden  wären. 

Diese  Gleichung  kann  einfacher  in  der  Summenformel: 

+  (".  •  ^  -  z.)  .  ««,]  =  0 s) 


geschrieben  werden. 

Diese  Componenten  der  Verrückungen,  dd?.-,  A|^.,  8Zi  sind  selbstver- 
ständlich unendlich  klein  zu  wählen:  dieselben  sind  vollkommen  wiU- 
kürlich ,  wenn  das  System  ein  freies  ist,  d.  h.  wenn  jeder  Punkt  den  auf 
ihn  wirkenden  Kräften  ohne  Hindemiss  folgen  kann.  Wenn  das  System 
nicht  frei  ist,  sondern  m  Bedingungsgleichungen  bestehen,  denen  die 
Coordinaten  der  bewegten  Punkte  genügen  müssen,  z.B.  die  Gleichungen: 

9  =  c,  ^  =  d,  .  .  .  . 

60  heisst  der  Zusatz,  dass  die  Componenten  der  Yerrückungen  den  Bedin- 
gungen der  Aufgabe  genügen  sollen:  die  Grössen  ix^^  dy,,  8gi  müssen 
die  3  m  Gleichungen: 


3) 


erfiülen. 

Solche  Yerrückungen  dxi,  dyi,  Sgi  nennt  man  bekanntlich  virtueüe 
im  Gegensatz  zu  den  wirklichen ,  actuellen  Aenderungen  äXf^  dyt^  dxr^, 
welche  die  Coordinaten  o;,-,  y^,  Zi  in  dem  Zeitelemente  dt  erleiden.  Der 
durch  die  Gleichung  2)  ausgesprochene  Satz  heisst  das  d'Alembert'sche 
Princip. 

Wir  wollen  nun  in  Gleichung  2)  ausmultipliren;  dann  erhält  man: 


.  dx,  =  0,     ^'^•8x,z=0... 

«»'  =  0.   2'|^.«y<=o... 

8z,  =  0,   ;S'  ^*  .  Ä^.  =  0  . . . 
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+  2'  (X'  •  *«'  +  ^'  •  *y*  +  z,.iz,)  =  o.  .  .  .  4) 

In  dieser  Gestalt  lassen  bich  die  einzelnen  Glieder  leicht  mechanisch 
deuten. 

Der  Werth: 

X;  .  da?.  +  Yi  .  *y<  +  Zi  .'tfxr, 

heisst  in  der  Mechanik  die  Arbeit  der  Kraft  i{„  deren  Componenten 
Xi,  Yi,  Zi  sind,  für  eine  Verrückung  ihres  AngrifiPspunktes ,  deren  Com- 
ponenten dXi,  tfy„  dx!i  sind. 

Nennt  man  die  Kraft  selbst  2?,  und  die  Verschiebung  ds„  so  ist  be- 
kanntlich die  Arbeit  gleich  dem  Product  aus  der  Kraft,  der  Verschiebung • 
und  dem  Cosinus  des  Winkels,  den  beide  mit  einander  einschliessen. 

Hat  man  ein  System  von  Kräften,  von  denen  je  eine  auf  einen  der 
verschiedenen  Punkte  eines  Punktsystems  wirkt,  so  nennt  man  die  auf 
alle  Punkte  und  Kräfte  bezogene  Summe: 

2«  (Z,  .  dXi  +  r,  .  «y,  +  Z,  .  dZi) 

die  Arbeit  des  Systemes  für  die  Verrückungen. 

Bezeichnet  man  mit  ü  die  von  den  Kräften,  von  der  Zeit  ^  =  0  an 
bis  zu  dem  Moment,  in  dem  t  =  t  ist,  geleistete  Arbeit,  und  mit  d  ü  die 
Aenderung,  welche  die  Grösse  U  erleidet,  wenn  sich  a?„  y„  5.  um  öx,^ 
dpiy  Sßi  ändern,  so  kann  man  obigen  Ausdruck  mit  d  U  bezeichnen.  Ks 
möge  also: 

^'  (X,  .  Sx,  +  ¥,  .  8y,  +  Z,  .  8z:)  =  8U.    .    .    .   ö) 

sein. 

Die  Grössen  o;.,  j^,,  ier,  sind  Functionen  der  Zeit,  es  hindert  uns  daher 
nichts,  auch  die  Grössen  SXi,  (¥^,,  £5,-  ebenfalls  als  solche  anzusehen,  da 
wir  ja  für  dieselben  nur  angenommen  haben ,  dass  dieselben  unendlich 
klein  sein  und  den  ßedingungsgleichungen  3)  genügen  sollen. 


Nun  ist  aber: 


(*•".) 


dt  dt^  *  ^  dt        dt. ^ 

Bezeichnet  man  die  Grösse,  um  welche  sich  bei  constantem  t  die 

dX'  ^  .    «k  dx- 

Grösse  -77-  ändert,  wenn  sich  a:,  um  ox^  ändert,  mit  o  -77,  so  ist: 

at  r  ät 

^  dXi^  d  {Xi  -f-  da:,)         dXi  d  Sx^ 

W  ~  dt  ~  TT  ""     dt    ' 

Daraus  folgt,  dass  die  Grösse,  welche   in  der  vorhergehenden  Glei- 
chung 6)  vorkam,  nämlich: 
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dXf    d  dXi 


dx,         dx,  _  1         /dx,y 

=  ir'^iT-^'^  yw) 


dt        dt 

ist 

d^x 
Setzt  man  dies  in  6)  ein  und  reducirt  auf  -r-r-  -  dx,    das  wir  be- 

dt^ 

stimmen  wollen,  so  ergiebt  sich: 

d*x,  \dt      7      1    .  /dx,y 

Genau  ebensolche  Gleichungen  lassen  sich  in  ganz  derselben  Weise 
auch  für  y^  und  xr^  entwickeln,  diese  würden  lauten: 


-  ^Ä 


-d^-^''-   dt 2'^\-dt) 


(m 


dt*       "  dt  2 

d^z,   .       ''\dt    "^0     1    ^  /der 


Addirt  man  alle  diese  Gleichungen,  multiplicirt  jede  derselben  mit 
der  zugehörigen  Masse  und  summirt  alle  nach  t,  so  erhält  man: 


Da  nun  aber: 

ist,  worin  f,  die  Geschwindigkeit  des  Punktes  $  zur  Zeit  t  bedeutet,  so  ist: 

^=2'^* 8) 

die  lebendige  Kraft  oder  die  kinetische  Energie  des  Punktsystemes  zur 
Zeit«. 

Führt  man  nun  diese  Bezeicbnung  8),  und  ebenso  die  in  5)  ange- 
fahrte, in  die  Gleichung  7)  ein,  so  erhält  man  eine  neue  Gestalt,  welche 
za  einer  wichtigen  Bemerkung  Anlass  giebt : 

Die  lebendige  Kraft  und  die  Arbeit  eines  Systemes  sind  Grössen, 
welche  von  dem  Coordinatensysteme  ganz  unabhängig  sind.      Auch  von 
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der  linken  Seite  der  Gle^nng  9)  lässt  sich  dasselbe  behaapten.  Die 
einzelnen  Glieder  sind  nämlich  dieProducte  aus  den  Geschwindigkeiten  r,. 
den  willkührlichen  Yerrückungen  dx„  d^„  d^i  und  den  Cosinns  der 
Winkel,  welche  die  Richtungen  beider  mit  einander  einschliessen.  Aach 
diese  Producte  haben  mit  dem  Coordinatensysteme  nichts  zu  thun. 

Die  Gleichung  9)  mnltipliciren  wir  noch  mit  dt  und  integriren 
zwischen  zwei  beliebig  zu  wählenden  Zeitpunkten,  zu  denen  ^  =  f ^  nnd 
t  =  ti  ist.     Dann  ergiebt  sich: 


to 


■/ 


=  I  (dT  +  8U)  .dt 10) 


Das  Zeichen    /  soll  bedeuten ,  daes  auf  der  linken  Seite  des  Gleich- 

<b  ,  I 

heitszeichens  die  Differenz   des   unter    dem   Summenzeichen    stehenden 

Ausdruckes  für  die  Zeiten  t  ■=  ti  und  f  =  fo  zu  nehmen  ist.  , 

Setzt  man  nun  für  die  virtuellen  Verschiebungen  Äa?„  dy„  Äj?,  fer- 
ner voraus,  dass  dieselben  für  die  Zeiten  t  =  ti  und  t  =  to  verschwinden 
sollen,  so  ist  der  Satz,  dass  diese  Gleichung  10)  für  alle  unendlich  kleineu 
Verschiebungen  der  Oerter  der  Punkte  gelten  muss,  welche  mit  den  Be- 
dingungen des  Systems  verträglich  sind,  und  welche  für  t  =  U  ^^^  1 
t  -=  ti  verschwinden,  das  Hamilton^ sehe  Princip. 

Das  Hamilton 'sehe  Principe)  wird  also  durch  die  Gleichung  re- 
präsentirt : 


SJ(T  +  U) 


d  I  (T  +  U)  .dt  =  0 11) 

h 

Eine  Grösse  F  =  —  U,  welche  die  Eigenschaft  besitzt,  dass  ihre 
partiellen,  negativ  genommenen  Differentialquotienten  die  Kraftcompo- 
nenten  sind,  heisst  gewöhnlich  die  Eräftefunction,  Clausius  schlägt  Tor, 
dafür  den  Namen  Ergal  zu  gebrauchen'). 


^)  Hamilton:  On  a  general  method  in  dynamics.  Phil.  Transact.  1834  und  ^ 
cond  essay  on  a  general  method  in  dynamics.  Phil.  Transact.  1835,  femer:  Kircb- 
hoff.  Mathematische  Physik,  1874,  S.  28.  Thomson  nnd  Tait,  Handbach  der  th^>^ 
retischen  Physik,  Braunschweig,  Fried r.  Vieweg  u.  Sohn,  1871,  Bd.  I,  S.259  u.?.« 

')  Von  To  i^ovy  das  Werk.  Man  sehe  Clausius,  Ueber  einen  auf  die  Wiroi« 
anwendbaren  Satz.     Pogg.  Ann.  Bd.  141,  S.  125. 
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3.  Das  Hamilton 'sehe  Princip  und  der  zweite 
Hauptsatz  0« 

Zahlt  man  in  vorstehendem  Integrale  die  Zeit  überhaupt  erst  vom 
Zeitpunkte  to  aus  und  setzt  das  Zeitinteryall : 

ti  —  to  =  «, 

80  kann  man  das  Hamilton 'sehe  Princip  auch  schreiben: 


8  Hu  +  T).df  =  0. 


0 

Führt  man  femer  die  Bezeichnungen  ein 
A 


=  Ti  T  .dt 12) 


und: 

E=T  —  ü 13) 

80  ist  A  die  Grösse ,  welche  die  Wirkung  genannt  wird ,  und  E  ist  die 
Gesammtenergie  des  Systemes.  lieber  den  Namen  Wirkung  für  das  Zeit- 
integral der  doppelten  lebendigen  Kraft  wollen  wir  uns  hier  nicht  weiter 
aussprechen.  Die  Grösse  —  U  aber  ist  das  Ergal  des  Systems,  seiner 
Definition  nach  gleichbedeutend  mit  dem,  was  wir  früher  die  potentielle 
Energie  (F)  eines  Systems  genannt  haben  ^);  die  Summe  aus  T  und 
--  {7,  ans  kinetischer  und  potentieller  Energie,  aber  ist  gleich 
der  Gesammtenergie  E.  Die  Gesammtenergie  eines  conservatiTen  Sy- 
stemes '),  d.  h.  eines  Systemes,  in  welchem  nur  Gentralkräfbe  wirken ,  ist 
aber  für  alle  Zustände  des  Systemes  constant  und  gleich  Ey  mithin  ist: 
i 


/' 


(T  —  CT)  .  de  =  i  .  JS7 14) 

Es  ist  demnach: 

t 

A  —  %.E=C{2T—T-\'  U).dt, 


und  somit: 


(T  +  ü)  .  dt  =  A  —  i  .  E. 


^)  Das  Hamilton'sche  Princip  und  der  zweite  Hauptsatz  der  mechamschen  W&rme- 
theorie  ron  C.  Szily.     Pogg.  Ann.,  Bd.  145  (1872),  S.  295  bis  302. 

?Man  sehe  dieses  Buch  I,  B,  17,  S.  158. 
Man  sehe  I,  B,  10  und  11,  S.  153  und  154. 
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Variirt  man  hier  beiderseitig,  anter  Berücksichtigung  der  für  d 
Variationen  geltenden  Bestimmnngen  (Seite  430,  Zeile  14  y.  o.),  so  e 
hält  man: 


8  I  (T  +  ü)  .dt  =  SA  —  i  .  dE, 

0 

Die  linke  Seite  aber  ist  nach  dem  Ha  milton^schen  Principe  gleic 
Null.     Wir  werden  daher  auf  die  Form : 

8A  =  i.8E 1 

geführt. 

Nehmen  wir  nun  an,  dass  T  der  Mittel werth  der  gesammten  lelnji 
digen  Kraft  während  der  Zeitdauer  einer  Bewegungspenode  eines  echwii 
genden  Punktsystemes  ist,  und  dass  diese  Zeitdauer  als  Maass  der  Ztd 
gewählt  werde,  so  ist: 

i 

T  ,dt 1^ 


^=t/' 


Hieraus  folgt  mit  Rücksicht  auf  die  Definitionsgleichung  12): 

A  =  2  ,i  .T. 
Setzt  man  dies  in  15)  ein,  so  ergiebt  sich :  j 

2  .i.  dT=i  .  ÖE  ' 

oder: 

2  .  8¥=  iE. 
Für  die  linke  Seite  kann  man  auch  schreiben : 

T.2iT'  ilAZloder  T .8  log.  {i.TY, 

so  dass  man  erhält: 

SE=T.  8  log,  {%  .  T)\ 

Vertauscht  man  jetzt  die  Zeichen  der  Variation  mit  denen  der  Di  ff« 
rentiation,  was  von  nun  an  statthaft  ist,  da  eine  Unterscheidung  zwischei 
8  und  d  nicht  mehr  nöthig  ist,  und  dividiren  wir  beiderseitig  mit  T, 
ergiebt  sich: 

^=dlog,  {i.Ty 17| 

Wir  haben  vorher  erwähnt,  dass  T  die  mittlere  lebendige  Kraft  dr*i 
Punktsystems  während  einer  Schwingungsperiode  sei,  wir  nehmen  alsij 
an,  dass  wir  es  mit  einem  Systeme  schwingender  Punkte  zu  than  hab^-n 
Ein  System,  in  dem  nur  Schwingungen  stattfinden,  die  so  nasch  yor  sieb 
gehen,  dass  die  mittlere  lebendige  Kraft  in  jeder  Zeiteinheit  immer  hA 
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genau  gleich  gefunden  wird,  wollen  wir  ein  in  stationärer  Bewegung  be- 
griffenes System  nennen. 

Es  ist  ohne  Weiteres  klar,  dass  die  schwingende  Bewegung,  die  wir 
Wärme  nennen,  diese  Bedingung  erfüllen  wird,  und  dass  T  die  mittlere 
lebendige  Kraft  der  Moleküle,  das  sein  wird,  was  wir  absolute  Tempe- 
ratur T  nennen.  Lassen  wir  nun  das  System  einen  yollständigen,  um- 
k«'hrbaren  Kreisprocess  durchlaufen  und  führen  während  desselben  dem 
Systeme  die  Wärmemenge  Q  in  Arbeitsmaass  gemessen,  d.  h.  die  calo- 
rische  Energie  J  .  §,  zu,  so  ist  während  dieses  Kreisprocesses : 

dE  =  J  ,  Q 18) 

Da  am  Anfange  und  zu'  Ende  eines  Kreisprocesses  die  einzelnen 
S)  steropunkte  wieder  genau  in  denselben  Lagen  und  Bewegungszustanden 
sind,  so  besitzt  auch  die  Grössse  t  .  T  am  Anfange  und  Ende  desselben 
den  nämlichen  Werth.  Die  linke  Seite  der  Gleichung  18)  wird  für  einen 
yoilkommenen,  umkehrbaren  Kreisprocess  verschwinden. 

Wir  werden  somit  durch  das  Hamilton'schePrincip,  unter  unserer 
Annahme,  dass  Wärme  eine  stationäre  schwingende  Bewegung  sei,  für 
einen  vollständigen,  umkehrbaren  Kreisprocess  auf  die  Gleichung  des 
zweiten  Hauptsatzes: 

/^  =  «  •  • 19) 

gefahrt 

Wenn  das  Punktsystem  nicht  conservativ  ist,  wenn  also  nicht  bloss 
Centralkräfte ,  sondern  auch  Reibungskräfte  oder  sonstige  Kräfte 
wirken,  welche  kein  Ergal  haben,  so  dass  ein  Theil  der  Energie  entartet 
wird  und  der  Kreisprocess  nicht  umkehrbar  ist^  so  muss  in  Gleichung  15) 
zn  ÖE  noch  eine  Grösse  dW  hinzu  geschaltet  werden,  welche  die  bei 
Ueberwindung  der  Widerstände  verloren  gegangene  Energie  dTF darstellt. 
Berücksichtigt  man,  dass  dTV' immer  verlorene  Energie  darstellt,  daher 
im  Zähler  immer  positiv  auftritt,  so  erhält  man  statt  18)  die  Um- 
gleichung : 


/ 


^<o. 


welche  die  allgemeine  Form  des  zweiten  Hauptsatzes  (S.  420)  reprä- 
sentirt 

Szily  glaubt  mit  Rücksicht  auf  diese  Entwickelungen  berechtigt 
za  sein,  den  Satz  auszusprechen : 

Was  wir  in  der  mechanischen  Wärmetheorie  den  zweiten 
Hauptsatz  nennen,  ist  in  der  Mechanik  nichtsAoderes,  als  das 
Hamilton'sche  Princip. 


Verdet-Btthlniaiiii,  Mechan.  Wilnnetheorie.  23 
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4.  Bedenken  ^egen  die  Entwiokelungen  Szily's. 

So  einfach  die  vorhergehende  Entvrickelung  erscheint,  so  lassen  sich 
doch  gegen  dieselbe  Bedenken  vorbringen ,  von  denen  einige  nicht  ohne 
Bedeutung  sind. 

Zunächst  magjes  vielleicht  auflallig  erschienen  sein,  dass  wir  ohne 
Weiteres  die  mittlere  lebendige  Kraft  des  Punktsystems,  oder,  kurz  ge- 
sagt, des  Körpers  proportional  der  absoluten  Temperatur  gesetzt  haben. 
Diese  Annahme  steht  jedoch  mit  unserer  Anschauung,  dass  Wärme  eine 
Art  von  schwingender  Bewegung  der  kleinsten  Theile  sei,  in  innigstem  Zu- 
sammenhange, ja  man  kann  dieselbe  als  ^ie  Ausgangsvoraussetzung  der 
mechanischen  Wärmetheorie  überhaupt  ansehen.  Wir  kommen  hieraui 
in  dem  ersten  Abschnitte  des  zweiten  Bandes  ausführlicher  zurück. 

Was  jedoch  die  weitere  Annahme  betrifft,  dass: 


=1/ 


T.  dl 

sei,  so  kann  dies  für  regelmässige,  isochrone  Bewegungen  der  ein- 
zelnen Punkte  in  geschlossenen  Bahnen  anstandslos  zugegeben  werden 
Wenn  dagegen  die  Bewegungen  schwingende  in  weiterem  Sinne  sind,  sc 
dass  die  einzelnen  Moleküle  nicht  vollständig  in- ihre  Gleitihgewichtsl^tg«' 
zurückkommen,  oder  die  Bewegungen  überhaupt  vorzugsweise  fortscbrei' 
tende,  wie  bei  den  Gasen  sind,  so  dass  von  einer  eigentlichen  PeriodicitÄt 
der  Bewegung  nicht  mehr  die  Rede  ist,  so  bedarf  es  noch  besonderer 
Untersuchungen,  um  die  Richtigkeit  dieser  Annahme  nachzuweisen. 

Auch  diese  Annahme  jedoch  ist  durch  Clausius  in  dessen  Unter- 
Buchungen  über  stationäre  Bewegungen  bestätigt  worden. 

Dagegen  sind  von  Clausius  Bedenken  geltend  gemacht  worden,  ob 
das  Hamilton 'sehe  Princip  auf  alle  die  Bewegungen  überhaupt  anwend- 
bar sei,  von  denen  wir  annehmen,  dass  auf  ihnen  die  Wärmeerscheinungen 
beruhen. 

Bei  Ableitung  des  Hamilton'schen  Principes  werden  nämlich  zwei 
unendlich  wenig  von  einander  abweichende  Bewegungen  verglichen,  deren 
Verschiedenheit  darauf  beruht,  dass  die  anfanglichen  Coordinaten  a:.,  y„  ^ 

und  die  anfanglichen  Geschwindigkeitscomponenten  --ry-,  -^,  -rj^   der 

Punkte  des  betrachteten  Systemes  bei  der  einen  Bewegung  etwas  andere 
Werthe  hatten,  als  bei  der  anderen.  Das  Ergal  —  ü  wird  aber  bei 
beiden  Bewegungen  als  eine  und  dieselbe  Function  der  Raumcoordinaten 
vorausgesetzt.  Nun  kann  aber  der  Unterschied  zwischen  zwei  Bewe- 
gungen auch  dadurch  veranlasst  werden,  dass  das  Ergal  eine  AenderoDfr 
erlitten  hat,   welche  von  der  Aenderung  der  Coordinaten  durch  die  Zu- 
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wachse  dXi  etc.  unabhängig  ist.  Gerade  iu  der  Wärmelelire  ist  der  Fall 
ganz  gewöhnlich,  dass  man  annimmt,  die  Kräfte,  welche  auf  den  Körper 
wirken  und  unter  deren  EinfluBs  sich  die  Bewegungen  der  Moleküle  voll- 
ziehen, werden  geändert,  und  zwar  nimmt  man  häufig  an,  dass  sich  die 
Kräfifce  so  ändern,  dass  ihr  Ergal  ein  anderes  wird.  Dies  bedingt  denn 
auch  eine  veränderte  Molekularbewegnng  und  Uebergänge  dieser  Art  aus 
einer  Bewegung  in  die  andere  können  dann  mittelst  des  Hamilton'- 
sehen  Princips  nicht  behandelt  werden  '). 

Auch  noch  einen  anderen  Grund  fährt  Ol  ans  ins  an,  er  macht  nämlich 
j^eltend:  wenn  eine  stationäre  Bewegung  als  solche  näher  bestimmt  werden 
soll,  so  handelt  es  sich  nicht  darum,  für  einzelne  Zeitmomente  die  Lagen 
and  Geschwindigkeiten  aller  einzelnen  Punkte  anzugeben,  sondern  viel- 
mehr darum,  den  allgemeinen  von  der  Zeit  unabhängigen  Charakter  der 
Bewegung  darzustellen.  Eine  Gleichung,  die  zu  einem  solchen  Zwecke 
dienen  soll ,  kann  zwar  veränderliche  Glieder  enthalten ,  aber  die  Ver- 
änderlichkeit mußs  sich  auf  solche  Schwankungen  beschränken,  welche 
sich  in  ähnlicher  Weise  wiederholen,  so  dass  sich  die  Gleichung  zu  einer 
späteren  Zeit  wesentlich  ebenso  verhält,  wie  zu  einer  früheren.  Kommen 
dagegen  in  einer  solchen  Gleichung  Glieder  vor,  die  mit  der  Zeit  immer 
grössere  Veränderungen  erleiden ,  so  kann  die  Gleichung  sich  zu  ver- 
schiedenen Zeiten  wesentlich  anders  verhalten,  und  dieser  Umstand  macht 
dann  die  Gleichung  für  unsere  Zwecke  ungeeignet. 

Aus  diesen  Gründen  hat  späterhin  Clausius  einen  Satz  entwickelt, 
welcher  von  dem  Hamilton 'sehen  Principe  abweicht,  <lie  Anwendung 
dieses  Satzes  auf  die  Wärmelehre  ist  jedoch  zur  Zeit  noch  nicht  publicirt. 

Wenn  wir  mit  Rücksicht  auf  diese  Bedenken  die  Szily'sche  Ablei- 
tung des  zweiten  Hauptsatzes  noch  nicht  als  ganz  streng  bezeichnen 
können,  so  ist  dieselbe  jedoch  jedenfalls  gültig  für  solche  Körper,  deren 
Molekularbewegungen  den  sämmtlichen  Bedingungen  genügen,  die  der 
Ableitung  des  Hamilton'schen  Principes  zu  Grunde  liegen.  Wir  haben 
alle  Ursache  anzunehmen,  dass  feste  Körper  solche  Körper  sind;  denn 
bei  diesen  kommen  in  der  Hauptsache  nur  rein  oscillatorische  und  viel- 
leicht rotatorische  Bewegungen  der  Moleküle  vor;  ausserdem  werden  die 
Gleichgewichtslagen  der  Moleküle  nur  ausserordentlich  wenig  verschoben, 
selbst  bei  beträchtlichen  Temperaturänderungen. 

Wir  können  daher  jedenfalls  annehmen,  dass  die  Wärmebewe- 
gnngen  bei  festen  Körpern  den  Bedingungen  des  Hamilton'schen  Prin- 
cipes genügen.*  Nehmen  wir  dies  aber  an,  so  ist  wenigstens  für  eine 
Körperclasse  der  zweite  Hauptsatz  ohne  den  früher  mehrfach  erwähnten 
Clausius' sehen  Grundsatz:  „dass  Wärme  nicht  von  selbst  von 
einem  kälteren  auf  einen  wärmerenKörper  übergehen  könne," 


^)  Diese  Stellen  sind  der  Clausius^ sehen  Arbeit  entlehnt:  Ueber  einen  neuen 
Satz  in  Bezns^  auf  stationSre  Bewegungen.  Berichte  der.  Niederrheinischen  Gesellschaft, 
1873,  S.  1  bis  19. 

28* 
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bewiesen.  Früher  aber  haben  wir  gesehen,  dasa  für  yollkommeno  Gase 
der  zweite  Hauptsatz  von  selbst  gilt  and  lediglich  eine  Conseqnenz  des 
ersten  Hauptsatzes  ist.  In^merhin  bleibt  aber  hier  noch  eine  Lücke,  deren 
Bestehen  wir  nicht  verschweigen  wollen. 


5.   Die  Ausgangspunkte  der  Ol  aus  ins 'sehen 
EntWickelungen. 

Clausias  ^)  geht  bei  seinen  Entwickelnngen  von  einem  Satze  aus,  den 
er  in  folgender  Form  gegeben  hat: 

Die  mechanische  Arbeit,  welche  die  Warme  bei  irgend 
einer  Anordnungsftnderung  eines  Körpers  thun  kann,  ist  pro- 
portional der  absoluten  Temperatur,  bei  der  die  Aenderang 
geschieht/ 

Es  ist  dies  im  Grunde  nichts  Anderes,  als  die  Annahme,  dass  der 
zweite  Hauptsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie  richtig  sei,  denn  der 
hier  gegebene  Satz  führt  unmittelbar  auf  den  Satz  yon  der  AeqaiTalen: 
der  Verwandlungen.  Dieser  Satz  aber  lässt  sich  aus  mechanischen  Prin- 
cipien  herleiten. 

Um  dies  thun  zu  können,  muss  man  zuvor  den  Satz  in  eine  mathe- 
matische Form  bringen,  und  dies  geschieht  auf  folgende  Weise  : 

Wir  betrachten  eine  unendlich  kleine  umkehrbare  ZustandsändemDg 
eines  Körpers,  bei  der  sich  sowohl  die  in  ihm  enthaltene  Wärmemenge,  aN 
auch  die  Anordnung  seiner  Moleküle  ändern  kann.  Dabei  soll  eine  un- 
endlich kleine  Arbeit  geleistet  oder  verbraucht  werden,  die  wir  durch  dL 
bezeichnen  wollen.  Dann  lässt  sich  der  vorher  ausgesprochene  Satz  in 
der  Gleichung  darstellen: 

dL  =  J.  T.dZ, 20) 

wenn  T  die  absolute  Temperatur  des  Körpers,  J  das  mechanische  Wärme- 
äquivalent und  Z  eine  Grösse  bedeutet,  welche  lediglich  von  der  Anord* 
nung  der  Theile  des  Körpers  abhängt,  dagegen  von  der  Temperatur  des 
Körpers  unabhängig  ist  Diese  Grösse  Z  ist  von  Clausius  an  anden*r 
Stelle^)  mit  dem  Namen  Disgregation  belegt  worden  (man  sehe  anck 
dieses  Buch,  Ergänzung  zu  den  Yerdet'schen  Vorlesungen,  S.  137). 
Diese  Disgregation  stellt  das  Maass  der  Zertheilung  ein^  Körpers  dar. 

Clausius  nimmt  femer  an,  dass  die  absolute  Temperatur  eines 
Körpers  der  in  ihm  vorhandenen  Wärjnemenge  proportional  sei ,  so  dasfl 
man  setzen  könne: 

T=  C  .H. 

ffierin  mag  C  eine  Constante  sein  und  H  soll  die  Wärmemenge  bedeiit«^ 


*)  Clausius,  Abhandlungen,  Bd.  I,  S.  250. 
*)  Clausias,  Abhandlungen,  Bd.  I,  S.  248. 
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welche  als  calorische  Energie  im  Körper  enthalten  ist.  Setzt  man  dies 
iu  20)  ein,  so  ergiebt  sich: 

dL  =  J  .  C  ,  U  .  dZ. 

Die  Grösse  J  .  H  ist  nun  hienn  die  nach  Arbeitsmaass  gemessene 
Wärmemenge,  es  "ist  die  lebendige  Kraft  derjenigen  Bewegung,  welche 
wir  Wärme  nennen.  Wir  wollen  dieselbe  mit  h  bezeichnen,  so  dass  man 
auf  die  Form: 

dL=  C  .h  .dZ 21) 

gefuhrt  wird,  welche  sich  nun  leichter  aus  mechanischen  Betrachtungen 
ableiten  lässt.  Dazu  dienen  jedoch  neue  £nt Wickelungen,  welche  wir  ipa 
Folgenden  genau  nach  Glausius  geben  wollen. 


6.   Die  mittlere  lebendige  Kraft  eines  in  stationärer  Be- 
wegung begrij9%nen  Systemes  ist  gleich  seinem  ViriaP). 

In  diesem  Theorem,  das  wir  im  Folgenden  beweisen  wollen,  findet 
eigentlich  unmittelbar  der  Clausius'sche  Satz  über  die  wirksame  Kraft 
der  Wärme,  den  wir  in  §.  5  angeführt  haben,  seine  mechanische  Begrün- 
dung. 

Wir  betrachten  ein  in  stationärer  Bewegung  begriffenes  System  von 
Punkten,  d.  h.,  um  diesen  Begriff  an  dieser  Stelle  noch  einmal  festzu- 
stellen: ein  System  von  Punkten,  dessen  Bewegung  eine  solche  ist,  dass 
1)  die  einzelnen  Punkte  sich  nicht  immer  weiter  von  ihren  Anfangs- 
stellungen entfernen,  und  dass  2)  die  Geschwindigkeiten  nicht  fortwäh- 
rend in  demselben  Sinne  wachsen.  Die  Punkte  sollen  sich  vielmehr 
innerhalb  eines  beschränkten  Raumes  bewegen  und  die  Geschwindigkeiten 
sollen  nur  innerhalb  gewisser  Grenzen  schwanken. 

Die  Coordinaten,  Masse,  Geschwindigkeit  irgend  eines  der  Punkte 
dieses  Systemes  bezeichnen  wir  wiederum  mit  a;,,  i/„  iSi,  nii,  r,. 

Dann  ist  der  Mittelwerth  der  Grösse: 

das  Virial  des  Systemes,  wir  wollen  dasselbe  mit  V  bezeichnen,  so  dass : 

-  \  2*  (^•'  '^i  +  ^^'  y^  +  ^'  •  ^^)  =  ^-  •  •  •  22) 

ist,  wobei  wiederum  der  Strich  andeuten  soll,  dass  wir  es  mit  dem  Mittel- 
werthe  bei  einer  stationären  Bewegung  zu  thun  haben. 
Es  gilt  demnach  die  Gleichung: 


')  Man   sehe   Claasius,   ücber   einen   auf  die  Wärme   anwendbaren    Satz,   Pogg. 
Ann.,  Bd.  141,  S.  123  bis  130. 


Digitized  by 


Google 


438  IV.  Der  zweite  Hauptsatz. 

r  =  V 23) 

zu  beweisen ,  in  welcher,  wie  vorhin,  T  die  mittlere  lebendige  Kraft  des 
stationären  Systems  ausdrückt. 

Dieser  Satz  kann  sehr  leicht  bewiesen  werden.      Wir  gehen  zu  dem 
Zwecke  von  der  identischen  Gleichung  aus: 

dt'     -  ^   dt  V'  ■  dt)-^  Kdi)  ^  ^  *'    lit» ' 

woraus  sich  ergiebt: 

\dtj  '     dt*   ^     dt* 

Multiplicirt  man  nun  beiderseitig  mit  -^  oud  berücksichtigt,  dass 

d*x, 

ist,  so  ergiebt  sich: 

tn]    /dx,y  _        1  m,    d«  (x,>) 

2  '  Ut)    -  -  2  *  ^'  •  "^^  "^  T  •  "li^' 

Die  Glieder  dieser  Gleichung  mögen  nun  yon  0  bis  i  integrirt  und 
die  erhaltenen  Integrale  durch  t  dividirt  werden;  hierdurch  ergiebt  sich: 

/ä  (X.») 


r/l'(t)'-  =  n-,A.  —  +  i=' 


i    /       dt 

I  -  0 


t  .  t 

/ 


Das  Zeichen  /  deutet  an ,  dass  die  Differenz  der  hinter  demselben 
t  »  0 
stehenden  Werthe  für  die  Zeitmomente  t  =  t  und  <  =  0  zu  bilden  ist 

Wählt  man  nun  als  Zeit  t  entweder  bei  periodischen  Bewegungen 
die  Dauer  einer  Periode,  oder  bei  nicht  periodischen  eine  so  grosse  Zeit  /, 
dass  die  Zeiten,  während  welcher  sich  die  Geschwindigkeiten  oder  die 
Coordinaten  eines  Punktes  in  demselben  Sinne  ändern,  im  Vergleich  mit  t 
verschwindend  klein  sind,  so  sind: 


und: 


1    rm,    /dx,y  m,    /dx,y 

0 

t 
j-J  X,.x,  .dt  =  -'X,.x, 

0 

Mittelwerthe,  welche  wir  durch  die  rechts  stehenden  Formen  angedeutet 
haben. 
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Der  Ausdruck: 

A  .1/     dt 

t  »  0 
^wird  bei  periodischen  Bewegungen,  in  welchen  t  gleich  einem  ganzen  Viel- 
fachen einer  Periode  genommen  wird,  ohnehin  gleich  Null,  weil  dann  für 
t  =  0  und  i  =  t  der  Werth  cfleser  Grösse  derselbe  ist.      Bei   nnregel- 
niässigen,  variirenden,  aber  stationären  Bewegungen  kann  der  Werth,  mit 

dem  -j-j  mnltiplicirt  ist,  nicht  beliebig  gross  sein,  sondern  er  Wird,  dem 
4  t 

Be^^riffe  der  stationären  Bewegung  gemäss,  nur  innerhalb  gewisser,  nicht 

zu    weiter  Grenzen  schwanken  können.      Wählt  man  dann  t  nur  gross 

genug,  so  kann  das  Glied: 

At      /       dt 

t  .  0 

ebenfalls  ohne  merklichen  Fehler  vernachlässigt  werden.    Geschieht  dies, 
so  erhftlt  man: 


Bildet  man  die  entsprechenden  Gleichungen  auf  genau  dieselbe  Weise 
auch  für  o;,,  jfi  und  5.,  addirt  dieselben  und  summirt  schliesslich  nach  i, 
so  ergiebt  sich: 

Das  kann  man  mit  Rücksicht  auf  die  von  uns  gewählten  symboli- 
schen Bezeichnungen  auch  in  der  Form: 

darstellen,  und  dies  war  die  zu  beweisende  Gleichung  23). 

Die  Grösse  V  hängt,  wie  man  sieht,  wesentlich  von  den  im  Systeme 
wirksamen  Kräften  ab;  sind  bei  gleichbleibenden  Coordinaten  die  Kräfte 
n-mal  ßo  gross,  so  ist  auch  das  Virial  n-mal  so  gross  ^).  Man  kann  daher 
den  bewiesenen  Satz  auch  so  aussprechen,  dass  man  sagt:  Die  mittlere 
lebendige  Kraft  einer  stationären  Bewegung  ist  unter  gleichen  Umständen 
den  Kräften,  welchen  sie  das  Gleichgewicht  hält,  proportionaL 


1)  Hieraat*  berieht  sieh   auch   der  Name  Virial,    den  Clausius   aus    dem  Worte 
vi<»^  Kraft,  abgeleitet  hat. 
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Snbstituirt  man  für  „mittlere  lebendige  Kraft  den  stationären  Sy- 
Sternes*'  das  Wort:  „absolute  Temperatur*',  welches  mit  ihm  gleichk- 
deutend  ist,  so  erhalt  man  den  früher  von  Glausins  aufgestellten  Sati: 

Die  wirksame  Kraft  derWärme  ist  proportional  der  abso- 
luten Temperatur. 


7.  VariireAde  Bewegrung  eines  Punktes. 

Wir  betrachten  zunächst  der  Einfachheit  wegen  einen  Punkt,  litr 
sich  in  einer  geschlossenen  Bahn  unter  £influ88  einer  Kraft  bewegt,  die 
ein  Ergal  besitzt,  d.  h.  unter  Einfluss  einer  Kraft,  deren  Component^a 
immer  durch  die  negativen,  partiellen  Di£ferentialquotienten  einer  Fanctioo 
dargestellt  werden  können. 

Die  Bewegung  dieses  Punktes  soll  eine  unendlich  kleine  Aendemcg 
erleiden,  so  dass  der  Punkt  sich  in  einer  neuen,  von  der  vorigen  anend- 
lieh  wenig  abweichenden  Bahn  bewegt.  Diese  Aenderung  der  BewegaDC 
kann  als  Ursache  haben :   1)  eine  unendlich  kleine,  plötzliche  AenderoD? 

der  Geschwindigkeitscomponenten   ^77»  77»  T7>   '^)  ^^^^  Aenderuug  der 

Kraft,  was  z.  B.  auch  auf  die  Weise  möglich  wäre,  dass  sich  eine  Const&nt« 
im  Ergal  etwas  ändert  oder  dass  eine  neue  Kraft  hinzutritt;  endlich] 
3)  eine  Aenderung  beider  zugleich. 

Wir  bezeichnen  hier  ebenfalls  mit  dp  die  Yerändorangen ,  welche 
eine  Grösse  jp  dadurch  erleidet,  dass  sich  t  um  dt  ändert,  dagegen  mi*| 
8p  die  Aenderung ,  welche  der  Werth  der  Grosse  p  erfahrt ,  wenn  m^a 
von  einer  Bewegung  zur  anderen  übergeht ,  so  dass  p  der  Werth  von  f 
in  der  ursprünglichen,  p  +  Äjp  der  entsprechende  Werth  in  der  geänj 
derten  Bewegung  ist. 

Um  hierbei  den  Begriff  „entsprechend*'  in  zwei  verschiedenen  Br 
wegungen  näher  zu  präcisifen,  sehen  wir  zunächst  als  entsprechende 
Punkte  zwei  in  beiden  Bahnen  unmittelbar  neben  einander  liegeoii« 
Punkte  an.  Ist  nun  i  die  Umlaufszeit  des  Punktes  in  der  einen«  Tis 
der  anderen  Bahn,  so  sehen  wir  die  Zeiten  i  und  t'  als  zwei  entsprechendf 
Zeiten,  und  die  in  beiden  Bahnen  von  den  Punkten  zu  diesen  Zeiten  sQ' 
genommenen  Lagen  als  entsprechende  Lagen  an,  wenn: 

t=zi  .ip] 

und:  24^ 

t'  =  t'  .  9) 
ist,  und  9  in  beiden  Gleichungen  denselben  Werth  hat. 

Diese  Grösse  9  nennen   wir  die  Phase  der  Bewegung.     Währeo^ 
eines  Umlaufes  wächst  sichtlich  die  Phase  g>  um  eine  Einheit 
Durch  Subtraction  dieser  Gleichungen  ergiebt  sich: 
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Diese  Differenzen,  die  hier  auftreten,  sind  die  Variationen  von  t 
und  t,  so  dass  man  schreiben  kann: 

5t  =  (p  .  di    .    .    ,    , 25) 

Bei  einer  Variation  von  Gleichung  24)  bleibt  also  (p  constant.  Aen- 
dert  man  dagegen  t  um  dt,  so  bleibt  t  ungeändert  und  (p  ändert  sich 
um  difj  so  dass  man  erhält: 

dt  =  i  .  d(p 26) 

Bei  einer  Differentiation  von  24)  bleiht  i  constant. 
Differentiirt  man  den  Ausdinick: 


nach  (fy  so  ergiebt  sich: 


dx     ^ 


d^x        »       ,    dx    d  (äx) 

.  0x  +  —  •  --    — -  • 

dt  .  d(p  dt       dtp 

Da  (p  bei  einer  Variation  constant  bleibt,  so  kann  man,  wenn  eine 
Grosse  variirt  und  nach  g?  differentiirt  wird,  die  Ordnung  dieser  Operation 
yertauschen.     In  obiger  Gleichung  erhält  man  demnach: 

d    /dx     ^  \  d^x        A     _L  ^^"^     Ä    ^^ 

dq>\Tt'^'')  —  dt.d^>'^''^Tt'^dfp' 

Diese  Gleichung  kann  man  jedoch  noch  in  eine  Gestalt  bringen ,  in 
der  sie  leichter  verwendet  werden  kann.     Es  ist: 

8     /dx 

und  wenn  man  die  angedeutete  Variation  im  letzten  Gliede  ausführt: 

d€p\dt'       )  "^  dt^  '  dy  "•"  \dt)         d^>  '^   dt'  dq>      dt' 

Führt  man  hierin: 

2       \dt)    ~   dt'       dt 

dt 
und  für  —  seinen  Werth  aus  26)  ein,  so  ergiebt  sich : 

dtp  \dt         }  dt^  ^  \dt)      "*  ^  2  \dt)  ' 

Wenn  man  diese  Gleichung  mit  d(p  multiplicirt  und  von  <p  =  0 
bis  <p  ■=  \,  also  für  einen  ganzen  Umlaaf  integrirt,  so  ergiebt  sich: 

+/l'-'(S)'--°. 

0 


/dx     ,  \         d^x      dt      ^      ,    dx     ^  (dx     dt  \ 

\Tt-^V  =  Wd^'^''^-di-^{Tt-J^h 

an  die  angedeutete  Variation  im  letzten  Glie 
d     (dx     ^  \         d^x     dt      ^      ,     /dx\}     ^   dt     .    ax     ai     ,.  ax 

i^[dt-^V==dti-d;^'^^  +  (ji)  -^d^  +  ^- --•*-• 


Digitized  by 


Google 


442  IV.  Der  zweite  Hauptsatz. 

Auf  der  linken  Seite  der  Gleichung  lässt  sich  die  Integration  sofort 
ausführen,  und  es  ergiebt  sich  daselbst: 

1  1 

0  0 

Unserer  Voraussetzung  nach  soll  nun  aber  der  Endzustand  mit  dem 
Anfangszustande  übereinstimmen.  Daraus  folgt,  dass  der  unter  dem 
Substitutionszeichen  stehende  Ausdruck  verschwindet,  dass  also: 

1 


/ 


ist. 

Wir  haben  früher  bemerkt,  dass  man  bei  dem  Differentiiren  and 
somit  auch  beim  Integriren  die  Grösse  i  und  somit  auch  dt  als  constant 
anzusehen  hat  Wenn  aber  |  irgend  eine  von  <p  abhängige  Grosse  ist, 
so  ist,  weil: 

dq>  =  -j-, 
1                              i 
J^^,dq)  =  j^f^.dt  =  1 28) 

0  0 

gleich  dem  Mittelwerthe  f  der  Grösse  |. 

Berücksichtigen  wir  dies,  so  ergiebt  sich  aus  der  Gleichung  27): 


d<a       *  ^  2  \dtj    ^  \dtj 

Beachtet  man  ferner,  dass  der  Mittelwerth  einer  Variation  gleich 
der  Variation  des  Mittelwerthes  ist,  dass  also  in  vorstehender  Gleichong : 


sein  musB  und  dividiren  wir  beiderseitig  durch  t,  so  finden  wir: 

dt»     "*  T^  2  \dtj     ^  \dtj       i 

Hierfür  aber  kann  man  schreiben : 


d'x 


Bildet  man  die  ganz  entsprechenden  Gleichungen  auch  ftlr  die  jf 
und  JB  und  addirt  dieselben,  so  ergiebt  sich: 
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-C 


d'x 


\d(i* 


^  dt^    ^  ^  dt*         } 


Beachtet  man  ferner,  dass  die  Snmme  von  Mittelwerthen  gleich  dem 
Mitielwerthe  der  Summe  sein  muss,  und  führt  die  Geschwindigkeit  v  des 
Punktes : 

ein,  so  folgt: 

Multiplicirt  man  endlich  noch  beiderseitig  mit  der  Masse  m  des  ma- 
teriellen Punktes  und  führt  die  Componenten  X,  F,  Z  der  Resultante 
der  auf  diesen  Punkt  wirkenden  Kräfte  ein  und  beachtet,  dass: 

ist,  so  ergiebt  sich: 

—  (X  .dx  -^  Y  .6y  ■\'  Z  ,dz)  =  Ä  +  2  Ä  .  lognaJt  i    .    30) 

Bezeichnen  wir  aber  wiedeinim  die  Function,  deren  negativer  par- 
tieller Differentialquotient  nach  einer  Richtung  die  Kraft  nach  dieser  Rich- 
tiLDg  ergiebt,  mit  dem  Namen  Kraftefunction ,  Ergal  oder  potentielle 
Energie  und  charakterisiren  sie  durch  den  Buchstaben  {/,  so  ist: 

dx  dy  dz  ^ 

und  demnach: 

—  (X.ÄX+  r.öy  +  Z  .  iz)  =.'^^  .  Sx  Jf^^ .  8y  +  ^ .  d,. 

ex  Cy  GZ 

Der  auf  der  rechten  Seite  stehende  Ausdruck  ist  aber  einfach:  d  U. 

Wenn  man  endlich  zu  den  Mittelwert hen'  übergeht,  erkennt  man, 

dass: 

—  (X.  öx  +  Y  .9y  ^  Z  ,8z)  =  Sü     ....    32) 

gesetzt  werden  kann. 

In  Folge  dessen  nimmt  die  Gleichung  30)  die  übersichtlichere  Form 

SW=  h  +  2  k  .  d  lognat  i 33) 

an«  

Clausius  weist  nun  weiter  nach,  dass  man  für  Öü  immer  die  Ar- 
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beit  8L  setzen  kann,  welche  bei  dem  Uebergange  aus  dem  einen  staii- 
nären  ZnsUnde  in  den  anderen  geleistet  wird. 

Gilt  in  der  geänderten  Bewegung  noch  dieselbe  Kräftefiuictioii,  vit 
in  der  ursprünglichen  Bewegung,  so  ist  ohne  Weiteres: 

^=dL 34 

Wenn  dagegen  bei  der  Aenderung  der  Bewegung  eine  AenderoBC 
des  Ergals  stattfindet,  vielleicht  dadurch,  dass  sich  Constanten,  die  ix 
Ergale  vorkommen,  geändert  haben,  so  mnss  die ^ Richtigkeit  oblgt^r 
Gleichung  besonders  nachgewiesen  werden. 

Nehmen  wir  an,  dass  während  eines  Umlaufes  das  Ergal  stetig  to: 
17  bis  ü  -\-  fi  .V  wachse,  wobei  V  eine  andere  Function  der  CoordiMtf: 
und  ^  ein  unendlich  kleiner,  constanter  Factor  sein  soll.  Hierauf  abe: 
soU  das  Ergal  diesen  geänderten  Werth  in  den  folgenden  Umlaufen  bei- 
behalten.    Während  der  Zeit  i  ändert  sich  das  Ergal  um  fc  .  F,  mithiL 

u  ,  V 
in  dem  Zeitelcmente  dt  um   — : —  »  dti  während  eines  Phasenelemente 

1 

d (p  ändert  sich  also  das  Ergal  um  fi  .  V  .  dtp. 

Wir  betrachten  nunmehr  den  beweglichen  Punkt  von  einem  Ze  ** 
punkte  an,  in  dem  seine  Phase  gerade  ipi  ist,  und  verfolgen  ihn  zvei 
ganze  Umläufe,  also  die  Zeit  2  i  hindurch.  Diese  zwei  Umläufe  um- 
fassen: 1)  den  noch  übrigen  Theil  des  schon  begonnenen  Umlaufes  >3 
der  ursprünglichen  Bahn,  2)  den  Umlauf,  in  welchem  sich  das  Ergal  aa 
/i  .  V  ändert,  und  3)  den  Anfang  des  neuen  Umlaufes  in  der  neues 
Bahn,  bis  wieder  die  Phase  gleich  (pi  geworden  ist. 

Die  während  dieser  Zeit  2  t  geleistete  Arbeit  zerfällt  in  zwei  Theilt- 
Der  eine  Theil  entspricht  der  Aenderung  der  Bahn,  der  andere  derAfo* 
derung  des  Ergales.  Besitzt  das  Ergal  am  Anfange  der  befrachtetes 
Zeit  bei  der  Phase  (pi  den  Werth  ZJi,  und  in  der  geänderten  Bahn,  l^i 
eben  dieser  Phase  den  Werth  CTj  +  d  üi,  so  ist  der  erste  Theil  der  Ar- 
beit d  üy.  Für  die  Bestimm\ing  des  zweiten  Theiles  denken  wir  uns  d^c 
Zuwachset .  V  des  Ergales  in  unendlich  viele  kleine  Theile  zerlegt  and  i-*- 
trachten,  wie  das  bei  solchen  Untersuchungen  immer  geschieht,  währtc^i 
eines  solchen  Zeitelementes  das  Ergal  als  constant.  Während  die  Ph^e 
9  um  dtp  gewachsen  ist,  wird  der  Zuwachs  des  Ergales: 

^.eiy  .(Fl  ~  V) 
betragen,  wenn  V  und  Vi  diejenigen  Werthe  von  V  sind,  welche  bei  (im 
Phasen  q>  und  q>\  stattfinden,  und  wenn  von  unendlich  kleinen  Grosfen 
höherer  Ordnung  abgesehen  wird. 

Um  nun  den  ganzen  Zuwachs  des  Ergais  zu  erhalten,  müssen  vir 
über  einen  ganzen  Umlauf,  also  für  9?  von  0  bis  l  integriren. 

Nun  ist  aber: 

1  1  i 

ft^iVi-y)-  dq>  =f(i  .V,.d<p-  ^fr .  dl. 
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V\  ist  aber  von  <p  unabhängig,  daher  giebt  das  erste  Integral  ein- 
fach ft  .  Fl,  dagegen  ist  das  zweite  Integral  der  Mittelwerth  #*  .  F;  dem- 
nach ist  die  zweite  Arbeitsgrösse : 

ft .  (Fl  -^  n 

uud  somit  ist  die  der  Phase  <pi  entsprechende  ArbeitsYariation  gleich: 

Um  nun  die  ganze  Arbeit  zu  erhalten,  welche  bei  der  gesammteu 
Aendernng  der  stationären  Bewegung  geleistet  wird,  so  müssen  wir  diese 
jetzt  berechnete  Variation   noch   mit  dq)i   multipliciren   und  über  einen 
ganzen  Umlauf  integriren.     Wir  erhalten  also: 
1  1 

0  0 

oder,  wenn  wir  ausintegriren  und  das  Integral  der  Variation  dnreh  die 
Variation  des  Integrales  ersetzen,  was  hier  nach  Seite  441,  Zeile  14  v.  o. 
statthaft  ist: 

/  «  i 

ÖL  =  6  (Ifu,  .ät)+,.  [Ifn  .  ät  -  \fy.  äi]. 

0  0  0 

Hierin  ist  unserem  Begriffe  vom  Mittelwerthe  einer  Grösse  während 
eines  Umlaufes  entsprechend: 


and: 


i 

0 


^    V  .dt 

0" 

bleibt  einfach  F. 

Setzt  man  dies  ein,  so  ergiebt  sich: 

dL  =  dU—  fi.iV--  F), 
mithin: 

8L  =  dU 34) 

Clausins  untersucht  endlich  noch  einen  dritten  Fall;  er  nimmt  an, 
dass  statt  eines  Punktes  unendlich  viele  bewegte  Punkte  vorhanden  sind, 
deren  Bewegungen  im  Wesentlichen  unter  gleichen  Umständen,  aber  mit 
verschiedenen  Phasen  stattfinden.  Wenn  nun  zu  einer  beliebigen  Zeit  t 
das  Ergal  sich  von  U  in  ü  -\-  i$.V  ändert,  so  muss  für  jeden  Punkt  an 
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der  Stelle  von  f*  .  (F  —  F)  eine  Grösse  von  der  Form  §1  .  {V  — 
gebildet  werden,  worin  F  Jen  der  Zeit  t  entsprechenden  Werth  der  Fi 
tion  F  darstellt.  Diese  Grösse  hat  je  nach  der  Phase,  welche  der  Pm 
gerade  znr  Zeit  t  besitzt,  bald  einen  grösseren  bald  einen  kleineren  Wei 
Bildet  man  aber  den Mittelwerth  der  Grösse  j».(F —  F)  für  alle  Pmil 
so  tritt  als  die  Summe  aller  der  Werthe  von  F  wiederum  der  Miil 
werth  F  auf,  so  dass  man  abermals  /*  .  (F  —  V)  erhält,  was  aus  i 
Rechnung  fällt. 

Mit  Rücksicht  auf  die  drei  untersuchten  Fälle  können  wir  demni 
ganz  allgemein  setzen: 

ÖL  =  dh  +  2  h  .d  Jognat  i 

Durch  diese  Gleichung  ist  man  im  Stande,  die  mechanische  Arl>^ 
welche  beim  Uebergange  von  einer  stationären  Bewegung  in  eine  andt-i, 
unendlich  wenig  von  ihr  verschiedene  geleistet  wird,  zn  bestimme 
auch  wenn  man  die  Bewegung  selbst  nicht  vollständig  kennt.  Es  g 
nügt,  wenn  man  die  mittlere  lebendige  Kraft,  ihre  Variation  nnd  d 
Umlaufszeit  kennt. 

Man  kann  der  Gleichung  35)  übrigens  noch  eine  etwas  bequemt-l 
Gestalt  geben,  nämlich: 

8L  =  h  .{^  +  2.6  lognat  i\ 

oder:  •  i 

ÖL  =  Ä  .  (Ä  lognat  ä  +  2  .  4  .  lognat  t), 
femer : 

dL  =  h  ,  8  (lognat  /»  -f  2  .  lognat  t), 
und  endlich: 

dL  =  h  ,8  lognat  (h  .i^) 36 

Vergleicht  man  dies  mit  der  Form  21),  Seite  437: 
8L  =  G  .h  .  dZ, 

so  sieht  man,  da  h  in  beiden  Gleichungen  ganz  gleichbedeutend  ifit,  dad 
C  .  Z  in  21)  genau  dieselbe  Rolle  spielt,  wie  die  Grösse  lognat  {h  .  i*- 
in  36);  Z  aber  ist  die  Grösse,  welche  Glausius  mit  dem  Namen  Dis 
gregation  belegt  hat. 

Hierauf  geht  Glausius  zu  einigen  Betrachtungen  ikber  den  Zu 
sammenhang  dieses  in  Formel  36)  ausgedrückten  mechanischen  Satze 
mit  dem  dynamischen  Principe  der  kleinsten  Wirkung  über,  wir  könnei 
diese  aber  füglich  übergehen,  da  es  sich  für  uns  lediglich  um  die  Ablei 
tung  des  zweiten  Hauptsatzes,  nicht  aber  um  die  Gewinnung  allgremeinei 
mechanischer  Gesichtspunkte  handelt  ^). 

Die  oben  gewonnenen  Resultate  wollen  wir  nun  bei  einem  Punkt 


^)  Man  sehe  die  Originalabhandlung :  Po^g.  Ann.  Bd.  142,  S;  448  bis  450. 
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Systeme  zur  Anwendung  bringen,  welches  sich  unter  Einflnss  innerer  und 
äusserer  Kräfte  in  stationärer  Weise  bewegt.  Dabei  soll  angenommen 
werden,  dass  die  Kräfte  ein  Ergal  haben,  d.  h.  dass  die  Arbeit,  welche 
bei  einer  unendlich  kleinen  Lagenänderung  der  Punkte  .von  sämmtlichen 
Kräften  gethan  wird,  durch  das  negative  Differential  einer  Function 
Bammtlicher  Coordinaten  ausgedrückt  werden  kann. 

Wenn  die  stationäre  Bewegung  in  eine  andere  übergeht,  so  soll  das 
Ergal  durch  Aenderung  der  Constanten,  die  in  ihm  vorkommen,  eben- 
falls geändert  werden.  Ferner  nimmt  Clausius  an,  dass  in  dem  Sy- 
steme zwar  Punkte  verschiedener  Art  vorkommen  sollen,  dass  aber  .von 
jeder  Art  eine  sehr  grosse  Anzahl  vorhanden  sind,  und  dass  es  immer 
eine  sehr  grosse  Anzahl  von  Punkten  giebt,  welche  unter  dem  Einflüsse 
gleicher  Kräfte  gleiche  Bewegungszustnnde  besitzen,  die  sich  nur  durch 
yerschiedene  Phasen  von  einander  unterscheiden. 

Endlich  macht  Clausius  zunächst  noch  eine  Annahme,  die  er  später, 
der  Allgemeinheit  wegen,  wieder  fallen  lässt,  dass  nämlich  alle  Punkte 
sich  in  geschlossenen  Bahnen  bewegen.  Alle  die  Punkte,  welche  sich  in 
gleicher  Weise  bewegen,  sollen  gleiche  Bahnen  beschreiben  und  gleiche 
Umlaufszeit  besitzen.  Viele  andere  Punkte  sollen  wieder  unter  sich 
gleiche ,  aber  von  den  vorigen  verschiedene  Bahnen  mit  einer  gemein- 
samen Umlaufszeit  durchlaufen. 

Wenn  die  stationäre  Bewegung  in  eine  andere  stationäre  Bewegung 
übergeht,  so  ändern  sich  hierbei  zwar  Bahnen  und  Umlaufszeiten,  aber 
wieder  sollen  nur  geschlossene  Bahnen  mit  bestimmten  Umlaufszeiten 
vorkommen,  von  denen  jede  für  eine  grosse  Anzahl  von  Punkten  gilt. 

Es  wird  nun  wieder  ähnlich  wie  vorher  bei  einem  Punkte  ver- 
fahren.' 

Das  Product  m  •  -j-  -  ix.   wobei  Sx  wieder  den  Unterschied  zwi- 
di 

sehen  dem  Werthe  von  x  in  der  alten  und  x  in  der  neuen  Bahn  be- 
deutet, nimmt  nach  jedem  ganzen  Umlauf  in  einer  geschlossenen  Bahn  den- 
selben Werth  wieder  an,  so  dass  man  für  jeden  Punkt  schreiben  kann : 


fr.{' ■%■>')"  =  "■ 


Betrachten  wir  aber  alle  Punkte  gleichzeitig,  welche  sich  in  der 

nämlichen  Weise  bewegen,  so  können  wir  behaupten,  dass  die  Summe 

dx 
2?i»  .  — -  .  Sx  einen  constanten  Werth  besitzen  wird,  da  unter  einer 
at 

gewissen  Zahl  von  Punkten  jede  Phase  nach  dem  Gesetze  der  grossen 

Zahlen  durch  gleichviel  Punkte  vertreten  seiu  wird. 

Die  3umme^  £  m  •  yj  '  ^^  ^i'**^  sich  also  mit  der  Zeit  nicht  merk- 
lich ändern,  es  wird: 
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d  £  m  '  -jj  '  Sx 

ß =0 37) 

dt 

gesetzt  werden  können.  Diese  Summe  kann  man  übrigens  sofort  anf 
alle  Punkte  des  Körpers  erstrecken ,  da  von  jeder  Gruppe ,  die  sich  in 
gleicher  Weise  bewegt,  eine  so  grosse  Anzahl  von  Punkten  vorhanden 
sein  soll,  dass  das  Gesetz  der  grossen  Zahlen  gilt. 

Wenn  man  die  auf  der  linken  Seite  angedeutete  Differentiation  aus- 
führt, ergiebt  sich: 

X^  ^^^     Ä      i    X^  (^a?     rf  (dx) 

2:^'-U^'Sx  +  ^fn.^^^-^  =  0    ...    38) 

In  dem  letzten  Gliede  kann  man  setzen: 
d(8x) 


dt 


_  d  dx     d^         d  dx     1  _  i     j  /ag\ 
~"    d(p    *  dt  d(p    '  i  ~  i  '       \dq>/ 


denn  bei  einer  Variation  bleibt  die  Phase  (p  ungeändert,  mithin  kann 
man  in  der  vorletzten  Form  Differentiations-  und  Yariationszeichen  ohno 
Fehler  vertauschen.  Schliesslich  ersetzen  wir  wieder  die  Differentiation 
nach  q)  durch  eine  solche  nach  t  und  erhalten: 

d(8x) 


dt 


=f'(-^-f)- 


Diese  angedeutete  Variation  wird  ebenfalls  ausgerechnet,  ao  d*se 
sich  ergiebt: 

d(dx) 


dt 


iV-^Tt  +di'^V 


oder: 


d(dx) 
dt 


Wenn  man  diese  Entwickelungen  nun  in  38)  einführt,  erh&lt  man: 
+  S  »"  •  (^y  ■  *  ^ognat  i  =  0 

+  S  3  •  j  •  (^)'  .  «  lognat  i 39) 

Ganz  ähnliche  Gleichungen  lassen  sich  genau  in  derselben  Weise  für 
y  und  £  ableiten.     Diese  würden  lauten: 


oder: 
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und: 


Addirt  man  alle  drei  Gleichungen  und  führt,  wie  schon  früher 
(Seite  443),  die  Gröese  v  und  die  Kraftcomponenten  X^  Y,  Z  ein,  so  er- 
giebt  sich : 

-^iX.8x+  Y.Öy  +  Z.dz)  =  ^^'Ö(v^) 

+  2^  .y -«^'.f/ö^/na^t.    ......    40) 

Wir  haben  nun  früher  gesehen  (Seite  445,  Zeile  5  v.  u.  bis  ZRle  8  f.  S.), 
dass  für  eine  sehr  grosse  Zahl  von  Punkten,  die  sich  in  verschiedenen 
Phasen  befinden,  alle  Phasen  zu  jeder  Zeit  in  gleicher  Anzahl  vorhanden 
sind,  und  dass  der  Unterschied  des  Ergales  für  die  Mittelwerthe  ver- 
sehwiudet.  Man  kann  daher,  soweit  es  sich  um  den  Mittelwerth  handelt, 
die  nur  durch  die  Lagefiänderung  der  Punkte  bedingte  Variation  des 
Ergales  d  17  als  den  Ausdruck  der  Arbeit  Ä  L  betrachten. 

Wir  können  daher,  wie  schon  früher  bei  einem  Punkte,  setzen  : 

«i  =  S  y •«  (t^O  +  2  2  •  1"  •  t;«  •  «  lognoA  i    .   .    41) 

Nach  Ableitung  dieser  Gleichung  lässt  Glausius  die  eine  Yoraus- 
setzung,  welche  der  Ableitung  von  41)  zu  Grunde  lag,  wieder  fallen. 
Er  sieht  nämlich  davon  ab,  dass  die  Punkte  geschlossene  Bahnen  durch- 
lanfeu  sollten. 

Unter  i'  versteht  er  dann  die  Zeit,  während  welcher  sich  ein  Punkt 
in  der  Richtung  der  einen  Coordinatenaze  nach  der  positiven  Seite  hin 
nnd  nach  der  negativen  Seite  zurück  bewegt,  bis  er  wieder  umkehrt,  um 
den  Weg  von  Neuem  zu  beginnen.  Es  liegt  im  Begriffe  der  stationären 
Bewegung,  dass  diese  Hin-  und  Herbewegung,  wenn  auch  nicht  jedes 
einzeben  Punktes,  so  doch  aller  sich  gleich  bewegenden  Punkte,  mit 
einer  gewissen  Gleichförmigkeit  sich  wiederholt.  Die  mittlere  Zeit- 
dauer t'  einer  solchen  Bewegungsperiode  wird  nun  ebenfalls  die  Glei- 
chung 39)  erftQlen.  Stellt  man  nun  die  entsprechenden  Gleichungen 
auch  für  y  und  b  auf,  so  kann  man  femer  noch  annehmen,  dass  die 
Grösse  d  lognai  i'  für  alle  drei  Coordinatenaxen  einen  übereinstimmenden 
Wertb  habe.     Es  kann  daher  für  jede  Punktgruppe  gleicher  Bewegung 
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nnd  schliesslich  auch   für  alle  Punktgruppen  und  somit  für  ein  ganzes, 
in  stationärer  Bewegung  begriffenes  System,  die  Gleichung  41): 

*^  =  2  f  •  *  (^')  +  2  2  •  J  •  f»  .  «  ^ognat  i 

als  gültig  angesehen  werden. 

Es  muss  übrigens  hier  bemerkt  werden,  dass  für  die  yerschiedenen 
Gruppen  von  Punkten  sowohl  v  als  auch  i  verschieden  sein  wird. 

Die  yerschiedenen  zu  einem  Systeme  gehörigen  Punkte  stehen  aber 
alle  unter  einander  in  Wechselwirkung,  die  Veränderung  der  lebendigen 
Kraft  der  einen  wird  auch  eine  solche  der  anderen  nach  sich  ziehen,  denn 
erst  nachdem  zwischen  den  lebendigen  Kräften  ein  neues  dynamiachef! 
Gleichgewicht  hergestellt  worden  ist,  wird  die  Bewegung  von  Nenem 
stationär  sein. 

Clausius  macht  die  aus  dem  eben  angeführten  Grunde  sehr  wab> 
scheinliche  Annahme,  dass  zwischen  den  lebendigen  Kräften  der  Ter- 
schicdenen  Punkte  immer  ein  constantes  Verhältniss  bestehe,  welche? 
sich  bei  jeder  Aenderung  der  Ibbendigen  Kräfte  immer  wieder  herstellt. 
Dann  kann  die  mittlere  lebendige  Kraft  jedes  Punktes  durch  ein  Pro- 
duct  von  der  Form  c  .  T  dargestellt  werden  *),  worin  c  eine,  für  jede 
Pnnktart  verschiedene,  bestimmte  Constante,  und  T  eine  veränderliche. 
aber  fär  alle  Punkte  gemeinsame  Grösse  ist. 

Setzt  man  dies  in  41)  ein,  so  ergiebt  sich: 

dL  =  ^c.dT+   ^2cT.d  lognai  t  .    .    .   .  42i 

Hebt  man  auf  der  rechten  Seite  den  in  allen  Gliedern  jeder  Samme 
gleichen  Factor  T  ans,  so  ergiebt  sich: 

8L=  T  ,  \^c  .  S  lognai  T  +  ^c.d  lognat  t«), 

oder,  wenn  man  das  Yariationszeichen  vor  die  Summe  setzt: 

8L=  T  ,8  {2  c  .  {lognat  T  +  lognat  t»]|, 

woraus  Bchliesslich : 

SL=  T  .8^c.IognatiT  .i^) 43) 

folgt. 

Nehmen  wir  wieder,  wie  immer  in  der  mechanischen  Wärmetheorie, 
an,  dass  die  absolute  Temperatur  der  lebendigen  Kraft  der  stationarea 
Bewegung  der  Moleküle  des  Körpers  proportional  ist,  so  stimmt  die 
Gleichung  43)  in  der  Form  vollkommen  mit  der  Gleichung  4): 

dL  =  J.  T.dZ 4) 

überein,  um  deren  mechanische  Begründung  es  sich  handelte. 


')  Man  sehe  im  nächnten  Abschnitte  den  die  Boltzmann'sche  EntwickeliuiK«^^^ 
Satzes  betreffenden  Theil,  S.  456. 


Digitized  by 


Google 


D.  Herleitung  desselben  aus  mechanischen  Principien.      451 
Gleichzeitig  ergiebt  sich,  dass  die  Disgregation  Z  eines  Körpers : 

Z=C  ,^eAog{T  A^) 44) 

ist 

Wir  wollen  nun  auch  die  eigentliche  Fundamentalgleichung  des 
zweiten  Hauptsatzes  ableiten. 

Denken  wir  uns,  dass  auf  ein  System  in  stationärer  Bewegung  be- 
giifiener  Punkte  eine  Zeit  hindurch  eine  äussere  Kraft  gewirkt  bat,  dass 
dann  aber  das  System  wieder  sich  selbst  überlassen  bleibt,  so  wird  wäh- 
rend dieser  Zeit  dem  Systeme  eine  gewisse  Menge  lebendiger  Kraft  d^  mit- 
getheilt  worden  sein.  Ein  Theil  Sh  von  Äg  wird  ?ur  Vermehrung  der 
lebendigen  Kraft  der  Bewegung,  ein  anderer  Theil  SIj  wird  zur  Hervor- 
bringnng  äusserer  Arbeit  verwendet  werden: 

Dann  ist: 

8q'=dh  +  ÖL 45) 

oder,  wenn  man  für  h  den  Werth  der  lebendigen  Kraft  des  Systemes 
2  c  .  T  einfahrt: 

dq  =  d^c.  T  +  dL. 

Hierfür  erhält  man,  wenn  für  $X  der  Werth  aus  42)  eingesetzt  wird, 
und  man  die  im  ersten  Gliede  angedeutete  Variation  ausführt: 

oder: 

8q  =  T.l^2.C'^+^2.c.d  lognai  tj  • 

Wird  schliesslich  in  ähnlicher  Weise  verfahren,  wie  schon  mehrfach 
geschehen  ist,  so  wird  man: 

8q  =  T  .6^2  .c  .  lognai  (T  .  i) 

erhalten. 

Versteht  man  auch  hier  unter  T  die  absolute  Temperatur,  was  höch- 

dq 
stens  die  rechte  Seite  um  einen  constanten  Factor  C  ändert,  und  setzt  — , 

die  in  Wärmemaass  gemessene,  lebendige  Kraft : 

8q 


80  ergiebt  sich : 


J=*«' 


^  =  C  .  S^2  .c  .  lognai  {T .  i), 


wobei  SQ  die  zugeführte  Wärme,    T  die  absohite  Temperatur  bedeutet, 
bei  der  8  Q  mitgetheilt  worden  ist. 

29* 
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Der  links  stehende  Ausdruck  ist  dann  die  Grösse,  -welche  Clausiu? 
mit  djem  Namen  Entropie  belegt  hat.  Die  Engländer  *)  bezeichnen  W- 
kanntlich  den  negativen  Werth  dieser  Grösse  mit  diesem  Ansdracke. 

Nunmehr  kann  man  das  Variationszeichen  d  auch  durch  das  Difff 
rentialzeichen  d  ersetzen ,  da  von  den  beiden  früher  neben  einander  be- 
trachteten Vorgängen  (der  Veränderung  während  einer  stationären  Be- 
wegung und  dem  Uebergange  aus  einer  stationären  Bewegung  in  ein* 
'  andere),  zu  deren  Unterscheidung  zwei  Zeichen  nöthig  waren,  der  ereterf 
nicht  mehr  in  Betracht  kommt. 

Mithin  ist: 

^  =  C  .  d  ]2  2  .  c  .  lognat  (T  .  f) 4b 

Denken  wir  uns  dann  die  Gleichung  über  einen  vollkommenen  Kreis- 
process  integrirt,  so  befinden  sich  am  Anfange  und  Ende  des  ganwo 
Vorganges  alle  Punkte  in  denselben  Lagen  und  Bewegungszaständen. 
demnach  muss  am  Anfange  und  Ende  eines  vollständigen,  umkehrbaren 
Kreisprocesses  der  hinter  dem  Differentialzeichen  stehende  Betrag  der 
Entropie  denselben  Werth  haben.  Die  rechte  Seite  muss  mithin  bei  der 
Integration  verschwinden. 

Wir  kommen  demnach  für  einen  vollständigen,  umkehrbaren  Krei«- 
process  zu  dem  Schlüsse: 


f 


r  =-« 


und  das  ist  wiederum  die  Fundamentalformel  des  zweiten  Hauptsatzes. 

Damit  ist  dann  gleichzeitig  sowohl  die  Richtigkeit  des  Glausius'- 
schen  Grundsatzes:  dass  die  Wärme  nicht  von  selbst  aus  einem 
kälteren  in  einen  wärmeren  Körper  übergehen  kann,  als  auch 
die  Richtigkeit  der  am  Anfange  dieses  Paragraphen  erwähnten  Annahme 
nachgewiesen : 

Die  Arbeit,  welche  die  Wärme  bei  einer  Anordnungsän- 
derung  eines  Körpers  thun  kann,  ist  der  absoluten  Tempe- 
ratur proportional. 


8.  Ueber  die  gegenseitige  Stellung  der  Arbeiten  von 
L.  Boltzmann  und  R.  Clausius. 

Schon  im  ersten  Paragraphen  dieses  Capitcls  erwähnten  wir,  das? 
L.  Boltzmann  in  seiner  Abhandlung:  ,,Ueber  die  mechanische  Bedent  an  fr 
des  zweiten  Hauptsatzes  der  mechanischen  Wärmetheorie"  *)  durch  Rech- 


M  Tait,  Sketch  of  Thermoilynaraics,  Edinhurgh   1868,  S.  27. 
*)  Sitzungsberichte  der  k.  k.  Akademie  zu  Wien.    Berichte  der  natnrwi«5*cn5ch.ttVi. 
physik,  Classe.  Bd.  58,  S.   195  bis  220. 
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iiungcn,  welche  denen  ähnlich  sind,  mit  deren  Hülfe  man  das  dynamische 
Princip  der  kleinsten  Wirkung  abzuleiten  pflegt,  den  zweiten  Hauptsatz 
aas  mechanischen  Principien  hergeleitet  habe.  Die  Gleichungen,  zu  wel- 
chen Boltzmann  gelangt,  sind  in  vielen  Stücken  nahezu  dieselben, 
welche  fünf  Jahre  später  Clausius  unabhängig  von  Boltzmann  aufge- 
stellt und  damit  den  zweiten  Hauptsatz  auf  mechanische  Sätze  zurück- 
geführt hat. 

Wir  haben  jedoch  vorgezogen ,  ohne  damit  der  Priorität  des  Herrn 
Boltzmann  im  Mindesten  zu  nahe  zu  treten,  an  dieser  Stelle  die  Clau- 
sins'schcn  Entwickelungen  aufzunehmen,  weil  sie  in  wesentlichen  Punk- 
ten allgemeiner  als  die  Boltzmann^schen  sind,  so  dass  sie  die  letzteren 
als  specielle  Fälle  mit  umfassen. 

Die  Aufführung  der  wesentlichsten  Unterscheidungsmomente,  welche 
Yon  Boltzmann^)  und  Clausius'^)  in  einer  kleinen  Prioritätserörterung 
namhaft  gemacht  worden  sind,  wird  wesentlich  zur  weiteren  Klarstellung 
iler  ziemlich  schwierigen  Operationen  und  Begriffe  der  Clausius^schen 
Abhandlung,  welche  wir  im  vorigen  Paragraphen  reproducirt  haben,  mit 
beitragen. 

Ganz  besonders  geeignet  scheint  Boltzmann^s  3)  Ableitung  des 
Temperaturbegriffes  zu  sein,  um  an  dieser  Stelle,  an  der  auf  die 
mechanischen  Vorgänge,  auf  welche  wir  die  Wärmeeracheinungen  zu- 
rückgeführt haben,  noch  nicht  näher  eingegangen  werden  kann,  den 
Satz  noch  mehr  klar  zu  stellen,  dass  die  absolute  Temperatur  eines 
Körpers  der  lebendigen  Kraft  proportional  sei.  Zunächst  sucht  Boltz- 
mann die  Bedingung  auf,  welche  stattfinden  muss,  damit  zwischen 
zwei  Molekülen  m  und  M  an  der  Grenzfläche  zweier  Körper  ein 
Temperaturgleichgewicht  bestehen  kann,  damit  also  das  Molekül  m  von 
dem  Moleküle  M  keine  lebendige  Kraft  erhält  und  umgekehrt.  Boltz- 
mann gebt  von  der  etwas  sehr  speciellen  Annahme  aus,  dass  am  An- 
fange und  zu  Ende  der  Zeit  t  die  Summe  der  lebendigen  Kräfte  der 
Moleküle,  sowie  die  Bewegung  des  gemeinsamen  Schwerpunktes  beider 
nach  einer  beliebigen  Richtung  wieder  denselben  Werth  haben  solle. 
Dann  müssen ,  wenn  c  und  C  und  respective  v  und  V  die  Geschwindig- 
keiten der  Moleküle  im  Anfange  und  am  Schlüsse  der  Zeit  i  sind,  wenn 
9  und  0  die  Winkel  bedeuten,  welche  die  Geschwindigkeiten  c  und  C 
mit  der  X-Axe  des  Coordinatensystemes  einschliessen ,  wenn  femer  <& 
und  ©  die  Winkel  bezeichnen,  welche  von  den  durch  die  Richtungen  von  c 
und  C  und  die  X-Axe  gelegten  Ebenen  und  der  XZ-Ehene  eingeschlossen 


*)  Boltzmann,  Die  Priorität  der  Auffindung  der  Beziehungen  zwischen  dem 
zweiten  Hauptsätze  der  mechanischen  Wärmetheorie  und  dem  Principe  der  kleinsten 
Wirkung.     Pogg.  Ann.  Bd.  148,  S.  211  bis  230. 

*)  Clausius,    Bemerkungen  zu  der  Prioritätsredamation  des  Herrn  Boltzmann., 
Po2g.  Ann.  Bd.  149,  S.  265  bis  274. 

^)  Boltzmann,  Sitzungsberichte  der  Wiener  Akademie,  naturw.-phys.  Classe, 
Bd.  53,  S.  195  biü  201. 
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werden,  wenn  endlich  9',  «P',  ^  und  0'  die  entsprechenden  Winkel  an 
Ende  der  Zeit  i  sein  sollen,  folgende  Gleichungen  gelten: 


m  .  c 


m.  C« 


2       "^       2 


47i 


19- 


tn  .  V  .  COS  q>'  +  M  .  V .  cos  9  =  m  .  c  .  cos  q>  -\'  M .  C  cos  0  .  A^ 
und:        • 

m  .  V  .  sin  tp'  .  cos  %'  -\-  M  .  V  .  sin  9  ,  cos  ff 

=  m  .  c  .  sin  q>  .  cos  9'  -i-  M .  C  .  sin  0  .  cos  0 

m  .  V  .  sin  q>'  .  sin  d''  +  M .  F .  sin-  ^  .  cos  ff 

=  m  .  c  .  sin  q>  .  sin  d'  -}-  M .  G  ,  sin  0  .  cos  0 

Hierauf  wird  die  Lage  des  Coordinatensystemes  so  gewählt,  dass 

m  .  V  .  sin  q>'  .  cos  ^  ^=  m  .  c  .  sin  q)  .  cos  d' 
und: 

m  .  V  .  sin  (p'  .  sin  %*  =  m  ,  c  ,  sin  (p  .  sin  d" 

wird. 

Dann  folgt  unmittelhar  aus  49),  dass  auch: 

M  .  V  .sin  O*  .  cos  ff  =  M .  C  .  sin  0  .  cos  0 
und: 

M  .  V  .sin0^  .  sinff  =  M .  C  .  sinO  .sin  6 
sein  mu88. 

Wenn  man   die  Gleichungspaare  50)  und  51)  quadrirt  und  addirt, 
und  beiderseitig  durch  2  m  dividirt,  so  folgt: 


5ü' 


5I1 


und: 


m 

.»» 

2 

M 

.F» 

sin^  9'  == 


m  .  c' 


sin^  q> 


.  stn^  9  =  — - —  .  stn*  0. 


Addirt  man  alsdann  auch  noch  diese  beiden  Gleichungen,  so  er- 
giebt  sich: 


m  .  v^ 


sin^  q>'  + 


+ 


M  F» 

2 


sin^  Qlf  = 


m  .  c' 


stn'  9> 


52) 


Die  dem  Atome  m  zugeführte  lebendige  Kraft  ih  kann  daher  so- 
wohl durch: 


«Ä  = 


m  .  t;'» 


als  auch  durch: 
dargestellt  werden. 


m  ,  v^ 


cos^  (p'  — 


2 


m  .  c' 


cos»  '9    . 


53) 
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Wenn  man  nunmehr  aus  52)  und  48)  einmal  V  und  dann  v  elimi- 
nirt,  so  ergiebt  sich: 


^f 


V  .  cos  q)  —  c  .  cos  9 
V .  cos  0^  =  C  ,  cos  0 


and: 


,         2  ,  M .  C  .  cos  0  +  (m  —  M)  .  c  ,  cos  q> 

-■oo^'P'^ ■ STT^^ 

TT          M       2  ,  m  .  c  .  COS  w  4-  (m  --  M)  ,  C  .  COS  O 
V  ,  cos  ^  = ^    '    . — ^ 

m  -f-  M 

Substituirt  man  den  zuletzt  erhaltenen  Werth  von  v  in  53),  so  er- 
*hält  man: 

2      MI      Jlf 

+  (m  —  M)  .  c  .  C  .  cos  g)  .  cos  O] 54) 

Nach  der  Zeit  i  beginnt  nun  derselbe  Vorgang  von  Neuem,  nur 
spielen  dann  v  und  V  dieselbe  Rolle,  wie  jetzt  c  -und  C.  Es  fragt  sich, 
Dnter  welcher  Bedingung  die  an  fn  mitgetheilte  lebendige  Kraft  im  Mittel 
gleich  Null  sein  wird. 

Bei  der  vollkommenen  Regellosigkeit,  die  wir  für  Wärmeschwin- 
gongen  annehmen  müssen,  ist  man  gezwungen  anzunehmen,  dass  all- 
mälig  die  Geschwindigkeiten  c  und  C  alle  möglichen  Winkel  gegen  die 
X-Axe  des  Coordinatensystemes  annehmen  können. 

Um  nun  den  Mittelwerth  von  dh,  also  Shj  zu  bestimmen,  muss  man 
annehmen,  dass  die  Anzahl  der  Bewegungsrichtungen,  die  mit  der  X-Axe 
Winkel  bilden,  welche  zwischen  den  Werthen  q>  und  <p  -\-  49^  liegen,  zur 
Anzahl  aller  vorhandenen  Bewegungsrichtungen  in  demselben  Verhält- 
nisse stehen,  wie  der  Inhalt  einer  Kugelzone,  deren  Grenzkreise  den 
Winkeln  q>  und  g>  -^  dq>  entsprechen,  zum  Flächeninhalte  der  Kugel. 
Diese  Kugelzone  verhält  sich  aber  zur  Kugelpberfläche  wie: 
2  .  n  ,  sin  (p  .  dq>  zvL  ^  ,  X. 

WiU  man  nunmehr  Sh  bestimmen,  so  wird  man  also  die  Gleichung 

54)  mit  ' — ^   multipliciren  und  nach  g)  von  0  bis  n  integriren 

and  hierauf  noch  genau  dasselbe  in  Bezug  auf  0  vornehmen  müssen. 
Indem  er  dies  ausführte,  erhielt  Boltzmann: 

^  4  .  w  .  Jaf        (M .  (P        m 


dh  = 


\^-^l....m 


3  ,ifn  +  M)^ 

Hierauf  bildete  er  nun  den  Mittelwerth  H  von  ÄÄ  für  eine  ge- 
nügend lange  Zeit  Jy  so  dass  alle  Geschwindigkeitsänderungen,  denen 
C  und  c  unterworfen  werden  können,  gleich  oft  und  gleich  lange  vorge- 
kommen sind,  so  dass  also  die  Werthe: 
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M  .  G*  _  1_     fM_ 


und: 

j 


—  i  r^ 

~  JJ       2 


rS 


2 

0 


*  dt 


sich  nicht  wesentlich  mehr  mit  der  Zeit  ändern. 
Dann  ist: 


Diese  Grösse  verschwindet,  wenn: 


^-  =  -2- -^'^ 

ist.  Es  findet  also  keine  Aenderung  der  Temperatur,  kein  Austausch  der 
lebendigen  Kraft  zwischen  zwei  Molekülen  zweier  gleichwarmer  Körper 
statt,  wenn  der  Mittelwerth  der  lebendigen  Kräfte  jedes  Moleküls  der- 
selbe ist.  Es  hängt  die  Temperatur  demnach  nur  yon  der  Grösse  des 
Mittelwerthes  der  lebendigen  Kraft  ab,  sie  ist  irgend  eine  Function  de^ 
selben. 

Da  nun  nach  den  üblichen  Au£Pas8ungen  yon  Temperatur  zu  gleicher 
Temperaturerhöhung  desselben  Körpers  um  so  genauer  gleiche  Wärmemen- 
gen erforderlich  sind,  je  mehr  es  zulässig  ist,  von  einer  dxitch  die  Wärme 
geleisteten  Arbeit  dabei  abzusehen,  so  muss  die  absolute  Temperatur  T. 


m 


f^i 


T=  A —  +  B 581 

sein.  V 

Aus  dem  Verhalten  der  vollkommenen  Gase,  die  bekanntlich  zur 
Definition  der  absoluten  Temperatur  dienen,  scbliesst  alsdann  Bolti- 
mann  weiter,  dass  B  =  0  sein  müsse,  so  dass  er  zu  dem  Schlüsse 
kommt: 

Die  absolute  Temperatur  eines  Körpers  ist  dem  Mittel- 
werthe  der  lebendigen  Kraft  seiner  Atome  proportionaL 

Wir  glaubten  diese  Auseinandersetzung  Boltzmann's  andenten 
zu  sollen,  da  es  doch  vielleicht  manchem  Leser  nicht  ein  so  an  sich  ein- 
leuchtender Satz  sein  mag,  dass  man  berechtigt  sei,  in  einer  mechani- 
schen Anschauung  der  Wärme  die  absolute  Temperatur  als  einfach  pro- 
portional der  mittleren  lebendigen  Kraft  der  in  stationärer  Bewegung 
begriffenen  Moleküle  anzunehmen  0* 


^)  Bezüglich  weiterer  Details,  zumal  des  Beweises,  dass  B  ^  0,  sehe  man  di« 
Origtnalabhandlung :  Berichte  der  Wiener  Akademie,  natorw.-phys.  CUsse,  Bd.  b^, 
II.  Abtheilung,  S.  193  bis  206. 
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Ein  wesentlicher  Unterschied  der  Untersachnngen  von  Boltzmann 
and  Clansius  ist  besonders  darin  begründet,  dass  der  erstere  seine 
Untersuchnngen  nicht  auf  den  Fall  ausgedehnt  hat,  dass  das  Ergal  der 
Kräile  während  der  Variation  der  Bewegung  eine  Aenderung  erleidet. 
Gerade  dieser  Umstand  ist  aber  sehr  wesentlich.  Clausins^)  sagt  hier- 
über: 

„Ein  Körper  besteht  ans  einem  Aggregat  sehr  vieler  materieller 
Punkte,  welche  unter  dejn  Einflüsse  innerer  nnd  äusserer  Kräfte  stehen. 
Die  inneren  Kräfte  haben  ein  Ergal,  welches  lediglich  von  der  Lage  der 
Punkte  abhängig,  im  Uebrigen  aber  für  alle  Zustände  des  Körpers  un- 
veränderlich ist.  Bei  den  äusseren  Kräften  ist  dies  nicht  derFalL  Wenn 
sich  z.  B.  das  Yolumen  v  des  Körpers  unter  dem  Einflüsse  eines  äusseren, 
zur  Oberfläche  normalen  Druckes  p  um  dv  ändert,  ist  die  geleistete  Ar- 
beit p  .  dv, .  Wenn  nun  aber  p  von  v  unabhängig  ist,  bo  ißt  p  ,  dv  kein 
vollständiges  Difierential  und  die  Arbeit  der  äusseren  Kräfte  lässt  sich 
somit  nicht  durch  das  Differential  eines  Ergales  darstellen.  Für  jeden 
bestimmten  Zustand  eines  Körpers,  in  welchem  sich  die  Bestandtheile 
des  Körpers  in  stationärer  Weise  bewegen,  darf  man  auch  den  äusseren 
Kräften  ein  Ergal  zuschreiben,  aber  dieses  Ergal  ist  nicht,  wie  das  der 
inneren  Kräfte,  unveränderlich,  sondern  kann,  während  der  Körper  in 
einen  anderen  Zustand  übergeht,  Aenderungen  erleiden,  die  von  der 
Lagenänderung  der  Punkte  unabhängig  sind. 

Hat  man  die  Absicht,  die  Gleichungen,  welche  in  der  Wärmelehre 
far  die  Zustandsänderungen  der  Körper  aufgestellt  sind,  durch  mecha- 
nische Betrachtungen  zu  begründen,  so  muss  man  die  Betrachtungen  von 
vornherein  in  der  Allgemeinheit  aufstellen,  dass  sie  auch  solche  Fälle 
unfasst,  wo  das  Ergal  sich  ändert." 

Boltzmann  hat  auch  in  der  Behandlungs weise  einen  etwas  anderen 
Weg  eingeschlagen,  als  späterhin  Clausius.  Der  Unterschied  kann 
schon  in  der  Betrachtung  eines  materiellen  Punktes  anschaulich  gemacht 
werden.  Der  Erstere  untersucht  nämlich  einen  in  geschlossener  Bahn 
sich  bewegenden  Punkt  und  nimmt  an,  dass  die  Bewegung  dadurch  ge- 
ändert werde,  dass  dem  Punkte  eine  unendlich  kleine  Menge  lebendiger 
Kraft  B  zugeführt  werde.  Boltzmann  gelangt  zu  den  zwei  folgenden 
Gleichungen : . 

^  'lSv^=  8  +  X.öx  +  Y  .dy  +  Zdz.    ...    59) 


nnd: 


fi  =  -1^  •  m  .  v^  +  m  .Fv^ 60) 


In  den  Boltzmann^schen  Gleichungen  kann  nun  nicht  ohne  Wei- 
teres der  Mittelwerth  der  Variation  für  die  Variation  des  Mittelwerthes 


^)  CUasius,  Pogg.  Ann.  Bd.  144,  S.  271,  Zeile  4  v.  u.  bis  S.  272,  ZeUe  15  v.u. 
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gesetzt  werden,  denn  in  diesen  Gleichungen  59)  und  60)  dräckt  d  gan 
allgemein  eine  Variation  aus,  wie  man  dieselbe  in  derVariationsrechnon, 
immer  versteht,  während  Clausius  absichtlich  in  einer  ganz  besondere 
Weise  variirt,  indem  er  durch  Einfuhrung  des  Begriffes  der  Phase  ^ 
festsetzt,  welcher  Zeitmoment  des  yariirten  Zustandes  mit  jedem  Zeil 
momente  des  ursprünglichen  verglichen  werden  soll.  Das  Clausius'sd) 
Verfahren  bietet  den  Vortheil  dar,  dass  es  ihm  möglich  iat,  fnr  jede 
Mittelwerth  der  Variation  die  Variation  des  Mittelwerthes  zu  setzen,  wc 
durch  die  Gleichungen  bedeutend  vereinfacht  und  der  phjsikali&che 
Interpretation  besser  zugänglich  werden. 

Deutet  man  aber  die  Grössen  in  den  Gleichungen  59)  und  60)  i 
dem  von  Clausius  eingeführten  Sinne,  so  ist  die  Vertauschung  der  V{ 
riation  des  Mittelwerthes  einer  Function  mit  dem  Mittelwerthe  der  \i 
riation  der  Function  ebenfalls  zulässig. 

Wendet  man  nunmehr  dieses  Verfahren  an  und  führt  das  Ergal 
ein,  so  erhält  man  aus  59): 

!1.  dv^=6  -  du, 

und  setzt  man  dies  in  60)  ein,  so  ergiebt  sich: 


%    ^  2 


oder: 


5ü=s(^  'vA   -\-  2'j'V^  .8  lognat 


und  das  ist  der  Form  nach  vollständig  die  von  Clausius  aufgestelH 
Gleichung  35)  (Seite  446).  Clausius  macht  jedoch  im  Weiteren 
darauf  au&erksam,  dass  diese  Uebereinstimmung  eben  nur  eine  foi 
melle  sei,  da  Boltzmann  den  Fall,  dass  sich  das  Ergal  während  de 
Bewegung  geändert  hat,  ausser  Acht  gelassen  habe.  Die  Meinung,  dai 
der  Fall  einer  Aenderung  des  Ergales  in  der  Natur  nicht  vorkomme,  h 
nur  fär  das  Ergal  innerer  Kräfte  richtig,  für  äussere  Kräfte  dagegen,  iri 
vorhin  erwähnt  wurde,  nicht  zulässig.  Aus  allen  dem  folgt,  dass  in  d« 
That  die  Boltzmann^ sehe  Gleichung  nur  der  specielle  Fall  der  CUo 
sius^Bchen  ist,  auf  den  man  geführt  wird,  wenn  man  annimmt,  das  Ei 
gal  ändere  sich  nicht  beim  Uebergange  von  einer  stationären  Bewegoo^ 
des  Punktes  zur  anderen. 

Jedenfalls  ist  es  höchst  interessant  zu  constatiren,  dass  zwei  Forsche 
unabhängig  von  einander,  auf  fast  genau  demselben  Wege  zu  nahe  überein 
stimmenden  Resultaten  gekommen  sind.  Die  Priorität  für  di^en  We^ 
gebührt  entschieden  Boltzmann,  wenn  auch  die  Clausius' sehe  Unter 
suchung  die  seines  Vorgängers  beträchtlich  an  Allgemeinheit  und  somr 
an  Anwendbarkeit  übertrifft. 


>)  Clausius,  Pogg.  Ann.  Bd.  144,  S.  268. 


Digitized  by 


Google 


D.  Herleitung  desselben  aus  mechanischen  Principien.      459 

Jedenfalls  ist  auf  diese  Weise  nun  zur  Genüge  gezeigt,  dass  der 
zweite  Hauptsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie,  ebenso  wie  der  erste, 
auf  rein  mechanischen  Principien  beruht,  und  dass  die  Bedenken,  die 
man  vielfach  gegen  denselben  vorgebracht  hat,  unbegründet  sind  ^). 


0.  Ueber  die  Definition  der  Temperatur. 

Wir  sind  auch  in  den  vorstehenden  Untersuchungen  wieder  mehrfach 
genöthigt  gewesen  Definitionen  von  der  absoluten  Temperatur  zu  geben.  Es 
Hegt  die  Frage  sehr  nahe,  ob  diese  hier  gewählten  Begriffsfeststellungen 
mit  den  früher  von  uns  eingeführten  (man  sehe  Abschnitt  IV,  C,  6,  S.  403) 
in  Uebereinstimmung  sind,  oder  ob  sich  dieselben  widersprechen. 

Zunächst  sahen  wir  im  Früheren,  dass  die  Garn o tische  Function, 
die  Function  /  des  Abschnittes  IV,  5,  S.  401,  eine  für  alle  Körper  gleiche 
Temperaturfunction  seL 

Als  Thomson  und  Joule  bei  ihren  mehrfach  erwähnten  Experi- 
mentaluntersuchungen  über  das  Ausströmen  von  Gasen  (man  sehe  Ab- 
schnitt in,  B,  8  bis  10)  den  Werth  dieser  Function  aufsuchten,  fanden 
sie,  dass  dieselbe  der  absoluten  Temperatur  innerhalb  der  Versuchs- 
grenzen proportional  sei.  Boltzmann  und  Clausius  zeigten  im  Vor- 
hergehenden, dass  man  an  Stelle  des  reciproken  Werthes  der  Carnot'- 
schen  Function  eine  der  mittleren  lebendigen  Kraft  der  stationären  Be- 
wegung der  Moleküle  proportionale  Grösse  setzen  kann. 

Zeuner')  hat  in  seinen  Grundzügen  der  mechanischen  Wärme- 
theorie die  Temperatur  als  den  integrirenden  Divisor  des  Differential- 
aosdruckes  d  Q  definirt. 

Die  meist  angewendete  Definition  der  Temperatur  endlich  ist  die, 
dass  man  sagt,  es  sind  die  absoluten  Temperaturen  den  Spannkräften  eines 
permanenten  Gases  bei  constantem  Volumen  proportional,  welches  soweit 
expandirt  ist,  dass  man  von  innerer  Arbeit  desselben  ganz  absehen  kann. 

Die  Definition,  dass  die  Temperatur  eines  Körpers  eine  dem  Mittel- 
werthe  der  kinetischen  Energie  seiner  Theile  proportionale  Grösse  sei, 
wird  durch  die  Gleichung: 

T  =  ^  .  2]  J  »»  •  ^' ^1) 

aoBgedrückt. 

Dass  die  Temperatur  nicht  gleich  der  lebendigen  Kraft  ist,  kann 

^j  Wir  verweisen  hier  noch,  aasser  auf  die  bereits  citirien  Arbeiten  von  Clausius, 
aach  noch  auf:  Loschmidt,  Der  zweite  Satz  der  mechanischen  Wärmetheorie,  Sitzungs- 
Wichte  der  Wiener  Akademie,  Mathem.-naturw.  Classe,  Bd.  59,  II.  Abtheilung,  S.  395 
bis  406  und  auf:  Boltzmann,  Analytischer  Beweis  des  zweiten  Hauptsatzes  der 
mechanischen  Wärmetheorie  aus  den  Sätzen  über  das  Gleichgewicht  der  lebendigen 
Kraft,  Sitzungsberichte  der  Wiener  Akademie,  Hathem.  -  natarw.  Gasse,  Bd.  63,  II.  Ab- 
ibeilnng,  S.  712  bis  732. 

^  Zeuner,  6rundzüge  der  mechanischen  Wärmetheorie,  2.  Aufl.,  1866,  S.  75. 
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leicht  eingeseben  werden.  Denn  wenn  zwei  Körper  K.'  and  K"  sich 
auf  gleicher  Temperatur  befinden,  so  muss  man,  wenn  diese  beiden  Kör- 
per,  während  man  ihr  Volumen  consfant  erhält,  um  gleichviel  erwärmt 
werden  sollen,  denselben  nicht  gleiche  Wärmemengen  zuführen,  sondern 
Wärmemengen,  welche  den  specifischen  Wärmen  derselben  bei  const&ntem 
Volumen  proportional  sind.  In  der  Constante  A  ist  also  jedenfalls  dtr 
reciproke  Werth  der  specifischen  Wärme  bei  constantem  Volumen,  die 

Grösse  — ,  die  specifische  Erwärmungsfahigkeit  der  Substanzen,  mit  ent- 

halten.  Aber  auch  dann  sind  wir  nicht  berechtigt,  ohne  Weiteres  all 
gemein : 

zu  setzen,  da  man  nicht  wissen  kann,  ob  nicht  ein  Theil  der  zugeführt en 
Wärme  zur  inneren,  intramolecularen  Arbeitsleistung  verwendet  wor- 
den ist. 

Die  absolute  Temperatur  wird  gewöhnlich  als  die  Angabe  eines  mit 
einem  vollkommenen  Gase  gefüllten  Luftthermometers  definirt.  Diei?« 
Angabe  kann  nun  der  Druck  des  vollkommenen  Gases  bei  constantem  Vo- 
lumen, oder  das  Volumen  bei  constantem  Drucke  sein. 

Die*  Frage,  ob  die  so  definirte  Temperatur  wirklich  proportional  der 
mittleren  lebendigen  Kraft  der  Moleküle  ist,  kommt  auf  die  Frage  hinaus 
unter  welchen  Voraussetzungen  ist  bei  einem  vollkommenen  Gase  die  Zu- 
nähme  des  Druckes  bei  constantem  Volumen  der  Zunahme  der  mittlerec 
lebendigen  Kraft  der  Moleküle  proportional  ^)  ? 

Die  in  dieser  Form  präcdsirte  Aufgabe  ist  nicht  unmittelbar  lösbar, 
da  es  bei  derselben  darauf  ankommt,  eine  dynamische  Grösse :  „kinetische 
Energie"  mit  einer  statischen  Grösse:  „Druck"  zu  vergleichen.  Der 
Clausius'sche  Satz  vom  Virial  (man  sehe  diesen  Abschnitt,  6,  S.  437) 
ist  jedoch  geeignet,  eine  solche  Beziehung  aufzustellen.  Dieser  Sats: 
„Die  mittlere  lebendige  Kraft  eines  in  stationärer  Bewegung 
befindlichen  Punktsystemes  ist  gleich  seinem  Virial**  wird  be- 
kanntlich durch  folgende  Formel  repräsentirt: 

2^1^  =  -^ -21  (x-*  +  r-y  +  ^-^) 

Clausius  hat  selbst  in  der  ersten  hierauf  bezüglichen  Abhand- 
lung ')  darauf  hingewiesen,  dass  man  das  Virial  in  ein  inneres  und  äasse- 
res  zerlegen  könne,  wenn  man  es  sowohl  mit  Kräften  zu  thun  hat,  die 
zwischen  den  Bestandtheilen  des  Systemes  thätig  sind,  als'  auch  mit 
Kräften,  welche  von  aussen  auf  das  System  wirken. 


62' 


^)  In  dieser  Fonn  ist  die  Aufgabe  von  G.  Reckoagel  in  dessen  Abbandlunr: 
üeber  Temperatur  und  Temperaturmaass,  Pogg.Ann.,  Er^nzungsband  VI  (1874),  S.27J 
bis  302,  bearbeitet  worden. 

>)  Pogg.  Ann.  Bd.  142,  S.  122. 
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WeDn  man  es,  wie  wir  es  in  der  mechanisohen  W&rmetheorie  ja 
immer  voraussetzen,  nur  mit  einem  gleichförmigen,  normal  auf 
die  Oberfläche  des  Systemes  wirkenden  Drucke  sn  thun  hat,  kann  das 
äossere  Yirial  leicht  ermittelt  werden  und  nimmt  eine  sehr  einfache  Ge- 
stalt an. 

Wir  denken  uns  zu  dem  Zwecke  in  der  Prpjection  des  Körpers  auf 
die  XY-Ebene  ein  kleines  elementares  Rechteck  mit  den  Seiten  dx  und 
dy  construirt«  und  nennen  die  zu  demselben  gehörigen  Fl&chenelemente 
dw  und  du/  (man  sehe  Fig.  78).  (Wenn  es  statt  zwei  im  Allgemeinen 
2n  solcher,  sich  paarweise  entsprechender  Elemente  giebt,  wird  die  Be- 

Fig.  7d. 
Z 


tracbtungsweise  in  nichts  geändert.)  Dann  wirkt  auf  das  Flächenelement 
dw  ein  Druck  p  .  dw.  Die  Componenten  dieses  Druckes  parallel  der 
X,  T,  Z-Axe  sind,  wenn  man  mit  a,  /),  y  die  Cosinus  der  Stellungs- 
winkel dieses  Elementes  diu  bezeichnet: 

X  =  p  .  dw  ,  a        Y  =  p  .  dw  .  ß        Z  =  p  .  dw  .  y. 

Analog  gilt  für  das  Oberflächenelement  dw^ :  ^ 

X'=p.dw'  .€t!         r  =  p.du/  .ß'        :P=p.dw^  .y'. 

Bei  der  von  uns  gewählten  Zerlegung  der  Oberfläche  des  Körpers 
ist  nun  aber: 

dw  .  a  =  dw'  .  a'  =i  dy  .  de 

dw  ,  ß  =  dw^  .  ß'  =  dx  .  de 

dw  .  y  ■=  dwf  .  y'  =z  dx  ,  dy. 

Hieraus  folgt,  wenn  man  diese  Gleichungen  mit  p  multiplicirt : 

x  =  r,  r=  r,  z  =  z'. 
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Wenn  x,  y,  e  die  Coordiuaten  des  Elementes  diß  und  a?',  y*,  z'  die 
yon  duf  sind,  so  findet  man  die  Componenten  des  Yiriales  des  äusseren 
Drucke^  |)  nach  den  di-ei  Axen : 

Z  .  (ä  —  a/)  =  jp  .  (a?  —  o/)  .  dy  .  djer 
Y  .{y  —y')=p  .{y  —  f)  .dx  .de 
Z  .(z  -^  s/)=f  .{z  -r  i/)  .dx  .dy 
und  somit  ist  das  Virial: 

I  •  J»  j  S  K^-*0  .  dy  .  d^  +  (y-y)  .  dar .  d;er  +  (ier-/)  .  dar.dy]. 
Nun  ist  aber,  wie  leicht  einzusehen  ist: 

^{x  — ar).äy.iiz  =^{31- ■i)  dx.de 

=  ^(z-sr).dx.dx,  =  v, 

gleich  dem  Volumen  des  Körpers.      £b  ergiebt  sich  demnach  für  das  Ti- 
rial  eines  gleichmässigen,  auf  die  Oberfläche  normalen  Druckes : 

3 

Man  kann  also  z.  B.  für  ein  vollkommenes  Gas  die  Gleichung  auf- 
stellen : 

2|.Tr=|.p.t,+  S. 63) 

worin  S  das  innere  Virial  unter  den  gegebenen  Umstanden  beseichnet. 
Die  Grösse  p  .  t7  ist .  nun  der  absoluten  Temperatur  proportional.     Die 

Frage,  ob  die  mittlere  lebendige  Kraft  der  Moleküle  ^^  —-  »r*  eines  voll- 
kommenen Gases  der  absoli^^n  Temperatur  proportional  igt,  kommt  also 
auf  die  weitere  Frage  hinaus,  ob  das  innere  Virial  S  entweder  gleich  KnlL 
oder  ob  es  dem  äosseren  Virial  proportional  ist.  Diese  Frage  aber  lässt 
sich  zur  Zeit  noch  nicht  entscheiden,  da  man  über  die  zwischen  den 
Atomen  eines  Moleküls  thätigen  Kräfte,  von  denen  8  abhängt,  noch  voll- 
kommen im  Unklaren  ist.  Wenn  man  aber  berechtigt  ist,  die  Moleküle 
eines  vollkommenen  Gases  als  starr  anzusehen,  so  ist  S  gleich  Null.  Denn 
unserer  Definition  eines  vollkommenen  Gases  nach  sollen  zwischen  den 
einzelnen  Molekülen  keine  Kräfte  thätig  sein;  bei  starren  Molekülen  aber 
können  etwa  vorhandene  intramoleculare  Kräfte  vernachlässigt  werden. 
Definiren  wir  aber  ein  vollkommenes  Gas  künftighin  als  ein  solches, 
welches  dem  Gresetze: 

streng  Folge  leistet  und  dessen  Moleküle  als  starr  anzusehen  sind,  so 
ändern  wir  an  dem  üblichen  Begriffe  des  vollkommenen  Gases  nicht  da« 
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Mindeste  and  sind  berechtigt  zu  sagen:  bei  voll  komm  enen  Gasen  ist 
die  mittlere  lebendige  Kraft  der  Moleküle  der  absoluten  Tem- 
peratur direct  proportional. 

Zwei  beliebige  Körper  besitzen  dann  gleiche  Temperaturen,  wenn 
die  Moleküle  sich  in  solchen  stationären  Bewegungen  befinden,  dass  an 
den  Grenzen  beider  Substanzen  die  eine  Bewegui\^  durch  die  andere  nicht 
gestört  wird.  Die  Boltz  mann 'sehe  Grenzbetrachtung,  welche  wir  im 
vorigen  Paragraphen  Seite  454  reproducirt  haben,  macht  es  nun  überaus 
wahrscheinlich,  dass  dies  dann  stattündet,  wenn  die  Mittel werthe  der 
lebendigen  Kraft  in  beiden  Substanzen  in  einem  constauten  Verhältnisse 
zu  einander  stehen.  '  Bringt  man  nun  mit  diesen  beiden  Körpern  ein 
vollkommenes  Gas  in  Berührung,  welches  ebenfalls  mit  beiden  gleiche 
Temperatur  besitzt,  so  muss  auch  das  Verhältniss  der  Mittelwerthe  der 
lebendigen  Kraft  für  jeden  Körper  und  für  das  vollkommene  Gas  eine  con- 
stante  Zahl  sein.  Da  aber  bei  einem  vollkommenen  Gase  die  mittlere 
lebendige  Kraft  der  stationären  Bewegung  seiner  Moleküle  der  absoluten 
Temperatur  proportional  ist,  so  folgt  hieraus  sofort: 

Für  jeden  Körper  ist  die  mittlere  lebendige  Kraft  der 
stationären  Wärmebewegung  seiner  Moleküle  der  absoluten 
Temperatur  proportional. 

Wir  haben  früher  (Abschnitt  IV,  C.  6,  S.  403)  gesehen,  dass  die 
Carnot'sche  Function  dem  reciproken  Werthe  der  absoluten  Temperatur 
proportional  ist>  auch  der  Zeuner'sche  ^)  integrirende  Divisor  ist  nichts 
Anderes,  als  ein  reciproker  Werth  dieser  Gar  not' sehen  Function. 

Nun  ist  aber  die  absolute  Temperatur  T  die  von aus  gerech- 
nete Temperatur,  gemessen  an  einem  Thermometer,  dessen  wärmemes- 
sende Substanz  ein  vollkommenes  Gas  ist.  Leider  giebt  es  nun  nicht  ein 
einziges  vollkommenes  Gas,  und  man  könnte  befürchten,  dass  dieser  Aus- 
druck T  eine  mehr  oder  weniger  complicirte  Function  der  auf  experi- 
mentellem Wege  mit  Hülfe  eines  Luftthermometers  abgelesenen  Tempe- 
raturen sei.  Die  Bestimmung  dieser  Function,  deren  reciproken  Werth 
man  nach  William  Thomson  2)  die  Carnot'sche  Function  genannt 
bat,  ist  eine  noch  nicht  vollständig  gelöste  Aufgabe  ^)  von  höchster  Wichtig- 
keit. Um  dieses  Problem  zu  lösen,  erdachte  W.  Thomson  jene  Methode, 
durch  welche  man  im  Stande  war,  die  innere  Arbeit  der  Gase  darzu- 
stellen (man  sehe  Abschn.  III,  B,  S.  254  u.  s.  f.),  und  führte  dieselbe 
gemeinschaftlich  mit  Joule  aus. 


*)  Zeuner,  Grundzüge  der  mechanischen  Wärmetheorie,  2.  Aufl.,  S.  74. 

*)  Zaerst  in:  On  the  dynamical  Theory  of  Heat,  with  numerical  results  deduced 
from  Jonle's  equiTalent  af  a  thermal  unit  and  M.  Regnault's  obserrations  on  steam. 
By  William  Thomson.  Edinburgh  Transactions,  Bd.  XX,  S.  270,  Gl.  3).  Gelesen 
^en  17.  März  1851. 

^)  Man  sehe  im  Folgenden:  Die  An^^endung  des  zweiten  Hauptsatzes  auf  Gase. 
Dort  haben  wir  den  Werth  dieser  Function  für  das  Luftthermometer  und  für  das  Kohlen- 
^aarethermometer  zu  ermitteln  gesucht. 
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Diese  Versnche  sind  jedoch  nicht  genau  und  ausgedehnt  genug,  um  eine 
genaue  Bestimmung  des  Werthes  der  Function  /  zu  ergehen;  sie  zeigen 

jedoch,  dass  diese  Function   ungemein  wenig  von ahweicht 

;  «+' 

wohei  t  die  Grade  eines  Luftthermometers  mit  Celsius' scher  Scala  b€- 
deutet. 

Thomson  und  Joule  hemerkten,  dass  es  ungemein  praktisch  sei, 
den  reeiproken  Werth  der  Carnot'schen  Function/ als  Temperaturmaas? 
anzusehen.  Diese  Art  die  Temperatur  zu  definiren  verleiht  den  Aus- 
drücken der  Qiechanischen  Wärmetheorie  eine  grosse  Einfachheit.  In 
Wirklichkeit  aher  weichen  diese  Zahlen  fast  unmerklich  wenig  von  den 
Angahen  eines  Luftthermometers  ah,  dessen  Nullpunkt  hei  —  273  bis 
—  275  Grad  ^)  liegt.  Vom  theoretischen  Standpunkte  aus  ist  die  von 
Thomson  Yorgeschlagene  Art,  das  Temperaturmaass  ^  festzusetzen,  jeden- 
falls ehenso  zulässig,  als  die  Methoden,  bei  denen  der  Grad  der  Wärme 
scala  durch  die  Aenderung  des  Druckes  oder  des  Volumens  eines  Körpers 
bestimmt  wird.  Das  Haupterforderniss  einer  Temperaturscala  ist  ja  Tor- 
zugsweise,  dass  dieselbe  für  verschiedene  Körper,  welche  sich  im  Tempe- 
raturgleichgewicht befinden,  dieselben  Zahlwerthe  ergiebt;  im  üebrigen 
ist  es  ganz  gleichgültig,  durch  welche  Art  von  Betrachtungen  man  dieselbe 
definirt  . 

Man  kann  demnach  für  die  Grade  der  Temperaturscala  solche  Zahl* 
werthe  T  wählen,  dass  bei  einem  unendlich  kleinen  Gar  not 'sehen  Kreis- 
processe  das  Verhältniss  zwischen  der  in  Arbeit  umgesetzten  Wärme  und 
der  Wärmemenge,  welche  von  einem  heissen  auf  einen  kalten  Körper 

dT 
übertragen  wurde,    —  beträgt;  die  auf  diese  Weise  definirtan  Tempe- 
raturen nennt  Thomson:  „absolute  Temperaturen". 

Diese  Definition  des  Temperaturmaasses  besitzt  den  grossen  Vorzug, 
dass  sie  vollkommen  unabhängig  von  der  gewählten  Substanz  ist,  da  j« 
die  Garn ot' sehe  Function,  wie  wir  schon  früher  sahen,  für  alle  Körper 
die  nämliche  sein  muss. 


^)  Rankine  hat  versucht,  auf  graphischem  Wege  den  absoluten  Nullpunkt  der 
Temperatur  zu  bestimmen  und  bediente  sich  dazu  der  Versuche  von  Regnanit  iib«r 
Lufl  und  Kohlensäure.  Er  trug  die  reeiproken  Werthe  der  AusdehnungscoeffictenteD, 
welche  verschiedenen  Drucken  entsprachen,  auf  einem  Coordinatensysteme  ab,  des»fn 
Ordinaten  die  Drucke,  dessen  Abscissen  die  AusdehnungKCoefficienten  waren,  und  be- 
stimmte, bei  welchem  Ausdehnungscoefficienten  die  so  erhaltenen  Curven  die  AbKi^^n- 
axe  schnitten.  Auf  diese  Weise  erhielt  er  den  absoluten  Nullpunkt  bei  —  274,6®  C.  )lan 
sehe  Genaueres  in:  On  the  absolute  zero  of  the  perfect  gasthermometer.  Edinbunrh 
Transactions,  Bd.  XX,  S.  561   bis  563. 

Wir  werden  köntlighin  meist  die  Zahl  —  274  Grad  als  den  Mittelwerth  ans  den 
verschiedenen  Angaben  verwenden. 

')  Thomson,  Ana  absolute  thermometric  scale,  founded  on  Carnot's  theory 
of  the  motive  power  of  heat  and  calculated  from  Regnault's  observations  on  steant. 
Proceed.  Camb.  Phil.  Soc.,  June  5.,  1848,  und  Phil.  Mag.,  Oot,  1848. 
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Der  Ausgangspunkt  dieser  Temperatnrscala  ist  der  absolute  Null- 
punkt der  Wärme.  Es  würde  dies  eine  Temperatur  sein,  welche,  wenn 
sie  die  tiefste  in  einem  Car  not 'sehen  Ereisprocesse  wäre,  gestattete, 
alle  gegebene  Wärme  vollständig  in  Arbeit  zu  verwandeln.  Man  kann 
schon  daraus  ersehen,  dass  es  unmöglich  Temperaturen  unter  dem  abso- 
luten Nullpunkte  geben  kann ,  sonst  würde  es  möglich  sein ,  Arbeit  aus 
Nichts  zu  schaffen. 

Wir  haben  vorher  gesehen,  dass.auch  die  Definition  des  Temperatur- 
maasses  durch  die  mittlere  kinetische  Energie  der  stationären  Wärme- 
bewegung eines  Körpers  bis  auf  constante  Factoren  mit  der  absoluten 
Temperatur,  gemessen  an  einem  vollkommenen  Gasthermometer,  über- 
einstimmt, und  wir  sind  daher  berechtigt,  zum  Schlüsse  den  Satz  aufzu- 
stellen : 

Die  absolute  Temperatur  ist  das  natürliche  Maass  des 
Wäroiezustandes  eines  Körpers. 


Verde t-RQ hl mftnn,  Median.  W&rmethoorie.  3Q 
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ANWEN^DÜNGEN 

DBB 

BEIDEN  HAUPTSÄTZE 

DEB 

MECHANISCHEN  WÄRMETHEORIE 

AUF 

VERÄNDERUNGEN   DES   VOLUMENS 

UND 

DES   AOOREOATZUSTANDES. 


I 


A.    Volumenänderungen. 
1.  Wiederholung  der  beiden  Hauptsätze. 

Nachdem  wir  uns  in  den  vorhergehenden  Ahschnitten  znr  Genüge 
Yon  der  Richtigkeit  der  heiden  Hauptsätze  der  mechanischen  Wärme- 
theorie  überzeugt  haben,  und  nns  an  zahlreichen  Untersnchong^n  ein- 
zelner Fälle  mit  dem  wichtigen  Hülfsmittel  der  Kreisprocesse  vertraut 
gemacht  haben,  sollen  im  nachstehenden  Abschnitte  die  gewonnenen 
Formeln  benutzt  werden,  um  mit  deren  Hülfe  eine  Reihe  physikalischer 
Vorgänge  zu  untersuchen. 

Ehe  wir  jedoch  zu  den  Anwendungen  übergehen,  sollen  noch  ein- 
mal die  beiden  Hauptsätze  der  mechanischen  Wärmetheorie  wiederholt 
werden. 

4  a)  Der  erste  Hauptsatz. 

Wenn  ein  Körper  irgend  eine  beliebige  Zustandsänderung  erfahrt, 
welche  einer  Wärmemenge  Q  entspricht,  so  wird  diese  Grosse  positiv 


Digitized  by 


Google 


A.  Volumenänderungen.  467 

genommen»  wenn  die  Wärme  absorbirt  worden  ist,  dagegen  negatiy,  wenn 
die  Wärmemenge  Yon  dem  Körper  abgegeben  worden  ist. 
Alsdann  ist: 

J.  Q  =  Jü  +  L. I) 

Hierin  ist  /  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme ,  z/  £7  ist  die 
Veränderung  der  inneren  Energie,  welche  lediglich  vom  Anfangs-  und 
Endzustande  des  Körpers  abhängt;  L,  bezeichnet  die  äussere  Arbeit,  oder 
die  Veränderung  der  äusseren  Energie;  diese  ist  dagegen  von  allen 
Zwischenstadien  abhängig,  welche  der  Körper  während  der  Zustands- 
ändenmg'  durchlaufen  hat. 

* 

b)  Der  zweite  Hauptsatz. 

£b*leidet  ein  Körper  eine  Reihe  yon  Zustandsänderungen ,  welche 
einen  geschlossenen  Kreisprocess  bilden,  so  hat  man,  wenn  mit  dQ  die 
Wärmemenge  bezeichnet  wird,  welche  einer  elementaren  Zustandsände- 
rung  entspricht,  die  bei  der  absoluten  Temperatur  T  stattfindet : 


r-i 


y    ^  0 II) 

Das  Integral,  welches  sich  über  alle  Punkte  des  Kreisprgcesses  er- 
streckt, ist  Null,  wenn  derselbe  umkehrbar  ist,  dagegen  negatiy,  wenn 
dies  nicht  der  Fall  ist. 


2.  Versohiedene  Formeln,  welche  aus  dem  ersten 
Hauptsatze  folgen. 

Wir  wählen  einen  beliebigen  Körper,  auf  dessen  Oberfläche  ein 
gleichförmiger  äusserer  Druck  lastet  und  dessen  Zustand  in  jedem  Augen- 
blicke durch  die  Werthe  der  beiden  unabhängigen  Variabeln  v  und  t 
bestimmt  ist.  Zuerst  lassen  wir  den  Körper  von  einem  Anfangszustande 
f'Q,  (o  üi  einen  beliebigen  Zustand  v,  t  übergehen.  Die  Wärmemenge  Q, 
welche  zn  dieser  Zustandsänderung  nöthig  ist,  wird  durch  die  Formel  I): 

bestimmt  werden. 

Ein  zweites  Mal  lassen  wir  den  Körper  von  demselben  Anfangs- 
znstaude  Vq,  (q  in  einen  dem  vorigen  unendlich  benachbarten  übergehen, 
welcher  durch  die  Werthe  v  -\-  dv  und  t  -^  dt  der  unabhängigen  Ver- 
änderlichen definirt  sein  soll;  die  Wärmemenge,  die  ihm  im  letzten  Falle 
zagefuhrt  werden  mus*^,  wird  gleich  (man  sehe  Seite  179,  Zeüe  8  v.  o.): 

Q  +  l.dv  +  c,.dt 

80* 
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sein.     Hierin  ist  l  die  latente  Wärme  der  Ausdehnung  ^),  c,  ditf  epeci- 

fische  Wärme  bei  constantem  Volumen. 
Alsdann  wird  die  Gleichung  gelten: 

J,{Q+  l.dv  +  c,  .dt)=JU+  1^.  dv  +  ^.dt+L,  +  dL^  l) 

Ziehen  wir  von  dieser  Gleichung  die  erste,  mit  I)  bezeichnete,  ab. 
und  berücksichtigen,  dass  für  den  Fall,  dass  die  äussere  Kraft  lediglich 
ein  gleichförmiger  und  auf  allen  Oberflächenelementen  senkrechter 
Druck  ist, 

dL^  =^  p  .  dv 2» 

gesetzt  werden  kann,  so  erhalten  wir: 

J  .(l  .dv  +  c„.dt)  =  ^  '  dv  +  ^  'dt  +^p  .  dv. 

öv  et 

Da  die  beiden  Veränderlichen  v  und  t  Yon  einander  unabhän^g  sind, 
so  kann  man  beliebig  das  eine  Mal  dt;  =  0  und  ein  anderes  Mal  <l/=(i 
setzen ;  auf  diese  Weise  entstehen  zwei  Gleichungen,  nämlich : 

J.l  =  ^  +  p 3) 

ov 

und: 

'^•''=dt *' 

Will  man  aus  diesen  beiden  Gleichungen  die  innere  Elnerg^e  O'  eli- 
miniren,  so  differentiirt  man  die  erste  dieser  Gleichungen  nach  t  and 
die  zweite  nach  v  und  erhält  dann : 

dt~  dv  .dt  '^  dr 


'öv        dt  .  8«? 
Berücksichtigt  man  nun,  dass: 

d^U  d^ü 


dv  .dt         dt  .  dv 

ist  und  subtrahtrt  beide  Gleichungen  von  einander,  so  erhält  man  schliess- 
lich die  wichtige  Formel: 

fdi       dc,\  _  dp  . 

"^  '\dt^  d^J—  dt ^ 

Diese  Gleichung  wurde  zuerst  yon  Clausius*)  abgeleitet  (lS50)j 
und  zwar  ohne  irgend  welche  Voraussetzung  über  den  atomistiachen  Bad 


^)  Die  Definitionen   «Icr  Grossen  /,  c«,,  Cp,  k,  X^  k  finden  sich:   I,  C,   49  bt.<  MJ 
Seite  177  bi«  182. 

^)  In  der  Abhandlung:  lieber  die  bewegende  Kraft  der  WSrme  etc.    Abhandlung 
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der  Körper.  Diese  Gleichung  giebt  eine  Beziehung  zwischen  der  laten- 
ten Wärme-  der  Ausdehnung,  der  specifischen  Wärme  bei  constantem  Y o- 
lamen  und  dem  Drucke.  Es  sind  dies  drei  Grössen,  von  denen  man  vor 
Einfohrung  der  mechanischen  Auf  Passung  der  Wärmeerscheinungen  glaubte, 
dass  dieselben  gan|^  unabhängig  von  einander  seien. 

Wir  haben  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  und  die  Temperatur 
als  unabhängige  Variabein  gewählt;  man  kann  aber  auch  Temperatur 
und  Druck ,  oder  Volumen  und  Druck  wählen.  Man  findet  dann ,  wenn 
man  die  obigen  Betrachtungen  in  ganz  gleicher  Weise  wiederholt  und 
die  Bezeichnungen  einführt,  welche  auf  S.  180  bis  182  festgestellt  wor- 
den sind,  zwei  andere  Gleichungen,  nämlich : 


und: 


-(|-i)=lf «) 

Durch  Anwendung  der  an  der  oben  citirten  Stelle  abgeleiteten  sechs 
Gleichungen  zwischen  den  sechs  Grössen  c^,  c,.,  A,  h^  Je,  l  kann  man  nach- 
weisen ,  dass  alle  drei  Gleichungen  eine  und  dieselbe  sind ,  und  dass  jede 
am  der  anderen  hergeleitet  werden  kann. 


3.  Ableitung  der  Qleiohung  5)  durch  Clausius  0- 

Zu  diesen  Gleichungen  ist  Clausius  auf  einem  anderen  Wege  ge- 
langt ;  er  benutzte  die  so  ungemein  fruchtbare  Methode  der  Kreisprocesse, 
velchc  bekanntlich  ebenfalls  gestattet,  die  Schwierigkeiten,  welche  Ver- 
änderungen der  inneren  Energie  bieten,  zu  umgehen  und  Resultate  zn 
erhalten,  welche  von  dieser  Grösse  unabhängig  sind. 

Wir  betrachten  zunächst  einen  Garn ot' sehen  Kreisprocess  und  setzen 
▼oraus,  dass  derselbe  unendlich  klein  sei,  damit  wir  von  dem  Materiale, 
welches  denZustandsänderungen  unterworfen  wird,  unabhängig  sind.  Unter 
dieser  Voraussetzung  kann  man  das  krummlinig  begrenzte  Viereck  AB  CD 
der  Figur  79  (a.  f.  S.)  ohne  Fehler  als  ein  geradlinig  begrenztes  Viereck 
ansehen,  dessen  Seiten  unendlich  klein  sind.  Die  gegenüberliegenden 
Seiten  dürfen  als  parallele  Linien  betrachtet  werden,  da  die  von  den- 
selben  gebildeten  Winkel    ebenfalls  nur  unendlich  klein   sein   können. 


P"^-  I,  S,  31,  in  dem  speciellen  Falle  eines  Gases.  Doch  ist  die  dort  angewendete  Be- 
tr<n>htungsweise  ganz  unabhängig  von  der  Substanz.  In  der  für  alle  Suljstanzen  an- 
wendlrtireh  Form  hat  Thomson  diese  Formel  als  2)  in  seiner  Abhandlung:  On  the  dy- 
Bamical  theory  of  heat  etc.  (1851)   im  XX.  Bande   der  Edinburgh  Transactions  S.  270 

*)  Clausius   in  der  Abhandlung:   Ueber  die  bewegende  Kraft  der  Wärme  (1850), 
-i^haadlungen  Bd.  1,  S.  26  u.  s.  f. 
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Der  Fehler,  den  man  damit  begeht,  dass  man  die  Figur  AB  CD  in  dii 
sem  FaUe  als  ein  Parallelogramm  ansieht,  kann  höchstens  eine  nnendüc 
kleine  Grösse  von  der  dritten  Ordnung  sein  und  kann  daher  Temacb 
lässigt  werden. 

Bezeichnen  wir  die  Volumenzonahme  Ä^ff  mitdv^^iyC  vni  df/,  ÄL 
mit  iv  und  SfC'  mit  8v\   Die  Temperatur  längs  der  Isotherme  .^i^  soll 


Fig.  79. 


die  längs  der  Isothem 
CD  soll  i  —  di  sein; 
m  ag  der  Druck  A  A'  seu 
den  der  Körper  ansül 
und  erleidet,  wenn  sei 
Volumen  gleich  OA' =rk 
Verlängert  man  I) 
bis  zum  DarcbschnittJ 
punkte  E  mit  der  LiizJ 
AA\  so  kann  man  d< 
Flächeninhalt  des  Yie 
eckes  ABGD^  das  ist  d 
während  des  Kreier 
cesses  geleistete  aussei 
Arbeit,  unmittelbar  ai 
geben. 

Die  Flache  ABCB  i 
nämlich  flächengleich  ^J9F^,  weil  dies  zwei  Parallelogramme  mit  gleich« 
Grundlinien  und  Höhen  sind.    Es  ist  aber:  i 

ABCB  =  ABFE  =  TW  .  AK 

A'B'  ist  unserer  Annahme  nach  gleich  dv.  AE  ist  die  Differef 
der  Ordinaten  AA'  und  A' E,  das  ist  aber  die  Druckänderung^,  die  d^ 
selbe  Körper  bei  demselben  Volumen  v  für  die  beiden  verschiedeiM 
Temperaturen  t  und  t  —  dt  erleidet,  mithin  ist:  I 


Demnach  ist: 


Fläche  ^  B  CD  =  |f 
et 


dt  .  dv. 


Etwas  schwieliger  ist  die  Bestimmung  der  Wärmemenge,  welc 
der  durch  die  Fläche  AB  CD  repräsentirten  Arbeit  äquivalent  ist 

Während  des  ersten  Abschnittes,  der  durch  ii£  dargestellt  i^t,  i 
Borbirt  der  Körper  ^)  eine  Wärmemenge  l  .  dv^  wobei  l  die  dem  ZustJiDi 
A  entsprechende  latente  Wärme  der  Ausdehnung  ist  Während  ^ 
dritten  durch  CD  dargestellten  Abschnittes  entwickelt  der  Körper  ei 


1)  Kach  Seite  178. 
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Wärmemenge  {'  .  dv\  wenn  mit  V  die  dem  Zustande  B  entsprechende 
Grösse  der  latenten  Wärme  der  Ansdehnang  bezeichnet  wird. 

Während  der  beiden  anderen  Abschnitte  wird  weder  Wärme  ge- 
wonnen noch  abgegeben,  so  dass  man  nach  dem  Satze  von  der  Aequiva- 
lenz  von  Wärme  und  Arbeit  die  Gleibhung : 

J  .{l  .dv  —  V  .  d^)  =^^'dt  ,dv 9) 

erhält. 

Es  gilt  nun  V  zu  bestimmen.  Die  Grösse  l  entspricht  einem  Zu- 
stande des  Körpers ,  welcher  durch  die  Werthe  t  und  v ,  d.  h.  durch  die 
Temperatur  und  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  vollkommen  bestimmt 
ist;  die  Grösse  V  entspricht  dem  Zustande  J),  welcher  durch  die  Werthe 
i  —  dt  und  r  +  81)  der  unabhängigen  Variabein  definirt  wird;  dem- 
nach ist: 

und  dies  ergiebt: 
jAi  .(dv--  dv')  -  d^,  j|L  .  5,;  __  |i  .  rfijl  =  ll  .  dv.dt  10) 

Hierin  kommen  zwei  Grössen  vor,  nämlich  dv*  und  8i\  welche  eli- 
minirt  werden  müssen. 

Eine  blosse  Betrachtung  der  Fig.  79  zeigt,  dass: 

oder  dass: 

8v  ■\-  dv'  =  dv  ^-  8v' 11) 

Betrachtet  man  die  Zustandsänderung  AD^  so  muss,  da  diese  Linie 
ein  Stück  einer  adiabatischen  Curve  ist,  die  längs  derselben  ausgetauschte 
Wärme  gleich  Null  sein;  man  hat  mithin  (nach  Seite  179): 

?  .  *t;  —  c.  .  df  =  0 12) 

wobei  die  Grössen^ Z  und  c^  dem  durch  den  Punkt  A  dargestellten  Zu- 
stande des  Körpers  entsprechen. 

Eine  ganz  ähnliche  Gleichung  entsteht,  wenn  man  die  Zustands- 
änderung "B  C  betrachtet;  jedoch  entsprechen  die  Werthe  l  und  c,  als- 
dann dem  durch  den  Punkt  B  dargestellten  Zustande.  Während  A  durch 
die  Werthe  v  und  t  des  Volumens  der  Gewichtseinheit  und  der  Tempe- 
ratur charakterisirt  ist,  wird  B  durch  die  Werthe  v  -\-  dv  und  t  der 
beiden  unabhängigen  Variabein  definirt;  die  neuen  Werthe  von  l  und  c 
sind  dann: 

^  +  ^  •  ^^  ^^^  ^^  +  "^  *  ^^' 

cv  öv 

mithin  ist  dann: 
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Diese  drei  letzten  Gleichungen  in  Verbindung  mit  10)  gestatten  die 
drei  Hülfsunbekannten  d^^  Sv  und  Öt/  aus  der  Rechnung  wegzusebaffen. 
Die  erste  derselben  kann  man  zunächst  in  die  Form: 

dv  —  St/  =  dv  —  dv' 

bringen.  Die  linke  Seite  lässt  sich  aus  12)  und  13)  bestimmen.  Zunächst  , 
ist  nach  12): 

dv  =  ^^dt, 14) 

aus  13)  folgt: 

s^  = l^dt. 

l  +  ^^'dv 
dv 

Die  rechte  Seite  der  letzten  Gleichung  aber  lässt  sich,  wenn  man 
Zähler  und  Nenner  mit  7,  dividirt,  schreiben : 

(     dv 

Entwickelt  man  den  letzten  Factor  dieser  Gleichung  in  eine  Reihe, 
indem  man  die  angedeutete  Division  ausführt,  so  erhält  man: 
1 

'  +  T'd-v'^' 

Diese  Reihe  ist  selbstverständlich  convergent,  da  ^  und  dv  un- 
endlich kleine  Grössen  sind. 

Multiplicirt  man  nun  aus,  so  entsteht,  wenn  man  die  Ausdrücke, 
welche  unendlich  klein  von  einer  höheren  als  die  zweite  Ordnung  Biml 
vernachlässigt : 

dt/  =  'i-  dt  +  j.p^'  dv.  dt-  ^-^-dv.dL 
l  l     ov  P    dv 

Subtrahirt  man  dies  von  dem  oben  (in  14)  für  Ät;  gefundenen  Werthe, 

so  folgt: 

dv  ^  dv'  =  --  \-  '^  '  dv  .  dt  +  ^'^  '  dv  ,  dt. 
.    l      dv  P    dv 

Ersetzt  man  nun  in  der  Gleichung  10)  dv  —  dt/  durch  diesen 
Ausdruck  und 'führt  den  Werth  von  dt;  ein,  so  erhält  man  bis  auf  Glieder 
von  der  dritten  Ordnung  genau: 


,        1     8^     _         1     /diy    ,  ,         , 
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--•(M^-^'-i-r-^')]=i-''-^'- 

Läset  man  auf  beiden  Seiten  den  gemeinschaftlichen  Factor  dv  .  dt 
weg  und  multiplicirt  man  aus,  so  entsteht: 


oder: 


L      dv  ^   l'  dv        T  *  gv  "^  öd         dt 
"^  '\dt        dv\  —  dV 


and  dies  ist  die  Gleichung  5). 

Man  hat  gegen  diese  Art  der  Ableitung  wiederholt  unbegründete 
Einwürfe  erhoben.  Man  hat  hervorgehoben,  dass  die  durch  die  äussere 
Arbeit  verbrauchte  Wärmemenge  unter  Vernachlässigung  von  unendlich 
kleinen  Grössen  zweiter  Ordnung  berechnet  werde,  während  die  Fläche, 
welche  diese  Arbeit  misst,  doch  selbst  nur  eine  Grösse  von  derselben 
Ordnung  sei.  Ebenso  sei  es  unzulässig,  bei  Bestimmung  der  längs  AB 
absorbirten  Wärmemenge  sich  auf  das  Glied  l  ,  dv  zvl  beschränken,  man 
müsse  vielmehr  einen  vollständigen  Ausdruck  l ,  dv  -^^  B  wählen,  worin  a 
eine  anendlich  kleine  Grösse  zweiter  Ordnung  sei.  Man  kann  jedoch  auf 
einfache  Weise  sich  überzeugen,  dass  dieses  Correctionsglied  e  keinen 
Einfluss  auf  das  Endresultat  hat,  sondern  aus  der  Rechnung  verschwindet. 
Die  während  der  Zustandsänderung  CD  entwickelte  Wärmemenge  ist 
nämlich  mit  einem  gleichen  Genauigkeitsgrad  gleich  V  ,  dx/  +  *'  '»»d 
hierin  ist: 

6'  =  a  +  ^, 

worin  z/  eine  unendlich  kleine  Grösse  dritter  Ordnung  ist.  Bildet  man 
die  Differenz  der  längs  AB  und  CB  ausgetauschten  Wärmemengen,  so 
verschwinden  die  unendlich  kleinen  Wärmemengen  a  und  a'  zweiter  Ord- 
nung, und  man  behält  bloss  l  ,  dv  —  V  ,  dv  übrig,  wobei  nur  ein  Glied 
dritter  Ordnung  vernachlässigt  wird. 

Um  übrigens  keine  Zweifel  über  die  Zuverlässigkeit  des  Resultates 
zu  lassen,  hat  Clausius  in  einem  Zusätze^)  (vom  Jahre  1864)  die  Grösse 
der  verbrauchten  Wärme  l  ,  dv  —  V  ,  dtf  noch  einmal  vollständig  ge- 
geben, und  hat  diese  unendlich  kleinen  Grössen,  welche  späterhin  aus 
der  Rechnung  fallen,  alle  mit  aufgenommen.  Für  uns  mag  es  genügen, 
auf  diese  strengere  Ableitung  hingewiesen  zu  haben. 

Die  Clausius 'sehe  Gleichung: 


')  Clausius,  Abhandlungen  Bd.  I.  S.  79,  Zusätze  zu  Abhandlung  I.  Vervoll- 
ständigte Ableitung  des  in  Gleichung  3)  gegebenen  Ausdruckes  för  die  verbrauchte 
W&nne. 
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\dt      dvj  ~  dt    •  •  •  • 


ergiebt  eine  ganz  überraschende  Beziehnng  zwischen  der  latenten  Wärmti 
der  Ausdehnung,  dem  Drucke  und  der  specifischen  Wärme  bei  constao 
tem  Volumen. 

Diese  Gleichung  kann  als  ein  Naturgesetz  angesehen  werden,  dem 
alle  Ausdehnungsersoheinungen  Genüge  leisten,  welche  mit  keiner  Aen 
dernng  des  Aggregatzustandes  Verknüpft  sind.  Bei  dem  heutig^i 
Stande  der  Experimentalphysik  ist  es  jedoch  nicht  möglich,  die  Ricli 
tigkeit  dieses  Gesetzes  durch  denVersuch  zu  bestätigen,  da  die  Grössen 

^  und  -^  für  feste  und  flüssige  Körper  noch  so  gut  wie    nnbekanm 

sind. 

Für  Gase  ist  ja  bekanntlich  (man  sehe  Abschn.  III,  A,  §.  7,  S.  252 
Gl.  19): 

1^=0 15 

ov 

Hierdurch  geht  die  obige  Gleichung  in  die  einfachere  über: 
■r     dl  _dp 
dt  ~  dt' 
Wenn  man  diese  Gleichung  integrirt,  ergiebt  sich: 

J  ,l=p 16 

In  dieser  Form  «aber  erhält  man  die  Gleichung: 

l  =  -A_r^A.  .  ^ 17; 

«  .  Po  .  t'o 

(auf  S.  206),  und  daraus  den  Ausdruck : 

j  _   Oi  .Po   .Vq 

welcher  zur  Bestimmung  des  mechanischen  Aequivalentes  der  Wärme  1)H 
nutzt  wird  (man  sehe  Abschnitt  III,  21,  Seite  235).  Man  kann  die  obigi^ 
allgemeine  Gleichung  also  für  den  besonderen  Fall  der  Gase  als  experi- 
mentell bestätigt  ansehen. 


4.  Anwendungen  des  zweiten  Hauptsatzes  auf  das 
Problem  der  Volumenänderungen. 

Um  den  zweiten  Hauptsatz  anzuwenden,  benutzen  wir  abermals  den 
unendlich  kleinen  Kreisprocess,  dessen  sich  Clausius  schon  bedient  hat; 
um  die  Differentialgleichung  abzuleiten,  die  sich  aus  dem  ersten  Haupt- 
satze ergiebt. 
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In  diesem  Kreisprocesse  wird,  wenn  er  einmal  vollkommen  durcli- 
laufen  worden  ist  (man  sehe  den  vorigen  Paragraphen,  Gl.  8),  S.  470), 

1        o^ 

eine  Wärmemenge:  -:=.  -  ^  '  dt  »  dv  in  Arbeit  verwandelt,  gleichzeitig 
tß     et 

wird  eine  Wärmemenge  V  .  di/  von  einem  Körper,  dessen  Temperatur  t 
ist,  fortgenommen  und  auf  einen  anderen  Körper  übertragen-,  dessen 
Temperatur  nur  t  —  dt  beträgt.  Nach  dem  zweiten  Hauptsatze  muss 
zwischen  diesen  beiden  Wärmemengen  ein  für  die  betrachteten  Tempe- 
ratargrenzen constantes  und  von  der  Substanz  des  die  Zustandsänderun- 
gen  erleidenden  Körpers  unabhängiges  Yerhältniss  bestehen.  Dieses 
Yerhältniss  ist  aber  dasselbe,  welches  man  bei  Anwendung  eines  voll- 
kommenen Gases  erhält;  dies  ist  aber  bekanntlich  (man  sehe  Abschnitt  III, 
D,  10,  S.  339)  gleich: 

a  ,dt 

1  +  a  .r 

Nun  wird  aber  das  Yerhältniss  zweier  unendlich  kleinen  Grössen 
nicht  geändert,  wenn  man  für  eine  derselben  eine  andere  Grösse  setzt, 
welche  sich  nur  durch  ein  Glied,  welches  unendlich  klein  zweiter  Ord- 
nung ist,  von  der  ersten  unterscheidet.  Es  sind  aber  V .  di^  und  l  *  dv, 
wie  schon  im  vorigen  Paragraphen  mehrfach  betont  worden  ist,  nur 
um  eine  unendlich  kleine  Grösse  dritter  Ordnung  von  einander  verschieden. 
Man  ist  also  ganz  berechtigt  zu  setzen: 

1       dp  _        « 
J  ,l'  dt  ~  1  +  at' 

wobei  noch  der  gemeinschaftliche  Factor  dt  beiderseitig  weggelassen 
worden  ist. 

Bekanntlich  ist  aber: 

a  11 


1  +  at         1     ,    ,  ""■  ^' 

—    -4-5 

a 
und  demnach  erhält  man  die  partielle  Differentialgleichung: 

1       8^  _  1 
J  .l'  dt  ~  T' 

Diese  Gleichung  ist  in  der  Form: 

-i-if -) 

unter  dem  Namen  Thomson'sche  Gleichung^)  bekannt. 

Uebrigens  ist  diese  Beziehung,  wenn  auch  in  anderer  Form ,  schon 
Carnot  bekannt  gewesen. 


^)  Es  ist  dies  Gleichung  4)  in  der  mehrfach  citirten  Thomson 'sehen  Abhandlung: 
On  the  djuamical  theory  of  heat,   with  numerical  resnlts   deduced  from  Mr.  Joule' s 
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5.    Umwandlungen  der  Thomson 'sohen  Olelohung  und 
Vergleiohung  derselben  mit  experimentellen  Resultaten. 

Die  Gleichungen,  welche  sich  filr  die  Volumenänderongen  der  Kör- 
per aus  dem  zweiten  Hauptsatze  ergeben  haben,  lassen  sich  innerhalb 
gewisser  Grenzen  auch  durch  den  Versuch  bestätigen. 

Die  Thomson' sehe  Gleichung  18)  lautet: 

1-  ^    ^J. 

j    dt' 

Aus  dieser  folgt  sofort: 

dp         J.l 
dt  ~     T   ' 

Es  lässt  sich  nun  zunächst  der  Ausdruck  r-:  ermitteln,  welcher  auf 

ot 

der  linken  Seite  dieser  Gleichung  auftritt. 

Wenn  auf  der  Oberfläche  eines  Körpers  ein  allseitig  gleichmässiger 
normaler,  specifischer  Druck  p  lastet,  und  wenn  v  und  t  specifisches  Vo- 
lumen und  Temperatur  bezeichnen,  so  wird  der  Zustand  des  Eöq)erä 
(man  sehe  I,  C,  41,  S.  171)  darch  eine  Gleichung: 

9  («N  i),  0  =  0 
definirt  sein. 

Das  totale  Differential  dieser  Function  ist: 

|?.d.  +  ^.dp   +  |?.d«  =  0 19. 

cv  dp  dt 

Um  nun  die  Beziehung  zu  erhalten,  welche  zwischen  zweien  dieeer 
drei  Grössen  besteht,  während  die  dritte  unverändert  bleibt,  braucht  man 
nur  in  vorstehender  Gleichung  das  Differential  dieser  dritten  (irofw 
gleich  Null  zu  setzen. 

Setzt  man  z.  B.  die  Temperatur  constant,  so  itst  dt  ^=  0,  und  dann 
folgt  ans  obiger  Gleichung  19): 

8y 

-  =  -    ^  .    .         .    .  201 

dp  d^ 

dv 

Es  ist  aber  möglich,  durch  den  Versuch  angenähert  das  Yerhältniss 

zwischen  einer  Yolumenänderung  und  der  zugehörigen  Druckänderang 

bei  constanter  Temperatur  zu  bestimmen;  setzen  wir: 


equivalent    of  a   thermal    unit,    and  Mr.  Regnault's   observatioiis   on   steam  (IS31). 
Edinburgh  Transactions,  Bd.  XX,  S.  271,  gelesen  den  17.  März  1851. 
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r,  =  -'-'-- ^« 

Bo  ist  X  die  Grösse,  welche  man  den  wahren  Compressionscoeffi- 
cienten  eines  Körpers^)  nennt. 

Der  wahre  Compressionscoefficient  ist  dasYerhältniss  der 
nnendlich  kleinen  Volnmenänderung,  welche  die  Volnmenein- 
heit  hei  constanter  Temperatur  durch  eine  unendlich  kleine 
DruckänderuDg  erleidet,  zu  dieser  unendlich  kleinen  Druck- 
änderung. 

Im  Allgemeinen  weicht  dieser  wahre  Compressionscoefficient  ein 
wenig  von  dem  mittleren  ah,  der  durch  Versuche  gefunden  wird;  heide 
stimmen  jedoch  hei  solchen  Körpern  vollkommen  üherein,  deren  Volumen- 
verminderung  hei  einer  Zusammendrückung  dem  Drucke  proportional  ist. 

Bei  constanter  Temperatur  kann  aber: 

5p  ^®^^      \dp)t  tarnst. 

gesetzt  werden,  denn  es  ist : 

av  =  -.dp  +  ^^.dt, 

demnach  tfjir  t  =  canst.^  weil  dt  =  0: 

dv 

dv  =  —  '  dp. 

dp 

Hieraus  folgt  unmittelbar: 

dv  dv 

dp  ~dp' 
Aus  den  yorstehenden  Gleichungen  folgt  somit: 

^  =  ^*' 22) 

dv 
Setzt  man  nun  dp  =  0,  so  erhält  man  aus  der  Gleichung  19): 

dv  _         dt 
dt  d^ 

dv 

und,  da  fiar  jP  =  canst. : 


dv  _  /dv\ 
dt  ~  \dt)p, 


•  cotut. 

gesetzt  werden  kann,  so  ergiebt  sich: 


')  Es  ist  dies  der  Compressionscoefficieiit  bei  constanter  Temperatnr;  wir  werden 
^ter  sehen,  dass  man  zwischen  diesem,  dem  isothermischen,  und  einem  adiahatischen 
Compressionscoefficienten  za  unterscheiden  hat. 
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(dv\  _  _   8e_^ 

dv 

Durch  YerBUclie  erhält  man  meist,  für  die  gewöhnlichen  Dmckrei 
hältnisse  von  einer  Atmosphäre,  eine  Beziehung  z?n8chen  dem  Volumen  \ 
des  Körpers  bei  Null  und  dem  Volumen  v  bei  einer  beliebigen  Temp 
ratur  t.     Die  Gleichung: 

t7  =  Vo  .  /  (0 
mag  diese  Beziehung  ausdrücken.     Aus  dieser  Formel  folgt: 

dv  _        dl 

7s  -f 

TT-r  wollen  wir  mit  a'  bezeichnen,  dann  ist: 

et 

!-:=■*■«■ ^ 

Hierin  bedeutet  a'  die  Grösse,  welche  man  gewöhnlich  den  wahr« 
cubischen  Ausdehnungscoefficienten  des  Körpers  nennt.  Wenn  a'  nict 
sehr  rasch  mit  der  Temperatur  variirt,  so  kann  man  /  (0  für  sehr  ge 
ringe  Temperaturänderungen  als  eine  lineare  Function  der  Temperati 
betrachten,  d.  h.  c^  als  constant  ansehen.     Dann  erhält  man: 

V  =  Vq  ,  a!  ,  t  +  C; 

nun  ist  bekanntlich,  für  ^  =  0,  t;  =  t^o*  somit:  j 

vo  =  a 

und  demnach  durch  Subtraction: 
oder: 


-0-, 

+ 

a'  .t 

Hieraus  folgt: 

dtp 

dt 

d(p  ~ 

v.a' 

T 

+  a'  .t 

dv 

Setzt  man  nun 

endlich : 

dv 

=z 

0, 

so  entsteht  aus  19): 

dp  _ 
dt 

— 

d<p 

dt 

89' 

dp 

oder  mit  Rücksicht  darauf,  dass,  wenn 

V  =  eonst.: 

• 
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/dp\  _dp 

\bt)v^con$i.      ♦    dt 

ist: 

^\  •     =  _  ^. 

Die  rechte  Seite  dieser  Formel  aber  kann  man  durch  Division  der 
beiden  Gleichungen  22)  und  23)  erhalten;  nämlich: 

M.-_  ^  24) 

8p 
Da  es  sich  von  selbst  versteht,  dass  hier,  wo  nur  die  drei  Grössen 

r,  i  resp.  T  und  p  als  unabhängige  Variabein  auftreten,  —    der   Voraus- 

Setzung  t?  =  cons^.  genügt,  so  kann  man  ohne  Weiteres  den  oben  für 

rr  unter  dieser  Voraussetzung  gefundenen  Werth  einführen  und  man 

c  t 


erhält  aus: 

dp 

dt 

.«' 

X  . 

(1+«' 

•  0 

und  der  Thomson 

'sehen  Gleichang  18)  in 

der  Form: 

8«  ~ 

J.l 

'    T 

sofort: 

J.l 
T 

X 

a! 

.(!  +  « 

'.0 

25) 


26) 

Die  rechte  Seite  der  Gleichung,  um  deren  experimentelle  Bestätigung 
es  tsich  handelt,  wäre  somit  ermittelt.  Es  ist  nunmehr  noch  die  linke 
Seite  zu  bestimmen,  in  welcher  die  Grösse  l  nicht  bekannt  ist.  Die 
Grösse  l  der  latenten  Wärme  der  Ausdehnung  lässt  sich  ohne  Schwierig- 
keit bestimmen ,  wenn  man  die  Wärmemenge  kennt ,  welche  ein  Körper 
erzeugt,  wenn  er  in  einer  für  Wärme  undurchdringlichen  Hülle  comprimirt 
wird. 

Wenn  eine  Zustandsänderung  eines  Körpers  dadurch  herbeigeführt 
vird,  dass  der  Druck  um  dp^  die  Temperatur  um  dt  wächst,  so  ist  die 
entsprechende  Wärmemenge  (nach  Abschnitt  I,  C,  51,  S.  181): 

Cp  .  d*  +  Ä  .  dip.    . 

Erfolgt  nun  diese  Zustandsänderung  in  der  Weise,  dass  kein  Wärme- 
austausch mit  äusseren  Körpern  stattfindet,  so  ist  diese  entsprechende 
Wärmemenge  =  0,  mithin : 
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c^  .  dt  +  h  .  dp  =  0 27) 

Die  Erfahrung  bat  nun  ge'&eigt,  daBB  selbst  eine  beträchtliche  Brnck- 
zunahme  n  nur  eine  sehr  geringe  Temperaturerhöhung  0  beryorbringt. 
Man  kann  demnach  zwischen  diesen  beiden  Grössen  sr  und  0  dieselbe 
Beziehung  annehmen,  welche  für  die  unendlich  kleinen  Zustandsände- 
rungen  derselben  Art  gilt. 

Nehmen  wir  an,  dass  dies  ohne  wesentlichen  Fehler  statthaft  ist,  so 
ergiebt  sich: 

c^.  0  -\-  h  .  X  =  0, 
oder: 

-Ä  =  S^ 28) 

Nun  ist  aber,  wie  wir  früher  (Abschnitt  II,  G,  52,  Seite  182)  ent- 
wickelt haben: 

h=l'- 
dp 

oder: 

l=Ä-4- 29) 

dp 

Vorhin  aber  haben  wir  erst  nachgewiesen  (man  sehe  Gleichung  21), 
dass: 

dv 

ist.     Setzt  man  diese  Grössen  ein^  so  erhalt  man  schliesslich: 

1  =  -^-^ 30) 

und  damit  sind  nun  auch  alle  in  der  linken  Seite  der  Gleichung  auftre- 
tenden Grössen  bekannt. 

Man  kann  jetzt  die  Gleichung  26)  in  der  Form  schreiben: 


o! 

_j     c,.e 

X  .  (1  +  o*  . 

t)~  T    «  .  »  .  x' 

oder,  wenn  man 

beiderseitig  den  Factor  —  wegl&sst: 

«' 

_J.e,.6 

1  +«' 

.t        T .«  .V 

Es  ist  aber  naoh  23): 

and  demnach: 

e  =  t% 

.(!+«'.<), 

a'  = 

T.n.^ 3'> 
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und  in  dieser  Form  kann  die  Oleichong  anmittelbar  mit  der  Erfahrung 
verglichen  werden. 

Statt  Vq  kann  man  nun  noch: 

1 

Po 
die  Dichte  des  Körpers  bei  0^  einführen  und  erhält  damit  : 
,        J  c,  .  ö 

Mitbin  ist  die  durch  einen  plötzlichen  Ueberdruck  n  hervorgebrachte 
Temperatur&nderung  6  des  Körpers: 

Biese  Gleichung  gilt,  wenn  die  Bedingung  erfüllt  ist,  dass  während 
des  Versuches  kein  Wärmeaustausch  mit  benachbarten  Körpern  stattge- 
funden hat. 

Um  diese  Formel  mit  den  Ergebnissen  der  Versuche  zu  vergleichen, 
ersetzt  man  T  durch  274^  -f~  f,  wobei  t  Grade  der  hunderttheiligen 
Scala  sind ;  für  a'  setzt  man  ^en  mittleren  cubischen  AusdehnungscoefQ- 
cienten  des  Körpers,  welcher  für  die  Temperaturgrenzen,  innerhalb  deren 
sieh  der  Versuch  bewegt,  gültig  ist,  c,  ist  die  specifische  Wärme  der  Sub- 
stanz bei  constantem  Drucke,  /  das  mechanische  Wärmeäquivalent 
=  425  Kgm.,  n  ist  der  Ueberdruck  in  Kilogrammen ,  den  ein  Quadrat- 
meter der  Oberfläche  erfährt,  und  ^o  das  Grewicht  eines  Cubikmeters  der 
Substanz  in  Kilogrammen. 

6  wird  dann  in  Graden  der  hunderttheiligen  Scala  erhalten. 


6.  Versuolie  von  Joule  über  die  Wärmeentwiokelung 
bei  Oompression  von  Flüssigkeiten  0- 

Um  die  vorstehende,  auf  theoretischem  Wege  aus  dem  zweiten  Haupt- 
satze abgeleitete  Formel  auf  experimentellem  Wege  zu  prüfen,  hat  Joule 
einige  Versuchsreihen  angestellt,  über  die  wir  im  Nachstehenden  berichten 
wollen. 

Schon  vor  Joule  hatten  mehrere  Physiker,  die  sich  mit  der  Messung 
der  Zusammendrückbarkeit  der  Flüssigkeiten  beschäftigten,  versucht  nach- 


*)  Diese  Formel  entwickelte  W.  Thomson  zuerst  in  der  mehrfach  citirtcn  Ab- 
handlung: On  the  dynamical  theory  of  heat,  with  numerical  resulta  deduced  from 
Mr.  Joule 's  equiralent  of  a  thermal  unit,  and  M.  Regnault's  observations  on  steam. 
Edinburgh  TransactionR  Bd.  XX,  S.  283,  Zeile  11  v.  u.  Gelesen  wurde  diese  Abhand- 
lang 1851,  M&rz  17.,  pi^lidrt  1853. 

^)  Joule,    On    the    thermal    effiects   of  compressing    fluids.    1858.      Philosophical 
tnuuactions  Bd.  149,  S.  133  bis  136.     Desgl.  Phil.  Magazine  Bd.  V,  S.  17. 
Verdet-Rfthlmann,  Meehan.  Wftnnetheorie.  3j 
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suweisen,  dass  die  Temperatur  der  Substanzen  durch  plötzliche  Dntck- 
änderungen  erhöht  würde;  alle  hatten  aber  bis  dahin  negative  Resultate 
erhalten.  Regnault^),  welcher  in  einem  Zusätze  zu  seiner  Abhandlung 
über  die  Compressibilität  der  Flüssigkeiten  von  der  durch  die  Compression 
von  Wasser  entwickelten  Wärme  spricht,  konnte,  obgleich  er  eine  klebe 
Thermosaule,  bestehend  aus  fünf  Eisen-Eupfer-Elementeu,  anwendete« 
deren  Löthstellen  er  in  die  zu  comprimirende  Flüssigkeit  einführte, 
und  deren  andere  Löthstellen  er  in  Wasser  von  bestimmter  Temperatur 
eintauchte,  bei  einer  Druckänderung  von  10  Atmosphären  keine  Wärme- 
entwickelung beobachten,  obgleich  das  angewendete  Galvanometer  ge- 
stattete, Temperaturänderungen  von  ^64  eines  Grades  der  hunderttheiligen 
Scala  nachzuweisen.  Dieses  Resultat  steht  jedoch  mit  der  Theorie  nicht 
im  Widerspruche,  denn  unter  den  von  Regnault  angewendeten  Ver- 
suchsbedingungen ergiebt  sich  nach  Thomson ^s  Formel  ein  Werth  von 
0  =  0,013*  C,  das  ist  aber  sehr  nahe  ^Z;;  Grad,  mithin  lag  die  zu 
messende  Grösse  unterhalb  der  £mpfindlichkeit«grenze  der  Versuchs- 
methode. 

Joule  construirte,  um  die  Frage  zu  lösen,  einen  besonderen  Apparat, 
mit  dessen  Hülfe  es  ihm  möglich  war,  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  viel 
beträchtlicheren  Drucken  auszusetzen.  Elf  hat  nur  über  zwei  Flüssig- 
keiten Versuche  angestellt,  über  Wasser  und  Fischthran.  Er  schloss  die 
zu  untersuchenden  Substanzen  in  einen  kupfernen  Kessel  ein,  welcher 
30  cm  hoch  und  10  cm  weit  war.  Der  obere  Theil  dieses  Gefasses  stand 
in  Verbindung  mit  einem  Oylinder  von  35  mm  lichtem  Durchmesser,  der 
mit  einem  Kolben  geschlossen  war,  den  man  nach  Belieben  mit  Gewich- 
ten belasten  konnte.  In  das  Innere  des  Kessels  war  eine  Löthstelle  eines 
Thermoelementes  Von  Eisen  und  Kupfer  eingeführt;  die  Leitungsdrähte 
desselben  waren  durch  Guttaperchahüllen  isolirt  und  föhrten  zu  einem 
sehr  empfindlichen,  für  die  Aufnahme  von  Thermoströmen  sehr  geeigne- 
ten Galvanometer.  Durch  einen  Astasirungsmagnet,  welcher  der  magne- 
tischen  Richtkraft  der  horizontalen  Componente  des  Erdmagnetismus 
entgegenwirkte,  wurde  die  Empfindlichkeit  des  Galvanometers  noch  er- 
höht. Um  die  störende  Einwirkung  der  Luftströme  im  Inneren  der 
Galvanometerglocke  noch  zu  vermindern,  war  eine  Einrichtung  getroffen, 
dass  man  dieselbe  luftleer  pumpen  konnte.  Das  Instrument  gestattete  noch 
Winkeländerungen  der  Galvanometernadel  von  zwei  Minuten  abzulesen. 
Diese  Ablenkung  entsprach  je  nach  der  licitangsfahigkeit  des  Leiter- 
kreises  einer  Temperaturänderung  der  Löthstelle  von  Vs»  bis  ^sos  eines 
Grades  der  hunderttheiligen  Scala.  Die  Ausschläge  waren  ausserdem 
höchst  sorgfältig  mit  einem  Thermometer  verglichen.  Das  Instrument 
war  somit  wohl  geeignet,  so  kleine  Grössen  zu  messen,  als  die  Tempe- 
raturunterschiede waren,  um  deren  Bestimmung  es  sich  handelte. 


*)  M^moires  de  l'Acad^mie  T.  XXI,  S.  462.  • 
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Um  einen  Versuch  anzustellen,  belastete  und  entlastete  man  abwech- 
selnd den  Kolben  mit  einem  bekannten  Gewichte  und  las  jedesmal  40 
Secanden  nach  einem  solchen  Vorgange  den  Stand  der  Nadel  ab.  Jeder 
Versuch  wurde  mehrere  Male  wiederholt  und  aus  den  erhaltenen  Resul- 
taten das  Mittel  genommen.  Der  Zeitraum  von  40  Secunden  musste  ab- 
gewartet werden,  weil  dies  gerade  der  Zeitraum  war,  den  das  Galvano- 
meter bedurfte,  um  sich  in  eine  Gleichgewichtslage  einzustellen. 

Joule  hat  auch  alle  Sorgfalt  aufgewendet,  um  den  Einfluss  etwa 
Torhandener  störender  Wirkungen  entweder  zu  ermitteln  oder  zu  eliminiren. 
Zuerst  untersuchte  er,  ob  die  Kälte,  welche  die  bei  einer  Gompression  der 
Flüssigkeit  nothwendiger  Weise  eintretende  Ausdehnung  des  Kupfer- 
geOisses  hervorbrachte,  nicht  einen  störenden  Einfluss  ausüben  könne.  Um 
diesen  Umstand  kennen  zu  lernen,  überzeugte  er  sich,  welchen  Einfluss 
eine  plötzliche  Erwärmung  des  Gefasses  ausübte,  indem  er  dasselbe  der 
Wirkung  einer  lebhaften  Wärmequelle  aussetzte.  Er  fand,  dass,  wenn 
das  Gefass  mit  Wasser  gefüllt  war,  es  einer  vollen  Minute  bedurfte,  ehe 
der  Einfluss  einer  solchen  Temperaturänderung  an  dem  in  der  Mitte  des 
Gefasses  befindlichen  Theimioelemente  überhaupt  merklich  wurde. 

Man  braucht  also  nicht  zu  fürchten,  dass  während  der  40  Secunden, 
welche  der  Beobachtung  am  Galvanometer  vorausgingen,  eine  Störung 
durch  die  äusserst  geringe  Abkühlung  der  Metallhülle  hervorgebracht 
worden  sei. 

Es  erscheint  zwar  a  priori  nicht  wahrscheinlich,  dass  ein  allseitig 
gleichmässig  auf  ein  Thermoelement  ausgeübter  Druck  die  elektrische  Kraft 
dieses  Elementes  verändern  könne,  um  jedoch  jeden  Zweifel  zu  beseiti- 
gen,  stellte  Joule  folgenden  Versuch  an:  er  erwärmte  die  ausserhalb 
des  Gefasses  liegende  Löthstelle  des  Thermoelementes,  so  dass  er  einen 
kräftigen  Strom  erhielt.  Hierauf  übte  er  auf  den  Kolben  einen  Di*uck 
aus,  wie  in  einem  gewöhnlichen  Versuche.  Hätte  nun  der  Druck  irgend 
welchen  Einfluss  auf  die  thermoelektrische  Kraft  der  im  Innern  des  Ap- 
parates befindlichen  Löthstelle  hervorgebracht,  so  würde  eine  Aenderung 
des  Thermostromes  stattgefunden  haben,  welche,  indem  sie  sich  zu  dem 
durch  die  Gompression  hervorgebrachten  Erwärmungstrome  hinzugefügt 
hätte,  einen  merklichen  Unterschied  zwischen  diesen  Versuchen  und  den 
auf  gewöhnliche  Weise  angestellten  gezeigt  hätte.  Es  konnte  jedoch 
etwas  Derartiges  nicht  wahrgenommen  werden. 

Wegen  des  Einflusses  der  Reibung  konnten  endlich  die  ausgeübten 
Dracke  nicht  genau  gleich  dem  Quotienten  aus  den  Belastungen  des 
Kolbens  durch  die  Oberfläche  desselben  gesetzt  werden.  Die  hierdurch 
nöthig  werdenden  Correctionen  wurden  nach  Beendigung  der  Versuche 
bestimmt,  indem  man  die  durch  gegebene  Belastungen  hervorgebrachten 
Drucke  mit  Hülfe  eines  Compressionsmanometers  bestimmte  ^). 


I)  Man^ftehe  «olche  Manometer  bei  der  Beschreibung  des  Oertitedt'  sehen  Versuches : 
ICfiUer,    Lehrbuch   d.  Physik  u.  Meteorologie,    7.  Aufl.,    Bd.  1,    S.  130;    Wüllner, 

31* 
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Wir  werden  zunächst  die  Resultate  der  Versnobe  mit  FiBehthnn 
mittheilen.  Bei  diesen  Versuchen  liess  man  drei  Minuten  anstatt  40  Se- 
cnnden  verstreichen ,  ehe  man  die  Ablenkung  am  Galvanometer  notirte. 
Man  hatte  nämlich  erkannt,  dass  wegen  der  Zähflüssigkeit  (Viskoeitit) 
dieser  Flüssigkeit  ein  so  grosser  Zeitraum  nöthig  war,  ehe  sich  die  Tem- 
peraturerhöhung dem  Eupfer-Eisen-Elemente  vollständig  mittheilte.  Die 
Dichte  dieses  Oeles  bei  Null  Grad  war  0,915,  seine  specifisebe  Wärme 
bei  16,5  Grad  (unter  atmosphärischem  Drucke)  0,5223  und  sein  Aus- 
dehnungscoefficient  bei  ungefähr  21<)  gleich  0,0007582.  Es  worden  fol- 
gende Zahlen  gefunden: 


Druck  per 

Temperatur 
der  Flüssigkeit. 

Werthe 

VOQ    6 

beobachtet. 

berechnet. 

Kg. 

OC. 

oc. 

»C. 

8,19 

16,00 

0,0792 

0,0886 

16,17 

17,27 

0,1686 

0,1758 

29,17 

16,27 

0,2663 

0,2837 

Die  Differenzen  zwischen  den  berechneten  und  beobachteten  Zahlen 
überschreiten  V20  nicht;  ohne  Zweifel  ist  eine  solche  Abweichong  nm 
ungefähr  5  Proc.  nicht  vemachlässigbar ;  berücksichtigt  man  jedodi,  daas 
bei  so  überaus  feinen  Messungen  mancherlei  Fehler  unvermeidlich  sind, 
und  dass  es  mindestens  gewagt  ist,  ohne  Weiteres  anzunehmen,  dass  die 
specifisebe  Wärme  bei  Drucken  yon  vielen  Atmosphären  gleich  der  bei 
atmosphärischem  Drucke  sei,  so  wird  man  die  Ueberzeugung  gewinnen, 
dass  der  Verlauf  der  Versuche  die  Thomson'sche  Formel  voUkommeD 
bestätigt. 

Noch  bemerkenswerther  sind  die  Resultate,  welche  bei  den  Te^ 
suchen  mit  Wasser  erhalten  worden  sind.  Die  Theorie  seigi»  dass  die 
Temperaturänderung : 

fl=,^'^      .«^    .......    31) 

dem  Ausdehnungscoefßcienten  proportional  ist.  Der  Ausdehnungscoeifi 
cient  des  Wassers  ist  aber  bekanntlich,  wenn  man  von  Null  ausgeht,  sehr 
veränderlich  mit  der  Temperatur.  Er  ist  zunächst  zwischen  0  und  4' 
negativ,  bei  4^  ist  er  Null  und  über  4^  positiv.  Hieraus  folgt,  dass  eine 
Gompression  von  Wasser,  dessen  Temperatur  zwischen  0  und  4^  liegt 
eine  Abkühlung  zur  Folge  haben  muss,  über  4^  dagegen  eine  £^wä^ 
mung,  und  dass  bei  4^  die  Temperatur  durch   eine  Gompression  nichtj 

Expei-imentalphysik ,  3.  Aufl.,  Bd.  1,  S.  224;  Mousson,  Physik  auf  Grandlage  d.  Er- 
fahrung, 2.  Aufl.,  Bd.  1,  S.  250. 
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geändert  wird.  Diese  theoretische  Yoranssagung,  welche  sich  aas  der 
Thomson' sehen  Formel  ziehen  lässt,  wird  in  der  That  durch  die  Ver- 
suche vortrefflich  hestatigt,  wie  nachstehende,  der  Joule 'sehen  Arbeit 
entnommene  Uebersicht  zeigt: 


Drnck  per 

Qaadrat- 

c«iitimeter. 

Temperatur 
der  Flüssigkeit. 

Werthc 

j  von  6 

Differenz. 

beobachtet. 

berechnet. 

Kg. 

»C. 

OC. 

OC. 

»C. 

26,19 

1,20 

—  0,0083 

—  0,0071  ' 

—  0,0012 

26,19 

5,00 

4-  0,0044 

4-  0,0027 

4-  0,0017 

26,19 

11,69 

+   0,0205 

H-  0,0197 

-\r  0,0008 

26,19 

18,38 

4-  0,0314 

4-  0,0340 

—  0,0026 

26,19 

30,00 

+  0,0544 

+  0,0563 

—  0,0019 

16,17 

31,S7 

-|-  0,0394 

4-  0,0353 

4-  0,0041 

16,17 

40,40 

+  0,0450 

4-  0,0476 

—  0,0026 

7.  Bestimmung  der  speoiflsclieii  Wärme  der  Flüssigkeiten 
bei  constantem  Volumen. 


Nachdem  wir  die  Richtigkeit  der  Thomson 'sehen  Formel  auf  ex- 
perimentellem Wege  bestätigt  haben,  wollen  wir  uns  derselben  bedienen, 
Qm  die  specifische  Wärme  bei  constantem  Yolumeü  and  die  latente  Wärme 
der  Ausdehnung  für  Flüssigkeiten  zu  bestimmen.  Es  wird  hierzu  nicht 
nöthig  sein,  dass  man  die  durch  eine  gegebene  Compression  des  Körpers 
entwickelte  Wärme  kenne. 

Wenn  man  die  latente  Wärme  der  Ausdehnung,  also  ?,  für  eine 
Substanz  kennt,  so  kann  man  aus  derselben  unmittelbar  die  specifische 
Wärme  bei  constantem  Volumen  herleiten;  es  dient  hierzu  die  bekannte 
Formel  (man  sehe  Abschn.  I,  §.  52,  S.  182): 

Die  von  Thomson  gegebene  Formel  (Gleichung  18,  Seite  475)  aber 


laatet: 


lind  hieraus  folgt : 


j  "er' 


_      _T     dp     dv_ 
e,       ^'~  J  '  dT'  ZT 
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Dies  ist  die  für  alle  Körper  gültige  Formel,  von  der  die  bekanote 
Gleichung  (ffl.,  A,  7,  GL  20,  S.  253): 

Po  .  t'o  •  « 


Cp  -  c,  = 


J 

der  auf  Gase  bezügliche  specielle  Fall  ist. 

Nach  den  Entwickelungen  der  vorigen  Paragraphen  (man  sehe 
§.  5,  S.  479,  Gl.  26)  ist: 

8p «^ 

dt  ~  X  .  (1  +  «'  .  0' 
multipliciren  wir  aber  hierin  Zähler  und  Nenner  der  rechten  Seite  der 
Gleichung  mit  v^  und  berücksichtigen,  dass: 

t;  =  t;^  .  (1  +  a'  .  0 
ist,  so  erhalten  wir: 

8p  oif  .  Vq 

dt  H  .  V 

Setzt  man  dies  ein,  so  bekommt  man  für  l  folgenden  Ausdruck: 

1.  =  ^.^.^ 33) 

J        %        V 

Soll  diese  Formel  zur  Berechnung  der  latenten  Wärme  der  Aus- 
dehnung eines  Körpers  angewendet  werden,  so  moss  man  sich  erinnera. 
dass  X  die  Volumen  Verminderung  für  eine  Druckzunahme  von  1  Kg  pro 
Quadratmeter  bedeutet ;  die  gewöhnlichen  Gompressionscoefficienten  x  je- 
doch, die  man  gewöhnlich  in  den  Lehrbüchern  angegeben  findet,  sind 
die  Compressionen ,  welche  ein  Körper  durch  eine  Druckzunahme  von 
einer  Atmosphäre  erßlhrt,  d.  h.  durch  eine  Druckzunahme  von  10  334 
Kilogramm  pro  Quadratmeter. 

Demnach  ist: 


10334' 
und  somit: 


l  =  10  334 


«^ 


dv  ,  i 

Die  Grösse  ^  ist  femer ,  nach  dem  was  früher  entwickelt  wurde  | 

(Gl.  23,  S.  478): 

dv 

Setzt  man  diese  Werthe  nanmehr  in  die  Formel: 
ein  und  bestimmt  hieraus  den  Werth  von  c^  so  erhält  man:  i 
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(J.  =  c,  -  10,334  .  ü^^lül» 34)' 

worin  der  Meter  als  Maasseinheit  und  entsprechend  1000  Kg  als  Kraft- 
eioheit  gewählt  sind« 

Diese  Formel  fuhrt  zu  einem  wichtigen  Resultate.  Das  zweite  Glied 
der  rechten  Seite  der  Gleichung  ist  nämlich  immer  negativ,  welches  Vor- 
Z€ichen  auch  ol  hahen  mag,  da  a'  hier  nur  in  der  zweiten  Potenz  auftritt. 

Es  ergiebt  sich  somit  der  Satz: 

Die  specifisc4ie  Wärme  bei  constantem  Volumen  ist  stets 
kleiner  als  die  specifische  Wärmd  bei  constantem  Drucke, 
oder  höchstens  gleich  derselben. 

Es  gilt  daher  für  alle  Substanzen : 

^  ^  1 35) 

c.  — 

Für  einige  Flüssigkeiten  ist  es  möglich,  die  Rechnung  auszuführen, 
da  alle  nöthigen  Daten  durch  die  Versuche  gegeben  sind. 


a.    Wasser. 

Nach  den  Versuchen^)  von  Kopp,  Pierre,  JoUy,  Matthiessen, 
Weidner  ist  die  Ausdehnung  des  Wassers  dui'ch  die  Wärme  bei  dem 
Drucke  der  Atmosphäre  ziemlich  genau  bekannt.  Die  Abhängigkeit  des 
Tolomens  von  der  Temperatur  wii'd  im  Allgemeinen  durch  die  empirische 
Formel : 

t»,  =  r«  .  (1  +  a  .  ^  +  6  .  ^"  +  c  .  <^^  -f  .  .  .  ) 

dargestellt,  worin  a,  &,  c  durch  Versuche  bestimmte  Constanten  sind. 

So  giebt  z.B.  Frankenheim*)  nach  Versuchen  von  Pierre  für  Tem- 
peraturen von  —  15  bis  0°  C: 
r=  t'ü  .  (1  —  0,00009417  i  +  0,000001449  i^  —  0,0000006985  <3). 

Kopp')  giebt  für  Temperaturen  von  0  bis  25^  C: 
r,  =  tjj,  .  (1  —  0,000061045  i  +  0,0000077183  <«  —  0,00000003734  i% 

Für  Temperaturen  von  25  bis  50^  C. : 
r.  =:  To .  (1  —  0,000065415  i  +  0,0000077587  <«  —  0,000000035408  i% 

Für  Temperaturen  von  50  bis  75®  C. : 
r,  =  ro  .  (1  -f  0,00005916  <  -f  0,0000031849  <«  +  0,0000000072848(8). 


^)  Man  sehe  die    ausführlichen   Zusammenstellangen   der    hierher    gehörigen   Ver- 
"i'hc  in: 

Wüllner,  Experimentalphysik,  Bd.  3  (3.  Ausgabe),  S.  70  bis  77. 
Müller,  Lehrbuch  der  Physik  und  Meteorologie,  Bd.  2,  S.  646  bis  655. 
*)  Pogg.  Ann.  Bd.  86. 
^)  Pegg.  Ann.  Bd.  77. 
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Für  Temperaturen  von  75  bis  100<>  C: 
r,  =  t;o  .  (1  +  0,00008645^  +  0,0000031892  t«  +  0,0000000024487^5). 

Hierdurch  sind  sowohl  die  in  der  Gleichung  auftretenden  Grossen 
V  =  Vi,  als  auch  die  Werthe  von  od  bestimmt. 
Bekanntlich  ist  (GL  23): 

Vo     dt 
Dies  giebt,  wenn  man  für  v  die  algebraische  Function  einsetzt: 

a'  =  a  +  2.6.<  +  3.c.  t\ 
Hierin  hat  man  nur  für  t  die  betreffende  Temperatur  und  für  o,  h 
und  c  die  für  diese  Temperatur  gültigen  Werthe  der  Constanten  einza- 
setzen,  um  unmittelbar  die  Grösse  od  für  einen  gegebenen  Wärmegrad 
berechnen  zu  können. 

Weniger  bekannt  sind  dieCompressionscoefücienten  k\  doch  sind  einige 
Zahlen  von  Grassi  allgemein  in  der  Wissenschaft  adoptirt;  dieselben 
werden  auch  durch  die  älteren  Angaben  von  Aime,  von  Golladon  nnd 
Sturm,  und  die  neueren  Arbeiten  von  Gailletet  bestätigt^).  Es  ist 
nach  Grassi  2)  bei  Wasser: 

für  «    =         0«  100  250  430  53« 

x'  =  0,0000503     0,0000480     0,0000456     0,0000442     0,0000441. 

Die  Grösse  Cp,  die  specifische  Wärme  bei  constantem  Drucke,  besitst 
bekanntlich  auch  bei  verschiedenen  Temperaturen  wesentlich  abwei- 
chende Werthe.  Nach  den  vortrefflichen  ExperimentaluntersuchiiDgeft 
Regnault's^)  lassen  sich  die  specifischen  Wärmen  des  Wassers  bei  con- 
stantem Drucke  durch  eine  ganze  algebraische  Function  von  der  Form 

Cp  =  1  +  0,00004  .  t  +  0,0000009  .  <« 
innerhalb  der  Bepbachtungsgrenzen  genügend  darstellen. 

Mit  Hülfe  dieser  Versuchsresultate  sind  die  Zahlen  der  nachstehenden 
Tabelle  berechnet  worden.  Wenn  die  Werthe  von  c^  um  kleine  Betrage 
von  den  durch  Clausius,  Zeuner,  Grashof  und  Anderen  berechnetes 
Zahlen  abweichen,  so  rührt  dies  hauptsächlich  davon  her,  dass  die  Werthe 
von  a\  je  nachdem  man  die  Formeln  von  Kopp  oder  die  von  Anderfii 
anwendet,  ziemlich  bedeutende  Unterschiede  zeigen.  Die  Zahlen  von  t 
sind  für  die  übrigen  Temperaturen  aus  den  Grassi 'sehen  Angaben 
interpolirt  worden. 

Wir  wollen  für  ^  =  25  oder  T  =  299  die  Rechnung  beispielsweise 
durchführen. 

Nach  Kopp's  Angabe  ist  für  250: 

V  =  1,0028, 


^)  Man  sehe  die  Zasaminenstellang  der  hierhcrgehörigen  Versache  in  Wüllner' 
Experimentalphysik,  3    Aufl.,  Bd.  I,  S.  231. 

2|  Grassi,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.,  III.  Serie,  Bd.  XXXI,  S.  437. 
^)  RegnauU,  M6moires  de  I'Acad.,  Bd.  XXI. 
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irD«r  ergiebt  sich: 

{'=—0,000061  +  2  .  0,0000077  X  26  —  3  .  0,0000000373  X  125 

=  0,00024. 

Es  ist  aasserdem  direct  nach  Grassi's  Yersnohen  in  diesem  Falle: 
x'  =  0;000046 
nd: 

e^  =  1,0016. 
Somit  ergiebt  sich  für  <  =  26  oder  T  =  299 : 

10,334  .  24  .  10  -  »  .  24  .  10  -  **  .  1  .  1  .  299 


c.  =  1,0016  — 


der: 
»Iglich : 


425  .  46  .  10  -  •  .  1,0028 
c.  =  1,0016  —  0,0091  =  0,9925, 


^  =  1,009. 


Auf  diese  Weise  ist  die  nachstehende  Tabelle  berechnet  worden. 
Specifischo  Wärme  des  Wassers  bei  constantem  Yolnmen. 


r-c. 

V 

1  ^v 

00  '  ^<  ""  " 

Cp 

Cr 

c» 

-10 

1,0017 

—  0,00024 

0,000050 

0,9997 

0,9921 

1^008 

0 

1,0000 

•—  0,00006 

0,000050 

1,0000 

0,9995 

1,001 

4 

0,9999 

+  0,00000 

0,000050 

1,0002 

1,0002 

1,000 

10 

1,0001 

+■  0,00008 

0,000049 

1,0005 

0,9996 

1,001 

20 

1,0016 

-1-  0,00020 

0,000046 

1,0012 

0,9949 

1,006 

30 

1,0041 

+  0,00031 

0,000045 

1,0020 

0,9866 

1,016 

40 

1,0075 

+  0,00039 

0,000044 

1,0030 

0,9774 

1,026 

60 

1,0166 

+  0,00052 

0,000044 

1,0056 

0,9567 

1,051 

80 

1,0286 

-1-  0,00063 

0,000044 

1,0090 

0,9330 

1,081 

100 

1,0430 

-1-  0,00080 

0,000044 

1,0130 

0,8891 

1,139 

Das  Wasser  zeigt  ein  besonderes,  von  anderen  Flüssigkeiten  ab- 
veichendes  Verhalten;  während  im  Allgemeinen  die  specifische  Wärme 
bei  constantem  Yolnmen  mit  wachsender  Temperatur  zunimmt,  nimmt 
>ie  bei  steigender  Temperatur  des  Wassers  dagegen  ab,  und  besitzt 
beim  Dichtigkeitsmazimum  ein  Maximum. 
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b.     Alkohol. 

Nach  Kopp 's  Versuchen  ist  ifür  Alkohol:     ^ 

V  =  «;o.(l  +  0,00104139. e  +  0,0000007836  .<«  +  0,0000000 176  IS.  T) 

und: 

1 


Vo   = 


0,8095 


Demnach  ist: 

a'  =  1  .  (^^  =  0,001041  +  2  .  0,000000784  .  t 

Vo       \C  t/p  ^  canst, 

+  3  .  0,0000000176  .  t\ 

Femer  ist  die  specifische  Wärme  des  Alkohols  von  Regnaalt  ab 
Function  der  Temperatur  bestimmt  worden;  es  ist: 

Cp  =  0,54754  +  0,0022436  .  t  +  0,000006618  .  tK 

Der  Compressionscoefficient  x'  ist  für  diese  Flüssigkeit  nur  für  zwei 
wenig  von  einander  verschiedene  Temperaturen  bestimmt;  es  würde  un- 
zulässig sein ,  aus  einer  so  geringen  Anzahl  von  Daten  auf  die  Com- 
pressionscoefßcienten  für  andere  Temperaturen  zu  schliessen  und  wir  be- 
gnügen uns  daher,  die  specifische  Wärme  für  diese  beiden  Temperaturen 
zu  bestimmen. 

Specifische  Wärme  des  Aethylalkohols  bei  constantcm 

Yolumen. 


t 

0 

x' 

«P 

Cr 

r 

7,3 
13,1 

1,2448 
1,2524 

0,001055 
0,001071 

0,0000828 
0,0000904 

0,5643 
0,5781 

0,4520 
0,4705 

I,24> 
1,229 

c.     Aethyläther. 

Auch  für  Aether  sind  die  nöthigen  physikalischen  Gonatanten  von 
denselben  Physikern,  welche  vorhin  genannt  wurden,  bestimmt  worden. 

Nach  E  0  p  p  ist  für  Aether,  dessen  specifisches  Volumen  v,,  =     ^^^.^^ 

v  =  f;o  .  (1  -f  0,00148026  . 1 4-  0,00000350316 .«»  +  0,000000027007 .  t ), 

und  hiemach: 

a'  =  0,00148026  +  2  .  0,00000350316  ,t  +  3.  0,000000027007  . /*. 
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Nach  Kegnaalt  ist  die  specifische  Wärme  bei  conBtantem  Drucke: 
c^  =  0,52901  H-  0,0005918  .  t. 

Nach  Grassi  ist  der  CompreBaionscoefficient  für  Aether  bei  0® 
gleich  0,000111,  bei  14^  ist  x'  =  0,000140.  Unter  Anwendung  dieser 
Formebi  und  Zahlwerthe  findet  man  nach  Gleichung  84)  die 

Specifische  Wärme  des  Aethers  bei  constantem  Volumen. 


( 

V 

tt' 

x' 

Cp 

Cr 

2t. 

Cv 

0  " 

14 

1,3576  ' 
1,3868 

>   0,00148 
0,00159 

0,000111 
0,000140 

0,5290 
0,5373 

0,3512 
6,3699 

1,506 
1,453 

d.     Quecksilber. 

Das  Quecksilber  zeichnet  sich  durch  seinen  ausserordentlich  geringen 
Compressionscoefficienten  aus;  Grassi  scheint  den  Werth  dieser  Con- 
stanten jedoch  nur  für  0^  bestimmt  zu  haben.      Es  ist  x'  =  0,0000295. 

Nach  Regnäult^s  Bestimmungen  ist  das  Volumen  des  Quecksilbers 
durch  folgende  Formel  gegeben : 

t7  =  t;o  .  (1  +  0,000179  .  t  +  0,00000002523  .  P\ 

und  hiarin  ist  Vf^  =  -r^r^T^z  =  0,073551,. 
Io,o9o 

lieber  die  specifische  Wärme  des  Quecksilbers  bei  0.^  sind  sehr  ver- 
schiedene Zahlen  im  Gebrauche;  nach  Regnault  ist  die  specifische 
Wärme  des  Quecksilbers  für  mittlere  Temperaturen  0,0333,  von  Anderen 
findet  man  nach  der  Methode  der  Ausstrahlung  die  specifische  Wärme 
des  Quecksilbers  bei  0^  zu  0,0280  angegeben.  Wir  wollen,  mit  Rück- 
sicht auf  das  Gewicht  der  einzelnen  Versuche,  bei  0^  c^  =  0,0320  an- 
nehmen. 

Hieraus  ergiebt  sich  für  die  Bestimmung  der 

specifischen Wärme  des  Quecksilbers  bei  constantemVoiumen. 
i  V  a'  W  c,  %  ^ 

0«     0,07355       0,000179      0,00000295       0,0320      0,0267       1,198 
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8.   AnwenduüK  46r  Thomson'sohen  Formel  aaf  feste 

Körper. 

In  den  Yorstehenden  theoretischen  Betrachtungen  haben  wir  ans 
in  keiner  Weise  aaf  den  flOssigen  Zustand  der  Körper  beschränkt;  die 
entwickelten  Formeln  sind  von  allgemeiner  Gültigkeit,  können  daher 
ebensogut  auf  feste  Körper  und  auf  unvollkommene  Gase  und  Dämpfe 
angewendet  werden.  Für  feste  Körper  hat  man  bis  jetzt  jedoch  nur 
höchst  untergeordneten  Gebrauch  gemacht. 

Für  feste  Körper  kann  man  die  Formel,  welche  di«  einer  plötzlichen 
Druckänderung  entsprechende  Temperaturerhöhung  ergiebt,  nicht  mit 
Erfahrungsresultaten  vergleichen ;  denn  es  giebt  kein  Mittel,  um  auf  die 
gesammte  Oberfläche  eines  Körpers  einen  gleichroässigen  Druck  ausza- 
üben,  so  dass  man  trotzdem  gleichzeitig  die  Temperatur  zu  beobachten 
im  Stande  ist.  Das  einzige  Mittel ,  um  auf  alle  Oberflächentheile  einet 
festen  Körpers  wirklich  einen  gleichmässigen  Druck  auszuüben,  besteht 
darin,  dass  man  ihn  mit  einer  Gas-  oder  I^lüssigkeitsatmosphäre  umgieht 
Schliesst  man  aber  einen  Körper  in  eine  Flüssigkeit  ein,  die  man  plötz- 
lich oomprimirt,  so  findet  zwar  eine  Wärmeentwickelung  im  Innern  des 
Körpers  statt,  diese  Wärme  theilt  sich  jedoch  der  Flüssigkeit  so  rasch 
mit,  dass  sich  die  Temperaturerhöhung  nur  sehr  schwierig  bestiuunen 
lässt.  Mit  Gas  ist  es  sehr  schwierig  einen  Körper  einer  plötzHchon 
Compression  zu  unterwerfen.  Das  einzige  Mittel  wäre  noch,  wenn  man 
ein  grosses  Reservoir  mit  comprimirtem  Gase  füllte,  und  dann  pldizUch 
ein  kleines  Reservoir  mit  diesem  in  Verbindung  setzte,  in  dieses  kleine 
Reservoir  könnte  man  den  zu  comprimirenden  Körper  in  solcher  Menge 
einbringen,  dass  nur  ein  sehr  geringes  Volumen  von  dem  einströmenden 
Gase  auszufüllen  wäre.  —  Immerhin  würde  aber  zu  dem  Einströmen  eine 
nicht  verschwindend  kleine  Zeit  gehören,  und  man  würde  damit  Gefahr 
laufen,  aus  den  Voraussetzungen  der  Formel,  dass  nämlich  die  Drack- 
änderung  eine  plötzliche  sei  und  keine  Mittheilung  von  Wärme  statt- 
finde, herauszutreten. 

Ebenso  ist  die  Bestimmung  der  specifischen  Wärme  bei  constantem 
Volumen  nahezu  unmöglich,  da  man  den  cubischen  Compression scoeffi- 
cienten  für  feste  Körper  nicht  kennt.  Alle  Methoden,  durch  die  man 
versucht  hat,  den  Compressionscoefificienten  mit  den  Elasticitätsconstanten 
in  Beziehung  zu  setzen,  beruhen  auf  Voraussetzungen,  deren  Znlässigkeit 
in  der  Elasticitätstheorie  noch  bestritten  wird. 

Die  Elasticitätsversuche  werden  bekanntlich  in  wesentlich  anderer 
Wßise  als  die  Gompressionsversuche  angestellt.  Während  man  bei  Unter- 
suchungen über  die  Elasticität  fester  Körper  meist  nur  prismatische 
Körper  in  ihren  Längenrichtungen  gewissen  positiven   oder   negativen 
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Dnicken  anssetzt  und  die  Längen&ndemng  beobachtet,  handelt  es  sich 

bei  Compressionsexperimeiiteii  um  einen  allseitig  ganz  gleichen  Druck 

und  die  hieraus  resnltirende  Volnmen&ndemng. 

Schon  Poisson^)  hat  eine  hierhergehdrige  Annahme  gemacht;  er 

gab  an,  dass  die  cnbische  Zasammendrflckbarkeit,  wenn  der  Dmck  p  auf 

jede  Flacheneinheit  der  ganzen  Oberfläche  eines  Prismas  wirkt,  gleich 

3  X 

-  j  gesetzt  werden  könne,  wenn  l  die  Länge  des  Prismas  und  A  die 

Längenänderung  desselben  ist ,  für  den  Fall,  dass  an  der  Flächeneinheit 
der  Endfläche  die  Kraft  p  wirkt 

Somit  wäre,  wenn  v  das  Volumen  und  dv  die  Yolumenänderung  ist: 

«v  _  3  X 
V    ~  2   l' 

p  •  l  , 

oder,  da  A  =  — =—»  worin  E  der  Elasticitätscoefficient,  so  ist: 

JE/ 

8v 3  p 

V  ~  2  E' 

In  neuerer  Zeit  ist  jedoch  die  Richtigkeit  dieser  Beziehung  mehrfach 
bezweifelt  worden;  Wertheim')  giebt  an,  dass,  wenn  man: 

dv  k 

—  =  n  •  Y 

V  l 

setze,  innerhalb   der  Elasticitätsgrenze  n  =  1  zu  setzen  sei,  Eirch- 

hoff ')  endlich  gelangt  zu  dem  Resultate,  dass  n  überhaupt  nicht  eine 

allgemein  feststehende,  sondern  eine  mit  dem  Materiale  veränderliche  und 

für  dieses  charakteristische  Zahl  sei. 

Setzt  man  nun: 

dv  dp 

—  =  —  n  •  -~ 


ein,  so  folgt  hieraus: 


dv V 

d^~~^'  E' 


dv      .    dv 
Uid somit,  da  für  t  =  const^  -=-  mit  ^—  vertauscht  werden  kann: 

dp  dp 

dv 

dp 

Die  Formel  bleibt  also  im  Uebrigen  nngeändert,  es  tritt  mir  an  die 
Stelle  TOB  X  die  Grösse   (r=\     Somit  ist: 


-=-••0) »«» 


1)  Poisson,  Memoire«  de  PAcad.  Bd.  VII. 

*)  Wert  heim,  Pogg,  Ann.  Bd.  78. 

'^  Kirchhof f,  Pogg.  Ann.  Bd.  108,  S.  369. 
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l   =   —-    '    .      .• oi) 


Ferner  ist: 


und  (man  sehe  I,  C,  52,  S.  182): 

J-  7  . 

dt 


a7  =  ^^ 


.      7       ^«^ 


folglich : 


J  .n .V  '    \    ' 

Setzt  man  nun  hierin  für  v  das  specifischc  Gewicht: 


38) 


_  1 
s 
und  fuhrt  als  Einheit  den  Meter  und  entsprechend  die  Tonne  ein,  so  e^ 
hält  man: 

_       _    T  .  a'^  ,  s.  E 
'''-'''  J.n.so'    ' 

Für  diese  Rechnungen ,  welche  ohnehin  eine  sehr  geringe  Genauig- 
keit zulassen,  da  die  Werthe  a'  und  E  nicht  an  denselben  Stücken,  son- 
dern an  verschiedenen  Exemplaren  gemessen  sind,  genügt  es,  c,  für  0"* 
zu  berechnen  und  die  Werthe  von  a'  und  E  für  0^  durch  eine  rohe  Inter- 
polation aus  den  Angaben  für  verschiedene  Temperaturen  zu  bestimmen. 
Es  bedarf  wohl  kaum  der  Erwähnung,  dass  der  cabische  Ausdeb- 
nungscoefficient  das  Dreifache  des  linearen  ist,  und  dass  der  Elasticitats- 
coefficient,  wie  man  ihn  in  Lehrbüchern  findet,  das  Gewicht  in  Kilo- 
grammen ist,  welches  pro  Quadratmillimeter  Querschnitt  wirken  muss, 
um  eine  Verlängerung  um  die  eigene  Länge  hervorzubringen.  Bezeichnet 
man  also  den  linearen  thermischen  Ausdehnungscoefficienten  mit  d,  ^ 
ist  der  cubische  Ausdehnungscoefficient  a': 

a'  =  3  Ä 
und  ist  Ef  der  Elasticitätscoefficient  für  Quadratmiilimeter   und  Kilo- 
gramm, so  ist  E  für  Tonnen  und  Quadratmeter: 

„        10002  .ET        ,^^^     ^, 

^=-iöor"  =  ''''-^' 

Wir  wollen  nun  die  Zahlendaten  einfühi'en  und  c^  sowohl  für  die 

Poisson^sche  Annahme  n  =  —  als  für  die  Werthheim'schc  n  =  1 

berechnen.     Dann  ist,  für  n  =  1 : 

_  1000  .  274  .  g^«  .  jg 

^^  ^  ""'  42571 
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und,  für  n  =  — 


3 
2* 


c,  =  c,  - 


2000  .  274  ,  a'^  .E' 
3  .  425  .  8 


Nach  den  Versachen  von  Matthiessen  ^)  sind  die  Ausdehnungs- 
coefficienten  für  0**,  nach  den  üblichen  Annahmen  die  speci fischen  Ge- 
wichte und  die  Elasticitätscoefficienten  für  0®  gewählt  worden.  Man  fin- 
det für 

die  specifische  Wärme  bei  constantem  Volumen   einiger 
Metalle  (bei  O«). 


n  =  1 

n  = 

_  8 
"  2 

/y    '^    /f 

£f 

Cp 

Cr 

Cr 

Cr 

Cr 

Ki>en    .    .    . 

7,79 

0,000031 

18100 

0,1138 

0,1124 

1,012 

0,1129 

1,008 

Kui»fer      .    . 

8,90 

0,000044 

12100 

0,0940 

0,0923 

1,018 

0,0929 

1,012 

Sil»H>r  .    .    . 

10,57 

0,000054 

7400 

0,0570 

0,0557 

1,023 

0,0561 

1,016 

Platin  .    .    . 

21,64 

0,000026 

15800 

0,0324 

0,0321 

1,009 

0,0322 

1,006 

Da  jedoch,  wie  schon  vorher  erwähnt  wurde,  die  Grösse  von  n  für 
die  vei-schiedenen  Substanzen  noch  nicht  fest  steht,  so  ist  den  obigen 
Rechnungen  nur  geringes  Gewicht  beizulegen. 


9.  Ableitung  der  aUgemeinen  Formeln. 

Ehe  wir  jedoch  weiter  in  diesen  Betrachtungen  fortschreiten ,  wird 
es  nützlich  sein,  die  allgemeinen  Formeln  einzuschalten,  welche  sich  ans 
dem  ersten  und  zweiten  Hauptsatze  bei  Volumenänderungen  ergeben  ^), 

Es  mögen  x  und  y  zwei  beliebige  un abhänge  Yariabeln  sein,  durch 
welche  der  Zustand  des  Körpers  definirt  werden  kann.  Es  ist  dies  schon 
früher  (I,  C,  54,  S.  183)  von  uns  geschehen,  und  es  wurde  dort  gezeigt, 
dasB  man  alsdann  die  Wärmemenge  d  Q,  welche  der  Gewichtseinheit  des 
betreffenden  Körpers  zugeführt  werden  muss,  um  eine  Zustandsänderung 
tierrorzubringen,  die  einer  Aenderung  der  Variabein  um  dx  und  dy  ent- 
spricht, durch  : 


*)  Matthiessen,  Philo».  Matr.,  4.  Serie,  Bd.  XXXII,  1866. 

')  Man  sehe  die  Ableitung  uud  überaichtliche  Zusammenstellung  bei  Clnusius: 
Üeber  rerschiedene  für  die  Anwendung  bequeme  Formen  der  Hauptgleicbungen  der 
mechanifichen  Wärmetheorie.     Abhandlungen,  Bd.  II,  S.  1  bis  44. 
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dQ  =  X  .dx  +  T,dy 3^ 

darstellen  kann.     Hierin  ist: 

r  =  ^. 

Nun  ist  nach  dem  ersten  Hauptsätze  (Gleiohnng  I): 

J  .dQ  =  dU  +  dS, 

und  wenn  man  hierin  die  angedeuteten  Differentiationen   ausf&hrt  oo 
die  Bezeichnungen: 

1    as  .  1     öS 

•=  •  ^r-  =  m  und  -  •  5—  =  n 4( 

J    dx  J    dy 

anwendet,  so  ist: 

X  .  d«  +  r  .  dy  =  j.||  .tf«  +  1  .  1^  .  djf +»»  .  d«  +  «.d: 

Hieraus  folgt  sofort,  da  diese  Gleichung  für  alle  beliebigen  WertI 
von  dx  und  dy^  also  auch  für  eJo?  =  0  und  auch  für  dy  =  0  geh4 
muss: 


1 

^T1 

j:  = 

~1 
1 

dx 

dir 

+ 

m 

1  - 

"/ 

8y 

+ 

n. 

Differentiirt  man  die  erste  dieser  Gleichungen  nach  y,  die  zwei 
nach  X  und  berücksichtigt,  dass: 

dx  .dy~  dy  .  dx 
sein  muss,  so  ergiebt  sich  durch  Subtraction: 

dX  _  8r_  8«w  _  8n 

dy        dx  ~  dy        dx 

In  gleicher  Weise  behandeln  wir  nunmehr  auch  die  Gleichung  1 
des  zweiten  Hauptsatzes.  Diese  lautet,  nach  Substitution  des  Werth 
von  d^  aus  39): 

Da  der  unter  dem  Integralzeichen  stehende  Ausdruck  fQr  jeden  voj 
ständigen,  umkehrbaren  KreiaproeeBS  Null  ist,  d.  h.  jedesmal,  wenn  «nnd 
dieselben  Werthe  annehmen,  ebenfalls  ein  und  denselben  Werth  wiedi 
erh&lt,  so  folgt,  dass  dieser  unter  dem  Integralzeichen  stehende  Werl 
das  vollständige  Differential  einer  Function  von  x  und  y  ist. 
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Demnach  muss  (man  sehe  die  Anmerkung  am  Schlüsse  der  Seite  179) : 

^—  =  -^— 42) 

dy  ex  ' 

sein. 

Führt  man  hier  die  angedeutete  Differentiation  aus  und  beachtet, 
das»  T,  die  Temperatur  des  Körpers,  ebenfalls  eine  Function  von  x  und  y 
ist,  so  ergiebt  sich: 

T'  dy         T^'  dy  ''  T'  dx         T^  '  Wx' 
und  hieraus,  wenn  man  beiderseitig  mit  T^  multiplicirt :  , 

\dy        dx/  dy  dx  ' 

Wenn  man  hierin  linker  Hand  die  Gleichung  41)  substituirt,  er- 
giebt sich : 


Für  den  Fall,  daaa  wir  es  mit  einem  allseitig  gleichen,  auf  der  Ober- 
fläche normalen  Druck  p  zu  thun  haben,  ist  bekanntlich :  / 

dS—p  .  dv 
oder: 

)«?      .      .    dv 

Nun  ist  aber  nach  40): 

—-  =  m  .  dx  -\-  n  ,  dy, 
J 

Hieraus  ergiebt  sich  sofort: 


^''='-fr:-^'  +  l;-^'V 


und: 


1           8v 

1           8v 

Ferner  ist  aber: 

8m         1 
8y  ~  J 

8»«       ,    1 

81, 

8» 
8« 

8»        1 
dx~  J 

8t>«           1 

81» 

8» 
"8/ 

Verdet-BUhlmann,  Mechui.  Wännetheorie.  32 
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Wenn  man  dies  und  auch  fOr  X  und  Y  die  ursprünglichen  Grossei 
einsetzt,  erhält  man: 

J     \dy    dx       dx    dyj       dx     dy       dy     dx    '   ' 

Dies  ist  die  allgemeine  Formel  für  den  in  der  mechaniBchen  Wärme 
theorie  häufigsten  Fall,  dass  als  äussere  Kraft  lediglich  ein  allaeiti| 
gleicher,  auf  die  Oberfläche  normaler  Druck  p  auftritt. 

Unsere  früher  aufgestellten  Formeln  ergeben  sich  hieraus  als  spe 
cielle  Fälle ,  je  nachdem  man  für  x  und  y  irgend  ein  Paar  der  Grösse! 
jp,  1?,  T  wählt. 

Man  kann  jede  der  drei  Orössen  t;,  p  und  T  als  eine  Function  de 
beiden  anderen  ansehen,  und  es  bestehen  demnach  die  drei  ßleichangen 

''  =  rT-'^  +  U-'' « 

''  =  U''  +  r." « 

dT  dT 

dT  =  ^     dp  +  ^.dv 4d 

•dp  ov 

Hierin  kann  man   auch  ^-^  dui'ch  (^^)  ersetzen,  ^  dort 


fr—)  U.S.  f.,  da  man  bei  der  partiellen  Differentiation  einer  Gross 

\Öp/r=  const. 

lediglich  die  Beziehung  dieser  Grösse  zu  den  Differentiationsvariabeli 
nicht  aber  zu  irgend  welchen  anderen  unabhängigen  Variabeln  zu  bt 
rücksichtigen  hat. 

Zwischen  den  sechs  Grössen: 

/8£\  /dp\  /dv\  /dv\ 

/dT\  /dT\ 

Vöt'/p  -  const  '   \8jPA  -  const. 

bestehen  aber  mehrfache  Beziehungen. 

Zunächst  ist  es  klar,  dass,  wenn  z.  B.  t;  =  const.  ist,  p  lediglich  a| 
Function  von  T  und  T  lediglich  als  Function  von  p  angesehen  werf 
kann,  dass  mithin: 


sein  moBB  und  ähnlich 


\dp/T  =  comt. 


'dp\ 

d  v/t  =  eonst. 
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f^)  =^  51) 

\dvjp^^^,        /dv\ 

KdTjp^const. 

Hierin  ist  nun  (5—)  der  negative  Werth  des  wahren  Com- 

\Op/T^9ontt,. 

pressionscoef&cienten  einer  Substanz  bezogen  auf  das  Volumen  v,  und  ähnlich 
r^l  der  cubische  Ausdehnungscoefficient  (man  sehe  diesen  Ab- 

schnitt,  5,  61.  21  und  23,  S.  477  und  478),  mithin: 

(I;)      =«..«' 52) 

\0  I/p  _  eo«j<. 
nnd: 

f|-«)  =-v.K 53)0 

KOP/T  -  eotui. 

Die  Grösse  (^r^)  *  für  welche  zur  Zeit  ein  Name  noch  nicht 

eingefährt  ist,  wollen  wir  den  thermischen  Pressungscoefficien- 
ten  nennen  und  mit  e  bezeichnen,  so  dass: 

?Ä\.^-' ") 

ist. 

Führen  wir  diese  Bezeichnungen  ein,  so  ergiebt  sich  aus  46),  47),  48): 
dv  =  vo  .  a'  ,  dT  --  V  ,  K  ,  dp- 

dp  =  e  ,  dT ^  •  dv; 

V  .  K 

dT=  -  •  dp  -\ ,  •  dv. 

e       ^    '    Vq  ,  a' 

Setzt  man  nun  dp  tj:^  0,  so  ergiebt  sich: 

dv  , 

und: 

0  =  e  .  dT ~  .  dv, 

V  ,  K 

oder: 


ö 


"-i'-^ti)-''- 


Hieraus  aber  folgt,  wenn  man  durch  d  T  und  durch  e  dividirt: 

V  .  e  .  S  '  ' 

^)  Um  MissTent&ndnissen  Torzubeugen,  wollen  wir  von  jetzt  ab  den  wahren  Com- 
pre«4ionBcoefßcienten  statt  mit  x,  durch  K  bezeichnen. 

')  Diese  Relation  ist  in  etwas  anderer  Form  zuerst  von  Clausius  gegeben  wor- 
den.    Abhandlungen,  Bd.  II,  S.  25,  Gl.  27. 

32* 


Digitized  by 


Google 


500  V.  Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze. 

Mit  Hülfe  dieser  Gleichung  und  der  drei  Gleichungen  49),  50),  51) 
ist  man  im  Stande,  jedes  Paar  der  oben  erwähnten  sechs  Differential- 
quotienten durch  jedes  Paar  anderer  auszudrücken. 

Nach  den  früher  von  uns  gewählten  Bezeichnungen  (I,  C,  49  bis  53, 
S.  177  bis  182)  ist: 


57) 


m     =1. ...  58)     m     =.....  59) 
m)     =A...60)     m     =.....61) 

und  zwischen  diesen  sechs  Grössen  bestehen  ebenfalls  vier  Gleichangen, 
nämlich : 

dp 

cT 

oder  mit  Rücksicht  auf  öl)  und  die  vorletzte  Formel:  A  =  Cp  •  —  und 

dT 

Ersetzt  man  hierin  ebenfalls  die  partiellen  Differentialquoiienten. 
wie  vorhin,  durch  die  bekannten  drei  CJoefficienten  a',  K  und  e,  so  ist : 

h=  —  l  ,  K  .V 63> 

A  =  ?  +  -A-=-^ 64) 

k  =  ^ 65) 

i  e 

Wenn  also  nur  Druck,  Volumen  und  Temperatur  in  Frage  kommen, 
so  giebt  es  neun  Coefficienten ,  durch  welche  der  Körper  charakterisirt 
wird,  nämlich  : 

Cp,  c^  h  K  Ä,  Ä,  a',  K,  c, 

zwischen  diesen  bestehen  fünf  Gleichungen;  mithin  genügt  es,  vier  dieser 
Grössen  zu  kennen,  um  alsdann  alle  bestimmen  zu  können. 

Meist  sind  aber  nur  drei,  nämlich  c^,  o'  und  f,  und  auch  diese  nur 
unvollkommen  bekannt;  es  muss  mithin  noch  eine  Methode  geschaffen 
werden,  durch  die  man  im  Stande  ist,  eine  vierte  dieser  Grössen  zu  er- 
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mitteln.     Für  Gase  und  Dämpfe  kann  man  noch  ohne  grosse  Schwierig- 
keiten die  Grösse, e  bestimmen. 

Wenn  man  diese  Grössen  nun  in  die  allgemeinen  Formeln: 

dX       dY        1     /dp    dv       dp    dv\ 


8X_8r_l_     /dp    dv  _dp    dv\ 
dy         8a?  ""  /  '  \dy  '  dx       dx  '  dp)' 


dx' 


T  '  yöy'  dx       dx  '  dy)  ~       '  dy  '  dx 

einsetxt,  worin  bekanntlich: 


dv 


ist,  so  ergeben  sich  folgende  Gleichungssysteme : 


a)    T  und  v  als  unabhängige  Variabeln. 
Dann  ist,  wenn  x  =  T  und  y  =  v  angenommen  wird: 

e_r_8^_      ^_,    liL  — 0    —  —  0 

?:x'~'dT~    '     dy~    '     dT  ~    '      dv  ~    ' 


oder: 


und: 


8«  _  /m 

dv         \Cf/r -«,».«. 
1  dv 

1 

^'  _  Ü  _  _  1   i£. 

dv        dT~       j'dT' 

8c,        dl   _        e 
dv        dT  ~       J 

^  •  \dv      dl)  —     '' 


oder  endlich: 


^  7 

--.e=-l. 
Setzt  man  hierin  aus  ÖÖ)  für  e  seinen  Werth: 
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80  ergiebt  sich: 

Da  aber: 
so  Endet  man: 

oder: 


^  =  +  JT  •  7' 


T  .  a\vo 


J ,  K.v 


b)    p  und   T  als   unabhängige  Variabein. 

Dann  ißt,  wenn  a;  ==  j)  und  y  =  T  gewählt  wird: 
^T_Q   dT_      dp_      dp_ 

Op  \Öp/T  ^eonst. 


d^       (dQ\ 


1  dv       1  /dv\  1  „ 

1        dv      1        /dv\  1 

"  =  J-^- 81-=  J-*V8tA,«..=  /-P  •*'••"■ 

dh  _dcj, 1^     dv^ 

dT       dp   ~        J'  dT 


oder: 


Femer  ist: 


somit: 


dh         dc„  1  , 

^    \dT      dp)       ' 


T 

h  =  —  -j  '  t\)  .  a' 


Da  in  diesem  Falle : 

dQz=c,  .dT  -^  h  .dp, 

so  erjriebt  sich: 

T 
dQ  =  Cj,  .  dT =r  •  t;(,  .  a'  .  (ij; . 


Digiti 


izedby  Google 


A,  Volumenänderungen.  503 

c)    V  und  p  als   unabhängige  Yariabeln. 
Dann  ist,  wenn  ü  =  05,  p  =  y  gesetzt  wird: 

^—1     ??  —  n—  —  0^—  1    8T_8T_      1  _  1. 

^  ^    '  dx~    '  dy  ~~    '  diß~    '  dy~  dp  ~  /8p\  ~  e  ' 

\8  T/v  _  cort9U 

dT        dT  \  \ 


dx         dv         f^^\  ^0  •  «' 

?i     —     ^    —     1 

dp        dv        cT"' 
/a^  _  8ä\  _  A   _  .     k 
\dp        dv)         e         t;o  .  a" 
T  _  A   _       fe 

Bekanntlich  ist  dann : 

dg  =  A  .  dt?  4-  Ä  .  di?. 
Nun  ist  aber  nach  den  Gleichungen  62)  bis  65): 


nd: 


emnach : 


e  a  .  Vq 


'=Ä '»> 


dg  =  -7^^     dt;  +  ^.  dp 71) 


10.  Die  adiabatischen  Ooeffloienten  0- 

Wenn  man  in  den  drei  Formeln  67),  69),  71): 


J)  Man  «ehe  hierzu:  J.  J.  Müller:  üeber  das  Verhältniss  der  speci fischen  Wärme 
ronj*tantein   Drucke  und  bei  constantem  Volumen.     Pogg.  Ann.  Bd.  154,  S.  113. 
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T 

dQ  =  0  setzt,  so  betrachtet  man  den  Fall,  dass  man  es  mit  adiabatischen 
Zostandsänderongen  zu  thnn  bat.  Bezeichnet  man  die  hiei'aaf  bezüg- 
lichen Differentiale,  welche  nnnmehr  nicht  mehr  nnabbängig  tod  ein- 
ander sind,  mit  dem  Zeichen  ^,  so  ergiebt  sich : 

0  =  c, .  9r  -  ^  •  ^  • "' .  9p 

Hieraus  kann  man  folgende  Quotienten  der  Differentiale  ableiten: 

^T~        T  .e 

^  _      ^y  -^  73) 

^r""  T.  t'o  .«' ' 

Diese  Quotienten    spielen   nun   für  die   Zustandsänderongen  längs 

einer  adiabatischen  Curye  genau  dieselbe   Rolle,  wie    die   DiffereDtial- 

dv     dp     dv 
quotienten    r-^,   ^,,   —  für  eine  beliebige  Zustands&ndemng,  in  welcher 

die  Wärmemenge  d  Q  mitgetheilt  wird.     Schreiben  wir  €aher : 

so  können  wir: 

(a')  den  adiabatischen,  cubischen  Ausdehnungscoefficienten, 
(e)  den  adiabatischen,  thermischen  Pressungscoef&cienten, 
(K)  den  adiabatischen  Compressionscoefficienten  nennen. 

Setzt  man  dies  ein  und  dividirt  die  Gleichung  73)  durch  72),  so 
ergiebt  sich: 

(g)       _  __       Cp  >  g 
''0  .  K)  c„  .  Vo  .  a'* 

oder  wenn  man  gleichzeitig: 


c. 


Bubstituirt : 


-^  =  K 
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(fl)  e 


Nach  der  dritten  Gleicbung  aber  ist: 

^    '        X  ,  e 

Wenn  man  dies  einsetzt,  so  findet  man  für  die  adiabatischen 
Coefficienten  eine  ganz  ähnliche  Relation,  wie  für  die  gewöhnlichen, 
Dämlich : 

v.ie).(K)-^       ••• ^^> 

Benutzt  man  nun  weiter  die  bekannte  Gleichung  32)  (S.  485): 

_T     dv     dp 


Cp  —  e,  =  j  'Vq  ,  a'  .e .   76) 

so  kann  man  unmittelbar  die  Beziehung  finden,  in  welcher  die  adiabati- 
adien  Coefficienten  (a'),  (e),  (K)  zu  den  gewöhnlichen  a,\  e,  K  stehen. 
Dividirt  man  nämlich  mit  der  Gleichung  72)ina'  ,Vq,  so  ergiebt  sich : 
a'  .  Vq   T  .  e  .  a'  ,  Vq 

mitbin  unter  Berücksichtigung  von  76): 

(^  =  ^-'' ") 

Entsprechend  findet  man,  wenn  mit  Gleichung  73)  beiderseitig  in  e 
ÜTidirt  wird :  * 


oder: 


_e e,  —  c. 

(e)  ~       c, 

7^  =  1  -  - 78) 

(«)  X  ' 

Die  Gleichung  74)  aber  ergiebt  onmittelliar : 

■F-x ^«) 

Durch  diese  drei  Gleichungen  sind   die  drei  adiabatischen  Coeffi- 
cienten vollkommen  bestimmt. 

Nachstehende    kleine    Tabelle    enthält    dieselben    zusammengestellt 
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mit    den    gewöhnlichen,    für    die    Temperatur   0®  der  C  eis  in  stachen 
Scalai): 


«' 

(«') 

K 

(K) 

e 

(e) 

Wasser  .    .    . 
Aetber   .    .    . 
Quecksilber   . 

—  0,000065 
+  0,001480 
+  0,000179 

+  0,108 

—  0,0029 

—  0,000904 

0,0000503 

0,000111 

0,00000295 

0,0000503 
0,0000737 
0,0000025 

—  1,29 
13,33 

60,70 

2004 
38,0 
361,6 

11.  Die  Formel  für  die  Portpflanzungsgesoliwindigkeit  des 
Schalles;  andere  Ableitung'  der  Grösse  x. 

Bekanntlich   ergiebt  die  Elasticitätstheörie  für  die  Fortpflananngs- 
geschwindigkeit  des  Schalles  den  Ausdruck: 


Sl 


=  \/m 


worin  Q  die  Dichte  und  (E)  den  Elasticitätscoef&cienten  bezeichnet.  Da 
aber  allgemein  angenommen  wird,  dass  ein  Austausch  von  Wärme  wäh- 
rend der  Compressionen  und  Dilatationen  bei  den  Longitudinal wellen 
nicht  stattfindet,  so  muss  (E)  der  adiabatische  Elasticitatscoefficient  sein, 
welcher  von  dem  gewöhnlichen  E  verschieden  ist  ^).  Der  gewöhnliche 
Elasticitätscoefücient  bezieht  sich  ja  bekanntlich  auf  die  Ausdehnung 
durch  Zug  bei  constanter  Temperatur.     Nun  ist  aber: 

V 

wenn  man  mit  dv  die  Aenderung  des  Volumens  v  bezeichnet,  welche  ein- 
tritt,  wenn  bei  constanter  Temperatur  der  Druck  p  um  dp  wächst. 
Hieraus  kann  man  bilden: 

E=  —  f.  — , 
dv 

Tp 

oder  da  wir  den  Quotienten  —  bei  constanter  Temperatur  mit  ^  ver- 
tauscht haben,  so  ist: 


M  Zur  Berechnani;  dienen  die  in  §.  7  gegebenen  Werthe  von  x.  Die  (»rossen  « 
rcsp.  (c)  sind  mit  Hülfe  der  Gleichuntren  55)  und  75)  abgeleitet  wonicn. 

2)  Auf  diesen  Unterschied  scheint  zuerst  Muxwell  Rufmerksam  <;enincbt  zn  h;it«rn. 
Man  sehe  dessen:  Theory  of  heut,  2.  Aufl.,  S.  169. 
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dp 

d.  h.  der  cnbische  Elasticitätscoefücient  ist  der  resciproke  Werth  des  cu- 
bi&chen  Compressionscoefficienten. 

In  ganz  gleicher  Weise  ergiebt  sich  für  den  adiabatischen  Elasti- 
citätscoef&cienten : 

V  1 


(E)  = 


9t;  {K) 

9p 


und  hieraus  sofort: 


(E)  =  X  .  E, 81) 

d.  h.  der  adiabatische  Elasticitätscoefücient  ist  gleich  dem  Producte  des 
gewöhnlichen  oder  isothermischen  JBUasticitätscoefficienten  mit  dem  Quo- 
tienten X  der  specifischen  Wärme. 

Hieraus  folgt,  dass  die  Laplace'scheCorrection  ^\  durch  welche  die 
Newton 'sehe  Formel  für  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalles 
in  Luft  mit  den  Beobachtungen  in  üebereinstimmung  gebracht  wurde, 
ganz  allgemein  für  alle  Körper  gültig  ist.     Es  ist  demnach: 

a=l/^ 82) 

Hierin  ist  E  der  gewöhnliche  Elasticitätscoefficient,   g  die  Dichte 
/» 
uud  X  der  Quotient  -^  der  specifischen  Wärmen  der  betreffenden  Substanz 
c,, 

Man  könnte  daher  auch  diese  Formel  zur  Ermittelung  einer  der  we- 
nig bekannten  Grössen  verwenden. 

Substituirt  man  z.  B.  die  Werthe  für  Wasser  von  8®  in  die  Formel, 

so  ist: 

and  man  findet: 

Ä  =V     103,34.1,000.73^ 
^  0,99977  .  0,0000494 
CoUadon   und  Sturm  fanden  dagegen  bei  ihren  Beobachtungen 
der  P'ortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalles  im  Genfer  See  bei  8,1  ^C: 

Ä  =  1435  m. 


^)  Auf  dieses  Resultat  kommt  auch  Grashof,  Theoretische  Maschinenlehre,  Bd.I,  §.  22, 
S.  132.  In  den  Lehrbüchern  der  Physik  wird  jiuf  diesen  Unterschied  zwischen  dem  ge- 
wöhnlichen   und    dem    adiabatischen  Elasticitätscoefficienten   nicht  aufmerksam  gemacht. 

^)  ky  und  dm  als  Einheiten,  " 
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BerückBichtigt  man  die  Unsicherheit  der  Zahlen,  welche  der  obigen 
Rechnung  zu  Grunde  liegen,  und  beachtet,  daBS  das  Wasser  des  Genfer  Sees 
doch  auch  nicht  destillirtes  Wasser  ist  und  dass  sich  obige  Werthe  auf 
vollkommen  chemisch  reines  Wasser  beziehen,  so  wird  man  die  lieber- 
einstimmung  dieser  Zahlen  eine  befriedigende  nennen  können. 

Bezeichnet  man  die  mit  Hülfe  des  gewöhnlichen  Elasticitatscoeffi- 
cienten  berechnete  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  longitudinaler  Welleu 
mit  CD  und  die  in  der  betreffatden  Substanz  beobachtete  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit mit  i2,  so  würde  man  erhalten : 

X  =  —  er:  — • 

Ebenso  würde,  da  {E)  der  aus  Beobachtungen  über  die  Fortpflau- 
zungsgeschwindigkeit  des  Schalles  abgeleitete  Elasticitatscoefficient,  and 
E  der  auf  gewöhnliche  Weise  bestimmte  ist,  X: 

(E) 
E 

als  Quotient  dieser  beiden  berechnet  werden  können. 

Leider  sind  diese  Formeln  zur  Zeit  noch  von  untergeordneter  prak- 
tischer Bedeutung,  wenigstens  für  feste  Körper,  da  sowohl  die  Bestim- 
mungen des  Elasticitätscoef&cienten  als  die  Beobachtungen  über  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeiten sich  auf  Körper  mit  vorzugsweise  linearer 
Ausdehnung  beziehen,  an  denen  ein  einseitiger  Zug  in  der  Richtung  der 
Hauptausdehnung  wirksam  ist.  Unsere  bisherigen  Betrachtungen  und 
Gleichungen  beziehen  sich  jedoch  auf  den  Fall,  dass  auf  den  Körper  ein 
allseitig  gleichmässiger  und  normaler  Druck  wirke,  deshalb  sind  wegen 
der  Quercontractionen  und  der  damit  verbundenen  Verschiebungen  der 
Molecüle  die  gewonnenen  Resultate  nicht  auf  die  Vorgänge  an  Stäben 
und  Drähten  anwendbar.  Man  könnte  zwar  zunächst  die  Annahme  für  nicht 
unwahrscheinlich  halten,  dass  der  gewöhnliche  lineare  Elasticitatscoefficient 
und  der  adiabatische  lineare  Elasticitatscoefficient  beide  zu  dem  entspre- 
chenden cubischen  Elasticitatscoefflcienten  nahezu  in  demselben  VerhäJt- 
nisse  stehen.     Macht  man  aber  diese  Voraussetzung,  so  kann  man  ver- 

BUchsweise  die  Verhältnisse  -^   für  die  Metalle    berechnen,    für    welche 

Cr 

Beobachtungen  über  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  und  über  den 
Elasticitätscoefficienten  vorliegen.  Führt  man  jedoch  die  Rechnung  ans, 
so  findet  man  fast  durchgängig  erheblich  grössere  Werthe.  Abgesehen 
davon,  dass  die  als  Grundlage  der  Rechnung  dienenden  Zahlen  ziemlich 
ungenau  sind,  wird  also  die  vorige  Voraussetzung  nicht  bestätigt  ^). 


^)  Die  aemlich  gute  üebereinstim mang,  auf  welche  J.  J.  Müller  für  Silber,  Stab), 
Gold  in  Keiner  Abhandlung :  üeber  das  Verhältniss  der  specMHschen  Wärmen  bei  coDsUn- 
tem  Drucke  und  bei  constantem  Volumen,  Pogg.  Ann.  Bd.  154,  S.  120,  aufmerk^Am 
macht,  kann  nur«  als  eine  Zufälligkeit  angesehen  werden. 
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Aus  der  letzten  der  drei  Gleichungen  77),  78),  79): 

«'  =  (1    -  X)  .  («'), 

e  =  (l  -   i)  .  (e), 

folgt,  wenn  man  für  die  Coef&cienten  ihre  Definitionen  wieder  substituirt, 
ronächst : 

_  1      ^  _  _  1      ^v 

V     dp  V    <Qp 

oder: 

Nimmt  man  nun  an,  dass  für  sehr  kleine  Zustandsänderungen ,  und 
adiabatische  Zustandsänderungen  sind  bekanntlich  selten  sehr  beträchtlich, 
K  nnd  x  ab  constant  angesehen  werden  können ,  so  ergiebt  sich  durch 
InU'gration : 

—  —  .  I>  =  lognat  v  -}-  C. 

Nennt  man  nun  das  Volumen  v  für  p  =  0  Vp  .  o*  bo  ist: 
0  =  lognat  Vp  » o  +  0 
oder: 

•  p  =  lognat  •  - 

X  Vp  -  0 

t 

wird  nun  aber  eine  sehr  wenig  Ton  1  Terschiedene  Grösse  sein, 

*>  —  0 
kann  also  gleich  1  —  |  gesetzt  werden,  worin: 

>  ^  yp  ,  0  —  t; 

ist.  Demnach  ist  |  eine  sehr  kleine  Grösse,  so  dass  man  in  der  Logarith- 
menreihe : 

lognat  (l*  _  |)  =  _  |  -  1  |»  _  i  |>  _  .  .  . 

nch  ohne  wesentlichen  Fehler  mit  dem  ersten  Gliede  begnügen   kann. 
Dann  ist: 

lognai^  =  ^^JL,i±=l^, 

VO  Vp^Q 

Setzt  man  dies  aber  ein,  so  erhält  man: 


K 

--  •  -P  •  ^P  «  0=  —  Vp  «  0  +   V 


oder: 
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t^  =  i'p  -  0  .  (l  -  f  •  p) 83} 

Dies  also  ist  die  Gleichung  für  ein  so  kleines  Stück  der  adiabati- 
schen Gurve,  dass  man  dasselbe  noch  ohne  Fehler  als  Gerade  ansehen 
kann. 

In  ganz  entsprechender  Weise  findet  man  ans  den  anderen  Glei- 
chungen : 


v  =  Vt^o^h  +   i  _  ^  '  a'  .n 


Si) 


p  =  i?r  -  0  .  (l  +  ^^-^  •  c  .  A 85) 

Es  sind  dies  die  Gleichungen  sehr  kleiner  Stücken  der  adiabatischen 
Gurven,  wenn  man  v  und  t  oder  p  und  t  als  Yariabeln  wählt. 

Die  entsprechende  Gleichung  für  die  isothermische  Zustandsan- 
derung  ist: 

V     dp 

Hieraus  folgt  unter  der  Voraussetzung,  dass  man  innerhalb  der  Inte- 
grationsgrenzen K  als  constant  ansehen  kann : 

V 

—  K  ,  p  =  lognat 

oder : 

Demnach  muss,  wenn  die  adiabatische  Curve  im  Punkte  t;,  p  einen 
Winkel  (9)  mit  der  Volumenaxe  einschliesst,  die  Tangente  von  (qp)  folgen- 
den Werth  haben: 

1  X 

tan  (9)  =  — — Sii) 

Der  Winkel  9,  den  die  Isotherme  im  Punkte  v,  p  mit  der  v-Axe 
einschliesBt,  ist  bestimmt  durch: 

tan  (p  =  — 87) 

t?p  „  0     Ä 

Hieraus  erkennt  man  sofort,  dass  diese  Winkel  {q>)  und  q>  im  zwei- 
ten Quadranten  liegen,  wenig  grösser  als  90^  sind,  dass  die  adiabatische 
Curve  einen  kleineren  Winkel  mit  der  Volumenaxe  einschliesst  und  steiler 
abfällt,  als  eine  durch  denselben  Punkt  gehende  Isotherme. 

Aus  jeder  der  drei  Gleichungen  kann  man  den  Werth  far  x  ableiten; 
es  ergiebt  sich  der  Reihe  nach  ^): 


^)  Diese  Fonneln  sind  in  etwas  anderer  Form  von  J.  J.  Müller  in  seiner  Ai" 
handlunji^:  Ueber  dns  Verhältnitis  der  specitischen  Wärme  bei  constantem  Drucke  uoi 
bei  constantem  Volumen,  Pogg.  Ann.  Bd.  154,  S.  ll.S  bis  127,  gegeben  worden. 
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Vp^O—   V 


X  =    1  — 


1  — 


V  ^  Vt^O 

1 
e  .t  ,  pt  ^  0 


511 


88) 


89) 


90) 


P  —  Pf  -  0 

Kennt  man  für  einen  Körper  die  zusammengehörigen  Aenderungen 
zweier  Yariabeln,  welche  stattfinden,  wenn  während  des  Vorganges  weder 
Wärme  von  dem  Körper  aofgenommen,  noch  abgegeben  wird,  so  kann 
man  ans  denselben  das  Verhältniss  der  specifischen  Wärmen  entwickeln. 

Da  übrigens  in  diesen  Formeln  immer  vorausgesetzt  wird,  dass  man 
ea  mit  einem  allseitig  gleichen,  normalen  Drucke  zu  thun  habe,  so  sind 
xunächst  nur  die  Joule 'sehen  Zahlen  über  die  Wärmeentwickelung  bei 
Compression  des  Wassers  für  eine  Prüfung  der  Formeln  verwendbar. 

Es  muss  alsdann  die  dritte  Formel  benutzt  werden,  t  ist  in  der- 
selben die  durch  die  Dmcksteigerung  p  —  p^  hervorgebrachte  Tempe- 
rataränderung. Setzt manj>/^o=  1  Atmosphären  1,0334  Kg  pro  qcm, 
benutzt  man  die  aus  den  Grassi 'sehen  Zahlen  interpolirten  Werthe  für 
die  Compressibilität ,  femer  die  Zahlen,  welche  Joule  bei  seinen  Rech- 
Qongen  für  den  Ausdehnungscoefficienten  verwendet,  und  berechnet  man 
e  nach  Gleichung  55),  so  ergiebt  sich : 


Tempe- 

P —  Po 

^ 

rator. 

t 

Kg  auf 
den  qcm 

«' 

K 

Cp 

•^c. 

nach  Gl.  90) 

nach  Gl.  34), 
S.  487. 

1,2 

—  0,0083 

28,19 

—  0,000042 

0,0000502 

1,0001 

1,0003 

1,0002 

5,0 

+  0,0044 

26,19 

-h  0,000016 

0,0000500 

1,0002 

1,0001 

1,0000 

11,7 

+  0,0205 

26,19 

-|-  0,000112 

0,0000485 

1,0006 

1,0019 

1,0018 

18,4 

+  0,0314 

26,19 

+  0,000189 

0,0000467 

1,0010 

1,0053 

1,0054 

■10,0 

-f  0,0544 

26,19 

-f-  0,000300 

0,0000450 

1,0020 

1,015 

1,015 

31,4 

-1-0,0394 

16,17 

-f-  0,000303 

0,0000449 

1,0021 

1,017 

1,016 

40,4 

H-  0,0450 

16,17 

-|-  0,000396 

0,0000443 

1,0031 

1,028 

1,027 

Des  Vergleichs  wegen  sind  auch  die  Zahlen  hier  beigestellt,  welche 
sich  unter  Benutzung  derselben  Werthe  für  a',  K,  Cp  nach  der  Gleichung  34) 
(V,  A,  7,  Seite  489)  ergeben.  Die  Uebereinstimmung  ist  eine  vortreff- 
liche. 

Für  Wallrathöl  lassen  sich  ähnliche  Rechnungen  nicht  anstellen,  da 
der  Compressionscoefücient  dieser  Substanz  nicht  bekannt  ist. 
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An  Körpera,  welche  Torzugsweise  nach  einer  Richtung  ausgedehni 

sind,  hat  früher  W.  Weber  i)  und  in  neuerer  Zeit  Edlund^)  die  Er 

wärmungen  durch  plötzliche  Ausdehnungen  untersucht     Leider  könnei 

von  Edlund's  Angaben  die  Drucke  nicht  benutzt  werden,  da  er  dl« 

Dicken  seiner  Drähte  nicht  angegeben   hat,  man   muss  daher  die  zu 

sammengehörigen  Volumen-  und   Temperaturandemngen  der  Rechsiu^ 

zu  Grunde  legen  und  muss  Formel  89)  verwenden.     Dieselben  Werüw 

hat  früher  auch  schon  Edlund  zu  einer  Berechnung  des  Verhältnisse 

c 
X  =  -S  benutzt  und  ist  dabei  von  der  Annahme  ausgegangen,  daas  mai 
c„ 

die  speoifischen  Wärmen  so  zu  berechnen  hätte ,  als  wenn  man  es  ni 

oubischen  Ausdehnungen  durch  allseitigen  Zug  zu  thnn   hätte.     Sein 

Werthe  stimmen  mit  den  theoretisch  geforderten  so  gut  überein,  daa 

man  darin  eine  Bestätigung  seiner  Annahme  erkennen  kann. 

Macht  man  daher  dieselbe  Annahme  und  setzt  den  cubischen  Aai 

dehnungscoefficienten  gleich  dem    dreifachen    linearen*),   die  VobuDeo 

ändernng  gleich  einem  Drittel  der  Volumenänderung,  welche  durch  einseiti 

gen  Zug  hervorgebracht  wird,  so  erhält  man  nachstehende  Wertbe,  di 

mit  den  von  Edlund  berechneten  zusammengestellt  sind: 


Für  16»  a 

Silber. 

Kupfer. 

Messing. 

X  nach  Formel  89)  .    .    . 
X  nach  Edlund  .... 

1,0210 
1,0203 

1,01«7 
1,0167 

1,0157 
1,0171 

Auch  hier  stimmen  die  Werthe  vollkommen  genügend  mit  einandi 
überein. 


12.    Wänneerscheinungen,  welche  bei  elastischen 
Dehnungen  der  Körper  stattfinden. 

Eine  nähere  Betrachtung  verdienen  die  Wärmeerscheinungen,  welch 
die  Längenänderungen  durch  einen  in  bestimmter  Richtung  ansgeubta 
Zug  begleiten.  Die  Spannung  eines  Stabes  oder  einer  Saite  kann  mu 
sehr  plötzlich  ändern,    und  die  hierdurch  hervorgerufene  Temperator 


1)  W.  Weber,  Pog^.  Ann.  Bd.  20,  S.  177. 

2)  Edlund,  Pogg.  Ann.  Bd.  126,  S.  539  bis  572. 

3)  Für   die  Ausdehnongscoefficienten   sind    bei   beiden    Berechnungen   die  ron  l 
voisier  und  Laplace  bestimmten  Werthe  eingesetzt.     Ueber  die  Berechnung  der  && 
teren  Werthe  von  x  sehe  man  das  14.  Capitel, 


Digitized  by 


Google 


A.  Volumenänderungen.  513 

änderung  leicht  beobachten.  Die  Grösse  dieser  Temperatarändemng 
lasst  sich  mit  geringen  Abänderungen  nach  der  Formel  (S.  481,  Gl.  31) 
berechnen,  welche  zuerst  von  W.  Thomson^)  aus  dem  zweiten  Haupt- 
satze abgeleitet  worden  ist.  Uebrigens  hatte  vorher  schon  Clapeyron^) 
eine  theoretische  Schätzung  der  bei  einer  cubischen  Gompression  des 
Eisens  entwickelten  Wärme  gegeben.  Man  kann  auch  auf  folgende 
Weise  zu  derselben  Thomson' sehen  Formel  gelangen. 

Wir  betrachten  einen  festen  geraden  Cylinder  von  unbestimmtem 
Querschnitte,  auf  dessen  Mantelfläche  ein  constanter  Druck  oder  gar  kein 
Druck  wii'kt,  an  dessen  Basis  dagegen  ein  longitudinaler  Zug  oder  Druck 
gleich  P  angreift.  Es.  möge  t  die  Temperatur  und  x  die  Länge  der  Ge- 
wichtseinheit bezeichnen.  Man  kann  alsdann  den  Znstand  des  Körpers 
als  durch  die  drei  Grössen  x,  P,  t  definirt  ansehen  und  kann  ihn  in  jedem 
Augenblicke  durch  einen  Punkt  darstellen,  welcher  als  Abscisse  die 
Länge  x  der  Gewichtseinheit  und  als  Ordinate  die  Spannung  P  hat, 
welche  den  Zug  hervorbringt.  Alsdann  ist  die  Fläche  derjenigen  Curve, 
welche  die  Zustandsänderung  des  Körpers  ausdrückt,  unmittelbar  gleich 
der  Arbeit  der  äusseren  Kräfte,  wenn  man  den  auf  die  Mantelfläche  des 
Cylinders  wirkenden  Druck  gleich  Null  setzt,  oder  wenn  man  die  ge- 
ringe Arbeit  eines  solchen  seitlichen  Druckes  vernachlässigt. 

Alsdann  kann  man  genau  dieselben  Betrachtungen  wie  vorher  an 
genau  denselben  Kreisprocessen  anstellen,  da  die  betreflenden  Sätze  der 
Elasticität  genau  ebenso  lauten,  wie  die,  welche  in  den  vorigen  Gapiteln 
angewendet  worden  sind.  Man  hat  nur  nöthig  p  durch  P  und  v  durch  x 
zu  ersetzen.  An  Stelle  der  vier  Goefficienten  Cp,  Cp,  h  und  {  treten  als- 
dann vier  neue  Cj!,  cj,  hl  und  l\  welche  so  beschaffen  sind,  dass: 

c;  .dt  -\-h*  .dP 

die  Wärmemenge  bezeichnet ,  welche  durch  einen  unendlich  kleinen  Zug 
und  eine  gleichzeitige  Temperaturänderung  entwickelt  wird,  und  dass: 

c/  ,dt  +  V.dx 

die  Wärmemenge  ist,  welche  durch  eine  gleichzeitige  Temperatur-  und 
Langenänderung  erzeugt  wird. 

Alsdann  gelangt  man  für  die  Temperaturerhöhung,  welche  ein  Zug  tc 
hervorbringt,  zu  der  nämlichen  Formel,  welche  wir  vorher  im  §.  5,  S.  481 
gefanden  haben,  nämlich: 

T  .  «'  . 

worin  d*  den  linearen  Ausdehnnngscoef&cicnten  des  gespannten  Körpers, 
Qq  das  Gewicht  der  Längeneinheit  bei  0^  bedeutet,  c/  ist  ein  Goefficient, 


^)  W.  Thomson,   Transactions   of  the  Roy.  Soc.  ot*  Edinburgh,    Bd.  XX,    S.  283, 
und  ProceedingB  of  the   Roy.  Soc.  of  London,  Bd.  VIII,  S.  566. 

*)  Clapcyron,  M^rooires  scientißqaes  de  l'Academie,  Bd.  III,  S.  373. 
Verdet-Bflhlmann,  Mechan.  Wärmethoorie.  33 
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welcher  wenig  von  der  specifischen  Wärme  bei  constantem  Drucke  Ter- 
Bchieden  ist. 

Man  könnte  sogar  den  Coefficienten  cj  bestimmen,  welcher  der  spe- 
cifischen  Wärme  bei  constantem  Volumen  entspricht,  da  man  fiir  viele 
Körper  die  einem  gegebenen  Zuge  entsprechende  Längenändemng  kennt. 

Da  uns  jedoch  bis  jetzt  die  Coefficienten  cJ  nicht  bekannt  sind ,  so 
wollen  wir  die  Formel  noch  auf  etwas  andere  Weise  ableiten. 

Wir  betrachten  zu  dem  Zwecke  einen  unendlich  kleinen  Kreisprocess, 
der  durch  folgende  vier  Operationen  gebildet  wird  (man  sehe  Fig.  80): 

1)  Zuerst  möge  der  Zustand  des  Körpers  durch  den  Punkt  N  dar- 
gestellt sein,  in  welchem  die  Länge  x  der  Gewichtseinheit  gleich  OB 

und  die  Grosse  des  aas- 
geübten Zuges  gleich  2)  iV 

^ —  ^ —  -5 \  ist     Die  Temperatur  in 

diesem  Punkte  möge  t  be- 
tragen. Hierauf  vermin- 
dert man  den  Zug  etwas 
und  lässt  den  Körper  in 
einer  UmhüUung  sich 
etwas  zusammenziehen, 
welche  für  Wärme  un- 
durchdringlich ist,  Der 
den  Zustand  darstellende 
Punkt  bewegt  sich  abdann 
längs  eines  unendlich  klei- 
nen Bogens  einer  adiaba- 
tischen Curve  NP\  die 
Temperatur,  welche  vorher 
i  war,  geht  in  ^  -|-  d^  über. 

2)  Man  föhrt  fort,  den  Zug  abnehmen  zu  lassen,  gleichseitig  erhält 
man  den  Körper  'auf  der  Temperatur  t  -\-  dt  constant ,  indem  man  ihm 
eine  genügende  Wärmemenge  entzieht.  PQ  sei  das  entsprechende  un- 
endlich kleine  Bogenstück  einer  Isotherme,  welche  dieser  Zustandsände- 
rung  entspricht. 

3)  Hierauf  vermehrt  man  dän  Zug  wieder,  nachdem  man  wie  in  1) 
den  Wärmeaustausch  mit  äusseren  Körpern  auf  geeignete  Weise  verhin- 
dert hat,  und  setzt  dies  fort,  bis  der  Körper  seine  ursprüngliche  Tempe- 
ratur t  wieder  angenommen  hat.  Wenn  die  jetzige  Zunahme  des  Zuges 
bei  constanter  Temperatur  stattgefunden  hätte,  so  würde  der  Punkt  längs 
der  Curve  QP  zurückgegangen  sein;  es  findet  aber  gleichzeitig  eine 
Temperatnremiedrigung  statt,  daher  ist,  um  dieselbe  Längenändemng  zu 
erhalten,  ein  grösserer  Zug  nöthig,  als  in  der  vorherigen  Zustandaände- 
rung,  und  die  neue  darstellende  Curve  Jftf  muss  sich  demnach  unterhalb 
P  befinden.     Bezeichnet  man    mit  bP  die  Zunahme  des  Zuges  längs 
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Qüf  und  bezeichnet  man  mit  h'  ,  ÖP  die  Wärmemenge,  welche  bei  einer 
Zunahme  des  Zuges  nm  dP  absorbirt  wird,  so  wird  man  haben: 

c/  .  dt  =  Ä'  .  dP. 

4)  Hierauf  fahrt  man  fort,  während  man  die  Temperatur  t  unverändert 
erhält,  den  Zug  wachsen  zu  lassen,  bis  der  Körper  seinen  Anfangszu- 
stand wieder  angenommen  hat.  Bezeichnet  man  die  Zunahme  des  Zuges 
diesmal  mit  dP,  so  ist  die  Wärmemenge,  welche  man  dem  Körper  in 
dieser  letzten  Operation  zufahren  muss,  bis  auf  eine  Grösse  von  der  zwei- 
ten Ordnung  genau  gleich  h'  .  dP, 

£s  ist  ersichtlich,  dass  wenn  der  gesammte  Kreisprocess  durchlaufen 
ist,  eine  gewisse  Menge  Arbeit  in  Wärme  verwandelt  worden  ist ;  gleich- 
zeitig ist  eine  gewisse  Wärmemenge  von  einem  Körper,  dessen  Tempe- 
ratm* t  betrug,  auf  einen  anderen  Köi*per  übertragen  worden,  dessen 
Temperatur  t  +  dt  Grade  ist.  Während  der  beiden  letzten  Operationen 
nimmt  die  Länge  des  Körpers  zu,  und  die  Kraft,  welche  dem  Zuge  ent- 
spricht, leistet  eine  positive  Arbeit  gleich  der  Fläche  A  QMND;  in  den 
beiden  ersten  Perioden  leistet  sie  dagegen  eine  negative  Arbeit,  welche 
gleich  der  Fläche  DN PQA  ist.  Subtrahirt  man  nun  diese  beiden  Flä- 
chen, so  bleibt  schliesslich  das  Flächenstück  MNPQ  übrig,  welches  eine 
imendlich  kleine  Grösse  zweiter  Ordnung  ist.  Gleichzeitig  wurde  eine 
gewisse  Wärmemenge  erzeugt,  welche  genau  gleich  dem  Ueberschusse 
der  auf  MN  absorbirten  Wärme  über  die  längs  P  Q  entwickelte  Wärme 
ist  Die  Wärmemenge,  welche  man  ansehen  kann,  als  sei  dieselbe  von 
der  längs  der  Curve  MN  herrschenden  Temperatur  t  auf  die  längs  P  ^ 
stattfindende  Temperatur  t  -{-  dt  gebracht  worden,  ist  bis  auf  unendlich 
kleine  Grössen  zweiter  Ordnung  genau  gleich:  h'  ,  dP.  Man  kann  alsor 
nach  dem  zweiten  Hauptsatze  folgende  Proportion  aufstellen: 

J 

Es  bleibt  nun  noch  übrig,  die  Fläche  MNPQ  zu  ermitteh».  Zu. 
diesem  Zwecke  ziehen  wir  Parallelen  zur  Abscissenaxe  durch  die  Punkte 
Nrmd  P.     Dann  ist  die 

Fläche  (MNPQ)  =  NSRP  =  NS  X  NL. 

Nun  ist  aber  NL=^d'P,  und  dP  ist  bestimmt  durch  die  Gleichung, 
welche  vorhin  aufgestellt  wurde: 

Ä'  .  ÄP  =  c; .  dt 

oder: 

«p  =  ^  .  dt 
n 

iVS  ist  der  Zuwachs,  den  die  Länge  des  Cylinders  erleidet,  wenn  bei  con- 
stantem  Zuge  die  Temperatur  sich  um  8  t  ändert,  wenn  man  mit  8  t  den 
Temperaturunterschied  in  N  und  in  S,  oder,  was  dasselbe  ist,  in  S  und 
in  M  versteht;  d.  h.  es  ist: 

33* 


Digitized  by 


Google 


516  V.  Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze. 

Den  Werth  dt  erhält  man,  wenn  man  die  Zastandsänderang  längs 
des  Stackes  RQ  der  adiabatischen  Gurre  MQ  betrachtet.  Vom  Punkte 
B  bis  zum  Punkte  Q  ändert  sich  der  Zug  um  JP,  denn  dies  war  ja  die 
Zugänderung  in  dem  vierten  Abschnitte  der  Zustandsänderung ;  da  aber 
R  Q  ein  Stack  einer  adiabatischen  Curve  ist,  so  gilt  demnach  : 

/  .St  =  h'  .dP, 


Hieraus  folgt: 


und  wenn  man  dies  in: 


einsetzt,  so  entsteht: 


Ä/  =  i.  .  dP, 


NS='^^.8f, 


N<i——.-.dP 
^^-   dt     &'  ^^' 


und  demnach : 


Fläche  MNP  Qr=^.  dP  .dt 


Beachtet  man  ferner,  dass  dt  =  dT  ist,  und  somit  auf  beiden  Seiten 
weggelassen  werden  kann,  so  erhält  man  die  gesuchte  Differential- 
gleichung: 

1         ^  _  i. 
J  .  h'  '  dt  ~  t' 

Diese  Formel  kann  nun  ohne  Schwierigkeit  in  eine  Gleichung  Ter- 
wandelt  werden,  welche  direct  mit  der  Erfahrung  yergleichbar  ist.  Sei 
d  die  Temperatnrerniedrigung,  welche  einem  Zuwachse  x  des  gesammten 
an  der  13asis  hängenden  Gewichtes  entspricht,  so  hat  man  sehr  angenähert: 

Nimmt  man  femer  an,  dass  c^  nur  unwesentlich  von  dem  Werthe  r 
der  speci fischen  Wärme  bei  constantem  Drucke  abweiche,  welcher  giltig 
ist,  wenn  der  Körper  einem  allseitig  gleichförmigen  Drucke  unter- 
worfen ist,  so  kann  man  schreiben : 

n  =  —  •  c„. 

dx 
Der  Factor  5-7  wird  leicht  erhalten,  wenn  durch  eine  vorhergehende 

Versuchsreihe  die  Beziehung  ermittelt  ist,  welche  zwischen  der  Länjre 
des  Cylinders  nnd  der  Temperatur  besteht,  wenn  der  Cjlinder  durch  ein 
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Gewicht  gespannt  ist,  welches  dem  gleich  ist,  am  das  es  sich  bei  den 
wirklichen  Versuchen  handelt. 

Es  möge  d  der  lineare  AnsdehnongscoeflQcient  bei  t    Grad   einer 
durch  ein  Gewicht  P  gespannten  Stange  sein ;  alsdann  ist : 

wenn  Xq  die  Länge  der  Gewichtseinheit  des  gespannten  Stabes  bei  0^  ist. 
Führt  man  dies  und  den  oben  entwickelten  Werth  von  h'  ein,  so 
erhält  man : 

7C  ,  d  ,  Xq    j^    1 

J  .0  .Cp    "~  t' 

Ersetzt  man  ausserdem  noch  Xq  durch  das  Gewicht  der  Längenein- 
heit Yq  bei  Null  Grad,  d.  h.: 

1 

Yo 
and  reducirt  die  Gleichung  auf  ^,  so  erhält  man   die  Thomson* sehe 
Formel : 

e^-^^-^.n 91) 


13.  Joule's  Versuche  über  die  Wänneersoheinungen  bei 
einseitigen  Debnungen  und  Pressungen  fester  Körper. 

Joule  ^)  hat  eine  grössere  Versuchsreihe  unternommen,  welche  den 
Zweck  hat,  die  vorstehende  Thomson' sehe  Formel  experimentell  zu 
bestutigen.  Die  untersuchten  Stäbe  hatten  fast  alle,  mit  Ausnahme  des 
Bleies,  eine  Länge  von  0,30  m  und  einen  kreisrunden  Querschnitt  von 
0,006  m  Durchmesser.  Das  obere  Ende  der  zu  untersuchenden  Stäbe 
war  in  ein  Metallstück  eingelassen,  welches  durch  einen  hölzernen  Schraub* 
stock  getragen  wurde.  An  dem  unteren  Ende  w^r  ein  Hebel  befestigt, 
an  dessen  einem  Arme  Gewichte  angebracht  werden  konnten ,  ohne  dass 
man  nöthig  hatte,  sich  dem  Apparate  dabei  zu  nähern.  Die  Temperatur- 
änderungen der  Stäbe  wurden  durch  kleine  Kupfer-Eisenthermoelemente 
bestimmt,  welche  durch  ein  feines  Loch  von  0,0006  m  Durchmesser  in 
<lie  Mitte  des  Stabes  eingeführt  wurden.  Die  Grösse  der  Temperatur- 
ändening  wurde  durch  den  Ausschlag  des  sehr  empfindlichen  Galvano- 


*)  Joule  (1857).  On  the  thenno-electricity  of  ferruginous  metals  and  on  thc 
thermal  effette  of  streching  solid  bodies,  Philos.  Mag.  Bd.  8,  S.  355,  ferner :  On  the 
thermal  effect«  of  longitudinal  compression  of  solids.  Philos.  Mag.  Bd.  8,  S.  564  und : 
<^n  !K>me  thermodynamic  properties  of  solids.  Philos.  Transactions,  Bd.  149,  S.  91 
^i*  S.  131. 
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Dieters  gemessen,  dessen  Nadel  sich  in  einem  Yacnnm  bewegt.  Wir  ha- 
ben dieses  Galyanometer  schon  bei  den  Joule 'sehen  Yersnchen  über  die 
Erwärmung  durch  Gempression  Ton  Flüssigkeiten  besprochen.  DerWerth 
eines  be^mmten  Ausschlages  des  Galyanometers  in  Graden  der  hundert- 
theiligen  Scala  wurde  nach  jedem  einzelnen  Versuche  und  zwar  dadurch 
ermittelt,  dass  man  den  Stab  bis  auf  einen  Abstand  von  höchstens  6  mm 
Ton  der  Oe&ung,  welche  das  Thermoelement  enthielt,  in  Wasser  t«>c 
einer  geeigneten  Temperatur  eintauchte.  Diese  überaus  unvollkommene 
Methode  musste  gewählt  werden,  damit  das  Thermoelement  nicht  tod 
Wasser  bedeckt  wurde,  sondern  sich  unter  Verhältnissen  befand,  welche 
mit  denen  möglichst  übereinstimmten,  welche  bei  den  wirklichen  Ver- 
suchen statthatten.  Die  Ablenkung  war  ungeföhr  zwei  Drittheile  von 
deijenigen,  welche  stattfand,  wenn  die  Löthstelle  des  Thermoelement e< 
mit  eingeführt  wurde.  Den  geringeren  Effect  im  ersten  Falle  schreibt 
Joule  der  Fortführung  eines  Theiles  der  Wärme  durch  die  Luft  zu. 

Die  Versuche  haben  im  Allgemeinen  nur  eine  angenäherte  Ueberein- 
stimmung  mit  den  Resultaten  der  theoretischen  Formeln  ergeben.  Leider 
hat  Joule  unterlassen,  die  linearen  Ausdehnungscoefficienten  und  i^pecl- 
fischen  Wärmen  der  von  ihm  untersuchten  Stäbe  direct  selbst  zu  be- 
stimmen. Zumal  aus  dem  ersten  Umstände  erwachsen  erhebliche  Uebcl- 
stände;  einmal  nämlich  sind  bekanntlich  die  AusdehnungscoefBcienten 
verschieden  behandelter  Stücke  desselben  Metalls  ungemein  verscbieden; 
ausserdem  ist  der  Ausdehnungscoefficient  d,  den  wir  oben  in  unserer 
Formel  eingeföhrt  haben,  nicht  ohne  Weiteres  gleich  dem  linearen  Aas- 
dehnungsooefficienten  einer  Substanz  in  der  Richtung,  in  welcher  dieselbe 
durch  ein  bestimmtes  Gewicht  gespannt  wird  ^).  Ebenso  ist  es  nicht 
sicher,  ob  man  o*  ohne  Weiteres  mit  c^  vertauschen  darf. 

Ans  diesen  Umständen  ist  wahrscheinlich  auch  ein  nicht  geringer 
Theil  der  nicht  unbeträchtlichen  Differenzen  zwischen  Theorie  und  Ver- 
such zu  erklären.  Jedenfalls  ist  aber  auch  die  Willkürlichkeit  in  der 
Joule 'sehen  Bestimmung  des  thermometrischen  Werthes  eines  Galvano- 
meterausschlages  nicht  unberücksichtigt  zu  lassen. 

Wir  wollen  einige  Versuche  hier  mittheilen: 


^)  Man  sehe  die  Versuche  Dahlandcr^s  im   15.  Capitel  S.  524. 
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520  V.  Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze. 

Auf  die  Ursache,  infolge  deren  wahrscheinlich  die  Differenzen  zwi- 
schen beobachteten  nnd  berechneten  Resultaten  fast  immer  in  gleichem 
Sinne  ausfallen  und  zum  Theil  nicht  unbeträchtlich  sind,  kommen  wir 
im  übernächsten  Gapitel  zurück.  Ausserdem  hat  Joule  auch  die  Er- 
wärmung durch  Compression  bestimmt.  Platten  yon  ungefähr  2  Zoll 
Dicke  und  ungefähr  Y4  bis  1  Zoll  Durchmesser  wurden  unter  den  Hebel 
gebracht,  welcher  bei  den  Dehnungsversuchen  zur  Spannung  der  Stäbe 
verwendet  wurde.  Durch  verschiedene  Belastungen  konnten  erhebliche 
Pressungen  ausgeübt  werden.  Um  jedoch  noch  stärkere  Drucke,  über 
2000  Pfunde,  einwirken  zu  lassen,  wurde  eine  sehr  vollkommene  hydraa- 
lische  Presse  verwendet.  Der  Verlust  an  Druck,  welcher  hierbei  durch 
Reibung  entstand,  war  selbstverständlich  sorgfaltig  ermittelt  und  in  Ab- 
rechnung gebracht  worden. 

(S.  Tabelle  a.  f.  S.) 


Auch  die  Compressionsversuche  bestätigen  in  der  Hauptsache  die 
Thomson 'sehe  Formel,  aber  auch  aus  ihnen  ist  es  nicht  möglich,  ebenso 
wenig  wie  aus  den  Dehnungsversuchen,  die  Ursachen  der  nicht  unbeträcht- 
lichen Differenzen  zwischen  den  Ergebnissen  der  Formel  imd  den  Re- 
sultaten der  Beobachtungen  ohne  Weiteres  anzugeben. 


14.   Die  Versuche  von  EdlundO- 

Wir  haben  der  hier  in  Frage  kommenden  Untersuchungen  des  treff- 
lichen schwedischen  Forschers  schon  früher  (II,  G,  28  und  29,  S.  2:22 
bis  232)  ausführlich  gedacht.  Wir  haben  jetzt  dieselbe  noch  Yon  einem 
anderen  Gesichtspunkte  aus  zu  betrachten. 

Edlund  fand  nach  der  früher  angegebenen,  nicht  ganz  directeu 
Methode,  für  folgende  Drähte  die  nachstehenden  Resultate: 

(S.  Tabelle  a.  S.  522.) 


^)  Edlund,  Quantitative  Bestimmung  der  bei  Volumenänderuiig  der  Metalle  ent- 
stehenden Wärmephänomene  und  des  mechanischen  Wärmcäquivalentes  unabhängig  vi>n 
der  inneren  Arbeit  des  Metallet».      Pogg.  Ann.  Bd.  126,  S.  539  bis  572. 
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V. 

Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze. 

Tempe- 
ratur. 

Gewicht 

der 
Längen- 
einheit 
in  Kg. 

Spannung 

n 

in  Kg. 

Aus- 
dehnungs- 
coeffic.  (f. 

Specif. 
Wärme 

Temperatur- 
emiedrigung  Q 

beohachteU 

berechnet. 

0  C. 

0  C. 

OC. 

Silber     .    .    . 

16 

0,00985 

22,57 

0,00001909 

0,05701 

—  0,325 

—  0,524 

Kupfer  .    .    . 

16 

0,00777 

22,72 

0,00001717 

0,09515 

—  0,239 

—  0,3.>n 

Messing     .    . 

16 

0,01064 

29,62 

0,00001878 

0,09535 

—  0,237 

—  0.374 

Stahldraht      . 

20 

0,00719 

57,79 

0,00001079 

0,1138 

—  0,328 

—  0,62H 

Die  Berechnung  nach  der  Thomson 'sehen  Gleichung  91)  ist  ohne 
Schwierigkeit  möglich.  Der  Vergleich  der  bereehnet^n  Zahlen  mit  den 
aus  £  dl  und 's  Beobachtungen  abgeleiteten  zeigt,  dass  die  berechneten 
Werthe  ungefähr  l,6mal  so  gross  sind,  als  die  beobachteten. 

£  dl  und  zeigt,  dass  diese  berechneten  Zahlen  vollkommen  innerhalb 
der  unvermeidlichen  Yersuchsfehler  mit  den  beobachteten  übereingc- 
stimmt  haben  würden ,  wenn  man  in  der  Formel  /  =  683  Kilogramm- 
meter  gesetzt  hätte. 

Mit  Hülfe  dieser  Zahlen  kann  man  ebenfalls  den  Quotienten  der 
specifischen  Wärme  berechnen.  Zu  diesem  Zwecke  sind  die  Elasticitits- 
coefficienten  der  benutzten  Drahte  besonders  untersucht  worden. 

£s  ergaben  sich  für  dieselben  die  etwas  auffilllig  hohen  Werthe^): 


Stahl  .    . 
Silber     . 

.   18  643 
.     8  481 

— ö 
qm 

Kupfer    . 

.    12  424 

Messing  . 

.   10012 

Platin     . 

.    16  275 

Gold  .    . 

.     8  090 

Zunächst  nun  bestimmte  £dl  u  nd  die  Temperaturabnahme  d',  welche 
stattfinden  würde,  wenn  man  die  Volumeneinheit  des  Drahtes  um  die 
Grösse  a  dehnt  ^).  Hierbei  folgte  er  der  Wertheim'schen  Annahme, 
dass  die  Volumenzunahme  eines  Drahtes  nur  ^/j  sein  würde,  wenn  bei 
der  Dehnung  des  Drahtes  der  Zug  ein  allseitig  gleicher  gewesen  wäre. 
Er  bediente  sich  hierzu  der  Thomson'schen  Formel  lediglich  (wie  scbon 
früher,  man  sehe  Seite  230)  als  Interpolationsformel,  indem  er  nämlich, 
um  vollkommene  Uebereinstimmung  mit  seinen  beobachteten  Zahlen  her- 
^sustellen,  in  derselben  J  =  683  setzte. 


V^  Man  sehe  Pogg.  Ann.  Bd.  126,  Anmerkung  zu  Seite  365. 
^  ff  ist  der  c^ibische  Aasdehnangscoefficient. 
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Er  fand  auf  diese  Weise : 


ff 

Stahl  .    . 

. .  0,00941 

Silber.    . 

.    0,01991 

Kupfer    . 

.    0,01643 

Messing  . 

.    0,01680 

Platin.    . 

.    0,00663 

Gold    .    . 

.    0,00978 

Nun  ist  sichtlich  c^  gleich  der  sp^cifischen  Wärme  bei  constantem 
Drucke  minus  deijenigen  Wärme,  welche  der  Arbeit  äquivalent  ist,  welche 
bei  der  Vermehrung  des  Volumens  von  1  auf  1  +  a  geleistet  wird. 
Diese  Wärme  ist  aber  c,  .  ff. 

Man  hat  demnach: 

92) 


%         1 

ff 

oder 

~  c,  "~  1  - 

•  ff 

Hieraus 

ergiebt  sich 

._^p 

nach  Edlund 
für  160  (GL  92) 
Stahl      x=  1,010 
Süber      ^      1,020 
Kupfer           1,017 
Messing         1,017 
Platin            1,007 
Gold              1,016 

nach  Formel  38) 

für  0<» 

x=  1,012 

1,023 

1,018 

1,009 

Wie  man  erkennt,  stimmen  die  früher  von  uns  nach  Formel  38) 
unter  Zugrundelegung  der  Wert  heimischen  Annahme,  mit  Benutaung 
wesentlich  verschiedener  Elasticitätscoefficienten  bestimmten  Werthe  von 
X  för  0<^  leidlich  mit  den  Edlund' sehen  überein,  welche  letzteren  für 
160  gelten. 

Obgleich  es  also  nicht  möglich  ist,  die  Werthe  der  beobachteten 
Temperaturemiedrigungen  mit  genügender  Annäherung  mit  Hülfe  der 
Thomson 'sehen  Formel  abzuleiten,  so  führen  doch  die  aus  den  beobach- 
teten Werthen  abgeleiteten  Temperaturerniedrigungen  auf  Grössen  von  x, 
welche  mit  den  auf  ganz  andere  Weise  erhaltenen  befriedigend  überein- 
Btimmen  (man  sehe  auch  Seite  512). 

Es  scheint  somit,  wenn  man  die  Joule 'sehen  und  Edlund' sehen 
Versuche  betrachtet,  dass  die  Thomson' sehe  Formel  zwar  geeignet 
ist  qualitativ  die  Temperaturänderungen  bdi  Dehnungen  der  Metalle 
darzustellen,  dass  dieselbe  für  quantitative  Bestimmungen  aber  nicht 
verwendbar  ist. 
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524  V.  Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze. 


16.    Ueber  die  imvoUkonmieiien  Bestätigungen  der 
Thomson'sohen  Formel.  Dahlander's  Versuche. 

Die  ^icht  onheträchtliclien  Abweichungen,  welche  sich  zwischen  deil 
Versuchen  von  Joule  und  Edlund  und  den  mit  Hülfe  der  Thomsoü^ 
sehen  Formel  berechneten  Zahlen  herausgestellt  haben,  sind  mehrfaci 
Gegenstand  der  Betrachtung  gewesen.  Wenn  bei  Joule  die  Ab^ 
weichungen  nicht  so  auffallig  sind ,  so  liegt  dies  zum  Theil  wohl  daran 
dass  bei  ihm  die  Temperaturändern ngen  geiinger  sind,  hauptsachlich  i^l 
aber  wohl  die  Ursache  in  der  Willkürlichkeit  seiner  Ermittelung  <lci 
Temperaturwei*thes  des  Galvanometerausschlages  zu  suchen. 

Verdet  und  nach  diesem  St.  Robert^)  glaubten  die  Ursache  ilei 
Differenzen  darin  suchen  zu  sollen,  dass  die  Ausdehnungscoefficienteu  ge- 
spannter Drähte  nicht  mit  den  Grössen  d  bei  un  gespannten  Metallstückei] 
übereinstimmen  könnten.  Der  Letztere  zeigte ,  dass  man  eigentlich  an 
Stelle  von  91)  eine  Formel  von  der  Gestalt: 


93) 


zur  Berechnung  anwenden  müsste. 

Die  Yermuthung,  dass  der  Ausdehnungscoefficient  eine  Function  der 
Spannung  sei,  hat  sich  allerdings  vollkommen  bestätigt.  Jedoch  kann 
in  diesem  Umstände  die  Ursache  der  Differenzen  nicht  gesucht  werden, 
weil  die  Abweichungen  nur  noch  grösser  ausfallen,  wenn  man  die  Ans- 
dehnungscoefficienten  der  gespannten  Drähte  einführt. 

Dies  ist  unzweifelhaft  von  Dahlander^)  nachgewiesen  wonlen. 
Er  benutzte  den  früher  (II,  C,  28,  S.  222)  von  uns  beschriebenen  Edlun du- 
schen Apparat  und  umgab  die  zu  erwärmenden  Drähte  mit  Wasser. 


^)  St.  Robert,  Des  chaogements  de  temp^rature  produit«  dans  Ics  corj«  ^^^^^^ 
de  forme  prismatique  par  une  traction  longitud'nale.  Ann.  de  chim.  et  »Ic  p^}"- 
4.  Serie,  Bd.  14,  S.  229  bis  256  und  Principes  de  Thermodynamique,    2.  Auri,  S.  i-J' 

*)  G.  R.  Dahl ander,  Versuch  den  Ausdehnungscoenicienten  von  Mci.ilWrabJ''^ 
bei  ungleichen  Spannungsgraden  zu  bestimmen.  Pogg.  Ano.  Bd.  145,  S.  147  bis  l"" 
und  Oefersigt  of  Konigl.  Vetenscaps-Akademiens,  Förhandlingar  1871,  Nr.  6,  S.  T'.'i 
biß  713. 
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Er  fand  bei  einem: 

Messingdraht,  ausgeglüht. 
0,705  min  Durchmesser. 


Spannung. 


!  MiUlcrer 

j  Ausdehnungscoeftieient 

'zwischen  15^  and  100^. 


Kg 

, 

0,732 

0,000018579 

1,420 

0,000018646 

1,917 

0,000018836 

2,396 

0,000018889 

2,875 

0,000018986 

3,833 

0,000019107 

4,732 

0,000019144 

6,250 

0,000019255 

Neusilberdrabt,  hartgezogen. 
0,614  mm  Durchmesser. 


Mittlerer 

Spannung. 

Au9dehnang8coefficient 

zwischen  150.undlO0O. 

Kg 

1,250 

0,000017011 

3,750 

0,000017311 

5,000 

0,000017395 

6,250 

0,000017452 

6,250 

0,000017451 

7,500 

0,000017874 

7,500 

0,000017953 

Kupferdraht,  ausgeglüht. 
0,706  mm  Durchmesser. 


Mittlerer 

Spannung. 

Ausdehnungscoefficient 

»wischen  15"undl00". 

Kg 

0,733 

0,000016972 

1,250 

0,000017074 

2,500 

0,000017271 

SUhldraht. 
1,249  mm  Durchmesser. 


Mittlerer 

Spannung. 

AusdehnungscoeiBcient 

zwischen  15»  und  100». 

Kg 

3,750 

0,000011296 

3,750 

0,000011374 

6,250 

0,000011427 

6,250 

0,000011409 

10,000 

0,000011484 

10,000 

0,000011532 
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Eisendraht,  ausgeglüht. 
0,878   mm  Durchmesser. 


Mittlerer 

Spannung. 

Ausdehnungscoefficient 

zwischen  150undl00<>. 

Kg 

1,250 

0,000011902 

2,500 

0,000011956 

3,750 

0,000012074 

5,000 

0,000012253 

Man  sieht,  dass  die  Ausdehnungscoefficieuten  mit  wachsenden  Span- 
nungen SKunehmen,  jedoch  wird  bei  höheren  Spannungen  die  Zunahme 
immer  geringer. 

Dahlander  macht  übrigens  mit  Recht  darauf  aufmerksam,  dass 
man  diese  Zunahme  des  Ausdehnungscoefficienten  mit  der  Temperatur 
hätte  im  Voraus  erwarten  können,  da  durch  die  Versuche  von  Wert- 
heim  und  Kohlrausch  und  Loomis  schon  vorher  bekannt  war,  da» 
die  Elasticitätecoefficienten  mit  wachsender  Temperatur  abnehmen. 

Es  besteht  nämlich  zwischen  diesen  beiden  Grössen  ein  einfacher 
Zusammenhang,  auf  den  wir  im  Folgenden  aufmerksam  machen  wollen. 

Bezeichnet  man  die  Länge  eines  Drahtes  ohne  Belastung  bei  der 
Temperatur  t^  mit  2,  und  nehmen  wir  an ,  dass  durch  die  Belastung  P 
eine  Verlängerung  ^l  entsteht,  so  haben  wir,  wenn  Et  den  Elasticitats- 
coefficienten  bei  t  Grad,  und  a  den  Qnerschnitt  des  Drahtes  bedentet 
bekanntlich : 

^l  =  -^ 94) 

E,  .  a 

Diese  Gleichung  gilt  bekanntlich  so  lange,  als  mit  der  Dehnung  die 
Elasticitätsgrenze  nicht  überschritten  ist  und  eine  Temperaturändemng 
nicht  stattfindet. 

Erwärmt  man  nun  den  Draht  von  t  auf  ^' Grade,  so  geht  die  vorige 
Länge  {  -{-  ^Jl  in  eine  neue  L  über  und  es  ist: 

i  =  (j  +  ^0  .  (1  +  «,' .  [f  -  ox 

wenn  a/  den  mittleren  Ausdehnungscoefficienten  zwischen  t^  und  f  Gnd 
bei  einer  Spannung  des  Drahtes  durch  P  Kilogramme  bedeutet  Der 
Draht  kann  aber  auch  auf  eine  andere  Weise  auf  die  Länge  L  gebracht 
werden.  Man  kann  zuerst  den  ungespannten  Draht,  dessen  Länge  1  ist, 
von  t  bis  t'  erwärmen.     Dann  nimmt  er  eine  Länge  V  an,  welche  gleich: 
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r  =  Z  .  (1  +.  a'  .  [C  —  t]) 

ist,  wenn  a!  den  mittleren  Ansdehnnngscoefficienten  des  angespannten 
Drahtes  zwischen  f  und  t  bedeutet.  Hierauf  kann  man,  ohne  die  Tem- 
peratur des  Drahtes  zu  ändern,  denselben  mit  dem  Gewichte  P  spannen 
und  dadurch  wieder  die  Länge  L  herstellen  ^),  dann  ist : 

i  =  j.(i  +  «'.p'-fl).(i  +  ^), 

weDD  Et*  den  Elasticitätscoefficienten  bei  der  Temperatur  ify  und  Oy  den 
Querschnitt  des  Drahtes  bei  der  Temperatur  t'  bezeichnet 

Da  man  nun  jedenfalls  ohne  wesentlichen  Fehler  von  der  geringen 
Querschnittsäniderung  durch  die  Temperatur  absehen,  also: 

tti  =  a 

setzen  kann,  so  ergiebt  sich  sofort: 

Hieraus  folgt  sofort: 


a  .  Et 

Dividirt  man  beiderseitig  aus  und  berücksichtigt,  dass  die  mit  den 
Quadraten  der  Ausdehnungscoefficienten  multiplicirten  und  die  mit  den 
Quadraten  der  Elasticitätscoefficienten  dividirten  Glieder  gegen  die  an- 
deren Yemächlässigt  werden  können,  so  ergiebt  sich: 


oder: 


Diese  Formel  zeigt  deutlich  die  vorbin  erwähnte  Abhängigkeit  der 
Ansdehnungscoefiicienten  bei  verschiedenen  Spannungen  von  den  Elasti- 
eitätscoefficienten  bei  verschiedenen  Temperaturen. 

Für  zwei  verschiedene  Spannungen  P  und  p  erhält  man  auf  die- 
selbe Weise: 


95) 


^)  Dass  beide  Mal  die  GrösBe  L  erreicht  wird,   ist  zwar  nicht  streng   genau,   aber 
jedenfalls  richtig  innerhalb  ■  der  bei  dieser  Rechnung  eingehaltenen  Genauigkeitsgrenzen. 
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und  diese  Formel  kann  anmittelbar  zu  einer  Controle  durch  die  Erfab 
rung  benutzt  werden. 

Hierzu  können  die  Versuche  von  F.  Kohlrausch  und  Loomis' 
über  die  Aenderung  der  Elasticitätscoefficienteu  mit  der  Temperatu 
dienen. 

Dieselben  geben  für: 

NVb 

Wertheim' 

ist: 

Eisen:      Et  =  Eo.{l—  0,000483  .  t  —  0,00000012  .  f»),  E^o  =  20310,   Ä^ß  =  1*^1511 

Kupfer:    J^t  =  /-^  .  (l  —  0,000572  .<  — 0,00000028  . /*),  E»  =  12140,  JS^g  =  MmI 

Messing:  £i  =  JS^, .  (1 —0,000485  ./  — 0,00000136  ./2),  £^  =     9810,  E^  =    ^'17 

Hieraus  berechnet  Dahlander  unter  Benutzung  der  Wert  heim  ^ 
sehen  Zahlen  fQr  E^,  und  der  obigen  Formeln  folgende  Tabelle:  1 

Messingdraht  von  0,705  mm  Durchmesser. 


p-p 

^6 

«^'lOO  —  «'l5 
nach  dem  Versuche 

nar.h  Formel  95) 

0,688 
1,185 
1,664 
2,143 
3,101 

9277 
9277 
9277 
9277 
9277 

0,000000067 
0,000000257 
0,000000310 
0,000000407 
0,000000528 

0,000000130 
0,000000223 
0,000000314 
0,000000404 
0,000000584 

Kupferdraht  von  0,716  mm  Durchmesser. 


0,717 
1,767 


10519 
10519 


0,000000102 
0,000000300 


0,000000081 
0,000000276 


Eisendraht  von  0,878  mm  Durchmesser. 


1,250 
2,500 


18613 
18613 


0,000000054 
0,000000172 


0,000000073 
0,000000146 


Die  Uebereinstimmung  der  Resultate  ist  ein  Beweis  för  dieKchfif 
keit  der  Formel. 


*)  F.  Kohl  rausch  und  F.  E.  Loomis,  üeber  die  ElasticitSt  des  Eisens,  Kttpt>n 
und  Messings,  insbesondere  ihre  Abhängigkeit  von  der  Temperatur.  Pogg.  Ann.  U 
141,  S.  482  bis  503. 

2)  Wertheim,  Annales  de  chim.  et  de  pbys.,  III.  Serie,  Bd.  50. 
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Wir  erkennen  somit,  dass  der  Ansdehnangscoefficient  eines  ge- 
spannten Drahtes  grösser  ist,  als  der  eines  nicht  gespannten,  mithin  würde 
der  nach  der  Thomson 'sehen  Formel: 


berechnete  Werth  6  nur  noch  grösser  ausgefallen  sein,  wenn  man  für  d*  den 
der  Spannung  entsprechenden  Ausdehnungscoefficienten  an  SteUe  des 
von  Lavoisier  und  La  place  an  angespannten  Stähen  bestimmten  ein- 
geführt hätte.  Die  Differenzen  zwischen  den  £dl  und 'sehen  Yersucl^- 
resnltaten  und  den  aus  der  Thomson' sehen  Formel  berechneten  Zahlen 
wurden  also  noch  vergrössert  worden  sein.  Damit  ist  die  von  Y  erdet 
Termuthete  und  von  St.  Robert  adoptirte  Erklärung  dieser  Differenzen 
definitiv  zurückgewiesen. 

Man  wird  dadurch  unmittelbar  auf  die  Frage  gefuhrt,  ob  nicht  etwa 
die  apecifische  Wärme  gespannter  Drähte  von  der  specifischen  Wärme 
nicht  gespannter,  unter  gleichmässigem  Atmosphärendrucke  stehender 
Metalle  wesentlich  verschieden  sein  könne.  Diese  Yermuthung  ist  jedoch 
nicht  sehr  wahrscheinliq^i,  da  die  Dichte  der  MetaUe  durch  Dehnung  nur 
wenig  geändert  wird.  Ein  Stahldraht  von  0,566  m  Länge  wird  z.  B. 
durch  ein  Gewicht  von  ungefähr  14,8  Kg  nur  um  nahezu  0,002  m  ge- 
dehnt.    Es  wird  sich  demnach  auch  die  Dichte  des  Metalls  angenähert 

nur  im  Verhältnisse  --^  vermindern.     Mit  der  Dichte  ändert  sich  aller- 
obo 

dings  die    specifische  Wärme,  und  zwar  nimmt  sie  mit  abnehmender 

Dichte  zu.      Diese  Zunahme  ist  aber  so  gering,  dass  man  kaum  geneigt 

Bein  wird,    dieser    den   beträchtlichen   Unterschied    zuzuschreiben;    für 

schlechthi]>  unmöglich  braucht  man  es  jedoch  nicht  zu  halten. 

Immerhin  ist  die  Frage  interessant  genug,  um  eine  experimentelle 
Untersuchung  zu  verdienen.  Allerdings  wird  es  nicht  leicht  sein,  die 
specifischen  Wärmen  gespannter  Drähte  zu  bestimmen,  ich  halte  es  je- 
doch nach  der  Methode  der  Erkaltung  nicht  für  unausführbar. 

Edlund  selbst  glaubt  die  Differenz  der  bei  der  Dehnung  geleisteten 
inneren  Arbeit  zuschreiben  zu  müssen,  und  sieht  die  Thomson'sche 
Gleichung  daher  nur  für  eine  Art  von  empirischer  Formel  an,  in  welcher 
die  Constanten  aus  gegebenen  Beobachtungen  abzuleiten  sind.  Es  drän- 
gen sich  jedoch  gegen  diese  Annahme  zwei  Bedenken  auf,  erstens  näm- 
lich ist  es  dann  mindestens  höchst  auffällig,  dass  bei  so  verschiedenen 
Metallen  und  so  verschiedenen  Spannungen  nahezu  dieselbe  Correction 
der  Formel  vollkommen  genügt,  und  femer,  dass  von  dieser  Abweichung 
tticht  auch  bei  den  J oule' sehen  Yersuchen  über  Compression  von  Flüssig- 
keiten wenigstens  Andeutungen  zu  bemerken  sind. 

Durch  ausgedehntere  Yersuchsreihen ,  welche  denen  von  Joule  und 
Edlund  ähnlich  sind,  wird  man  zunächst  erst  Genaueres  über  die  Be- 
schaffenheit dieser  Differenzen  zu  ermitteln  suchen  müssen,   ehe    man 

Verdet-Kahlmann,  Mechan.  W&rmetheorie.  34 
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sich  entschliesst  zuzugeben,  dass  die  festen  Körper  sieb  in  ihrem  Ver- 
halten den  gesetzmässigen  Beziehungen  der  mechanischen  Warmetheorie 
entziehen. 

16.  Das  abweiohende  Verhalten  des  Eautsohnk  und 
einiger  anderer  Substanzen. 

Die  eigenthümlichen  physikalischen  Eigenschaften  des  Kautschuk 
scheinen  zuerst  von  Gough^),  und  zwar  schon  im  Jahre  1806,  bemerkt 
worden  zu  sein. 

£r  beobachtete,  als  er  einen  Streifen  dieser  Substanz  an  die  Lippen 
brachte  und  plötzlich  ausdehnte,  dass  sich  der  Kautschuk  bei  dieser 
Dehnung  ziemlich  aufiallig  erwärmte;  beim  Zusammenziehen  verschwand 
diese  Temperaturerhöhung  ebenso  rasch  wieder.  Bei  einem  weiteren 
Versuche  fand  er,  dass  ein  durch  ein  Gewicht  massig  gespannter  Kiuit- 
schukstreifen  beim  £rwärmen  kürzer  wurde,  bei  einer  Abkühlung  sich 
wiedec  ausdehnte.  Später  haben  Joule,  Govi,  Villari,  Schmule- 
witsch  sich  ausführlich  mit  dieser  Frage  beschäftigt  Man  erkennt 
dass  in  dieser  doppelten  Abweichung  des  Kautschuks  von  der  Mehrzahl 
der  übrigen  Körper  eine  überraschende  Bestätigung  der  Thomson'schen 
Formel  zu  erkennen  ist. 

Joule*)  hat  die  Versuche  Gough's,  welche  längere  Zeit  hindurch 
theils  ganz  vergessen,  theils  nur  unvollkommen  bekannt  waren,  mit  vnl* 
canisirtem  Kautschuk  wiederholt,  wesentlich  vervollkommnet  und  da- 
dorch  von  Neaem  interessante  Resultate  erhalten,  welche  die  Thom- 
son'sehe  Formel  ebenso  wie  seine  früheren  Versuche  qualitativ  bestäti- 
gen. Er  bestimmte  zunächst  die  Dichte  des  Kautschuk  bei  verschiedenen 
Temperaturen ,  indem  er  Stücke  dieser  Substanz  in  Wasser,  welches  Ter- 
schiedene  Wärmegrade  besass,  abwog.  Er  fand,  dass  mit  wachsender 
Temperatur  die  Dichte  ungemein  rasch  abnahm;  die  Volumenzunahme 
ist  ungemein  beträchtlich,  denn  er  fand  einen  ungemein  hohen  Aus- 
dehnungscoefficienten  a  =  0,000526,  welcher  den  aUer  sonst  bekannten 
festen  Körper  beträchtlich  übertraf).    'Hierauf  nahm  er  einen  dünnen 

^)  Memoires  of  the  Literary  and  Philoeophical  Society  of  Manchester,  Ser.  2,  Bd.  1. 
S.  288,  ferner:  Nicholson's  Joom.  Bd.  XIII,  S.  305  und  Gehlen's  Joum.  Bd.  IX. 
S.  217. 

^)  Joule,  On  8ome  thermodynamic  properties  of  solids  (gelesen  10.  Joni  U'>?  • 
Philos.  Transactions  Bd.  149,  S.  101  u.  f.  S.,  auch  im  Philos.  Magaz.  1857,  Bd.  >, 
S.  355,  On  the  thermo*electricity  of  ferruginous  metals ,  and  on  the  thermal  effect«  • : 
streching  solid  bodies. 

^)  Einen  interessanten  Demonstrationsversuch  datiir,  dass  sich  ungespannter,  ni^^' 
vulcanisirter  Kautschuk  sehr  starb  mit  der  Wärme  ausdehnt,  beschreibt  Pierre  Tk<'- 
mas,  Les  Mondes,  April  und  Mai  1869.  Wenn  man  nämlich  ein  Stück  Kaat-^ihuk 
durch  Anheften  von  Eisenslückchen  wenig  schwerer  macht  als  kaltes  Wasser  und  hierin' 
das  Wasser  mit  dem  am  Boden  liegenden  Stück  Kautschuk  erwärmt,  so  steigt  derlei'« 
bald  in  die  Höhe.  Es  ist  dies  ein  sicheres  Zeichen,  dass  der  Ausdehnungcoet^i^i«*"' 
desselben  grösser  als  der  des  Wassers  ist. 
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Streifen  Tulcamsirten  Kautschnks,  hing  ihn  an  einem  seiner  Enden  auf, 
befestigte  im  Innern  desselben  ein  Thermoelement,  um  die  Temperatur- 
änderangen  beobachten  zu  können,  und  spannte  ihn  durch  ein  geringes 
Gewicht.  Bei  dieser  ersten  Dehnung  zeigte  sich,  ähnlich  wie  bei  anderen 
Substanzen,  eine  Abnahme  der  Temperatur.  Zuerst  also  bei  einer  ge- 
ringen Spannung  verhielt  sich  der  yulcanisirte  Kautschuk  wie  die  mei- 
sten übrigen  Körper,  bei  einer  Erwärmung  dehnte  er  sich  aus  und  bei 
einer  geringen  Dehnung  kühlte  er  sich  bei  einer  Verlängerung  ab. 

Als  hierauf  das  spannende  Gewicht  vermehrt  wurde,  trat  ein  Zu- 
stand ein,  in  welchem  eine  geringe  Vermehrung  oder  Verminderung  des 
spannenden  Grewichtes  von  keiner  Wärmeerscheinung  begleitet  war.  Als 
man  anter  diesen  Verhältnissen  die  Temperatur  sich  ändern  Hess,  war 
&st  gar  keine  Aenderung  der  Länge  wahrzunehmen. 

Ueberscbritt  man  jedoch  dieses  Zwischenstadium,  so  zeigten  sich 
nunmehr  dieselben  Eigenthümlichkeiten ,  wie  bei  gewöhnlichem,  nicht 
TDlcanisirtem  Kautschuk.  Derselbe  Streifen  vulcanisirten  Kautschuks, 
velcher  vorher  unter  atmosphärischem  Drucke  einen  linearen  Ausdeh- 
nongscoefficienten  0,000526  besessen  hatte,  zog  sich,  wenn  er  mit  einem 
spannenden  Gewichte  von  20  Kilogrammen  bei  einem  Querschnitte  von 
2,3  qcm  belastet  war,  bei  einer  Temperaturerhöhung  von  einem  Grad  um 

—  =i  0,00159  seiner  Länge  zusammen^  sein  linearer  Ausdehnungs- 

coefficient  war  demnach  jetzt  —  0,00159.  Alsdann  wurde,  ganz  der 
Theorie  entsprechend,  durch  eine  weitere  Ausdehnung  eine  Temperatur- 
erhöhung hervorgebracht. 

Wir  woDen  in  Kürze  einige  wenige  der  Joule' sehen  Versuche  mit- 
theÜen : 

a.   Versuche  mit  g^ewöhnlichem  Kautschuk  (india  rubber) 
(bei  ungefähr  6^  C). 


Streckendes 

Gewicht  in 

engl.  Pfunden. 

Gedehnte 

Lange  in  engl. 

Zollen. 

Temperatur- 
erhöhung. 

•c. 

0 

0,59 

0 

2 

0,67 

0 

4 

0,77 

—  0,002 

6 

0,94 

+  0,020 

8 

1,13 

4-  0,059 

12 

1,75 

4-  0,370 

16 

2,14 

-f  0,657 
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Hierauf  wurde  dasselbe  Stuck  Kautschuk  auf  die  durch  beistehend« 

Fig.  81  dargestellte  Weise  in  Wasser  eingetaucht. 

An  dem  oberen  und  unteren  Ende  des  Kautschuk  waren  durch  ge 

eignete  Hülsen  a  und  "b  Drähte  befestigt,  von  denen  der  eine  oben   ac 
Fig.  81.  einen  Träger  c  angehangen  wurde.     Der  untere 

Draht  war  durch  den  Kork  eines  Olascylinders  dd 
hindurchgeführt  und  unten  in  einen  Haken  nm- 
gebogen,  der  eine  Schale  s  zur  Aufnahme  dei 
spannenden  Gewichte  trug.  Der  Abstand  xweiei 
an  dem  Kautschuk  befestigter  Nadeln  Mi  and  f^ 
wurde  mit  Hülfe  eines  kathetometerartig  Ter- 
schiebbaren  Femrohres  an  einer  hinter  dem 
Apparate  befindlichen  Scala  abgelesen. 

Bei  einem  ersten  Versuche  war  das  spannende 
Gewicht,  die  Last  des  Glascylinders,  des  Wassers  etc. 
mit  eingerechnet,  3  englische  Pfund,  die  L&nge 
zwischen  den  beiden  Nadeln  betrug  bei  7^  C. 
1,026  englische  Zoll.  Als  die  Temperatur  17' 
wurde  und  längere  Zeit  hindurch  auf  diesem 
Stande  erhalten  wurde,  betrug  die  Länge  nur 
noch  0,964  englische  Zoll,  bei  28<>  C.  endlich  nur 
noch  0,900  Zoll.  Bei  einem  spannenden  Ge* 
wichte  von  6  Pfunden  betrug  die  Länge  bei 
5,40  G.  2,55  ZoU,  bei  12»  C.  2,53  und  bei  17«  C. 
nur  2,46  Zoll. 


b.    Versuche  mit  vulcanisirtem  Kautschuk^). 


Joule  untersuchte  die  wesentlichen  Eigenthümlichkeiten  dieser 
merkwürdigen  Substanz,  ehe  ihm  die  eingangs  erwähnten  Beobachtungen 
Gough's  an  gewöhnlichem  Kautschuk  bekannt  waren. 

Joule  fand  nach  der  Mischungsmethode  die  specifische  Wärme  der 
von  ihm  gebrauchten  Sorte  vulcanisirten  Kautschuks  c^  =  0,415,  den 
cubischen  Ausdehnungscoefficienten  fand  er  bei  dem  DJchtigkeitsmaxirnnm 
des  Wassers  a  =  0,000526  per  1®  C.  Die  Behauptung  Gough'B,  dassi 
gedehnter  Kautschuk  eine  grossere  Dichte  besitze,  als  ungestreckter,  fan» 
den  Joule  und  ebenso  Yillari  nicht  bestätigt,  im  (jegentheil  beobach- 
teten beide  eine  Abnahme  der  Dichte.  Es  fand  z.  B.  Yillari*)  durch' 
Wägungen  auf  der  hydrostatischen  Wage: 


M  Phil.  Trans.  Bd.  149  (1859),  S.  104  bis  108. 

8)  Villari,  üeber  die  Klasticittt  des  Kautschaks,  Pogg.  Ann.  Bd.  143,  S.  *2i*'i.i 
Auch  die  Behauptung  von  Pierre  Thomas,  Les  Mondes,  1869,  S.  575,  dass  «t.e 
Dichte  des  Kautschuks  bei  der  Dehnung  ungeSndert  bliebe,  wird  wohl  auf  einem 
Trrthume  beruhen.  1 
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Spannendes 

Specif. 

Gewicht. 

Gewicht. 

0,00 

1,281 

2,00 

1,278 

5,00 

1,257 

7,00 

1,238 

Damit  aber  wii'd  auch  die  Erklärung  Gough^s  hinfallig,  welcher 
glaabte,  dass  die  beim  Kautschuk  durch  Dehnung  entwickelte  Wärme 
TOD  einer  gleichzeitigen  Verdichtung  desselben  herrühre.  Auch  der  schon 
früher  Seite  94  dieses  Buches  erwähnte  ErklärungsYersuch  Govi's  wird 
dadurch  hinfallig. 

Joule  erhielt: 


Streckendes 

Gewicht  in 

engl.  Pfunden. 

Länge  des 

gemessenen 

Theiles  in 

Zollen  während 

der  Dehnung. 

Temperatur- 
erhöhung 
durch  die 
Spannung. 

0  C. 

0 

4,00 

0 

2 

4,06 

~  0,003 

4 

4,12 

—  0,004 

7 

4,30 

—  0,004 

14 

4,80 

—  0,001 

21 

5,21 

4-  0,014 

28 

5,87 

+  0,053 

35 

6,60 

4-  0,095 

'      42 

7,25 

+  0,137 

49 

7,75 

4-  0,180 

Noch  iostructiver  durch  die  Vergleichbarkeit  der  Werthe  mit  der 
Thomson'schen  Formel  ist  nachstehende,  ungemein  sorgfaltig  ausge- 
führte Versuchsreihe: 
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Als  eine  neue  Thatsache  iuhi*t  Villari  ^)  an,  dass  die  Temperatur« 
erhöhung  beim  Ausziehen  des  Eaatschuks  grösser  ist,  als  die  Abkühlung 
beim  Zusammenziehen. 

£&  findet  diese  Eigenthümlichkeit  darin  ihre  Erklärung,  dass  ein 
gedehnter  Kautschukstreifen  nach  Entfernung  der  spannenden  Gewichte 
nie  ganz  die  alte  Länge  wieder  annimmt,  sondern  sehr  lange  Zeit  hin- 
durch etwas  gestreckt  bleibt. 

Nachstehende  Beobachtungsreihe  Yillari's  zeigt  dies  recht  deutlich. 


Kautschukfaden,  6  mm  dick, 
a.  Wachsende  Spannung.         b.  Abnehmende  Spannung. 


Belastung. 

Unge. 

Kg 

mm 

1  X  0,64 

247 

2  X  0,64 

310 

3  X  0,64 

396 

4  X  0,64 

477 

5  X  0,64 

538 

6  X  0,64 

586 

7  X  0,64 

619 

Belastung. 

Länge. 

Kg 

mm 

6  X  0,64 

623 

5  X  0,64 

566 

4  X  0,64 

493 

3  X  0,64 

419 

2  X  0,64 

318 

1   X  0,64 

255 

Belastung. 

Differenz  der 
Längen. 

Kg 

mm 

6 

37 

5 

30 

4 

17 

3 

23 

2 

8 

1 

8 

Trotz  einiger  Unregelmässigkeiten,  über  die  Villari  keinen  Auf- 
8cbluss  giebt,  tritt  die  oben  erwähnte  Eigenthümlichkeit  deutlich  hervor. 
Beim  Zusammenziehen  wird  demnach  eine  geringere  Erafb  entwickelt 
als  beim  Ausdehnen.     Vielleicht  auch  finden  beim  Ausziehen  Reibungen 


*)  Villari,  Ueber  die  Wärmeentwickelung  beim  Ausziehen  des  Kautschuks.    Pogg. 
Ann.  Bd   144,  S.  274  bis  280.  . 
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der  in  neue  Lagen  übergehenden  Moleküle  statt,  welche  eine  Vermehnmg 
der  producirten  Wärme  veranlassen. 

Schmulewitsch  ^)  glaubt  das  eigenthümliche ,  den  anderen  Sub- 
stanzen entgegengesetzte  Verhalten  des  gespannten  Kautschuks  dadurch^ 
erklären  zu  sollen,  dass  die  Wärme  einerseits  den  Kautschuk  in  nor- 
maler Weise  ausdehne,  gleichzeitig  aber  seinen  ElasticitätscoefficienteQ 
vergrössere.     Beistehende  Figur  82  mag  dies  erläutern. 

Trägt  man  auf  einem  Coordinatenkreuze  als  Ordinaten  die  Spannun- 
gen und  als  Abscissen  die  bei  einer  bestimmten  Temperatur  erhaltenen 

Fig.  82. 


Längen  auf,  so  erhält  man   die  Spannungscurve  für  diese  Temperatui 
Nach  Beobachtungen  von  Schm  nie  witsch  ist  z.  B.  die  Linie    ab  cd 
(man  sehe  Fig.  82)  die  Spannungscurve  eines  Fadens  von  der  Län^e  (h 
bei  0^   Oa  entspricht  der  Spannung  0,  h'b  einer  Belastung  von   10,  c 
von  20  u.  s.  f.  Gewichtseinheiten. 

Würde  nun  der  Kautschuk  durch  die  Wärme  einfach  verlängert,  a 
würde  jede  Länge  l  für  eine  Temperaturerhöhung  von  t^  übergehen  in 
l  ,  (l  -\-  d'  .  t),  wenn  man  mit  d'  den  jedesmaligen  linearen  Ansdehnnngs 
coefficienten  bezeichnet.  Wenn  also  der  Elasticitätscoefficient  constan 
bliebe  für  verschiedene  Temperaturen,  so  würde  z.  B.  bei  50*^  die  Span 
nungscurve  a"h"c'^d"e"  sein.  Nehmen  wir  aber  nun  an,  es  hätte  keint 
Ausdehnung  durch  die  Wärme  stattgefunden,  sondern  es  hätte  sich  d'u 


*)  Schmulewitsch,     üeber    den    Einfluss    der    Wärme     auf    die    Elasticität     ti* 
KautschukR,  Pogg.  Ann.  Bd.  144,  S.  280  bis  287,  und  Vierteljahresschrift   der  Zun.  h 
naturforsch.  Gesellsch.  XI,  Heft  III. 
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Elasticitat  yergrössert,  die  Dehnbarkeit  also  verringert,  es  wäre  z.  B.  bei 
50'  der  Elasticitätscoefficient  doppelt  so  gross  als  bei  0^  so  würde  die 
Spannongscurve  bei  50®  die  Linie  alf" d" d*'* d"  gewesen  sein.  Fin- 
den nun  aber  beim  Erwärmen  des  Kantschoks  beide  Processe  statt,  so 
werden  wir  in  Wirklichkeit  bei  50®  die  pimktirte  Ansdehnungscurve 
a"bcbe  erhalten.  Die  Ansdehnungscurve  ahcde  bei  0®  und  die  Ans- 
dehnungscurve bei  50®  schneiden  sich  in  der  That  im  Punkte  f.  Dies 
aber  entspricht  ganz  den  experimentell  gefundenen  Thatsachen.  Unge- 
spannter und  wenig  gespannter  Kautschuk  dehnt  sich  hiernach  beim  Er- 
wärmen wie  alle  anderen  Körper  aus.  Bei  einer  bestimmten  Spannung 
(hier  rr^)  behält  der  Kautschuk  beim  Erwärmen  seine  Länge  vollkom- 
men bei  und  bei  höheren  Spannungen  zieht  er  sich  beiin  Erwärmen  zu- 
sammen. 

Schmulewitsch  hat  sich  auch  bemüht,  seine  Hypothese  experi- 
mentell zu  bestätigen.  Er  befestigte  beide  Enden  ^eines  ziemlich  starken 
Kautschukfadens  in  zwei  mit  Haken  versehene  Klemmschrauben.  Mittelst 
eines  dieser  Haken  wurde  das  eine  Ende  des  Kautschukcylinders  an  den 
Boden  eines  schmalen,  langen  blechernen  Kastens  befestigt,  mit  dem 
zweiten  Haken  wurde  er  mit  einer  Darmsaite  verbunden.  Diese  Darm- 
saite ging  nun  über  eine  Rolle  zu  einer  Schraube;  Rolle  und  Schraube 
waren  auf  einem  Resonanzkasten  befestigt. 

6o8B  er  nun  in  den  Blechkasten  Wasser  von  8®,  so  erhielt  er  auf  der 
Saite  für  eine  bestimmte  Spannung  einen  Ton,  der  322  Schwingungen  in 
der  Secunde  entsprach.  Liess  er  aber  das  Wasser  durch  einen  Heber  aus 
dem  Blechkasten  ausfliessen  und  umgab  daftlr  den  Kautschukfaden  mit 
Wasser  von  50®,  so  gab  nunmehr,  obgleich  sonst  alles  ungeändert  ge- 
blieben war,  die  Saite  einen  Ton  von  342  Schwingungen,  die  Spannung 
hatte  also  im  Verhältnisse  von: 

322«  :  342«  =  1  :  1,128 

zugenommen. 

Bei  einem  zweiten  Versuche  wurden  die  Saiten  und  der  Kautschuk 
starker  gespannt,  so  dass  .bei'  8®  die  Tonhöhe  der  Saite  475  Schwin- 
gungen pro  Secunde  entsprach.  Wurde  nun  das  Wasser  von  8®  durch 
solches  von  50^  ersetzt,  so  stieg  die  Tonhöhe  auf  522  Schwingungen,  es 
nahm  mithin  die  Spannung  im  Verhältnisse  von: 

475»  :  522»  =  1  :  1,208 
zu. 

Auch  noch  ein  zweiter  Versuch  ^)  bestätigte  die  Zunahme  der  Span- 
nung mit  der  Temperatur. 

Man  befestigte  auf  einem  Brette  zwischen  zwei  Klötzchen  einen 
Kautschukstrang  ui^  brachte  denselben  zum  Tönen. 

Erwärmte  man  nun  den  Kautschukstrang  durch  Eintauchen  in  heisses 


')  Schmulewitsch,  Pogg.  Ann.  Bd.   144,  S.  286. 


Digitized  by 


Google 


538 


V.  Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze. 


Waßser,  so  trat  stets  eine  flrböhung  des  Tones  ein,  und  zwar  war  die- 
selbe um  so  beträchtlicber,  je  höher  die  Anfangsspannung  war. 

Bekanntlich  ist  nun  aber,  wenn  man  mit  n  die  Schwingungszahl, 
mit  q  den  Querschnitt,  mit  l  die  Länge ,  mit  8  die  Dichte  und  mit  P  die 
Spannung  einer  transversal  schwingenden  Saite  bezeichnet  ^): 


1    i/TTp" 


96) 


Da  nun  l  ungeändert  bleibt ,  die  Aendemngen  von  q  und  selbst  die 
von  8  sehr  unbedeutend  sind,  so  deutet  unmittelbar  das  Anwachsen  von 
n  auf  eine  beträchtliche  Zunahme  der  Spannung  mit  der  Temperatur. 

Die  yei*suche  von  Schmulewitsch  sind  interessant,  aber  nicht 
entscheidend,  da  hier  zwei  Factoren:  Abnahme  der  Länge  und  Zunahme 
des  Elasticitätscoefficienten,  auf  Erhöhung  der  Spannung  wirken  können. 

Erst  auf  Grund  einer  genauen  messenden  Untersuchung  der  Elasti- 
citätsverhältnisse  des  Kautschuks  bei  verschiedenen  Temperaturen  kann 
dieser  Gegenstand  zum  Abschluss  gebracht  werden. 

In  neuester  Zeit  hat  Exner  eine  Untersuchung  „über  die  Abhängig- 
keit der  Elasticität  des  Kautschuk  von  der  Temperatur*'  vorgenommen. 
Er  maass  die  Schallgeschwindigkeit  im  Kautschuk  bei  verschiedenen 
Temperaturen  und  bediente  sich  dazu  eines  Verfahrens,  welches  von 
Stefan  angegeben  worden  ist.  Eine  Kautschukschnur  wurde  durch 
einen  Faden  gespannt,  dann  hob  man  durch  Abbrennen  des  Fadens  die 
Spannung  plötzlich  auf  und  maass  die  Zeit,  welche  die  Contractionswelle 
brauchte,  um  bis  an  das  andere  Ende  der  Schnur  zu  gelangen.  Diese 
sehr  kleine  Zeit  wurde  mit  einem  Hipp^schen  Chronoskope  gemessen. 
Die  Anordnung  der  Versuche  sehe  man  in  der  Originalarbeit  nach  ^). 

Bei  einer  Schnur,  deren  Ijänge  im  ungespannten  Zustande  1  m  be- 
trug, ergaben  sich  bei  verschiedenen  Spannungen  folgende  Schallge- 
schwindigkeiten : 


Länge  der 

gespannten 

Schnur. 

Schallge- 
schwindigkeit. 

m 

m 

2 

47,2 

3 

56,6 

4 

62,9 

5 

65,9 

')  Wüllncr,  Experimentalphysik,  Bd.  I,  III.  Aufl.,  S.  527. 

2)  Einer,    Sitzungsber.  d.  k.   Acad.  d.  Wissensch.  zu  Wien,    Bd.  69,  S.  1  bis  13. 
Diese  Arbeit  konnte  erst   während  des   Druckes  benutzt  werden. 
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Die  Temperatur  des  Versuches  und  die  spannenden  Gewichte  sind 
nicht  angegeben. 

Die  Versuche  bei  verschiedenen  Temperaturen  zeigen  bei  zunehmender 
Temperatur  eine  beträchtliche  Abnahme  der  Schallgeschwindigkeit. 

Es  ergab  sich: 


Temperatur. 

Schallge- 
schwindigkeit. 

oo  C. 

54,0  m 

12 

47,6 

15 

47,0 

33 

37,5 

40 

33,5 

50 

30,7 

60 

30,2 

74 

29,0 

Auch  hier  fehlen  Angaben  über  die  Grösse  der  Spannung  und  der 
Dichte,  jedoch  wird  angeführt,  dass  diese  Abnahme  der  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit des  Schalles  mit  wachsender  Temperatur  bei  den  ver- 
schiedenartigsten Spannungen  beobachtet  worden  sei.  Exner  glaubt 
aus  diesen  Beobachtungen  auf  eine  Abnahme  der  Elasticität  des  Kaut- 
schuks mit  der  Temperatur  schliessen  zu  müssen,  und  meint  deshalb  den 
Schm  nie  witsch 'sehen  Erklärungsversuch  widerlegt  zu  haben. 

Seine  Versuche  sind  jedoch  eben  so  wenig  entscheidend,  als  die  seines 
Gegners,  da  es  sich  in  beiden  Fällen  nur  um  die  Messung  von  Grössen 
handelt,  welche  von  dem  Werthe  des  adiabatischen  Elasticitätscoefficienten 
abhängen;  die  Beziehung  dieses  zum  isothermischen  ist  aber  so  lange 
unbekannt,  als  man  nicht  auch  'das  Verhältniss  der  beiden  specifischen 
Wärmen  der  Substanz  bei  verschiedenen  Temperaturen  kennt.  Nur 
Versuche,  welche  ähnlich  angestellt  sind,  wie  die  von  Kohlrausch  und 
Loomis^),  könnten  die  Frage  nach  der  Abhängigkeit  des  isothermischen 
Elasticitätscoefficienten  des  Kautschuks  von  der  Temperatur  entscheiden. 

Es  ist  dies  um  so  interessanter,  als  dadurch  gleichzeitig  die  früher 
(V,  A,  15,  GL  95),  S.  527)  entwickelte  Näherungsformel: 


^)  Man  sehe  dieses  Buch  8.  528  and  Pogg.  Ann.  Bd.   141,  S.  482  bis  503. 
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einer  Prüfung  unierzogen  werden  wurde.     Diese  steht  ebenfaUs  mit  den 
Exner 'sehen  Versuchen  im  Widerspruch. 

Ist  z.  B.  2?'  der  Druck,    bei  welchem  der  Ausdehnungsooefficient 
«y  =  0  ist,  so  ergiebt  obige  Formel; 


''''  —  a.(1f  —  t)'lEti        eS 


Nehmen  wir  nun  an,  dass  t'  >»  ^  ist,  so  ist,  wenn  P  =  p'  ist,  aV 

nur  dann  positiv,  gleich  Null  oder  negativ,  wie  es  den  Joule' sehen  Ex- 
perimenten entspricht,  wenn: 

Jiätt  Hai 

mithin : 

JE?//  >  Et 
ist. 

Die  bekannte  früher  von  uns  entwickelte  Fonnel  würde  also  eben- 
falls fordern,  dass  die  Elasticität  mit  wachsender  Temperatur  zunähme. 

Uebrigens  steht  dieses  eigenthümliche  Verhalten  des  Kautschuks 
nicht  verekizelt  da,  sondern  Reusch^)  hat  dieselbe  Beobachtung  an  Gutta- 
percha gemacht  und  Schmulew it seh')  hat  dasselbe  anomale  Ver- 
halten auch  an  Muskelfasern  gefunden. 


17.   Anwendungen  des  zweiten  Hauptsatzes  auf  Gase. 

Für  vollkommene  Oase,  in  denen  die  innere  Arbeit  gleich  Null  ist 
(man  sehe  Abschn.  FV,  A,  1,  S.  3  59),  ist  der  zweite  Hauptsatz  eine  noth- 
wendige  Folge  des  ersten  Hauptsatzes  der  mechanischen  Wärmetheorie. 
Hieraus  ergiebt  sich,  dass,  wenn  man  für  diese  Substanzen  alle  Conse- 
quenzen  des  Satzes  von  der  Aequivalenz  zwischen  Wärme  und  Arbeit 
erschöpft  hat,  der  zweite  Hauptsatz  nichts  wesentlich  Neues  mehr  hinzu- 
fügen kann.  Alle  Gase  jedoch ,  die  in  der  Natur  vorkommen ,  entfernen 
sich  mehr  oder  weniger  von  dem  idealen  Zustande,  durch  den  wir 
den  vollkommenen  Gaszustand  definirt  haben.  Die  Versuche  von  Thom- 
son und  Joule,  mit  denen  wir  uns  schon  einmal  (man  sehe  lU,  B,  8,  9,  10, 
S.  254  bis  270)  ziemlich  ausführlich  beschäftigt  haben ,  ergaben  uns  bei 
allen  eine  allerdings  geringfügige,  aber  doch  unzweifelhaft  vorhandene 
innere  Arbeit  %  Selbstverständlich  ist  auf  diese  Substanzen  der  zweite 
Hauptsatz  ebensowohl  anwendbar,  wie  auf  alle  anderen  festen  und  flüssi- 


1)  Reusch,  Pogg.  Ann.  Bd.  134,  S.  315. 
"I  Schmulewitsch,  Pogg.  Ann.  Bd.  144,  S.  281. 

*)  Die  Annahme,    dass    für    ein  Gas   die  innere  Arbeit  bei  einer  Volumenändcrang 
vernachlässigt  werden  könne,  wird  vielfach  die  May  er 'sehe  Annahme  genannt. 
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gen  Körper;  auch  erscheint  er  für  solche  nnvollkommene  Gase  nicht  mehr 
als  eine  blosse  Folgerung  aas  dem  ersten  Hauptsätze  und  seine  Anwen- 
dung führt  daher  zu  neuen  und  interessanten  Resultaten. 

Man  geniesst  hier  den  besonderen  Yortheil,  dass  man  nahezu  alle 
experimentellen  Unterlagen  besitzt,  um  die  Ergebnisse  der  Theorie  mit 
den  Resultaten  der  Beobachtungen  vergleichen  zu  können. 

Die  Grundlagen  zu  dieser  Yergleichung  finden  sich  einerseits  in  den 
denkwürdigen  Untersuchungen  Regnault's  über  das  Mariott  ersehe 
Gesetz,  welche  sich  über  Drucke-  von  1  bis  zu  28  Atmosphären  er- 
strecken für  Temperaturen,  welche  nicht  weit  von  Null  Grad  entfernt  sind, 
und  andererseits  in  seinen  nicht  weniger  genauen,  aber  minder  zahlreichen 
Beobachtungen  bei  Drucken  zwischen  Vs  und  4  Atmosphären  für  Tempera- 
turen, welche  nahe  100^  sind^).  Ausserdem  gehören  hierher  die 
schon  vorher  erwähnten  Versuche  von  Joule  und  W.  Thomson  über 
die  Aenderungen,  welche  die  innere  Energie  der  Gase  erfahrt,  wenn  sich 
dieselben  ausdehnen,  ohne  gleichzeitig  eine  äussere  Arbeit  zu  leisten. 
Man  kann  aus  dem  zweiten  Hauptsatze  eine  beachtenswerthe  Beziehung 
zwischen  diesen  beiden  Arten  von  Erscheinungen  ableiten,  auf  die  sich 
das  Yersuchsmaterial  erstreckt. 

Wir  haben  vorher  (auf  Seite  475,  Gleichung  18)  die  allgemeine 
Gleichung: 

aus  dem  zweiten  Hauptsatze  abgeleitet,  welche  für  alle  Körper  gilt,  die 
sich  ausdehnen. 

Wir  erhielten  diese  Gleichung,  indem  wir  T  und  v  als  unabhängige 
Yariabeln  wählten  und  p  als  Function  dieser  beiden  Grössen  darstellten. 
Für  die  'vorliegenden  Zwecke  ist  es  jedoch  bequemer ,  T  und  p  als  unab- 
hängige Yariabeln  zu  benutzen  und  v  als  Function  derselben  anzusehen. 

In  diesem  Falle  wird  die  durch  eine  gleichzeitige  Aenderung  von 


^)  Jochmann  stellt  die  Versachsergebnisse  Regnanlt's  in  folgenden  empiri-' 
sehen  Fonneln  zusammen,  im  denselben  sind  p,  o  und  t  zusammengehörige  Grössen,  und 
V  bedeutet  das  Volumen  des  Gases  bei  dem  Drucke  P  =  0,76  m  Quecksilbersäule 
und   /  =  0<>  C. 

Für  Lua: 

^-^   =  —  0,00090935  •  (-  —  0  +  0,00001154  .  ^~  —  l) 


P  .  V 


+   {o,003665  4-  0,00000827  •  (7  —  0  +  0,000000032  .  ^-  —  1  j  | 


/. 


1  —  0,0065144  .   (-  —  1)  +  0,0000331  .  (^  —  l) 

+  |o,0036856  +  0,00002267  .  ( l)  —  0,000000182  .  (-  —  1  j  | 

(S c hl ö  milch,  Zeitschrift  f.  Phys.  u.  Math.  Bd.  5,  S.  106  und  109.) 
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T  und  p  um  d  T  und  dp  erzeugte  Wärmemenge  q  bekanntlicb  durch  die 
Formel  0 : 

q  •=  Cj,  .  dt  •{-  h  .  dp 
dargestellt;  für  h  wurde  daselbst  die  Gleichung  gefunden: 

'='•1^ »«) 

Substituirt  man  den  aus  dieser  Formel  abgeleiteten  Werth  von  l: 


in  die  Gleichung: 


so  erhält  man: 


dp 

dp  _J.l 
dT~     T    ' 


dp         J  .h 


dp 


oder: 


991 


dp     dv J  .  h 

dT'dp~  ~T" 

Betrachtet  man   p  als  Function  von  v  und  T,  so  ist: 

dp^'^.dTA'^-^'dv. 

Löst  man  diese  Gleichung  nach  dv  auf,  so  erhalt  man: 

1  8r 

dv  dv 

Betrachtet  man  nun  aber  v  als  Function  von  p  und  T,  bo  hat  man: 

Durch  Verbindung  dieser  Gleichungen  ergiebt  sich: 

dv  dv 


1)  Abschnitt  I,  C,  §.  52,  S.  181  und  182. 
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Hieraus  ergiebt  sich: 


und: 


1  _ 

dv 

dp  ~ 

dp' 

dv 

dp 

dT 

dv 

dp- 

~dT 

di 

Sabstituirt  man  die  vorhergehende  Gleichung  in  die  letzte,  so  ent- 
steht : 

dp     dv dv 

"  dT'  dp~df'       . 
Dadurch  geht  unsere  allgemeine  Gleichung  in  die  neue  Form  über: 

dv        J  ,  h 

-är=— '^^ 

oder: 

Wir  wollen  nunmehr  diese  Gleichung  auf  die  Volnmenänderungen 
der  Gase  anwenden. 

Die  Versuche  von  W.  Thomson  und  Joule  über  das  Ausfliessen 
der  Gase  dnrch  poröse  Substanzen  ergaben,  dass  bei  Ausdehnung  eines 
Gases  immer  eine  kleine  Temperaturemiedrigung  stattfindet,  welche 
durch  die  Formel  (Abschnitt  III,  B,  9,  Gl.  21),  Seite  263): 


J  'C,.d.(^^  —  l^=Po,Vo  —pi  ,Vi  +  ^ü 


101) 


dargestellt  wird.  Hierin  bedeutet  d  die  Temperaturemiedrigung,  welche 
stattfindet,  wenn  der  Drnckunterschied  1  Atmosphäre  beträgt  Wir  wollen 
den  Werth  y  wieder  in  die  Rechnung  einführen: 


,=,.^-,), 


welcher  sich  unmittelbar  aus  den  Beobachtungen  ergiebt;  es  ist  diese 
Grösse  y  die  Temperaturemiedrigung,  welche  ein  Gas  erleidet,  wenn  es, 
ohne  äussere  Arbeit  zu  leisten ,  von  dem  Drucke  pi  auf  den  Druck  po 
gebracht  wird.  ^  ü  ist  bekanntlich  die  gleichzeitige  Aenderung  der 
inneren  Energie;  die  Bedeutung  der  übrigen  Grössen  ist  durch  den  viel- 
fachen Gebrauch  derselben  an  sich  verständlich.  Wir  wollen  statt  y 
jedoch  —  0,  eine  Grösse  mit  negativem  Vorzeichen  einführen,  um  damit 
anzudeuten ,  dass  es  sich  ^  in  vorliegendem  Falle  um  eine  Temperatur- 
emiedrigung handelt. 
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Wir  erhalten  somit: 

—  J  .  Cj,  ,  0  =  ^U  +  Po  .  Vo  —  Pi  '^i- 
Nehmen  wir  nun  an,  dass  die  Drackänderung  pi  —  po  unendlich 
klein  =  dp  sei,  und  setzen  wir  voraus,  dass  das  Volumen  lediglich 
durch  die  Druckänderung  eine  andere  Grösse  annähme,  so  kann  man 
unter  dieser  Voraussetzung  v  lediglich  als  Function  des  Druckes  ansehen 
und  hat,  wenn  der  Einfluss  der  geringen  Temperaturänderung  gegen  den 
Einfluss  der  Druckänderung  verschwindend  ist: 

d.  =  ^  .  dp. 

Alsdann  geht  die  Formel,  wenn  wir  nach  p  partiell  differentüren 
and  mit  dp  mnltipliciren,  in  die  folgende  über: 

-J.e,.^.dp  =  ^.dp+p.^-dp  +  v.dp. 

Beachtet  man,  dass  mit  Räcksicht  auf  die  Formel: 

q  =  h  .  dp  +  Cp  ,  dt 

die  Grösse  h  .  dp  die  Wärmemenge  ist,  welche  durch  eine  Druckänderung 
dp  hervorgebracht  wird,  wenn  die  Temperatur  constant  bleibt,  also 
dt  =  0  isif  so  kann  die  obige  Gleichung  zur  Berechnung  der  Grrösse  h 
dienen.  Dann  ist  nämlich:  J .  h  .  dp  die  Aendemng  der  calorischen 
Energie,  welche  die  Gewichtseinheit  Gas  durch  eine  Druckänderung  dp  er- 
leidet, wenn  die  Temperatur  nicht  gleichzeitig  durch  Wärmesu-  oder 
Ableitung  geändert  wird.     Diese  Aendemng  der  Energie  des  Gases  be- 

steht  aus  zwei  Theilen,  der  Aendemng  der  äusseren  Energie  =p  '^  •  dp 

O    TT 

und  der  Aendemng  der  inneren  Energie  -r—  •  dp, 

Cp 

Man  hat  mithin: 

J.h,dp  =  p.^^dp   +   ^^dp. 

Subtrahirt  man  von  dieser  Formel  die  vorhergehende,  so  eriialt  man : 
J .  h  .  dp  +  J .  c^  '  ^'  dp  =  ^  V  .  dp, 
oder,  wenn  man  beiderseitig  den  gemeinschafUichen  Factor  dp  wegl&sst: 
J.Ä=-./.c,    1^  — t; 102) 

riß 

^  ist  der  Grenzwerth  des  Yerhältnisses  zwischen  einer  Temperatnrände- 

mng  und  der  sie  bedingenden  Druckänderung  unter  Umständen,  welchen 
ziemlich  genau  durch  die  Thomson'-  und  Joule' sehen  Versuche  ent- 
sprochen wird.  Die  Bedingung  ist  nämlich,  dass  die  Temperaturändenmg 
0  lediglich  durch  eine  Druckänderung  p  eines  Gases  hervorgebracht  wird, 
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welches  sich,  ohne  eine  äussere  Arbeit  zu  leisten,  und  ohne  eine  Wärme- 
Eufühmng  oder  Ableitung  von  Aussen  zu  erfahren,  ausdehnt.  Diesen  An- 
forderungen ist  aber  bei  der  Thomson -Joule' sehen  Versuchsreihe,  wie 
man  sich  entsinnen  wird,  möglichst  vollkommen  genügt  (man  sehe  die 
Beschreibung  dieser  Versuche  S.  256  u.  s.  f.).  Diesen  Werth  von  J ,  Ä, 
den  wir  oben  abgeleitet  haben,  substituiren  wir  nun  in  die  bekannte, 
für  alle  Körper  gültige  Gleichung,  welche  wir  aus  dem  zweiten  Haupt- 
sätze abgeleitet  haben,  in: 

Dann  entsteht: 

oder: 

^■li-'  =  '''rp >»») 

Auf  der  260.  und  den  folgenden  Seiten  dieses  Buches  haben  wir 
einige  der  Thomson-  und  Joule'schen  Versuche  wiedergegeben,  und  wir 

rkß 

haben  dabei  gesehen ,  dass  y  und  somit  auch  ^  innerhalb  ziemlich  wei- 
ter Druckgrenzen  unabhängig  vom  Drucke  ist.  Die  Abhängigkeit  dieser 
Grosse  von  der  Temperatur  lässt  sich  jedoch  genügend  darstellen,  wenn  man: 

dp        T» 
letzt'  Führt  man  diesen  empirischen  Werth  von  ^  in  die  vorstehende 
Gleichung  103)  ein,  so  erhält  man: 

T  •  —  —  V  =  '  •  n, 

dT  T« 

Dividirt  man  beiderseitig  noch  durch  T^  und  multipUcirt  mit  d  T, 
Bo  erhält  man: 

dT  V  .  dT  _n  .J.  c, 

Kf).,,_!ilI12fl.,, 

-gy--«*^-  gy  dl, 

und  wenn  man  nun  beiderseitig  integrirt,  so  entsteht: 

f^ ^ n  .  J  .  Cp 

T~  3  W 

Die  Integrationsconstante  IT  kann  dadurch  bestimmt  werden,  dass 

Verdet-BfifalmanD,  Median.  Wftnnetbeorie.  35 


dT, 


oder: 


Digitized  by 


Google 


54G  V.  Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze. 

man  weiss,  dass  für  genügende  Steigerung  der  Temperaturen  alle  Gase 
dem  vollkommenen  Gaszustände  beliebig  nahe  gebracht  werden  können  M. 

Obige  Gleichung  muss  also  für  so  hohe  Temperatur,  dass  —^  gegen 

—  vernachlässigt  werden  kann,  in  die  Definitionsgleichung  für  vollkom* 

mene   Gase  übergehen,    also  das  Mariotte-Gay  Lussac'sche  Gesetz 
ergeben ;  dies  lautet  aber  bekanntlich  : 

P  '^  _  jf 

d.  h.  für  sehr  grosse  Werthe  von  T  muss: 

T~  p 
werden;  da  dann  aber  das  Glied  —       '    ^  vernachlässigt   werden  kann, 
so  darf  man  somit : 

P 
setzen.     Führt  man  dies  ein,  so  erhält  man: 


T        p  3  .  TS   ' 

oder :  1 

p.v  =  B.T-^^-p 104-,| 

Dies  ist  eine  Gleichung  zwischen  den  drei  Grössen  p,  v  und  T, 
welche  bei  unvollkommenen  Gasen,  d.  h.  bei  allen  Gasen,  welche  in  der 
Natur  vorkommen,  an  Stelle  des  Mariotte^schen  Gesetzes  tritt,  welchem 
nur  ein  vollkommenes  Gas  streng  folgen  würde. 

Wir  wollen  übrigens  nicht  verfehlen  darauf  aufmerksam  zu  machen, 
dass  diese  Gleichung  nur  zwei  empirisch  zu  bestimmende  Conatanten  ent- 
hält, nämlich  R  und  n.  Die  erstere  würde  aus  den  Regnanlt^achrii 
Versuchen  über  die  Abweichung  der  Gase  vom  Mariotte 'sehen  Gesetzt\ 
n  aber  aus  den  Thomson-  und  Joul ersehen  Ansströmungs versa chm 
abzuleiten  sein.  , 

Dieselbe  Formel  hat  auch  Rankine  ^)  gefunden  und  in  der  Gei^alt: 

p  .  V    274  +  t  a  Va 

Po  .  Vq  "~       274  «  +  274 '  7     '    '     ' 

zuerst  brieflich  an  Joule  und  Thomson  mitgetheilt 


io:o 


')  Man  sehe  die  im  folgenden  Paragraphen  erwähnten  Versuche  von  Blaserna. 
Amagat  und  Anderen,  und  die  Arheit  von  Schröder  van  der  Kolk,  Studien  üU  r 
die  Gase,  Pogg.  Ann.  Bd.  126,  S.  362. 

2)  In  der  Abhandlung:  Joule  und  Thomson,  On  the  thermal  effects  of  HuuU  in 
motion,  II.  Theil,  Philosophical  Transactions  Bd.   144  (1854),  S.  337. 
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Diese  Formel  giebt  übrigens  Resultate,  welche  mit  den  Versucbs- 
ergebnissen  sehr  gut  übereinstimmen;  jedenfalls  wird  dieselbe  gewisser- 
maassen  als  erweitertes  Mariotte'sches  Gesetz  einmal  von  hoher  prak- 
tischer Bedeutung  werden,  wenn  die  Joule'-  und  Thomson 'sehen  Ver- 
suche mit  so  genügender  Sorgfalt  und  in  solchem  Umfange  wiederholt 
worden  sind,  dass  man  die  Grösse  n  mit  Sicherheit  ermitteln  kann. 

Wir  sehen  jedoch  davon  ab,  die  Constanten  B  und  n  hier  neu  zu 
berechnen ,  da  die  Genauigkeit  der  zu  Grunde  zu  legenden  Zahlen  noch 
zu  gering  ist  und  wir  weiterhin  noch  andere  Formeln  fQr  gleichen  Zweck 
aufstellen  werden. 

Wir  halten  es  übrigens  bei  dieser  Gelegenheit  für  Pflicht,  auf  die 
Formel  von  Reye  nochmals  aufmerksam  zu  machen,  welche  einem  glei- 
chen Zwecke  dient  und  auch  nur  zwei  neue  empirische  Gonstanten  ent- 
hält (man  sehe  Anmerkung  zu  S.  263). 


18.   Einige  neue  experimentelle  Arbeiten  über  die  Ab- 
weiclxungen  der  Gase  vom  Mariotte'sclxen  Gesetze. 

Um  die  vorige  Behauptung,  dass  jedes  neue  Ausdehnungsgesetz  mit 
wachsender  Temperatur  T  sich  der  Form : 

immer  mehr  nähern  müsse,  noch  näher  zu  begründen,  führen  wir  hier 
einige  neuere  Untersuchungen  über  die  Abweichungen  der  wirklichen 
Gase  vom  Ausdehnungsgesetze  vollkommener  Gase  an.  Gleichzeitig  wird 
man  in  den  zum  Theil  widerstreitenden  Resultaten  der  dort  erwähnten 
vorläufigen  Arbeiten  die  Ursache  erkennen ,  warum  wir  nicht  die  For- 
mel 104)  zur  Grundlage  neuer  numerischer  Rechnungen  gemacht  haben. 
Versuche  von  Amagat  0  scheinen  die  übliche  Annahme  zu  bestäti- 
gen, dass  mit  wachsender  Temperatur  die  Gase  sich  ohne  Ausnahme 
immer  mehr  dem  Ausdehnungsgesetze  vollkommener  Gase  nähern,  so 
ist  z.  B.: 


')  Ama.^at,  Siir  la  compressiLilite  de  l'air  et  de  l'hydrogene  k  des  tein})^ratures 
^>ve««.  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  Serie  III,  Bd.  28,  S.  274  bis  279  und :  Recherche« 
>or  la  dilatation  et  la  compresHibilit^  des  ^az.  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  Bd.  29, 
.^.  *i46  bis  285. 


36* 
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bei  S^ 
500 
100« 
1500 
2000 
2500 


JP  .  V  der  Ausdehnungscoefficient 

jp'  .  f/  der  Kohlensänre  a 

1,0065  bei     0«  .    .    0,003724 

1,0036  500  .    .    0,003704 

1,0023  1000  .    .    0,003695 

1,0014  150«  .    .    0,003690 

1,0008  2000  .    .    0,003687 

1,0006  250»  .    .    0,003682 


Besonders  bemerkenswerth  ist  hierbei,  dass  nach  den  VersncheD 
Amagat's  auch  der  Wasserstoff,  welcher  sich  bekanntlich  darch  sein 
entgegengesetztes  Abweichen  vom  Mario tte 'sehen  Gesetze  anszeidinet 
mit  steigender  Temperatur  sich  ebenfalls  dem  idealen  Gaszustände  mehr 
und  mehr  nähert.  Auch  Blaserna  ^)  ist  bei  Kohlensäure  schon  früher  zu 
ähnlichen  Resultaten  gekommen.  Er  discutirte  die  Regnaul  tischen 
Messungen  des  thermischen  Ausdehnungscoef&cienten  bei  constant^m 
Drucke  und  die  Beobachtungen  über  die  Abweichungen  der  Gase  vom 
Mariotte'schen  Gesetze  bei  niedriger  Temperatur,  und  leitete  hieraus 
ebenfalls  ab,  dass  sich  die  Gase  bei  höheren  Temperaturen  dem  idealen 
Gaszustande  immer  mehr  nähern.  Jedenfalls  ist  es  übrigens  auffällig, 
dass,  wenn  man  die  thermischen  Ausdehnnngscoefficienten  als  Functionen 
des  Druckes  darstellt,  der  Ausdehnungscoefficient  der  Luft  sowohl,  als  der 
der  Kohlensäure,  welche  bei  höherem  Drucke  noch  sehr  verschieden  sind, 
sioh  bei  abnehmendem  Drucke  demselben  Grenzwerthe  a  =  0,003654 
nähern,  ein  Umstand,  auf  den  bekanntlich  auch  schon  Rank  ine  (man 
sehe  Abschnitt  lY,  D,  9,  S.  464)  aufmerksam  gemacht  hat. 

Hiergegen  ist  eingewendet  worden,  dass  R egn  au It^s  Beobachtungen 
bei  niederem  Drucke  (zwischen  300  und  360  mm)  nicht  ganz  zuverlässig 
seien,  da  bei  diesen  Versuchen  die  Compression  der  Yersuchsgefasse  nicht 
berücksichtigt  worden  ist^). 

Mendelejeff  und  Kirpitscheff^)  behaupten  auf  Grond  ihrer  Ver- 
suche, dass  für  verdünnte  Gase  das  Mariott  ersehe  Gesetz  nicht  mehr 
gültig  sei,  sondern  dass  die  Gase  bei  abnehmendem  Drucke  immer  wei- 
ter von  demselben  abweichen.  Sie  arbeiteten  mit  einem  ellipsoidiscfaen 
Glasgefasse,  welches  45  Eg  Quecksilber  aufnehmen  konnte,  dessen  Volumen 
also  ungefähr  3,30  Liter  betrug,  und  welches  in  ein  Wassergefass  einge- 
taucht wurde.  An  das  untere  Ende  dieses  Gefasses  war  eine  mit  einem 
Hahn  versehene  Glasröhre  von  1  Meter  Länge  angeschmolzen.  Am  oberen 


^)  Blaserna,  lieber  die  Zusammendrückbarkeit  der  Kohlensäure  und  der  am«»- 
sphärischen  Luft  bei  100  Grad  Temperatur.  Pogg.  Ann.  Bd.   126,  S.  594  bis  610. 

^)  Regnault  sagt  selbst:  „Les  exp^riences  ne  peuvent  pas  etre  ^tcuduM  i  «If^ 
forces  6lastiques    tr^s    faibles,    les  m^sures  ne  pr^sentent    pns  iine  pr^cision  sufKh^intr.* 

8)  Mendelejeff  und  Kirpitsoheff,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  Serie  5,  W.U. 
S.  427  bis  433.     Notice  pr^llminaire  sur  l'ela^ticite  de  i'air  raretie. 
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Ende  des  Gefasses  befand  sich  eine  getheilte  Gapillarröhre ,  welche  ans 
dem  Boden  herausragte  und  sowohl  dazu  diente,  zu  beurtheilen,  ob  das 
Gelass  mit  Quecksilber  gefüllt  war,  als  auch,  um  die  Compression  des 
Gefasses  durch  den  äusseren  Druck  zu  messen.  Mit  dieser  Gapillar- 
röhre  standen  zwei  nach  unten  hinabgehende  Röhren  in  Verbindung.  Die 
erste  dieser  Röhren  diente  zum  Verschlusse,  wirkte  als  Hahn  und  diente 
zum  Einfuhren  des  Gases  in  das  Geföss.  Die  zweite  Gapillarröhre  verband 
das  ellipsoidische  Geföss  mit  einer  sehr  sorgfaltig  construirten  Mano- 
metervorrichtung. Die  Temperatur  der  Luft  wurde  während  der  ge- 
sammten  Versuche  genau  auf  17,5^C.  erhalten,  die  Mengen  der  imGefösse 
befindlichen  Lufb  aus  dem  Gewicht  des  verdrängten  Quecksilbers  be- 
rechnet. 

Es  ergab  sich  aus  den  mit  aller  Vorsicht  angestellten  Versuchen 
z.  B.  für  Luft: 


p  .  r  für 

Druck. 

Volumen. 

646,19  mm 

Druck  gleich  1 

gesetzt. 

mm 

646,185 

1027,29 

1,00000 

486,215 

1364,73 

0,99960 

207,430 

3195,89 

0,99867 

155,645 

4258,84 

0,99856 

104,805 

6315,75 

0,99730 

51,628 

12769,20 

0,99306 

16,395 

39320,71 

0,97114 

14,555 

44034,87 

0,96551 

Da  eine  genauere  Beschreibung  der  Apparate  und  Methode  nicht 
vorliegt  und  scheinbar  an  allen  Stellen  Fehlerquellen  möglichst  beseitigt, 
«ventuell  berücksichtigt  sind,  so  scheint  es,  als  ob  man  zugeben  müsse,  dass 
verdünnte  Luft  im  entgegengesetzten  Sinne  von  dem  Mariott  ersehen  Ge- 
setzabweicht, als  dies  von  Regnault  für  comprimirte  Lufb  nachgewiesen 
worden  ist.  Es  ergäbe  sich  damit  das  eigenthümliche  Resultat,  dass  das 
Mariotte'sche  Gesetz  nur  für  einen  bestimmten  Druck  gültig  sei,  dass 
aber  für  höhere  'und  niedere  Drucke  die  Luft  in  dem  einen  und  in  ent- 
gegengesetztem Sinne  abwiche. 

Hiermit  stehen  allerdings  die  Versuche  von  Silgeström^)  nicht  ganz 


^)  Silge ström,  Vorläufige  Versuche  zur  Ermittelung  de»  VerhältnisseB  zwischen 
den  Dichtigkeit«-  und  Elasticität^yeränderungen  der  Gase  bei  Drucken  unterhalb  einer 
Atmosphäre.  Po^.  Ann.  Bd.  151,  S.  451  bis  482  und  573  bis  603. 
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im  Einklänge.  Mendelejeff^  glaubtjedoch,  d&ss  zwischen  760nimund 
100  mm  auch  von  diesem  ein  gleiches  Resnltat  gefanden  worden  &ei. 
dass  aber  für  noch  niedrigere  Drucke  die  Beobachtungsmethode  von 
Silgeström  nicht  im  Stande  sei  genügend  zuverlässige  Resultate  zu 
ergeben. 

Die  Schwierigkeiten  solcher  Versuche  sind  jedenfalls  sehr  bedeutend 
und  man  wird,  bis  nicht  die  vollständigen,  endgültigen  Beobachtungsreihen 
veröffentlicht  sind,  davon  absehen  müssen,  von  denselben  ausgehend,  theo- 
retische Betrachtungen  anzustellen. 


19.  Vepgleicliimg  des  Luftthennometers  mit  der  absoluten 

Scala;  neue  Bestimmung  des  meclxanisclien 

Wärmeäquivalentes. 

Man  kann  auch  mit  Hülfe  der  Formeln,  die  sich  aus  dem  zweiten 
Hauptsätze  ergaben,  an  eine  Vergleichung  .der  Angabe  eines  Gasthenno- 
meters  mit  der  absoluten  Temperatur  und  an  eine  neue  Bestimmung  des 
mechanischen  Aequivalentes  der  Wärme  gehen.  Es  ist  dies  ein  Weg, 
den  Thomson  und  Joule  ^)  und  später  auch  Jochmann')  weiter  ver- 
folgt haben. 

Die  Formel: 

^=B 106) 

T 

wird  noch  immer  im  Stande  sein,  das  Ausdehnungsgesetz  der  in  der  Na- 
tur wirklich  vorkommenden  Gase  zu  repräsentiren ,  sofern  inan  sich  nur 
unter  12  nicht  mehr  eine  Constante,  sondern  eine  Function  der  unab- 
hängigen Variabeln  denkt. 

Da  die  Abweichungen  von  dem  Verhalten  vollkommener  Gase  bei 
den  sogenannten  permanenten  Gasen  doch  nur  sehr  gering  sind,  so  kann 

man  ohne  Fehler  annehmen,  dass  die  Grössen  tt—  und  -rrr  sehr  klein  sind, 

cv  dt 

so  dass  Glieder,  welche  höhere  als  die  ersten  Potenzen  dieser  Ausdrücke 

enthalten,  in  der  Rechnung  vernachlässigt  werden  können. 

Wählt  man  z.  B.  p  als  abhängige  Variabele : 

B  .  T 

P  =  — ::— » 


1)  Mendelejeff,  Ucbcr  Silgeström'e  Versuche  zur  Ermittelung  der  Dirbti;- 
keitsanderangen  verdünnter  Gase.  Karl 's  Repertorium  Bd.  10,  S.  434  bis  439. 

^)  Thomson  und  Joule,  On  the  thermal  efTects  of  fluids  in  motion,  2.  Tht-il. 
Phil.  Transact.  of  the  R.  See.  of  London  1854,  Bd.  144,  Section  V.  On  an  ahsolat»' 
thermometric  scale  founded  on  the  mechanical  action  of  heat,  S.  350  bis  353. 

*)  Jochmann,  Beiträge  zur  Theorie  der  Gase.  Schlömilch,  Zeitschrill  i«r 
Mathematik  und  Physik,  Bd.  V,  S.  24  bis  39  und  96  bis  131  (1860). 
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so  ist: 


oder: 


8 

P 

dR     T 

B  .  T 

8 

V 

dv     V 

v^ 

dp 

dB 

T 

P 

dv 

~  dv 

V 

V 

und: 


oder: 


^  =  ^.Z+^        .                .        .    107) 
dT       dT     V  ^   T     ■ ^ 

Nun  ist  aber  bekauntlich  (maiS  sehe  V,  A,  7,  S.  485,  Gl.  32): 

dp 

,     dT 


dp 

dv 


und: 


1-1  li 

J'  dT 


Wenn  wir  hierin  obige  Werthe  einsetzen,  so  erhalten  wir: 

r     (dB     T        pY 

—      —       ^  '  ^^^     vT) 

dv     V        V 
bei  Yernschlässigong  von  Gliedern  höherer  Ordnung  findet  man : 

«,-c.=  i.jü  +  2.T.||  +  ..|f)...    .08) 

und  : 

^=J.(c,-0-2.T.^-.~      ..109) 

Hieraus  erkennt  man  ohne  Weiteres,  dass  die  Differenz  c^  —  c^, 
welche  für  vollkommene  Gase  constant  war,  für  Gase,  welche  vom  Ma- 
riotte' sehen  Gesetze  abweichen,  variabel  ist. 

Bezeichnet  man  die  mechanische  Energie  der  Gewichtseinheit  einer 
Substanz  in  einem  gegebenen  Zustande  mit  TT,  so  ist  bekanntlich: 

J  .äq  =  dW 110) 

Ist  nun  ^0  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  Gas  beim  Drucke  p^ 
und  der  Temperatur  fo»  ^i^d  t;'  das  Volumen  bei  dem  Drucke  p'  und  der 
Temperatur  f',  so  ist: 


Digitized  by 


Google 


552  V.  Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze. 

die  Abnahme  der  mechanischen  Energie  beim  Uebergange  ans  dem  ersten 
in  den  zweiten  Zustand. 

Bei  den  Joule-  und  Thomson' sehen  Versuchen  wird   dem  Gä»e 
beim  Ausströmen  weder  Wärme  zugeführt  noch  entzogen,  mithin  ist: 
W(vo,  to)  —  W  (t/,  t!)  =p'  .v'  —  Po  '  «'o- 

Da  nun  aber  (man  sehe  S.  543): 

^'  —  ^0  =  y  =  —  Ö 
eine  sehr  kleine  Grösse  ist,  so  kann  man  auch  setzen: 

W{i/,t')  =  W(v',to)  +  {f-to).j[.    .    .    .    111) 

Da  nun  aber: 

nnd  da  hier  v  die  andere  anabhängige  Yariabele  neben  (  ist,  so  ist: 

dW 

Demnach  ist,  da:'  ! 

if  —  to  =  —  e, 

W  (vo,  to)  —  W(i/,to)  =  —  J.c,  .0  —  (po  .  vo  —  p'  .  f/)  0-  113) 
eine  Formel,  welche  von  101)  nur  scheinbar  verschieden  ist. 
Nun  ist  aber: 

-ö  =  «.(^   _  n IUI 


(^-■> 


mithin  kann  man  nach  dieser  Formel  diese  Differenz  berechnen. 

Nach  den  früher  von  uns  citirten  Versuchen  (III,  B.  9,  S.  260  bis 
261)  ist: 

für  Luft  bei 

170  C.     *  =  0,260 

91,6«  C.  J  =  0,206 
für  Kohlensäure  bei 

12,8«  C.  «  =  1,225 

19,10  C.  d  =  1,164 

91,50  G.  «  =  0,704 

Ebenso  ist  aus  den  Versuchen  von  Röntgen  (respective  Kundt) 
die  Grösse  C,  für  Luft  und  Kohlensäure  genügend  bekannt. 

Für  den  Vergleich  der  absoluten  Temperatur  mit  der  Angabe  eineä 
Gasthermometers  bei  constantem  Volumen  bestimmt  man  zunächst  ans  113): 


^)  Man  sehe  Thomson  in  Phil.  Mag.,  4.  Serie,  Bd.  9,  S.  530. 

/Google 
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Nun'  ergiebt  sich  aber  durch  partielle  Differentiation  von  114)  nach  v': 

df/-f,   d? "®> 

Die  Gleichungen  der  Gase  können  ferner  nach  Jochmann's^)  Dis- 
' cussion  "der  Kegnaul tischen  Messungen  in  der  Form: 

geschrieben   werden,  worin  a,  &,  c,  ?,  w,  w   empirisch  bestimmte   Con- 
stanten sind.  , 

Wenn   man   diese  Gleichung    noch  nach  1/   differentiirt  und   dann 
1^  =  F  setzt,  erhält  man,  da: 


ist: 


^'  =  <o  —  0  und  —  e  =  *  •  T-  —  1^ 

(MX  _  ^=  -  f  •  [«  +  26  +  3c  +  G  +  2m  +  3n)  .  ^ 
•  ■"     _K.„  +  „  +  .,.(|«)^_J. 

Setzt  man  dies  in  116)  ein,  rechnet  aus  und  vernachlässigt  Glieder 
höherer  Ordnung,  so  ergiebt  sich: 

(I^X  -  F^  ?  ■[a+2b-\-3c  +  (l+  2m  +  3«)  .  (t,  -Ö)]  118) 

Ebenso  ergiebt  sich  durch  Differentiation  von  der  mit  v'  multipli- 
cirten  Gleichung  117): 

-F.a  +  «.  +  «).(|«)^_J 119) 

Setzt  man  die  Werthe  118)  und  119)  in  115)  ein,  so  ergiebt  sich 
schliesslich  mit  genügender  Annäherung: 

+  [h  +  2c  +  (m  +  2n)  .io] 120) 

Nach  den   Jochman naschen  Erörterungen    der    Regnault^schen 
Arbeiten  ist: 


^)  Man  sehe  die  Anmerkung  auf  Seite  541. 
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für  Luft  für  Kohlensäure 
a  =        1,0009209  1,0065475 

h  =  ^  0,00003243  —  0,0065806 

c=        0,00001154  0,0000331  ! 

l  =        0,00365676  0,0036628 

m  =        0,00000821  0,00002303 

n  =        0,00000003  —  0,00000018; 

ferner  ist  mit  Rücksicht  auf  Röntgen's  Werth  von  c^i 

^^  =         0,008827      -^^  =  0,012079  +  0,00001854  .  /  M. 

Plieraus  ergiebt  sich: 
für  Luft: 

t  =  17,00     p  •  (-^  )  =  0,003584 
t  =  91,6«     j  .  (^\  =  0,004183  I 

für  Kohlensäure: 

*  =  12,80     -^.(1^  =  0,014135 

i=  19,10     1.(1^  =  0,013818 

a  w 

Es  ist  TT7-  nach  der  Definition  von  TF  und  den  bekannten  Sätzen: 

ov 

dw      _  . 
-— -  =  j.  ^  —  p 

dv 
und  nach  der  Thomson^schen  Gleichung  18)  (S.  475): 


Mithin : 


oder  auch: 


^•'=--li- 


^w_^    dp 


l     dp     ^     dt        p    ,    l      dW 

P     dt  dT       P  ^  P     dv *  — ' 


Nun  erhält  man  aber  ferner: 


')  Hierbei  ist  nach  Regnault's  Beobochtuns^cn    über  die  Abhängigkeit  der  »]«e^i- 
fischen  Wärme  der  Kohlensäure  von  der  Temperatur: 

Cp  =  0,1870  +  0,000287  .  t  —  0,00000012  .  <> 
gesetzt. 
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für  Luft  für  Kohlensäure 

=  1  +  0,0036650  ,t     1  +  0,0036856  .  t 


555 


1  .  Il  =  0,0036650 

£s  ergiebt  sich  hieraus,  dass: 
für  Luft: 


t  =  17  0        T  ,  — 

^  =  91,6         T.  1^=365,59 


0,0036856 

nach  Formel  123) 
290,83         290,85 


365,57. 


Dies  lässt  sich  durch  die  Formel  ausdrücken: 
T=u  +  ß.t  +  y.t^ 
in  welcher  man ,  wenn  man  gleichzeitig  auf  die  nach  der  Definition  der 
Temperaturscala  gültige  Bedingung: 

T,  »  100  —  T,  »  0  =  100 
Rücksicht  nimmt,  erhält: 


100 


=  7'» 


und  somit: 

T  =  273,89  +  1,00026  .  t  —  0,0000026  .  «^    ...    123) 
Qieraus  berechnet  man: 

Abweichungen  der  Angaben  der  Luftthermometer  von  der 
absoluten  Temperatur. 


/ 

Lufttbennometer  mit  constnntem 
Volumen. 

Luflthermometer 
mit  constantem 

T  —  273,89 

t  ~(r— 273,89) 

Drucke  »). 

0 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

10 

10,0023 

—  0,0023 

10,0097 

20 

20,0042 

—  0,0042 

20,0169 

30 

30,0055 

—  0,0055 

30,0217 

40 

40,0062 

—  0,0062 

40,0240 

50 

50,0065 

—  0,0065 

50,0245 

60 

60,0062 

—  0,0062 

60,0228 

70 

70,0035 

—  0,0055 

70,0196 

80 

80,0042 

—  0,0042 

80,0147 

90 

90,0023 

—  0,0023     , 

90,0081 

100 

100,0000 

—  0,0000 

100,0000 

*)  Berechnet  nach  der  Formel:  100 


VT  -  273^9 


itioo  —  F 
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Man  findet 

fiLr  Eohlensänre: 

nach  der  Formel  124) 

•(  =  12,8        ^'^=  287,96         287,98 

dt 
t  =  19,1    T  .  g^  =  294,18    294,22 

t  =  91,6    T'^z=  366,01    365,98 

Diese  Werthe  können  mit  Rucksicht  auf  den  Umstand,  dass: 
T,  .  100  —  T,  -  0  =  100 
sein  soll,  durch  die  Formel: 

T=  274,90  +  0,9986  .  t  +  0,000014  .  ^>     .    .    . 

dargestellt  werden. 

Hiermit  erhält  man: 


124) 


Die  Abweichung  eines  Kohlensäurethermometers  von  der 
absoluten  Scala. 


Thermometer  mit  constantem 

t 

y  —  274,90 

Volamen. 

«-(r— 274,90) 

Abweichung 

nach 
Thomson. 

0 

0 

0 

0 

10 

9,987 

+  0,013 

20 

19,978 

+  0,022 

+  0,030 

30 

29,971 

+  0,029 

40 

o9j"oo 

4-  0,032 

+  0,040 

50 

49,965 

+  0,035       • 

60 

59,968 

+  0,032 

+  0,037 

70 

69,971 

-\-  0,029 

80 

79,978 

+  0,021 

-f  0,023 

90 

89,987 

+  0,013 

100 

100 

0 

0,000 

Man  erkennt,  dass  die  Abweichungen  des  Luft-  und  des  Kohlen- 
säurethermometers von  einem  Thermometer,  welches  mit  einem  vollkom- 
menen Gase  gefüllt  wäre,  so  gering  sind,  dass  man  dieselben  ftür  die 
meisten  praktischen  Fälle  ganz  vernachlässigen  kann.  Auch  die  lieber- 
einstimmung  unserer  Zahlen  mit  den  Rechnungsresultaten  von  Thomson 
und  Joule  ist  vollkommen  befriedigend. 
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Diese  Betrachtungen  können  auch  noch  dazu  dienen,  um  aus  Glei- 
chung 109)  die  Grösse  /abzuleiten. 

Wenn  man  von  der  Gleichung  117): 


=  a  +  b h  c  '  —  +  \l  -\-  m  ' h«--r 


JP  .  V 

aasgeht,  so  kann  man  in  diese  die  Formel  106): 

p  .  V 


t 


=  E 


Bubstitairen  und  erhält 
B  .  T 


JP  .  V 


=  a  +  5.|  +  c.^  +  [i  +  m.I  +  n.^]... 


Wenn  man  diese  Gleichung  nach  v  differentiirt  und  dann  v  =  V 
setzt,  ergiebt  sich: 

Nun  ist  aber  nach  Gleicliang  121): 
and,  wenn  man  berücksichtigt,  dass  (man  sehe  Gleichung  107),  S.  549): 
so  ergiebt  sich: 


dp  _dR     T         p 
dT  ~  dT'  f?    "^   T' 


2»j 


/dB\         _  l^     /8TF\ 


P.  V 

Diese  Werthe  kann  man  aber  in  Gleichung  109)  substituiren.    Die- 
selbe lautet  nämlich  nach  beiderseitiger  Division  durch  P  .  V: 

p.v    _J.(c,-^c:)     y_2        ^'        3-R  ^'T     ^^ 


F  .V  P  .V  P  .  V    dT        P  .  V    dv 

Setzt  man  hierin  t;  =  F,  so  erhält  man:    x 
£  ^  J^(c,-c:).T  _      _Tf_     /dB\         _  T     /dR\ 
P  P,V  P  .V    \dTj^^v       P\'dvJ,^v' 

Hierin  kann  man  nun  die  oben  gefundenen  Werthe  einsetzen,  dann 
ergiebt  sich: 

f  = '-;^^=f-' - 1  •  Cit).  ..+  '  +  -  +  <-+-)■  «• 

und  damit  schliesslich: 
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DarauB  ergiebt  sich,  da  für  Luft  und  für  <  =  17: 

^  =  1  +  0,00365  .  t  =  1,062205  (man  sehe  S.  553) 


1     (^\ 


0,003584  (man  sehe  S.  552) 


b  =  —  0,00003243    m  =  0,000008211  ,  ,     «    »;ico\ 

c  =        0,00001154     n  =  0,000000031  ^""^  ""^^  ^'  ^^'^ 
r<  -  17  =  290,89  (nach  Formel  123) 
Cj,  =  0,2375  (Regnanlt)      c,  =  0,1690  (Röntgen) 


ist: 


J  =  429,6  Kg. 

Dies  stimmt  zwar  nicht  sonderlich  mit  dem  früher  von  ans  ange- 
nommenen Werthe  425,  den  wir  aus  den  Joule' sehen  ^)  Versuchen  abge- 
leitet haben,  dafür  aber  liegt  unsere  Zahl  ziemlich  in  der  Mitte  zwischen 
dem  Joule 'sehen  Werthe  und  den  Ergebnissen  der  neueren  Arbeiten 
von  Hirn^),  Tresca  und  Laboulaye ')  und  Violle*),  welche  ef  zu 
430,  433  respective  435  bestimmt  haben. 

Für  Kohlensäure  ergiebt  sich  mit  Rücksicht  darauf,  dass: 

h=  —  0,0065806         m  =        0,00002303 
c  =        0,0000331  n  =  —  0,00000018 

und  für«  =  19,10  C: 

^  =  1  +  0,0036856  .  t  =  1,071295 


7(n..=  «'-- 


2\  .  19,1  ==  293,98 

Cp  =  0,1926  (Regnault)      c,  =  0,1475  (Röntgen) 

J  =  436,6. 

Dieser  Werth  würde  sich  den  neueren  Bestimmungen  noch  besser 

c 
anschliessen ;  es  ist  ihm  jedoch  nicht  viel  Gewicht  beizulegen,  da  x  =  — , 

von  dessen  Grösse  doch  der  Nenner  C^  —  c„  wesentlich   abhängt,   iur 
Kohlensäure  kaum  in  den  letzten  Einheiten  sicher  ist. 

Ueberhaupt  sind  die  in  der  Formel  125)  in  der  geschlungenen 
Klammer  auftretenden  Glieder  so  lange  von  untergeordneter  Bedeutung, 
als  man  zu  den  Bestimmungen  der  specifischen  Wärme  bei  constantem 
Volumen  nicht  bessere  Methoden  gefunden  hat. 


M  Man  sehe  dieses  Buch  AbBchnitt  II,  Ä,  9,  S.  195. 

2)  Man  sehe  S.  196. 

3)  Comptes  rendus  Bd  58,  8.  358  (1864). 

*)  Violle,  Sur  Pequivalent  m^canique  de  Ijt  chaleur.    Ann.  de  Chim.  et  de  Phy>. 
Serie  4,  Bd.  21,  S,  64  bis  97. 
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B.  Aenderungen  des  Aggregatzustandes. 

1.    Die  scheinbaren  ünstetigkeiten  des  Ausdehnungs- 
gesetzes  in  der  Nähe  gewisser  Punkte. 

Bei  Untersnchnng  der  Volumenänderungen  haben  wir  natürlicher- 
weise vorausgesetzt,  dass  das  Gesetz,  nach  welchem  sich  das  Volumen 
eines  Körpers  ändert,  wenn  man  Druck  und  Temperatur  desselben  ändert, 
einen  stetigen  Verlauf  habe.  Es  giebt  jedoch  Erscheinungen ,  bei  denen 
diese  Stetigkeit  nicht  mehr  stattzufinden  scheint.  Wir  meinen  die  Aen- 
derungen des  Aggregatzustandes  der  Körper.  Von  diesen  wird  gewöhn- 
lich angenommen,  dass  sie  sich  plötzlich  und  unstetig  vollziehen.  Hier- 
nach scheint  es,  als  ob  die  Erfahrung  zeigte,  dass  unter  gewissen  Bedin- 
gungen durch  eine  bei  constantem  Drucke  stattfindende  unendlich  kleine 
Temperatur änderung  die  Dichte,  oder  was  dasselbe  ist,  das  specifische  Vo- 
lumen (d.  i.  das  Volumen  der  Gewichtseinheit)  um  einen  endlichen  Betrag 
geändert  werden  könne.  Man  ist  jedoch  nicht  sicher,  ob  wirklich  solche 
Ünstetigkeiten  stattfinden.  Betrachtet  man  für  den  Uebergang  ans  dem 
festen  in  den  flüssigen  Zustand  alle  möglichen  Zwischenstufen,  welche  z.B. 
bei  dem  Glase  bestehen,  das  bekanntlich,  ehe  es  flüssig  wird,  alle  Sta- 
dien des  weichen,  zähflüssigen  Zustandes  durchläuft,  und  das  Eis,  wel- 
ches ganz  plötzlich* und  unvermittelt  in  Wasser  überzugehen  scheint,  so 
wird  man  dazu  geführt  anzunehmen,  dass  die  Aenderungen  des  Aggregat- 
znstandes immer  in  einer  stetigen  Weise  stattfinden  und  dass  bei  solchen 
Substanzen,  wie  z.  B.  dem  Wasser,  diese  Zwischenstufen  nur  viel  rascher 
darchlianfen  werden. 

Hiemach  würde  es,  um  sich  mathematisch  auszudrücken,  in  der 
Oberfläche: 

9  (P,  n  0  =  0, 1) 

welche  die  Gesammtheit  der  thermischen  Eigen thümlichkeiten  eines  Kör- 
pers ausdrückt,  keine  eigentlich  singulären  Punkte  geben.  Was  den 
L'ebergang  aus  dem  flüssigen  in  den  gasförmigen  Zustand  betrifi't,  so 
kann  man  kaum  ein  Beispiel  für  stetigen  Uebergang  anführen.  Die  ein- 
zigen Beispiele,  die  man  allenfalls  anführen  könnte,  sind  die  Erscheinun- 
gen, welche  bei  sehr  hoher  Temperatur  und  bei  sehr  hohem  Drucke  statt- 
finden, und  die  zuerst  von  Caignard  de  Latour^)  und  später  von  Drion 
nnd  Avenarius  untersucht  worden  sind. 


^)  Expos^  de  quelques  r^snltats  obtenus  par  l'action  combin^e   de  la  chaleur  et  de 
la  compression  »nr  certains  liquides,  tels  que  Peau,  l'alcool,  T^ther  sulfurique  et  l'essence 
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Fig.  83.  Caignard  de  Latour  verwendete  ein  Glas- 

gefass  von  beistehender  Form,  dessen  beide  Scheu 
irel  in  Theile  von  gleichem  Rauminhalte  getbeüt 
waren.  Die  Flüssigkeit  wurde  (man  sehe  Fig.  tS3) 
in  die  weitere  Röhre  A  C  des  kürzeren  Schenkel« 
eingebracht  und  befand  sich  über  einer  Queck 
silbersäule  CD,  Der  längere  Schenkel  ent 
hielt  in  DjEJ  trockene  atmosphärische  Luft,  deren 
Volumen  dazu  diente,  angenähert  den  Druck  zu 
bestimmen.  Die  Röhre  wurde  nunmehr  in  einem 
Flüssigkeitsbade  stark  erWärmt.  Alsdann  gab  e< 
jederzeit  einen  Moment,  in  welchem  die  Flüssig 
keitsschicht  vollkommen  verschwand,  und  man  be- 
merkte alsdann,  dass  der  gesammte  von  der  Flüssig 
keit  gelieferte  Dampf  einen  Raum  erfüllt,  welcbei 
kaum  mehr  als  das  Dop'pelte  oder  Dreifache  da 
ursprünglich  von  der  Flüssigkeit  erfüllten  Raumes 
war.  In  nachstehender  Tabelle  sind  einige  solehi 
Versuche  zusammengestellt: 


Flüssigkeit. 

Temperatur. 

Druck. 

Verhältniss  de« 

Dampfvolumens 

zum  FlÜMigkelts- 

Tolnmen. 

Aether 

Alkohol      .    .    .    ^   . 
Schwefelkohlenstoff  . 
Wasser      

200 
259 
275 
362 

Atmosphären ' 

38 

119 

79 

unbestimmt 

2 
3 
2,5 

4 

Drion*)  hat  mit  Aufmerksamkeit  den  Moment  beobachtet,  in  weJ 
chem  die  trennende  Fläche  zwischen  Flüssigkeit  und  Dampf  verschwand 
Man  kann  die  Substanz  in  diesem  Zustande  alsdann  ebensogut  Danif^ 
als  Flüssigkeit  nennen,  denn  ihre  Eigenschaften  sind  gleichzeitig  tot 
denen  des  Dampfes  und  denen  der  Flüssigkeit  verschieden.  Drion  b^ 
schäftigte  sich  nicht,  wie  Caignard  de  Latour,  mit  Wasser,  Aethernnti 
Alkohol,  sondern  er  verwendete  flüssiges  Chloräthyl,  flüssige  scbweflic*: 


de  petrole.     Ann.  de  chim.  et  de  phys.,    2.  Serie,   Bd.  XXI,  Ä  127    und    17Ä  (l>2:i 
XXII,  S.  140,  XXIII  (1823). 

1)  Drion,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (1859),  3.  Serie,  Bd.  LVI,  S.  5. 
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Saure  und  fand  110  und  140  Grad  für  die  Punkte  der  vollständigen  Ver- 
dampfung dieser  Substanzen.  Er  erkannte  ausserd^,  dass  selbst  vor  dieser 
Grenze  der  Ausdebnungscoefficient  der  Flüssigkeit  grösser  war,  a^s  der  der 
Luft  und  dass  der  Ausdebnungscoef&cient  somit  strebte,  dem  des  Dampfes 
gleich  zu  werden. 

Ebenso  fand  später  Tbilorier^),  dass  die  Wärmeausdehnung  flüssi- 
ger Kohlensäure  grosser  ist ,  als  die  irgend  eines  gasförmigen  Körpers« 
Auch  Natterer's')  Versuche,  obgleich  seine  Methode  zu  experimentiren 
nicht  ganz  einwurfsfrei  ist,  verdienen  Beachtung,  da  er  Drucke  bis  bei- 
nahe 2800  Atmosphären  angewendet  hat. 

Eine  sehr  interessante  Untersuchung  über  diesen  Gegenstand  hat 
Andrews  an  der  Kohlensäure  angestellt.  Er  hatte  schon  früher')  be- 
merkt, dass  bei  theil weiser  Condensation^)  von  Kohlensäure  und  gleich- 
zeitigem, allmählichem  Steigen  der  Temperatur  bis  31,1^  C.  (88®  F.)  die 
Trennungsfläche  zwischen  der  Flüssigkeit  und  dem  Gase  immer  schwächer 
wurde ,  sie  verlor  ihre  Krümmung  und  verschwand  endlich  ganz.  Der 
Baum  wurde  dann  eingenommen  von  einer  homogenen  Flüssigkeit,  welche, 
wenn  man  den  Druck  plötzlich  verringerte,  oder  die  Temperatur  ein 
wenig  erniedrigte,  ein  eigenthümliches  Ansehen  von  sich  bewegenden 
oder  flatternden  Streifen  durph  die  ganze  Masse  hin  annahm.  Bei  Tem- 
peraturen über  31,1^  C.  konnte  eine  Condensation  der  Kohlensäure,  also 
eine  Trennung  in  zwei  SchichtiBU  -  von  verschiedenem  Aggregat  zustande, 
nicht  mehr  hervorgebracht  werden ,  selbst  wenn  der  Druck  bis  300  oder 
400  Atmosphären  gesteigert  wurde.  Aehnliche  Erscheinungen  sind  bei 
salpetriger  Säure,  schwefliger  Säure,  Aether,  Ammoniak,  Schwefelkohlen - 
Btoff,  kurz  bei  allen  bisher  untersuchten  Substanzen  beobachtet  worden. 
Andrews  nennt  die  Temperatur,  über  die  hinaus  eine  sichtbare  Ver- 
flüssigung nicht  mehr  ^u  beobachten  ist,  die  kritische  Temperatur  der 
Substanz.  Für  genauere  Untersuchungen  bediente  »sich  Andrews^)  eines 
Apparates,  von  dem  Fig.  84  einen  Durchschnitt  zeigt.  In  zwei  starken 
Kupferröhren  Ä  Ä  und  B  B,  welche  durch  die  Verbindungsröhre  ah  mit 
einander  communiciren,  sind  durch  geeignete  Flanschen  zwei  oben  ca- 
piUare.und  geschlossene,  unten  weitere  und  o£fene  Glasröhren  r  und  8 
vollkommen  dicht  befestigt. 

In  diesen  Haarröhren,  deren  Volpmen  an  allen  Stellen  genau  ermit- 
tett  ist,  wird  durch  die  Quecksilberföden  /  respective  g  in  der  einen  -ein 
bekanntes  Luftvolumen,  in  der  anderen  ein  bekanntes  Kohlensäurevolu- 


Tbilorier,  Ann.  de  cbim.  et  de  pbya.,  Serie  2,  Bd.  60,  S.  427  bis  432. 
Kfttterer,  Pogg.  Ann.  Bd.  94,  S.  436. 

Miller's    Chemical   Phyaics.     Edit.  IH,    S.  328,    und   Pogg.   Ann.  Erg.  Bd-.  V 
(1871),  S.  65. 

Andrews  bedient  sich  des  nicht  unpassenden  Ausdruckes  „Liquefaction^. 
'^j  Andrews,   lieber   die  Continnität   det  gasigen  und  flüssigen  Zustände  der  Ma- 
terie.    Philos.  Transact.,  1869,  Theil  H,  und  hieraus  in:  Pogg.  Ann.,  Ergänzungsbd.  V, 
S.  64  bi»  87. 

Verdet-Bfihlmann,  Meoban.  Wilrmetheorie.  aa 
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men  abgeschlossen.  Der  freie  Raum  in  den  Messingrobren  wird  durch 
Wasser  ausgefüllt,  welches  zur  Herstellung  des  Druckes  dient.  Die  Com- 
pression  geschieht  alsdann  durch  das  Einschrauben  der  Stablschraa- 
ben  Ä  oder  *.      Welche  von  beiden  Schrauben  man   benutzt,  iit  gleich- 

Fig.  84. 


gültig,  da  durch  die  Vermittelung  der  communicirenden  Röhre  ab  der 
Druck  immer  in  beiden  Gefassen  gleich  erhalten  wird«  Das  mit  Luft 
gefüllte  Rohr  dient  lediglich  dazu,  um  den  herrschenden  Druck  ans  der 
Verminderung  des  Lufbvolumens  ermitteln  zu  können  ^).  MeisteotheÜB 
waren  die  Apparate  noch  mit  durchsichtigen  Wassergefassen  umgeben, 
um  während  der  Versuche  die  Temperatur  der  comprimirten  Gase  Tsrii- 
ren  zu  können. 


^)  Genaueres   über  die  Vorrichtniig,   Calibrirtmg   der   Kokre  und  Aehnlickes   sehe 
i  a.  a.  O.  S.  67  u.  s.  f. 
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U&a^  beistehende  Diagramm  (man  sehe  Fig.  85),  in  welchem  als  Äb- 
ten  die   VoJamina,  als  Ordinaten  die  Drucke  von  47  Atmosphären  an 

Fiff.  85. 


en 


Jk  ^nd.  stellt  den  Verlauf  der  Versuchsreihen  bei  den  Tempera- 

^  von  13,1»,  21,5»,  31,1»,  32,5»,  35,5«,  48,1«  dar. 
Bei  13  1^  C-  Yjemerkt  man,  dass  die  Condensation  beim  Drucke  von 
Atmosphären  beginnt.  Auch  dieCurve  von  21,5^  zeigt  noch  ein  ganz 

36* 
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analoges  Verhalten,  hier  beginnt  die  Gondensation  bei  60,6  Atmoeph&reii. 
Nach  der  Läqaefaction  zeigt  die  Eohlensäore  noch  eine  beträchtlich  grös- 
sere Compressibilität  als  andere  Flüssigkeiten,  was  ganz  mit  den  Thi- 
lo ri  er 'sehen  Erfahrungen  im  Einklänge  ist.  Die  nächste  Yersuchsreihe 
istbeiSl,!^  d.  h.  bei  der  Temperatur  angestellt,  bei  der  es  nicht  mehr  mög- 
lich ist,  mit  dem  Gesichtssinne  einen  Unterschied  zwischen  beiden  Aggre- 
gatzustanden wahrzunehmen.  Anfangs  nimmt,  wie  der  Vergleich  mit 
der  gestrichelten  Compressionscurve  der  Luft  bei  13,1®,  31, P,  48,1®  zeigt, 
das  Volumen  der  Kohlensäure  mit  wachsender  Gompression  ziemlich  regel- 
mässig, wenn  auch  etwas  rascher  wie  bei  einem  Gase  ab.  Wenn  aber  der 
Druck  73  Atmosphären  erreicht  hat  und  bis  75  Atmosphären  steigt,  redn- 
cirt  sich  das  Volumen  rasch  auf  die  Hälfte.  Die  Abnahme  ist  jedoch 
nicht  plötzlich,  wie  bei  Bildung  yod  Flüssigkeit,  sondern  es  ist  eine  stetige 
Druckzunahme  nöthig,  um  diese  Voluraenyerminderung  durchzufahren.  Bei 
denCurven  für  32,5®  und  35,5®  ist  dieses  Abfallen  wenig  mehr  bemerkbar 
und  bei  48,1  vollkommen  verschwunden.  Diese  Cunre  zeigt  einen  gaos 
normalen  Verlauf,  der  sich  dem  eines  Gases,  welches  dem  Mariotte^- 
schen  Gesetze  folgt,  ungemein  nähert. 

Mit  Recht  schlägt  auf  Grand  dieser  Thatsachen  Andrews  vor,  die 
Unterscheidung  zwischen  Gas  und  Dampf  entweder  ganz  fallen  za  lassen, 
bder  eine  Substanz,  welche  über  ihre  kritische  Temperatur  erhitzt  ist, 
ein  Gas  zu  nennen,  dagegen  bei  Temperaturen,  welche  tiefer  liegen,  sie 
in  elastisch-flüssigem  Zustande  mit  dem  Namen  Dampf  zu  bezeichnen. 
Kohlensäure  ist  demnach  unter  31,1®  ein  Dampf,  darüber  ein  Gas  ^). 

Man  erkennt  aus  diesen  Untersuchungen,  dass  Gas-  und  Flüsaigkeits- 
zastand  nur  von  einander  entfernte  Stufen  eines  und  desselben  Zustandes 
sind,  die  durch  einen  stetigen  Zusammenhang  mit.  einander  in  Verbindung 
stehen.  Der  gasige  und  flüssige  Zustand  können  durch  eine  Reihe  con- 
tinuirlicher  Veränderungen  in  einander  übergeführt  werden. 

Auch  bezüglich  des  Ueberganges  aus  dem  festen  in  den  flüssigen 
Zustand  neigte  man  sich  früher  und  bisher  immer  der  Ansicht  zu,  das? 
chemisch  reine  Substanzen,  welche  auch  nicht  als  Mischungen  verschiedener 
allotropischer  Zustände  desselben  Körpers  angesehen  werden  können,  eich  im 
Allgemeinen  vrie  das  Wasser  verhielten,  und  dass  die  Uebergangszustände 
davon  herrührten,  dass  einzelne  Bestandtheile  von  Gemengen  chemisch  oder 
allotropisch  verschiedener  Substanzen  bereits  flüssig  würden,  wenn  die  übri- 
gen noch  fest  blieben.  Ein  solches  Gemenge  flüssiger  und  fester  TheOchen 
würde  allerdings  ein  breiartiges,  zähflüssiges  Gefuge  zeigen,  welches  alle 
möglichen  Zwischenstufen  zwischen  festem  und  flüssigem  Zustande  durch- 
laufen könnte.  Zumal  beim  Glase  könnte  man,  ohne  mit  den  chemischen 
Thatsachen  in  Widerspruch  zu  gerathen,  annehmen,  dass  dasselbe  ans  sehr 
verschiedenen  Silicaten  bestehe,  welche  wesentlich  verschiedene  Schmelz- 
punkte besitzen. 


1)  Man  sehe  auch  die  Arbeit  von  ATenarius.  Pogg.  Ann.  Bd.  151,  S.  303  bis  315. 
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Nachdem  aber  die  nnzweifelhaffce  Continuität  der  nicht  minder  ver- 
schiedenen gasigen  nnd  flüssigen  Aggregatznstände  erkannt  worden  ist, 
wird  man  nicht  geneigt  sein,  eine  Discontinnität  für  den  Uehergang  ans 
dem  starren  in  den  flüssigen  Zustand  zuzugehen.  Versuche  in  dieser 
Richtung  liegen  jedoch  nicht  vor,  wenn  man  nicht  die  Beohachtungen 
der  Gebrüder  Thomson  über  den  Einfluss  des  Druckes  auf  den  Er- 
starrongspunkt  als  einen  kleinen  Anfang  in  dieser  Hinsicht  ansehen  will. 

Wie  dem  aber  auch  sein  möge,  man  muss  jedenfalls  zugeben,  dass  es 
Tom  praktischen  Gesichtspunkte  ziemlich  gleichgültig  ist,  ob  es  sich  hier 
mn  eine  Discontinnität  oder  um  eine  sehr  rasche  Aenderung  in  dem  Zu- 
stande der  Körper  an  gewissen  Punkten  handelt;  jedenfalls  sind  die 
früher  angestellten  Betrachtungen  über  die  Diflerentialgleichungen,  welche 
wir  abgeleitet  haben,  auf  diese  kritischen  Stellen  nicht  ohne  Weiteres  an- 
wendbar. Es  ist  mithin  nothwendig,  dass  man  untersucht,  in  welcher 
Weise  sich  die  Diflerentialgleichungen  in  der  Nähe  dieser  merkwürdigen 
Stelle  im  Verlaufe  des  Ausdehnungsgesetzes  ändern. 

Zunächst  untersuchen  wir  den  üebergang  einer  Flüssigkeit  in  Dampf 
and  umgekehrt. 


2.  Der  Verdampfangsvorgang  und  der  Siedeverzug. 

Wenn  die  Temperatur  eines  Dampfes  constant  erhalten  wird  und 
man  läset  den  Druck  desselben  allmählich  zunehmen,  so  gelangt  man  all- 
mählich zu  einem  Punkte,  in  welchem  ein  unendlich  kleiner  weiterer 
Zuwachs  des  Druckes  den  Dampf  in  den  fiüssigen  Zustand  überführt. 
Es  giebt  mithin  für  eine  bestimmte  Temperatur  einen  Druck,  den  man 
nicht  überschreiten  kann,  ohne  eine  Aenderung  des  Aggregatzustandes  . 
herbeizuführen.  Diese  Grenze  des  Druckes  heisst  die  „Maximalspan- 
üung  des  Dampfes*'.  Dieselbe  ist,  wie  die  Erfahrung  zeigt,  eine  be- 
stimmte Function  der  Temperatur.  Umgekehrt  nimmt  man  gewöhnlich 
an,  dass,  wenn  eine  Flüssigkeit  bei  constantem  Drucke  allmählich  erhitzt 
wird,  man  zu  einer  Temperatur  gelangt,  bei  der  für  ein  unendlich  kleines 
weiteres  Wachsthum  der  Temperatur  die  Flüssigkeit  nothwendiger  Weise 
Tollkommen  in  Dampf  verwandelt  wird.  Diese  charakteristische  Tempe- 
ratur heisst  die  Siedetemperatur  der  Substanz  bei  dem  gegebenen  Drucke. 
Diese  übliche  Art ,  die  Erscheinungen  anzusehen ,  lässt  sich  sehr  ein- 
lach mit  Hülfe  der  Oberfläche: 

q>  (jp,v,t)  =  0 .    1) 

geometrisch  darstellen.     Legt  man  nämlich  durch  diese  Oberfläche  eine 
Schnittebene  senkrecht  zur  Axe  des  Druckes,  so  zeigt  dieser  Schnitt  (man  . 
sehe  Fig.  86  a.  f.  S.),  dass  das  Volumen   der  Gewichtseinheit  bei  dem 
Siedepunkte  z  eine  plötzliche  Zunahme  zeigt,  so  dass  die  Gurye,  welche 
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die  Ausdehnung  bei  constantem  Drucke  darstellt,  eine  ünstetigkeit  0  be- 
sitzt; man  nennt  diejenige  Wärmemenge,  welche  während  dieser  eigen- 
thümlichen  Zustandeänderung  der  Gewichtseinheit  des  Körpers  zugeführt 

werden  kann,   ohne  eine 
^'  Temperaturänderung  her- 

vorzubringen,     die    „la- 
tente Wärme  der  Ver- 
dampfung**    des  betref- 
fenden Körpers   oder  die 
„Verdampfungswärme*^ 
der  Substanz.      Diese  la- 
tente Wärme  ist  ledigUch 
eine  Function    der  Tem- 
peratur, oder,  was  dasselhe 
ist,  lediglich  des  Druckes. 
Diese   erste   und  ein- 
fachste   Darstellung    der 
Erscheinungen    muss  je- 
doch noth wendiger  Weise 
durch   die  Versuche   eine 
Aenderung  erfahren,  welche  gezeigt  haben,  dass  unter  Umständen  eine 
Flüssigkeit  auch  über  ihren  normalen  Siedepunkt  erhitzt  werden  kann, 
ohne  ihren  Aggregatzustand  zu  ändern. 

Zuerst  hat  wohl  Gay-Lussac')  die  Aufmerksamkeit  der  Physiker 
auf  diese  Störungserscheinungen,  welche  die  Beschaffenheit  der  Gefass- 
wandungen  auf  die  Siedetemperatur  hervorbringt,  hingelenkt. 

Später  hat  Marcet')  in  Genf  gezeigt,  dass  diese  Abweichungen  5 
und  6  Grad  erreichen  können,  wenn  man  Wasser  in  Glasgefassen  erhitzt, 
die  zuvor  mit  Schwefelsäure  ausgewaschen  und  sorgfaltig  getrocknet  wor- 
den sind. 

Diese  Reinigung  bewirkt  eine  innige  Berührung  der  Flüssigkeit 
mit  den  Gefasswandungen,  so  dass  die  Gefasswandungen  an  allen  Stellen 
von  der  Flüssigkeit  benetzt  und  die  an  den  Wandungen  haftenden  Gas- 
bläschen vollkommen  von  der  Flüssigkeit  aufgelöst  werden.  In  einem 
gewöhnlichen  Glasgef&sse  ist  es  unmöglich,  dass  die  Flüssigkeit  das  Glas 
vollkommen    benetzt,  mindestens  ist  aber  die  Adhäsion  nicht  an  allen 


^)  In  Wirklichkeit  ist  diese  Ünstetigkeit  wahrscheinlich  nicht  ganz  so  voUkommeo. 
als  man  gewöhnlich  voraussetzt,  und  wahrscheinlich  besitzt  die  Ausdehnongscurve  hei 
constantem  Drucke  nicht,  wie  man  gewöhnlich  annimmt,  beim  Siedepunkte  i  zwischen  den 
högenABnnd  CD  ein  geradliniges  Stück  von  endlicher  Grösse,  sondern  es  besteht  nur 
in  der  Nähe  der  Punkte  B  und  C,  wie  bei  der  Kohlensäure,  ein  Inflexionspunkt. 

2)  Üay-Lussac,  Ann.  de  chim,  et  de  phys.  (1818),  2.  Serie,  Bd,  \T1,  S.  307. 
Noch  früher  scheint  Achard  diese  Thatsachen  bemerkt  zu  haben.  Man  sehe:  Ann.  de 
chim.  et  de  phys.  1.  Serie,  Bd.  X,  S.  49  (l79l). 

*)  Marc  et,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.,  3.  Serie  (1842),  Bd.  V,  S.  449. 
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Stellen  gleich.  Man  erkennt  dies  leicht  daran ,  dass,  wenn  ein  Glasstab 
in  Wasser  eingetaucht  wird,  dieser  nie  gleichmässig  vom  Wasser  benetzt 
wird.  Die  Trennungslinie  zwischen  dem  Glasstabe  und  der  Flüssigkeits- 
oberflache seigt  vielmehr  durchgängig  eine  unregelmassige  Gestalt.  Dies 
findet  in  noch  stärkerem  Grade  statt,  wenn  man  Metallstäbe  eintaucht. 
Schon  Gay-LuBsac  machte  darauf  aufmerksam,  dass  man  Flüssigkeiten 
in  Glasgefassen  meist  nur  bei  höherer  Temperatur  zum  Kochen  bringe, 
als  in  Metallgef&Bsen.  Man  erkennt  somit,  dass  diese  Abweichungen  oder 
Siedeyerzüge  um  so  grösser  sind,  je  beträchtlicher  die  Adhäsion  einer 
Flüssigkeit  an  den  Gefässwandungen  ist,  und  besonders  je  gleichmässiger 
dieselbe  ist.  Es  ist  ausserdem  bemerkenswerth ,  dass,  wenn  das  Kochen 
längere  Zeit  hindurch  fortgesetzt  wird,  diese  Abweichungen  sich  nicht  ver^ 
mindern,  sondern  immer  erheblicher  werden. 

Ein  belgischer  Physiker,  Donny^),  hat  im  Jahre  1846  einen  sehr 
bemerkenswerthen  Versuch  ü'ber  den  Siedeverzug  Infkfreien  Wassers  an- 
gestellt. Eine  Wassennenge,  aus  der  die  Luft  sorgfaltig  entfernt  worden 
war,  und  welche  nun  unter  einem  sehr  niedrigen  Drucke  stand,  konnte 
nur  bei  einer  Temperatur,  welche  wesentlich  höher  als  100^  war,  zum 
Kochen  gebracht  werden.  Donny  bediente  sich  eines  zweimal  gebogenen 
and  mit  zwei  Kugelansätzen  versehenen  Wasserhammers,  dessen  Gestalt 
in  beistehender  Figur  ersichtlich  ist.  Diese  Röhre  wurde  zunächst  mit 
Schwefelsäure  sorgfältig  ausgewaschen,  dann  füllte  man  dieselbe  mit 
Wasser  und  setzte  das  Kochen  so  lange  fort,  bis  es  schwierig  wurde  das- 
selbe noch  länger  fortzusetzen.  Dieses  Aufhören  des  Kochens  ist  der/ 
beste  Beweis,  dass  die  Luft  vollständig  ausgetrieben  ist.  Alsdann  schloss 
man  das  Gefass  über  der  Glasblaselampe.  Das  Ende  der  Röhre  wurde 
in  eine  concentrirte  Salzlösung  eingetaucht,  die  man  ällmälig  erhitzte. 
In  den  kugelförmigen  Erweiterungen  (man  sehe  Fig.  87)  befand  sich  nur 

Fig.  87. 


Wasserdümpf ,  dessen  Spannung  der  ziemlich  niedrigen  Temperatur  des 
Laboratoriums  entsprach,  der  Druck  desselben  war  somit  sehr  gering. 
Hätte  nun  ein  normales  Sieden  stattgefunden,  so  würde  das  Kochen  ein- 
getreten sein,  sowie  die  Temperatur  des  Bades  die  des  Laboratoriums 
am  einen  geringen  Betrag  überschritten  hätte.  Statt  dessen  musste  man 
jedoch  die  Temperatur  auf  120  oder  IBO^  erhöhen,  um  das  Kochen  ein- 


*)  Ann.  de  chim.  et  de  phys.,  3.  Serie,  Bd.  XVI,  S.  167. 
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zuleiten.  Meistentheils  begann  dasselbe  mit  der  Bildung  von  2  oder  3 
grossen  Dampf  blasen ,  welche  die  ganze  Flüssigkeitsmasse  in  die  Kugel- 
ansätze schleuderten.  Obgleich  diese  Kugel  dazu  bestimmt  war,  die 
Flüssigkeit  in  solchen  Fällen  aufzunehmen  und  den  Stoss  zu  yermindem, 
wurde  doch  meist  der  Wasserhammer  durch  den  Anprall  der  Flüssig- 
keit zertrümmert.  Man  erkennt  also,  dass  das  Wasser  unter  geeigneten 
Umständen  auch  auf  eine  weit  höhere  Temperatur  als  seinen  Siedepunkt 
erhitzt  werden  kann,  ohne  dass  ein  Kochen  eintritt. 

Krebs  ^)  hat  luftfreies  Wasser  in  sorgfaltig  gereinigten  Gefassen, 
bei  langsamem  Erwärmen  sogar  bis  auf  198^  C.  erhitzen  können,  ohne 
dass  das  Wasser  zum  Sieden  kam;  es  verdunstete  nur  rasch  von  der 
Oberfläche  bis  auf  den  letzten  Tropfen. 

Die  ausführlichsten  Versuche  über  die  Erscheinung  des  Siedever- 
zuges hat  Dufour^)  angestellt,  und  zwar  bediente  er  sich  einer  beque- 
meren Methode  als  Don ny. 

Bereitet  man  ein  Gemenge  von  zwei  Flüssigkeiten,  die  sich  mit 
einer  dritten  nicht  mengen,  so  dass  das  specifische  Gewicht  des  Ge- 
misches gleich  dem  der  dritten  Flüssigkeit  wird,  so  kann  man  die  PI ate aus- 
sehen Versuche  wiederholen.  Bringt  man  eine  kleine  Menge  dieser  dritten 
Flüssigkeit  in  das  Innere  des  Gemisches,  so  bildet  dieselbe  einen  kugel- 
runden Tropfen ,  welcher  zwar  in  Folge  innerer  Strömungen  nicht  voll- 
kommen in  Ruhe  ist,  der  aber  doch  sehr  lange  Zeit  hindurch  in  der 
Flüssigkeit  schweben  bleibt,  ohne  auf  den  Boden  zu  fallen,  an  die  Ober- 
fläche hinaufzusteigen  oder  die  Wände  zu  berühren. 

Das  Gemisch,  welches  diese  kleine  Flüssigkeitskugel  schwebend 
erhält,  darf  nicht  sehr  flüchtig  sein,  damit  man  ohne  Schwierigkeit  seine 
Temperatur  erhöhen  kann.  Auf  diese  Weise  ist  es  möglich,  den  Einfluss 
einer  Temperaturerhöhung  auf  eine  flüssige  Kugel  2u  untersuchen»  welche 
weder  die  Wände  noch  die  Atmosphäre  berührt. 

Man  bemerkt,  dass  die  Siedetemperatur  der  Tropfen  wesentlich  höher 
liegt,  als  die  einer  freien  Flüssigkeitsoberfläche,  und  zwar  ist  der  Siede- 
verzug um  so  beträchtlicher,  je  kleiner  die  Tropfen  sind.  In  einem 
Gemische  von  Leinöl  und  Nelkenöl  bleibt  destillirtes  Wasser  noch  bei 
140^  flüssig;  es  ist  sogar  bei  sehr  sorgfaltigem  Erwärmen  eine  Tempe- 
ratur von  178^  erreicht  worden,  ohne  dass  eine  Dampfentwickelung  ein- 
getreten wäre.  Wenn  diese  Wasserblasen  aber  bei  so  hohen  Tempera- 
turen dann  zu  kochen  anfisuigen,  so  geschieht  dies  ganz  plötzlich  und 
stürmisch,  die  gesammte  Masse  geht  dann  plötzlich  in  Dampf  über.  Be- 
ruhig man  einen  solchen  Tropfen  mit  einem  rauhen  Körper,  zumal  einem 
nicht  ausgeglühten  Metallstabe,  so  geräth  er  sofort  ins  Kodien.  Chloro- 
form, welches  eigentlich  bei  60,5  <^  siedet,  konnte  in  einer  wässerigen  Lö- 


^)  Krebs,  Versuche  über  Siedeverzüge.     Pogg.  Ann.  Bd.  136,  S.  144. 
^)  Dufour,    Sur   la   surfusion    et  les  retards  de  Pebiülition.     Archive  de  Geo^re 
Bd.   19,  S.  346  und  Ann.  de  chim.  et  de  phjs.,  Serie  2,  Bd.  68,  S.  370. 
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sofig  von  Chlorzink  von  gleicher  Dichte  auf  98  Grad  erwärmt  werden, 
ohne  dasB  eine  Yerdampfung  eintrat.  Die  flüssige  schweflige  Säure  blieb 
in  Schwefelsäure  bei  -|-  S<^  noch  flüssig,  während  bekanntlich  ihr  Siede- 
punkt eigentlich  bei  —  10^  liegt  In  allen  den  hier  angeführten  Bei- 
spielen hat  die  Verdampfung,  wenn  sie  schliesslich  eintritt,  immer  den 
Charakter  des  Plötzlichen;  sie  wird  durch  eine  Erschütterung,  eine  Be- 
rührung mit  der  Wand,  ein  einfallendes  Staubkömchen,  am  besten  aber 
durch  eine  eingebrachte  Gasblase  eingeleitet^  jedoch  scheint  diese  Art  von 
Sieden  niemals  genau  bei  einer  bestimmten  Temperatur  stattzufinden  ^), 


3.   Sohärfere  Definition  der  Erscheinung  des  Siedens. 
Latente  Wärme  der  Yerdampfung. 

Die  Gesammtheit  der  oben  mitgetheilten  Thatsachen  lässt  erkennen, 
dass  man  die  Erscheinung  des  Siedens  in  einer  von  der  zuerst  ange- 
führten wesentlich  verschiedenen  Weise  auflassen  muss.  Man  erkennt, 
d&ss  es  über  den  Siedepunkt  hinaus  ein  beträchtliches  Temperaturinter- 
vall giebt,  innerhalb  dessen  ein  Körper  sowohl  im  Dampfzustände,  als  in 
dem  der  Flüssigkeit  bestehen  kann.  Strenger  ausgedrückt,  würde  man 
sagen,  wenn  ein  Körper  einem  bestimmten  Drucke  ausgesetzt  ist,  so  giebt 
es  ein  beträchtliches  Temperaturinterrall ,  innerhalb  dessen  der  Körper 
sowohl  in  dem  einen  als  dem  anderen  Aggregatzustande  bestehen  kann; 
es  wird  aber  um  so  schwieriger  die  betreflende  Substanz  in  flüssigem 
Zustande  zu  erhalten,  je  mehr  die  Temperatur  steigt. 

Der  Gaszustand  ist  erst' von  der  Temperatur  an  möglich,  für  welche 
die  Spannung  der  Dampfblasen,  welche  sich  im  Innern  der  Flüssigkeit 
zu  bilden  streben,  mindestens  gleich  dem  Drucke  ist,  unter  dem  sie  stehen, 
d.  h.  ^rst  von  der  Temperatur  an  ist  ein  Sieden  möglich,  fOr  welche  die 
elastische  Kraft  des  Dampfes  mindestens  gleich  dem  äusseren  Drucke  ist; 
Ton  diesem  Augenblicke  an  aber  isl,  wenn  auch  beide  Aggregatzustände 
möglich  sind,  der  Dampfzustand  der  stabilere. 

So  ist  z.  bei  einem  Drucke  von  0,76  m  Quecksilbersäule  für  Wasser 
über  100^  der  Dampfzustand  stabiler  als  der  flüssige  Aggregatzustand, 
denn  um  gebildeten  Dampf  bei  diesem  Drucke  in  den  flüssigen  Zustand 
zurückzuführen,  giebt  es  kein  anderes  Mittel,  als  die  Temperatur  unter 
100®  zu  erniedrigen.  Ist  die  Flüssigkeit  über  100®  erwärmt,  so  genügt 
eine  geringe  Verschiebung  der  Moleküle,  sei  es  durch  Bewegung  der 
Flüssigkeit,  oder  durch  Berührung  mit  hineinfallendem  Staube,  um  sofort 
die  Dampfbildung  herbeizuführen.     Könnte  man  die  Temperatur  mehr 


^)  Man  sehe  hierüber  auch  die  Arbeit  von  Schröder:  Untersuchungen  über  die 
Bedingungen,  von  welchen  die  Entwickelung  von  Gasblasen  und  Dampfblasen  abhängig 
i«t,  und  über  die  bei  ihrer  Bildung  wirksamen  Kräfte.  Pogg.  Ann.  Bd.  137,  S.  86  und 
Pogg.  Ann.,  Ergänznngsbd.  Y,  S.  87  bis  115,  und  die  Abhandlung  von  D6sir6  Gerne z. 
Recherches  snr  P^bullition.   Ann.  de  chim.  et  de  pbys.,  5.  Serie,  Bd.  4,  S.  335  bis  401. 
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und  mehr  steigern,  ohne  dass  eine  zufällige  Störung  stattfUnde,  so  könnte 
man,  es  scheint  dies  aus  den  vorher  angeführten  Thatsachen  henronn- 
gehen ,  diese  Ueberschreitung  der  Siedetemperatur  noch  viel  weiter  trei- 
ben, als  bei  allen  Versuchen,  welche  bisher  gelungen  sind;  schliesslich 
aber  würde  man  doch  zu  einer  Grenze  kommen,  in  welcher  eine  plötz- 
liche und  fast  augenblickliche  Verdampfung  der  ganzen  Flüssigkeitsmasse 
einträte.  Das  Bestehen  eines  solchen  Grenzwerthes,  über  den  hinaus  bei 
constantem  Drucke  der  flüssige  Zustand  überhaupt  unmöglich  ist,  kann 
aus  den  Versuchen  von  Gagniard  de  Latour  und  Andrews  unzweifel- 
haft erschlossen  werden. 

Die  Erscheinung  des  Kochens  wird  also  am  Richtigsten  als  eine  mit 
einer  gewissen  Regelmässigkeit  auftretende  Zufälligkeit  aufgefasst  wer- 
den. Der  normale  Zustand  einer  Flüssigkeit,  welche  man  dadurch,  dass 
sie  in  eine  andere  Flüssigkeit  eingeschlossen  wird,  ihrer  Verdampfbarkeit 
beraubt,  ist  somit  der  flüssige  Zustand,  so  lange  bis  die  Temperatur 
schliesslich  den  im  vorhergehenden  Paragraphen  erwähnten  kritischen 
Punkt  überschreitet. 

Unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  ist  eine  Flüssigkeit  immer  mit 
Luft  beladen.  Wenn  man  aber  eine  solche  mit  Gas  belastete  Flüssigkeit 
erhitzt,  bilden  sich  Luftblasen  und  steigen  auf;  wenn  eine  SteUe  der  Ge- 
fasswand  mehr  als  eine  andere  erwärmt  wird,  so  bildet  sich  an  dieser 
Stelle  eine  Luftblase;  besteht  dieselbe  nun  längere  Zeit,  so  bildet 
die  Wand  dieser  Blase  gewissermaassen  eine  freie  Oberfläche  und  es 
wird  von  derselben  ans  fortwährend  eine  Entwickelung  von  Dampf  statt- 
finden, der  sich  mit  der  in  der  Blase  enthaltenen  Luft  mengt.  Damit  diese 
Blase  bestehen  bleibt,  muss  die  Summe  der  elastischen  Kraft»  der  Luft 
und  des  Dampfes  mit  dem  Drucke,  unter  dem  die  Blase  steht,  im  Gleich- 
gewichte sein.  Allmälig  wird  die  Spannung  in  dieser  Blase  immer 
grösser  und  in  Folge  davon  nimmt  auch  das  Volumen  immer  mehr  zu; 
allmälig  wird  die  Adhäsion  der  Blasenwand  an  der  Gefasswand  über- 
wunden, die  Blase  steigt  dann  auf  und  das  Kochen  beginnt.  Grewöhnlich 
theilt  sich  die  Blase,  wenn  sie  die  Gefiisswand  verlässt,  in  zwei  Theile; 
die  eine  der  beiden  Blasen  steigt  in  die  Höhe  und  die  andere  bedeutend 
kleinere,  welche  vorzugsweise  von  Dampf,  nicht  aber  von  ihm  allein  gebildet 
wird,  besitzt  eine  so  geringe  Grösse,  dass  sie  von  der  Gefässwandung  durch 
Adhäsion  noch  festgehalten  werden  kann.  Diese  Blase  wächst  idlmälig 
von  Neuem  und  lässt  wiederum,  wenn  sie  endlich  aufsteigt,  einen  klei- 
nen Rest  zurück,  welcher  aufs  Neue  zur  Bildung  einer  Blase  Anises 
giebt.  Auf  diese  Weise  wird  dann  das  Sieden  fortgesetzt.  Wenn  schliessiich 
aber  fast  alles  Gas  ausgetrieben  ist,  so  wird  das  Kochen  immer  schwie- 
riger, wie  man  dies  beim  Herst^en  von  Wasserhämmem  leicht  beob- 
achten kann. 

Damit  sich  Blasen  bilden ,  ist  es  übrigens  nicht  einmal  nothwendig, 
dass  die  Flüssigkeit  selbst  Luft  enthält,  es  genügt,  dass  die  Wandungen 
nicht  vollständig  oder  ungleich  massig  von  der  Flüssigkeit  benetzt  werden; 
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eine  solche  Stelle  wirkt  dann  gana  ähnlich,  wie  eine  freie  Oberfläche. 
Wahrscheinlich  rührt  dies  aber  davon  her,  dass  stets  die  Oberflächen  fester 
Körper  mit  beträchtlichen  Mengen  adhärirenden  Gases  bedeckt  sind.  Hier- 
her gehört  ein  interessanter  Versuch  DufourU,  der  leicht  zu  wiederholen 
ist.  Er  Hess  nämlich  durch  überhitztes  Wasser  einen  galvanischen  Strom 
gehen.  Der  elektrolytische  Process,  der  sich  beim  Eintritt  des  Stromes 
einleitet,  hat  den  sofortigen  Eintritt  des  Siedens  zur  Folge.  Es  ist  dies 
ein  recht  deutlicher  Beweis,  wie  wesentlich  es  ist,  dass  eine  Flüssigkeit, 
welche  kochen  soll,  an  einigen  Stellen  mit  einer  Gasatmosphäre  in  Berüh- 
rung sei.  Die  Dampfbildung  ist  an  solchen  Stellen  beträchtlich 
leichter;  es  bildet  sich  in  dem  Inneren  der  Gasblasen  Dampf;  wenn  die 
Blasenbildung  aber  einmal  eingeleitet  ist,  so  wird  dadurch  die  Lagerung 
der  Moleküle  so  erschüttert,  dass  das  Kochen  leicht  fortgesetzt  werden  kann. 
'  Man  kann  aber  leicht  die  Ursache  vermeiden,  welche  eine  plötzliche 
Bildung  von  Dampfblasen  herbeiführen  kann.  Das  bequemste  Mittel  ist 
das,  welches  Dufour  angegeben  hat  und  welches  gestattet,  den  Körper 
noch  bei  beträchtlich  höheren  Temperaturen  als  die  Siedetemperatur  in 
flüssigem  Zustande  zu  erhalten. 

In  dem  Augenblicke,  in  dem  sich  aber  eine  überhitzte  Flüssigkeit 
in  Dampf  verwandelt,  wird  eine  gewisse  Wärmemenge  absorbirt.  Man 
muss  mithin  eine  latente  Wärme  der  Verdampfung  B  annehmen,  welche 
gleichzeitig  Function  der  Temperatur  und  des  Druckes  ist;  dieselbe  be- 
sitzt für  jede  Flüssigkeit  bei  gegebener  Temperatur  einen  bestimmten 
Grenzwerth,  den  man  die  normale  latente  Wärme  nennen  kann. 

Die  mechanische  Wärmetheorie  gestattet,  zwischen  dieser  latenten 
Wärme  J2  und  der  normalen  latenten  Wärme  r  eine  Gleichung  herzu- 
stellen. Diese  Gleichung  kann  übrigens  auch  aufgestellt  werden ,  wenn 
.  man  von  der  Voraussetzung  ausgeht,  dass  die  Wärme  etwas  Körperliches 
und  somit  Unzerstörbares  sei.  Auf  welche  Weise  auch  eine  Flüssigkeit 
in  Dampf  verwandelt  wird ,  die  äussere  Arbeit  wird  immer  die  nämliche 
sein,  wenn  nur  während  der  ganzen  Dauer  der  Versuche  der  äussere 
Druck  derselbe  bleibt.  Diese  Bemerkung  leitet  uns  sofort  auf  die  ge- 
suchte Gleichung,  wenn  wir  auf  zwei  verschiedene  Weisen  eine  gegebene 
Menge  Flüssigkeit  aus  demselben  Zustande  beide  Mal  in  Dampf  von  der- 
selben Temperatur  und  Spannung  überführen. 

1.  Wenn  die  Gewichtseinheit  Flüssigkeit,  welche  die  Temperatur 
t  besitzt,  in  gesättigten  Dampf  von  der  Temperatur  t  übergeht ,  sp  wird 
hierbei  eine  Wärmemenge  r^  absorbirt;  der  gebildete  Dampf  dehnt  sich 
alsdann  bei  einem  constanten  Drucke  p ,  welcher  gleich  dem  des  gesät- 
tigten Dampfes  von  der  Temperatur  t  ist,  weiter  aus,  während  sich  die 
Temperatur  auf  t  '\-  6  erhebt.  Die  während  dieses  letzten  Vorganges  ab- 
sorbirte  Wärmemenge  q'  ist: 

dt, 


«'=/«''• 
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wenn  man  mit  c^  die  specifische  Wärme  des  bei  ^  gesattigten  Dampfes 
bezeichnet. 

2.  Man  kann  aber  auch  auf  eine  andere  Weise  2U  demselben  Re- 
sultate gelangen,  wenn  man  zunächst  dieselbe  Flüssigkeitsmenge  bei  dem 
Constanten  Drucke  p  von  %  bis  auf  i  •\-  Q  überhitzt,  hierbei  wird  die 
Wärmemenge : 

ät 


=A 


absorbirt,  wobei  c^  die  specifische  Warme  bei  constantem  Drucke  der 
überhitzten  Flüssigkeit  bedeutet.  Hierauf  verwandelt  sich  die  Flüssigkeit 
bei  der  Temperatur  <  -f"  ö  iu  Dampf  vom  Drucke  jp.  Wir  wollen  mit 
JRt  ^  $^p  die  Wärmemenge  bezeichnen ,  welche  dieser  Zustandsänderung 
entspricht.  Diese  Grösse  Bt  ^  ß^p  ist  nichts  Anderes ,  als  diese  neue 
latente  Wärme,  für  welche  wir  schon  vorhin  den  Buchstaben  R  wählten. 
Diese  beiden  im  ersten  und  zweiten  Pi*ocesse  absorbirten  Wärme- 
mengen aber  müssen  nach  dem,  was  wir  vorhin  bemerkt  haben,  einander 
gleich  sein,  man  findet  demnach: 

<  +  6  t  +  e 

rt+fc;.dt=J*c,.dt  +  B,  +  e^p ^^ 

Die  normale  latente  Wärme  r«  ist  lediglich  eine  Function  der  Tem- 
peratur oder  des  Druckes,  denn  die  Siedetemperatur  ist  bekann tlicb  ledig- 
lich eine  Function  des  Druckes.  Die  neue  latente  Wärme  B  dagegen 
ist  gleichzeitig  eine  Function  der  Temperatur  und  des  Druckes,  was  wir 
dadurch  angedeutet  haben,  dass  wir  Bt  +  ß,p  mit  zwei  Indices  geschrieben 
haben.  Wenn  der  Druck  p  constant  bleibt  und  die  Temperatur  t  +  6, 
bei  der  die  Zustandsänderung  stattfindet,  allmäligbis  t  abnimmt,  so  nähert 
sich  die  latente  Wärme  £  einem  Grenzwerthe.  Die  vorstehende  Gleichung, 
welche  man  auch  in  der  Form: 

Bt  +  e,p=  r,  — y  (c'p  —  Cj)  .  dt 
t 
schreiben  kann,  zeigt,  da  o',„  die  specifische  Wärme  des  Dampfes,  immer 
grösser  als  c^,  die  specifische  Wärme  der  Flüssigkeit,  ist,  dass  diese  Grenze, 
welche  wir  die  normale  latente  Wärme  der  Verdampfung  genannt  haben, 
das  Maximum  von  B  ist.  Die  latente  Wärme  der  Verdampfung  nähert 
sich  diesem  Maximum  um  so  mehr,  je  näher  die  Temperatur ,  bei  der 
die  Dampfbildung  stattfindet,  dem  Siedepunkte  der  Flüssigkeit  bei  dem 
Drucke  p  kommt.  Sinkt  die  Temperatur  unter  den  Siedepunkt,  so  hört 
die  Grösse  B  auf,  eine  bestimmte  physikalische  Bedeutung  zu  besitzen. 

Im  Folgenden  wollen  wir  immer  voraussetzen ,  dass  die  Flüssigkeit 
sich  in  Beriüirung  mit  ihren  Dämpfen  befinde;  das  gestattet  lediglich  die 
normale  latente  Wärme  r  bei  unseren  Betrachtungen  zu  Grunde  zu  legen. 
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4.   Anwendung  des  ersten  Hauptsatzes  anf  die  Ver- 
dampfüngsersoheinnngen. 

Aach  bei  den  YerdampfängserBcheiiiangen  kann  man  den  ersten 
Hauptsatz  anf  verschiedene  Weisen  anwenden.  Wir  wollen  hierbei  den- 
jenigen Weg  einschlagen,  der  zuerst  von  Clansius^)  angegeben  wor- 
den ist. 

Wir  wählen  ein  Gemisch  von  Flüssigkeit  und  gesättigtem  Dampfe, 
welches  sich  immer  im  Gleichgewicht  befinden  soll,  das  Gesammtgewicht 
mag  gleich  einer  Gewichtseinheit  sein,  und  lassen  das  Gemisch  eine  Reihe 
TOD  Znstandsänderungen  durchlaufen,  welche  einen  Gar  not 'sehen  Ereis- 
process  bilden.  • 

Das  Gemenge  mag  zunächst  bei  der  Temperatur  t  und  der  dieser 
Temperatur    entsprechenden    Spannung    des    gesättigten    Dampfes    das 


Fig.  88. 


Volumen  OA'  einnehmen 
(man  sehe  Fig.  88).  Die 
Spannung  des  bei  der  Tem- 
peratur t  im  Maximum  der 
Dichte  befindlichen  Dam- 
pfes mag/(  sein  und  soll 
durch  die  Ordinate  AA'  dar- 
gestellt werden.  Das  Ge- 
misch von  Dampf  und 
Flüssigkeit  bringt  man 
nun  in  Berührung  mit 
einer  genügend  ausgiebi- 
gen Wärmequelle,  deren 
Temperatur  t  ist,  und  lässt 
dasselbe    sich    bei    dieser 

Temperatur  ausdehnen, 
bis  sich  das  Volumen  zu 
Oiy  vergrössert  hat.  So 
lange  noch  Flüssigkeit  vor- 
banden ist,  behält  bei  dieser  Volumenänderung  bei  constanter  Temperatur 
'  der  Dampf  den  Druck/,  bekanntlich  bei,  also  wird  die  Zustandsänderung 
in  unserer  Figur  durch  eine  horizontale  Gerade  AD  dargestellt.  Hier- 
&iif  entfernen  wir  die  Wärmequelle  und  umgeben  das  Gemisch  mit  einer 
fe  Warme  vollkommen  undurchdringlichen  Hülle,  sorgen  also  dafür,  dass 
dem  Gemische  weder  Wärme  von  Aussen  zugeführt  noch  entzogen  wer- 
ben kann.    Vermindern  wir  hierauf  den  Druck,  so  wird  der  schon  vor- 


A ? 


X 


D' 


')  CUüsiüs,  tteber  die  bewegende  Kraft  der  Wärme,  1850.   Abhandlungen  Bd.  I, 
S.  34  u.  5.  f. 
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handene  Dampf  sich  ausdehnen  und  es  wird  sich  abermals  neoer  Dampf 
auf  Kosten  der  Flüssigkeit  bilden.  Das  Gesammtvolumen  wird  alsdann 
noch  zunehmen  und  gleichzeitig  wird  sich  die  Temperatur  Ton  t  auf 
t  —  0  erniedrigen.  Die  Curve  D  C  stelle  z.  B.  das  Gresetz  der  Druck- 
änderung dar.  Es  ist  wohl  kaum  nöthig,  hinzuzufügen,  dass  auf. der 
Curve  D  G  der  Druck  p  immer  gleich  der  gerade  herrschenden  Spann- 
kraft des  gesättigten  Dampfes  ist. 

In  einem  dritten  Abschnitte  wird  hierauf  das  Gemisch  mit  einem 
Abkühlungsapparate  in  Verbindung  gesetzt,  dessen  Temperatur  consiant 
und  gleich  t  —  6  ist.  Hierdurch  wird  eine  Condensation  des  Dampfes 
eingeleitet,  welche  wir  so  lange  fortsetzen,  bis  das  Gemisch  ein  solches 
Volumen  OB'  erlangt  hat,  dass  man  durch  eine  vierte  Oparation  das 
Gemenge  von  Dampf  und  Flüssigkeit  ohne  Wärmemittheilnng  wieder  in 
den  Anfangszustand  zurückführen  kann.  In  dieser  vierten  und  letzten 
Operation  wird  das  Gemisch  wiederum,  wie  bei  der  zweiten  Zostands- 
änderung,  mit  einer  für  Wärme  vollkommen  undurchdringlichen  Hülle 
umgeben  und  der  Druck  vermehrt.  Dies  setzt  man  fort,  während  sich  der 
den  Zustand  des  Gemenges  darstellende  Punkt  längs  der  Carve  BA 
bewegt,  bis  die  Temperatur  wiederum  gleich  t  geworden  ist. 

Das  krummlinige  Viereck  AB  CD  stellt  die  äussere  Arbeit  L^  dar, 
welche  von  dem  Gemische  geleistet  worden  ist,  während  es  den  voUkom* 

menen  Kreisprocess  durch- 
^'^-  ^^-  laufen    hat.      Die   Fläche 

dieses  Vierecks  müssen 
wir  nunmehr  mit  der  wäh- 
rend dieser  Zustandsände- 
rungen  absorbirten  Wär- 
memenge Q  vergleichen. 
Um  diese  Vergleichung 
wirklich  ausfuhren  zn 
können,  setzen  wir  voran«, 
dass  der  von  uns  betrach- 
tete Kreisprocess  in  der 
Richtung  des  Druckes  nor 
eine  unendlich  kleine  Aas- 
dehnung  besitzt,  wir  neh- 
men an,  dass  die  in  der 
'^  X         B'  D'         C'  ersten    Zustandsanderang 

entwickelte  Menge  von 
Damgf  eine  endliche  Grosse 
sei,  dass  dagegen  die  in  der  zweiten  Zustandsänderung  gebildete  Dampf- 
menge im  Vergleich  zur  ersten  verschwindend  klein  sei.  Die  Figur 
ÄBCD  besteht  alsdann  lediglich  aus  geraden  Linien  und  wird  ein  Tra- 
pez oder  ein  Parallelogramm  sein.  Sie  ist  ein  Trapez,  dessen  Basen  am 
unendlich  kleine  Grössen  von  einander  verschieden  sind;  die  Basen  selbt 
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sind  endliche  Grossen.  Die  beiden  anderen  Seiten  AB  und  DC  dagegen 
sind  onendlich  klein.  Die  äussere  Arbeit  L^  ist  dann  eine  unendlich 
kleine  Grösse  erster  Ordnung. 

Wir  wollen  femer  annehmen,  dass  im  Punkte  Ä  das  Gemenge  von 
Dampfund  Flüssigkeit  aus  dem  Gewichte  n  Flüssigkeit  und  einem  Gewichte 
1  —  n  Dampf  bestehe.  Die  in  der  ersten  Zustandsänderung  längs  ^D  in 
Dampf  verwandelte  Flüssigkeitsmenge  soll  z/^c  betragen.  Bezeichnen  wir 
nun  mit  s!  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  von  Dampf,  welcher  sich  bei  der 
Temperatur  t  im  Maximum  seiner  Dichte  befindet  und  mit  8  das  Volumen 
der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  bei  <^  so  ¥nrd  Jn  .  {s!  —  s)  die  Basis 
AB  des  Trapezes  sein.  Die  Höhe  des  Trapezes  ist  die  Differenz  zwischen 
den  beiden  Ordinaten  AA'  und  BS.  Diese  Ordinaten  aber  bedeuten  die 
Spannkräfte  des  gesättigten  Dampfes  bei  t  und  t  —  dt^  wenn  man  jetzt 
statt  6  lieber  dt  setzt.  Bezeichnet  man  nun  mit  /(  die  Spannung  des 
gesattigten  Dampfes  bei  der  Temperatur  /,  so  wird  die  Spannung  des 
gesättigten  Dampfes  bei    t  —   dt  gleich   ft—dt,    oder    kürzer    gleich 

7Sf  .         — — 

/  —  5T  •  ^*  sein.      Die  Differenz  der  Ordinaten  AA'  —  BBf  hsi  somit 

Ot 

gleich  -^i*  dL    Die  äussere  Arbeit  aber  kann,  wenn  man  Grössen,  welche 
et 

unendlich  klein  zweiter  Ordnung  sind,  vernachlässigt,  durch: 

X.  =  z/ar  .  (s'  —  s)  •  ^ .  c2« 3) 

dargestellt  werden. 

Wir  wollen  nun  den  Betrag  der  absorbirten  Wärme  Q  zu  bestimmen 
suchen.  Bezeichnen  wir  mit  r,  oder  kurz  mit  r  die  latente  Wärme  der 
Verdampfung  bei  der  Temperatur  ^,  so  ist  die  in  der  ersten  Zustandsände- 
rung absorbirte  Wärmemenge  gleich: 

r  .  ^n. 

In  gleicher  Weise  würde  die  beim  dritten  Vorgange  an  den  Abküh- 
Inngsapparat  abgegebene  Wärmemenge: 


(.  +  |r.d.).^'« 


sein,  wenn  man  mit  /fn  das  Gewicht  der  Dampfmenge  bezeichnet,  welche 
längs  CB  wieder  in  den  flüssigen  Zustand  übergegangen  ist.  /üi'n  ist  an 
sich  eine  ehdliche  Grösse  und  wird  von  der  ebenfalls  endlichen  Grösse  ^n 
nm  eine  unendlich  kleine  Grösse  erster  Ordnung  verschieden  sein.  Die 
zweite  und  vierte  Zustandsänderung  längs  2)  C  und  £^  fanden  aber  statt, 
ohne  dass  Wärme  aufgenommen  oder  abgegeben  wurde,  mithin  ist  die  im 
Ganzen  absorbirte  Wärmemenge  Q: 

e  =  r  .  z^«  -  (r  +  1^  •  ^  A  .  ^'ä, 
oder,  wenn  man  ausrechnet: 
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Q  =  r  .{Jn  —  zt'n)  +  ^^'dt.J'x 4) 

Das  letzte  Glied  ist  hier  eine  anendlich  kleine  Grösse  erster  Ord- 
nung; setzt  man  darin  statt  /^'n  die  Grösse  z/sr,  so  setzt  man  eine 
Grösse  ein ,  welche  nur  um  etwas  unendlich  Kleines  erster  Ordnung  von 
/i'sr  verschieden  ist.     Der  entstehende  Fehler: 

1^  .  de  .  (zT«  -  zf«) 

ist  also  eine  Grösse,  weldhe  ein  Produet  zweier  unendlich  kleiner  Grössen 
erster  Ordnung,  mithin  selbst  unendlich  klein  zweiter  Ordnung  ist,  dieselbe 
darf  daher  vernachlässigt  werden. 

Wir  erhalten  demnach  für  Q  bis  auf  Grössen  zweiter  Ordnung  genaa 
den  Ausdruck: 

Ö  =  r  .  (z/jr  —  ^'n)  -\-^.dt.Jx. 
Nach  dem  ersten  Hauptsatze  muss: 

sein;  daraus  ergiebt  sich: 

/.  [r.(^Ä  — z/'»)+|j.df  .^«j  =  z/ff.(s'-s).|^.  de    .    .   5) 

Wir  müssen  nun  noch  die  Grössen  ^x  und  ^'n  bestimmen. 

Zu  diesem  Zwecke  betrachten  wir  die  vierte  Zustandsändemng  längs 
BA  und  nehmen  an,  dass  dieselbe  im  entgegengesetzten  Sinne  stattfinde. 
Dann  müssen  wir  annehmen,  dass,  wenn  sich  der  den  Zustand  des  Kör- 
pers darstellende  Punkt  im  Sinne  AB  bewegt,  eine  gewisse  Quantität 
Dampf  gebildet  werde.  Das  Gewicht  derselben  mag  dx  aein.  Diese 
Dampfbildung  absorbirt  eine  Wärmemenge  gleich:  r  .  die.  Da  aber 
während  dieses  Vorganges  AB^  welcher  längs  einer  adiabatischen 
Curve  stattfindet,  weder  Wärme  von  Aussen  zu-  noch  abgeführt  wird,  so 
wird  diese  Wärmemenge  r  ,  dn  durch  Abkühlung  des  Gemisches  von 
Flüssigkeit  und  Dampf  geliefert.  Diese  Wärmemenge  aber  lässt  sieb 
ohne  grosse  Scbwierigkeit  bestimmen,  denn  durch  die  Temperatur  i  ist 
der  Druck  /  des  gesättigten  Dampfes  jederzeit  mit  bestimmt. 

Bekanntlich  ist  nun  die  von  der  Grewichtseinheit  eines  Körpers  durch 
eine  gleichzeitige  Temperatur-  und  Druckänderung  absorbirte  oder  pro- 
ducirte  Wärmemenge  q  (nach  I,  C.  §.  62,  S.  181): 

(\—c^.dt  +  h.dp 6) 

Das  Flüssigkeitsgewicht  x  steht  aber  unter  einem  Drucke  /,  mit- 
hin ist  in  Gleichung  6): 

Für  Cf  und  h  sind  die  entsprechenden  Werthe  zu  setzen,'  welche  bei 
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der  Temperatur  t  und  dem  Drucke  /  für  die  Flüssigkeit  gelten.  Dem- 
nach giebt  das  Flüssigkeitsgewicht  jc  eine  Wärmemenge  g: 

q  =  n  '  ^c,  .  dt  +  h  '^ '  dt^ 

ab.  Bezeichnet  man  die  den  Grössen  c^  und  h  entsprechenden  Coefficienten 
beim  Dampfe  mit  dj,  und  h\  so  ist  die  von  dem  Gewicht  1  —  x  Dampf 
abgegebene  Wärmemenge  q': 

,'=(i-«).(c;.d<  +  Ä'.|J.d<). 

Hieraus  folgt: 
r  .  i«  =  «  .  (c,  +  »  Mydt  +  (l-x)  .  (</,  +  Ä'  .  1^)  .  dt. 

Betrachten  wir  ferner  die  zweite  Operation,  welche  längs  D  C  statt- 
findet, so  wird  auch  hier  eine  gewisse  Menge  Dampf  gebildet,  wir  wollen 
diese  mit  d'n  bezeichnen.  Man  kann  dann  genau  dieselben  Betrachtungen 
anstellen,  wie  vorhin;  nur  ist  in2>  das  Gewicht  der  Flüssigkeit  x  —  ^7t 
und  das  Gewicht  des  Dampfes  1  —  ^  -{-  ^;r,  da  längs  AD  bekanntlich 
eine  Dampfmenge  ^Jt  entwickelt  worden  war.  Dagegen  ist  die  Tempe- 
ratur und  der  Druck  genau  wie  in  Ä  gleich  t  und  /. 

Man  kann  folglich  eine  der  vorigen  ganz  analoge  Gleichung  auf- 
stellen : 

r  ,  ttn  =  {X  ^  Jx)  ,  (c^  +  h  '^^Y  dt  +  {1  -^  n  +  Jx) 

.(.,  +  v.|Q..,. 

Durch  Subtraction  der  beiden  Gleichungen  findet  man : 

r.(dx  —  d!x)  =  ^x  .U  +  h'  ^)'ät  ^Jx  .  («V  +  >*'•  IQ .  dt. 

Da  nun  aber  Anfangs-  und  Endzustand  übereinstimmen,  muss  die 
längs  AB  und  Z>  G  gebildete  Menge  Dampf  ^x  -^  d'x  gleich  der  längs 
CB  und  BA  condensirten  Menge  Dampf  /d'x  -]r  dx  sein,  d.  h.  es  muss: 

Jx  +  d*x  =  ^'x  +  dx, 
oder: 

dx  —  d'x  =  /ix  —  ^'x 

sein.     Hieraus  ergiebt  sich  die  Grösse,  die  wir  zunächst  suchten : 
r  .  (z/ä  -  ^'x)  =^  Jx.dt.  Uc,  -  cV)  +  (Ä  -  '0  •  |y)- 


Setzt  man  dies  in  Gleichung  ß)  ein,  so  erhält  man: 

Terdet-Bttblmann,  Hechan.  WftrmeUieorie.  37 
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J  .  {(<v  -  O  +  (A  -  »0  •  K  +  Ij)  . «« <  •  ^ « 

Wenn  man  beideneitig  die  Factoren  ^x  .  di  weglassi,  und  etwas 
transformirt,  so  erhält  man  die  Formel : 

l7+(-v+-IO-(^'+''l-0='-^*4(-" 

Hiermit  haben  wir  eine  Gleichung  gewonnen ,  welche  als  eine  Fol- 
gerung aus  dem  ersten  Hauptsatze  für  den  Fall  angesehen  werden  kanD« 
dass  die  Verdampfung  bei  der  constanten  Temperatur  i  und  dem  ent- 
sprechenden Dmcke  /  des  gesättigten  Dampfes  stattfindet.  Durch  Ein- 
führung einiger  Vereinfachungen  kann  man  diese  Gleichung  Yiel  über- 
sichtlicher gestalten.  Zunächst  nämlich  wollen  wir  darauf  aufinerksam 
machen,  dass  für  Flüssigkeiten  A eine  ungemein  geringe Grdsse  ist  h.dp 
ist  nämlich  (man  sehe  S.  181)  die  Wärmemenge,  welche  von  der  Gewichts- 
einheit Flüssigkeit  entwicUelt  wird,  wenn  man  dieselbe  um  dp  comprimirt. 
Nun  waren  aber  (wir  verweisen  auf  die  Joule'schen  Versuche  V,  A,  6, 
S.  481)  die  Wärmemengen,  welche  durch  Compression  einer  Flüssigkeit 
erzeugt  wurden,  selbst  bei  Anwendung  sehr  starker  Drucke  ungemein  ge- 
ring, selbst  für  Drucke  von  10  und  mehr  Atmosphären  waren  diese  Tem- 
peraturerhöhungen nur  mit  den  feinsten  Instrumenten  wahrnehmbar.  Man 
wird  also  yollkommen  berechtigt  sein,  h  als  eine  ungemein  kleine  Grosse 

anzusehen.     ^  ist  zwar  keine  sehr  kleine  Grosse,  besitzt  aber  durchaas 

keinen  unendlich  grossen  Werth,  mithin  kann  man  das  Glied  A  •  ^  im 

et 

Vergleich  mit  c^  ohne  wesentliche  Beeinträchtigung  des  Genauigkeits- 
grades der  Formel  7)  yemachlässigen.    Für  die  Dämpfe  darf  man  jedoch 

h!  •  ^    nicht    vernachlässigen;    wir    wollen   jedoch    für    ^^  +  *'  *  ?! 

abkürzungsweise  einen  neuen  Goefficienten  einsetzen,  nändich: 

Es  ist  MI  .  di^  nach  dem,  was  vorher  S.  577  gesagt  worden  ist,  die  ' 
Wärmemenge  q',  welche  der  Gewichtseinheit  des  bei  t^  gesättigten  Dam-  : 
pfes  zugeführt  werden  muss,  wenn  man  die  Temperatur  desselben  um  dt 
und  den  Druck  des  Dampfes  um  einen  solchen  Betrag  wachsen  lassen  i 
will,  dass  die  Spannkraft  desselben  gleich  der  des  bei  <  -|-  dt  gesättigten 
Dampfes  ist. 

m   ist    also    diejenige  Wärmemenge,    die    man    der  Gewichtsein- 
heit gesättigten  Dampfes  von  i^  zuführen  muss,  um  denselben  in  eine  1 
Gewichtseinheit  gesättigten  Dampfes  von  ^  -f  1  Grad  übenraführen.   Es  , 
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ist  dies  also  eine  Art  toii  specifischer  Wärme,  man  hat  m  die  specifische 
Wärme  des  gesättigten  Dampfes  genannt. 

Zunächst  sind  wir  noch  nicht  im  Stande,  über  das  Vorzeichen  von 
m  zu  entscheiden,  doch  werden  wir  später  einen  Werth  für  diese  Orosse 
aus   den  Ergebnissen  der  Versuche  ableiten.     Unsere  Gleichung  nimmt 
dann  die  zaerst  von  Glausius  ^  gefundene,  einfache  Form: 
dr  _  s^—  5    df 

dt  +  ^'^^  —  ~j^"di 

an,  oder: 

s-^sT    df    .    dr    . 

"•  =  -J--87  +  87  +  ^' ^) 


6.  Die  speoiflsohe  Wärme  des  gesättigten  Dampfes. 
Die  Qesammtwärme. 

Ehe  die  mechanische  Wärmetheorie  in  die  Wissenschaft  eingeführt 
wurde,  gab  es  keinerlei  Versuche  über  die  specifische  Wärme  des  ge- 
sättigten Dampfes.  Man  hatte  zwar  schon  früher  unter  Voraussetzung 
der  Körperlichkeit  der  Wärme  versucht,  eine  Theorie  der  Dampfmaschine 
aufzustellen;  man  hatte  dabei  angenommen,  dass  die  specifisdie  Wärme 
des  gesättigten  Dampfes  gleich  NiiU  sei,  d.  h.  man  hatte  geglaubt, 
dass  gesättigter  Dampf,  der  sich  in  einer  für  Wärme  nndurchdring- 
lichen  Hülle  ausdehne  oder  zusammenziehe,  auch  gesättigter  Dampf 
bleibe.  Diese  Annahme  war  jedoch  ganz  unbegründet.  Dass  diese 
Voraussetzung  überhaupt  in  die  Wissenschaft  Eingang  finden  konnte,  ist 
nur  dadurch  erklärlich,  dass  man  glaubte,  über  eine  Erscheinung,  über 
welche  noch  durchaus  keine  Erfahrungsresultate  yorlagen,  die  ein- 
fachsten Voraussetzungen  machen  zu  müssen. 

Eine  unmittelbare  Messung  der  specifischen  Wärme  des  gesättigten 
Dampfes  durch  Versuche  scheint  kaum  möglich  zu  sein. 

Die  Gleichung  aber,  welche  wir  für  Dämpfe  aus  dem  ersten  Haupt- 
satze abgeleitet  haben,  gestattet  für  einige  Körper  den  Werth  Ton  m 
abzuleiten.  Man  ist  auf  diese  Weise  zu  einigen  bemerkenswerthen  und 
überraschenden  Resultaten  gelangt,  welche  wohl  verdienen,  unsere  Auf- 
merksamkeit für  einige  Zeit  auf  sich  zu  lenken. 

Wir  wollen  zunächst  den  Wasserdampf  betrachten,  da  dieser  unter 
allen  Dämpfen  deijenige  ist,  welcher  am  gründlichsten  untersucht  wor- 
den ist  und  von  dem  es  uns  am  wichtigsten  ist,  seine  Eigenschaften 

genau  zu  kennen.    ^.  -|-  Cp  ist  der  partielle  Differentialquotient  der  to* 


1)  CUusius,  Abhandl.  Bd.  I,  S.  38,  Gleichung  JH. 
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talen  Wärme  der  Yerdampfimg  nach  der  Temperatur.  Man  beieichpet 
nämlich  mit  dem  Namen:  „totale  Wärme  der  Terdampfung*^  oder 
«Gesammtwärme*'  diejenige  Wärmemenge,  welche  nöthig  ist,  um  die 
Gevrichtseinheit  Wasser  zunächst  von  0  Grad  auf  t  Grad  zu  erwärmen 
und  hierauf  vollBtändig  in  gesättigten  Dampf  von  t  Grad  umzuwandeln. 
Diese  Wärmemenge,  um  deren  Kenntniss  es  sich  hier  handelt,  ist  also: 


dt. 


10) 


wobei  r  eine  Function  der  Temperatur  ist  Gerade  diese  Grösse  k  ist 
von  Regnault  mit  ungemeiner  Sorgfalt  und  Genauigkeit  bestimmt 
worden  *)• 


6.  Regnault's  Messimgen  der  Oesammtwärme. 

Die  Yersuchsmethode,  welche  er  anwendete,  bestand  darin,  dass  er 
in  einem  Galorimeter  die  Wärmemenge  bestimmte,  welche  ein  bestimmtes 
Dampfgewicht  bei  seiner  Gondensation  abgab. 
Der  Dampf  wurde  in  einem  grossen  Dampfkessel 
entwickelt.  Der  Anfang  des  Abfuhrungsrohres 
des  Dampfes  befand  sich  unmittelbar  über  der 
Oberfläche  der  siedenden  Flüssigkeit,  hierauf 
senkte  sich  die  Röhre  senkrecht  in  das  Wasser, 
stieg  in  einer  Anzahl  von  Spiralwindungen  wie- 
der in  die  Höhe,  ging  endlich  aus  dem  Kessel 
hinaus  und  ftLhrte  zu  einem  Hahn  von  besonderer 
Einrichtung  (Yertheilungsapparat  genannt).  Man 
sehe  dessen  Einrichtung  in  Figur  90.  Das  Zu- 
fuhrungsrohr  des  Dampfes  ist  jedoch  nicht  mit 
abgebildet,  da  dasselbe  von  der  der  Bildebene 
abgewendeten  Seite  her  in  die  Dampfkammer 
einmündet. 

In  seiner  ganzen  Ausdehnung  bis  zum  Yertheilungsapparate  ist  das 
Dampfzuleitungsrohr  von  einem  zweiten  Dampfrohre  umgeben,  in  welchem 
fortwährend  Dampf  aus  dem  Kessel  nach  einem  HülfKondensator  strömt, 
um  jeder  Abkühlung  des  Dampfes  auf  seinem  Wege  vorzubeugen.  Der 
Yertheilungsapparat  gestattet  in  jedem  Augenblicke  das  Galorimeter  mit 
dem  Kessel  in  Verbindung  zu  setzen  ').   Der  Dampf  gelangt  somit  trooken 


1)  M^moires  de  rAcademie  des  sciences  (1847),  Bd.  XXI,  S.  661. 

*)  Behufs  der  weiteren  Einrichtung  der  Re gnauU' sehen  VersnchMpparate  verweisen 
wir  entweder  auf  die  Originalarbeit,  M^m.  de  PAcad.  Bd.  21,  S.  638,  oder  auf  die 
Darstellungen  derselben  in:  Müller,  Physik  Bd.  II,  S.  756  u.  s.  f.,  oder:  Wüllner. 
Experimentalphysik  Bd.  ÜI,  2.  Aufl.,  S.  581. 
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und  gesättigt  in  das  Calorimeter.  Regnault  hatte  auch  dafür  gesorgt, 
dass  in  allen  Theilen  seines  Apparates  genau  derselbe  Druck  herrschte, 
und  zwar  der  Druck,  welcher  der  Maximalspannung  des  Wasserdampfes 
bei  der  Temperatur  des  Versuches  entsprach.  In  Folge  davon  wurde  bei 
der  Ck>nden8ation  des  Dampfes  genau  dieselbe  äussere  Arbeit  aufgewendet, 
welche  bei  seiner  Bildung  geleistet  worden  war.  Sobald  der  Dampfeintritt 
in  das  Calorimeter  in  stationärer  Weise  stattfindet,  es  ist  hierzu  nur  eine 
sehr  geringe  Zeit  nöthig,  so  ist  das  Eühkohr  mit  gesättigtem  Dampfe 
gefüllt  und  der  neu  ankommende  Dampf  condensirt  sich  genau  bei  der 
Temperatur,  welche  er  bei  seiner  Ankunft  besitzt.  Die  gebildete  Flüssig- 
keit wird  hierauf  noch  weiter  von  der  Temperatur  t  bis  zur  Temperatur 
0  des  Galorimeters  abgekühlt.  Während  dieses  Vorganges  wird  an  die 
Flüssigkeit'desCalorimeters  genau  die  Wärmemenge  abgegeben,  um  deren 
Ermittelung  es  sich  handelt.  # 

Diese  Methode  wurde  auf  Wasser  zwischen  den  Temperaturgrenzen 
0  und  230  Grad  ausgedehnt,  und  innerhalb  dieser  Grenzen  kann  nach  den 
Versuchen  Begnault's  die  totale  Verdampfungswärme  oder  die 
Gesammtwärme  A  des  Wassers  in  befriedigender  Weise  durch  die 
empirische  Formel : 

A  =  606,5  +  0,305  .t 11) 


dargestellt  werden.     Hieraus  folgt  ^,  oder: 

C  t 


toigt 
dr 


g^  +  c,  =  0,305 12) 

mit  einer  Genauigkeit,  welche  der  Trefflichkeit  Regnault 'scher  Ver- 
Buchsresultate  entspncht. 

Später  ^)  hat  Regnault  seine  Versuche  über  die  Gesammtwärme 
noch  auf  einige  andere  Flüssigkeiten  ausgedehnt.  Er  stellte  die  Resultate 
dieser  Messungen  unter  der  Form: 

X  =  Ä  +  B  .t  +   C  .t^ 13) 

dar,  und  fand: 


1)  Regnault,  Memoire»  de  l'Acad.  Bd.  XXI,  S.  635  und  Bd.  XXV,  S.  761. 
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Werthe  der  Gesammtwärme  A  für  einige  Flüssigkeiten. 


Schwefelkohlenstoff     .    . 

Aethyläther 

Benzol 

Chloroform 

Chlorkohlenstoff  (C,  Cls) 
Aceton 


90,0 
94,0 

109,0 
67,0 
52,0 

140,5 


0,14601 

0,4500 

0,2443 

0,1375 

0,1463 

0,3664 


—  0,0004123 

—  0,0005555 

—  0,0001315 
0 

—  0,000172 

—  0,000516 


Für  Alkohol  ändern  sich  die  Werthe  in  so  eigenthümlicher  Webe 
mit  der  Temperatur,  dass  sich  dieselben  nicht  durch  eine  ähnliche  Formel 
darstellen  lassen. 

Mit  Bücksicht  auf  die  von  Regnault  bestimmten  Werthe  der  spe- 
cifischen  Wärme  c^  lässt  sich  hieraus  auch  die  Dampf  wärme  r  leicht 
berechnen.     Es  ist: 

I 


dt 


H) 


Da  c,  meist  in  der  Form  auftritt: 
und    I  Cp  .  dt  {iXr  t  ^=  0  gleich  Null  ist,  so  ergiebt  sich: 

0 

t 
q  =fc,  .  d«  =  I  .  «  +  i  m  .<»+  I  n  . «». 

0 

Es  kann  demnach  r  leicht  aus  den  obigen  Werthen  von  X  und  den 
bekannten  Ausdrücken  für  Cp  bestimmt  werden. 

Diese  Wärmemenge  g  nennt  Zeuner  ^)  die  Flüssigkeitswärme. 
Es  sind  folgende  Werthe  von  c^  zu  Grunde  gelegt  worden: 


^)  Zeuner,  Grundzüge  der  mech.  WSrmetheorie,  2.  Aufl.,  S.  262. 
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7.  Regnault's  Messungen  der  Spannkraft  der 
gesättigten  Dämpfe. 

Somit  ist  der  erste  Theil  des  Werthes  von  m  bestimmt;  es  bleibt 
jedoch  noch  der  zweite: 

J      '  dt 

za  bestimmen  übrig,  von  dem  znnächst  nur  J  bekannt  ist.     ^  kann  mit 

et 

Hülfe  der  Regnault 'sehen  Versnche  über  die  Spannkräfte  gesättigten 
Dampfes  leicht  bestimmt  werden.  Entweder  man  bedient  sich  der  von 
Regnanlt^)  berechneten  empirischen  Formeln,  nach  welchen  die  Spann- 
kraft /  des  Dampfes  in  Millimeter  Quecksilbersäule  gegeben  ist,  oder 
der  Tabellen,  welche  von  ihm  und  nach  seinen  Resultaten  von  Zeuner,  ^ 
St.  Robert  und  Anderen  berechnet  worden  sind. 

Für  Temperaturen  von  0  bis  —  32^  dient  für  Wasserdampf  die 
einfache  Formel: 

/=ai  +  &i.ai'  +  M, 15) 

worin: 

ai  =  —  0,08038 

log  bi  =  1,6024724 
log  «1  =  0,0333980. 

Für  Temperaturen  von  0  bis  100^  muss  nach  den  Moritz 'sehen  2) 
Revisionen  der  Reg nault 'sehen  Rechnungen: 

7ö^/=aa  +  62  .  «',  —  c  . /3', 16) 

gesetzt  werden,  wobei: 

o,  =  4,739371 
log  ha  =  2,131990711 
log  «2  =  0,00686494 
log  C2  =0,61174077 
log  ft  =  1,99672564 

Endlich  verwendet  Regnault    für  Temperaturen    über   100^  die 
Formel: 


^)  Hemoires  de  I'Acad^mie  des  sciences ,  Bd.  XXI  und  XXVI.  Pogg.  Ann.,  Er- 
gänzongsbd.  II.  Auch  Magnus  hat  eine  sehr  zuverlässige  Untersuchung  über  die 
Spannkraft  des  Wasserdampfes  innerhalb  der  Temperaturen  —  20  und  -|-  110®  C.  an- 
gestellt, deren  Resultate  trefflich  mit  den  Regnault' sehen  Zahlen  übereinstimmen. 
Pogg.  Ann.  Bd.  91. 

>)  Moritz,  Bulletin  de  l'Acad.  de  St.  Petersbourg,  Bd.  XIII,  S.  43,  und  Fort^ 
schritte  der  Physik  für  1854. 
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%/=a3  —  bj  .a3<  +  «o_c^  .|J3<  +  «) 17) 

In  dieser  Formel  sind  03,  &3,  cj,  a^,  ß^  fünf  Gonstante,  deren 
Werthe  zu: 

log  ttj  =  1,9940493 
log  /J3  =  1,9983439 
log  63  =  0,1397743 
log  c^  =  0,6924351 
Os  =  6,2640348 
angegeben  werden. 

Auch  für  einige  andere  flüssigkeiten  hat  Regnanlt^)  die  Spann- 
kräfte bestimmt  und  sich  znr  Darstellung  seiner  Resultate  der  Formel  16) 
bedient. 

Hiemach  hat  sich  folgende  Tabelle  für  die  C!oefQcienten  ergeben : 


*)  Regnault,  Comptes  Rendus  Bd.  50,  S.  1036.  Pogg.  Ann.  Bd.  111,  S.  402 
bis  415.  Memoires  de  PAcad.  Bd.  26.  Der  Werth  der  Coefficienlen  for  Aceton  ist 
von  Zeuner  aus  Regnault's  Beobachtungen  neu  berechnet.  Diese  Tabelle  ist 
Zeuner  entlehnt,  Grundziige  S.  253.  Die  Werthe  für  Benzol  sind  vom  Verfasser 
hinzugefügt. 
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Tabelle  für  gesättigten  Wasserdainpf. 


t 

Tempe- 
ratur in 
Centigr. 

T 

Absolute 
Tempe- 
ratur. 

/ 
Spann- 
kraft in 
mm. 

in  mm. 

/ 
Spann- 
kraft in 
Kg  per 
qm. 

•bt 

in  Kg 
per  qm. 

1     ^f 

r 

Verdam- 
pfung» wärme 
in  Calorien. 

1 

0 

Flüssigkeitfi- 
wärme. 

l  =  r  + 

GcnmA 
wanne 

0 

274 

4,600 

0,329 

62,5 

4,5 

0,0715 

606,500 

0,000 

606.5*1^1 

1 

275 

4,940 

0,351 

67,2 

4,8 

0,0710 

605,805 

1,000 

eoejS^'ö 

2 

276 

5,302 

0,374 

72,1 

5,1 

0,0705 

605,110 

2,000 

607,1  IM 

3 

277 

5,687 

0,398 

77,3 

5,4 

0,0699 

604,415 

3,000 

607,415 

4 

278 

6,097 

0,423 

82,9 

5,8 

0,0694 

603,720 

4,000 

607,721' 

5 

279 

6,534 

0,450 

88,8 

6,1 

0,0689 

603,025 

5,001 

eö8,H2;, 

6 

280 

6,998 

0,479 

95,1 

6,5 

0,0684 

602,329 

6,001 

608,.r>l^ 

7 

.281 

7,492 

0,510 

101,8 

6,9 

0,0679 

601,634 

7,001 

60b,«>.\i 

8 

282 

8,017 

0,540 

109,0 

7,4 

0,0674 

600,939 

8,001 

608,94«^ 

9 

283 

8,574 

0,574 

116,6 

7,8 

0,0669 

600,243 

9,002 

60*<;J4J 

10 

284 

9,165 

0,609 

124,6 

8,3 

0,0664 

599,548 

10,002 

60i»,.v^' 

11 

285 

9,792 

0,645 

133,1 

8,8 

0,0659 

598,852 

11,003 

60$»,".' 

12 

286 

10,457 

0,685 

142,2 

9,3 

0,0655 

598,157 

12,003 

6K»,16" 

13 

287 

11,162 

0,726 

151,7 

9,9 

0,0650 

597,461 

13,004 

610,465 

14 

288 

11,908 

0,768 

161,9 

10,4 

0,0645 

596,765 

14,005 

610,77" 

15 

289 

12,699 

0,813 

172,6 

11,1 

0,0640 

596,070 

15,006 

611,07"> 

16 

290 

13,536 

0,861 

184,0 

11,7 

0,0636 

595,374 

16,006 

611>' 

17 

291 

14,421 

0,910 

196,0 

12,4 

0,0631 

594,678 

17,007 

611.^^'» 

18 

292 

15,357 

0,962 

208,8 

13,1 

0,0627 

593,982 

18,008 

61 1,^*-' 

19 

293 

16,346 

1,016 

222,2 

13,8 

0,0622 

593,286 

19,009 

612,':^' 

20 

294 

17,391 

1,074 

236,4 

14,6 

0,0617 

592,590 

20,010 

612,6«»" 

21 

295 

18,495 

1,134 

251,4 

15,4 

0,0613 

591,893 

21,012 

61*2,^*«»'' 

22 

296 

19,659 

1,197 

267,3 

16,3 

0,0609 

.  591,197 

22,013 

613/210 

23 

2?7 

20,888 

1,262 

284,0 

17,2 

0,0604 

590,501 

23,014 

613,510 

24 

298 

22,184 

1,331 

301,6 

18,1 

0,0600 

589,804 

24,016 

613,820 
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.589 


r. 

r 

Absolnte 
Tempe- 
ratur. 

/ 
Spann- 
kraft in 

in  mm. 

/ 
Spann- 
kraft in 
Kg  per 
qm. 

5/ 

in  Kg 
per  qm. 

1    V 
7'  ^i 

r 

Vcrdam- 
pfiingswärme 
in  Calorien. 

t 
q=fc,,dt 
0 

Flüssigkeits- 
wärme. 

Gesammt- 
wärme. 

299 

23,550 

1,402 

320,2 

19,1 

0,0595 

589,107 

25,017 

614,125 

300 

24,988 

1,477 

339,7 

20,1 

0,0591 

588,411 

26,019 

614,430 

301 

26,505 

1,556 

360,4 

21,2 

0,0587 

587,715 

27,020 

614,735 

302 

28,101 

1,638 

382,1 

22,3 

0,0583 

587,018 

28,022 

615,040 

303 

29,782 

1,721 

404,9 

23,4 

0,0578 

586,321 

29,024 

615,345 

304 

31,548 

1,811 

428,9 

24,6 

0,0574 

585,624 

30,026 

615,650 

305 

33,406 

1,904 

454,2 

25,9 

0,0570 

584,927 

31,028 

615,955 

306 

35,359 

2,001 

480,7 

27,2 

0,0566 

584,230 

32,030 

616,260 

307 

37,411 

2,103 

508,6 

28,6 

0,0562 

583,533 

33,033 

616,565 

308 

39,565 

2,208 

537,9 

30,0 

0,0558 

582,835 

34,035 

616,870 

309 

41,827 

2,317 

568,7 

31,5 

0,0554 

582,138 

35,037 

617,175 

310 

44,201 

2,432 

600,9 

33,1 

0,0550 

581,440 

36,040 

617,480 

311 

46,691 

2,549 

634,8 

34,7 

0,0546 

580,743 

37,043 

617,785 

312 

49,302 

2,672 

670,3 

36,3 

0,0542 

580,045 

38,045 

618,090 

313 

52,039 

2)800 

707,5 

38,1 

0,0538 

579,347 

39,048 

618,395 

314 

54,906 

2,934 

746,5 

39,9 

0,0534 

578,649 

40,051 

618,700 

315 

57,910 

3,074 

787,3 

41,8 

0,0631 

577,951 

41,054 

619,005 

316 

61,055 

3,218 

830,1 

43,7 

0,0527 

577,253 

42,058 

619,311 

317 

64,345 

3,367 

874,8 

45,8 

0,0523 

576,554 

43,061 

619,615 

318 

67,789 

3,522 

921,6 

47,9 

0,0519 

575,856 

44,064 

619,920 

319 

71,390 

3,683 

970,6 

50,1 

0,0516 

575,157 

45,068 

620,225 

320 

75,156 

3,850 

1021,8 

52,3 

0,0512 

574,459 

46,072 

620,530 

321 

79,091 

4,023 

1075,3 

54,7 

0,0509 

573,760 

47,075 

620,835 

322 

83,203 

4,203 

1131,2 

57,1 

0,0505 

573,061 

48,079 

621,140 

323 

87,497 

4,388 

1189,6 

59,7 

0,0501 

572,362 

49,083 

621,445 

324 

91,980 

4,581 

1250,5 

62,2 

0,0498 

571,663 

50,088 

621,750 

325 

96,659 

4,780 

1314,2 

65,0 

0,0494 

570,963 

51,092 

622,055 

326 

101,541 

4,987 

1380,5 

67,8 

0,0491 

570,264 

52,096 

622,360 

327 

106,633 

5,200 

1449,8 

70,7 

0,0488 

569,564 

53,101 

622,665 

328 

111,942 

5,42i 

1522,0 

73,7 

0,0484 

568,865 

54,105 

622,970 
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Tabelle  für 

gesättigten  Wasserdampl 

1 

Tempe- 
ratur in 
Centigr. 

T 

Absolute 
Tempe- 
ratur. 

/ 
Spann- 
kraft in 
mm. 

V 

in  mm. 

/ 
Spann- 
kraft in 
Kg  per 
qm. 

5/ 

in  Kg 
per  qm. 

1     V 
f'  ^t 

r 

Verdam- 
pfungswärme 
in  Calorien. 

t 

0 

Flüssigkeits- 
wirme. 

55 

329 

117,475 

3,649 

1597,2 

76,8 

0,0481 

568,165 

55,110 

63 

56 

330 

123,241 

5,886 

1675,6 

80,0 

0,0477 

567,465  " 

56,115 

631 

57 

331 

129,247 

6,130 

1757,2 

83,3 

0,0474 

566,765 

57,121 

63 

58 

332 

135,501 

6,382 

1842,3 

86,7 

0,0471 

566,064 

58,126 

631 

59 

333 

142,011 

6,642 

1930,8 

90,3 

0,0468 

565,364 

59,131 

631 

60 

334 

148,786 

6,911 

2022,9 

93,9 

0,0464 

564,663 

60,137 

61 

335 

155,834 

7,189 

2118,7 

97,7 

0,0461 

563,963 

61,143 

62^ 

62 

336 

163,164 

7,475 

2218,3 

101,6 

0,0458 

563,262 

62,148 

63 

337    • 

170,785 

7,771 

2322,0 

105,6 

0,0455 

562,561 

63,154 

6ttJ 

64 

338 

178,707 

8,076 

2429,7 

109,8 

0,0452 

561,860 

64,161 

63^ 

65 

339 

186,938 

8,390 

2541,6 

114,0 

0,0449 

561,158 

65,167 

626- 

66 

340 

195,488 

8,715 

2657,8 

118,5 

0,0446 

560,457 

66,173 

626^ 

67 

341 

204,368 

9,049 

2778,6 

123,0 

0,0443 

559,755 

67,180 

626, 

68 

342 

213,586 

9,393 

2903,9 

127,7 

0,0440 

559,053 

68,187 

627, 

69 

343 

223,154 

9,748 

3034,0 

132,5 

0,0437 

558,351 

69,194 

627, 

70 

344 

233,082 

10,113 

3168,9 

137,5 

0,0434 

557,649 

70,201 

627j 

71 

345 

243,380 

10,489 

3309,0 

142,6 

0,0431 

556,947 

71,208 

621 

72 

346 

254,060 

10,876 

3454,2 

147,8 

0,0428 

556,244 

72,216 

^% 

73 

347 

265,132 

11,274 

3604,7 

153,2 

0,0425 

555,542 

73,223 

62i, 

74 

348 

276,608 

11,684 

3760,7 

158,8 

0,0422 

554,839 

74,231 

62*. 

75 

349 

288,500 

12,106 

3922,4 

164,5 

0,0420 

554,136 

75,239 

62V, 

76 

350 

300,820 

12,539 

4089,9 

170,4 

0,0417 

553,433 

76,247 

62v 

77 

351 

313,579 

12,984 

4263,4 

176,5 

0,0414 

552,730 

77,256 

62?, 

78 

352 

326,789 

13,442 

4443,0 

182,7 

0,0411 

552,026 

78,264 

6W, 

79 

353 

340,464 

13,913 

4628,9 

189,1 

0,0409 

551,322 

79,273 

6:iiS 

80 

354 

354,616 

14,397 

4821,3 

195,7 

0,0406 

550,618 

80,282 

63.\ 

81 

355 

369,258 

14,894 

5020,4 

202,4 

0,0403 

549,914 

81,291 

631, 

82 

356 

384,404 

15,405 

5226,3 

209,4 

0,0401 

549,210 

82,300 

^\h 

83 

357 

400,068 

15,929 

5439,3 

216,5 

0,0398 

548,506 

83,309 

6;u 

84 

358 

416,262 

16,467 

5659,4 

223,8 

0,0396 

547,801 

84^19 

6:^2, 
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Tabelle  für  geaättigten  Wasserdampf. 


T 

Abeointe 
Tempe- 
ratnr. 

/ 
Spann- 
kraft in 
mm. 

5/ 

in  mm. 

/ 

Spann- 
kraft in 
Kg  per 
qm. 

in  Kg 
per  qm. 

IM 

f     ^i 

r 

Verdam- 
pfungswärme 
in  Calorien. 

t 
q=fc^.di 
0 

Flüssigkeits- 
wärme. 

359 

433.002 

17,019 

5887,0 

231,4 

0,0393 

547,096 

85,329 

360 

450,301 

17,586 

6122,2 

289,1 

0,0390 

556,391 

86,339 

361 

468,175 

18,168 

6365,3 

247,0 

0,0388 

545,686 

87,349 

362 

486,638 

18,765 

6616,3 

255,1 

0,0386 

544,981 

88,359 

363 

506,705 

19,377 

6875,5 

263,4 

0,0383 

544,275 

89,370 

364 

525,392 

20,005 

7143,2 

272,0 

0,0381 

543,569 

90,381 

365 

545,715 

20,649 

7419,5 

280,7 

0,0378 

542,863 

91,392 

366 

566,690 

21,309 

7704,6 

289,7 

0,0376 

542,157 

92,403 

367 

588,333 

21,985 

7998,9 

298,9 

0,0374 

541,451 

93,414 

368 

610,661 

22,679 

8302,5 

308,3 

0,0371 

540,744 

94,426 

369 

633,692 

23,391 

8615,6 

318,0 

0,0369 

540,038 

95,438 

370  ' 

657,443 

24,119 

8938,5 

327,9 

0,0367 

539,330 

96,450  • 

371 

681,931 

24,865 

9271,4 

338,0 

0,0365 

538,623 

97,462 

372 

707,174 

25,630 

9614,6 

348,4 

0,0362 

537,916 

98,474 

373 

733,191 

26,413 

9968,3 

359,1 

0,0360 

537,208 

99,487 

374 

760,00 

27,200 

10333 

870 

0,0358 

536,500 

109,500 

375 

787,59 

28,005 

10708   ' 

361 

0,0355 

535,792 

101,513 

376 

816,01 

28,845 

11094 

392 

0,0353 

535,084 

102,526 

377 

845,28 

29,700 

11492 

404 

0,0351 

534,375 

103,540 

378 

875,41 

30,565 

11902 

416 

0,0349 

533,666 

104,554 

379 

906,41 

31,450 

12323 

428 

0,0347 

•  532,957 

105,568 

380 

938,31 

32,365 

12757 

440 

0,0345 

532,248 

106,582 

381 

971,14 

33,300 

13203 

453 

0,0343 

581,539 

107,596 

382 

1004,91 

34,255 

13663 

466 

0,0341 

530,829 

108,611 

383 

1039,65 

35,280 

14135 

479 

0,0339 

530,119 

109,626 

384 

1075,37 

36,220 

X4621 

492 

0,0337 

529,409 

110,641 

385 

1112,09 

37,230 

15120 

506 

0,0335 

528,698 

111,657 

386 

1149,83 

38,260 

15633 

520 

0,0333 

527,988 

112,672 

387 

1188,61 

39,320 

16160 

535 

0,0331 

527,277 

113,688 

388 

1228,47 

40,400 

16702 

549 

0,0329 

526,566 

114,704 
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Tabelle  für  gesättigten  WasserdampC 


Tempe- 
ratur in 
Centigr. 

T 

Absolute 
Tempe- 
ratur. 

/ 
Spann- 
kraft in 
mm. 

in  mm. 

/ 

Spann- 
kraft in 
Kg  per 
qm. 

5/ 

in  Kg 
perqm. 

1     V 

Verdam- 
pfunjpwarme 
in  Galerien. 

* 

f 

0 

FliuagkeiU- 
wirme. 

G?flfl 
wir, 

1 

115 

889 

1269,41 

41,500 

17259 

564 

0,0327 

525,854 

115,721 

64:^ 

641.» 

116 

890 

1311,47 

42,625 

17831 

579 

0,0325 

525,143 

116,737 

117 

891 

1354,66 

43,775 

18418 

595 

0,0323 

524,431 

117,754 

6411 

118 

392 

1399,02 

44,945 

19021 

611 

0,0321 

523,719 

118,771 

64i* 

119 

393 

1444,55 

46,130 

19640 

627 

0,0319 

523,006 

119,789 

642,7 

120 

394 

1491,28 

47,350 

20275 

644 

0,0317 

522,294 

120,806 

640,11 

121 

395 

1539,25 

48,595 

20927 

661 

0,0316 

521,581 

121,824 

643,4^ 

122 

396 

1588,47 

49,855 

21597 

.  678 

0,0314 

520,868 

122,842 

643,7i 

123 

397 

1638,96 

51,145 

22283 

695 

0,0312 

520,154 

123,861 

644.ft5 

124 

398 

1690,76 

52,460 

22987 

713 

0,0310 

519,441 

124,880 

644,t 

125  . 

399 

1743,88 

53,795 

23710 

731 

0,0308 

518,727 

125,898 

644,«! 

126 

406 

1798,35 

55,160 

24450 

750 

0,0307 

518,013 

126,918 

644,^*1 

127 

401 

1854,20 

56,560 

25209 

769 

0,0305 

517,298 

127,937 

64Vi 

128 

402 

1911,47 

57,975 

25988 

788 

0,0303 

516,583 

128,967 

64:i.W 

129 

403 

1970,15 

59,405 

26786 

808 

0,0302 

5-15,868 

129,977 

64^'.* 

130 

404 

2030,28 

60,875 

27603 

828 

0,0300 

515,153 

130,997 

64fi,L 

131 

405 

2091,90 

62,375 

28441 

848 

0,0^98 

514,437 

132,018 

64«i,4. 

132 

406 

2155,03 

63,895 

29300 

869 

0,0296 

513,722 

133,038 

64*^,71 

133 

407 

2219,69 

65,445 

30179 

890 

0,0295 

513,006 

134,060 

647,0 

134 

408 

2285,92 

67,020 

31079 

911 

0,0293 

512,289 

135,081 

64T; 

135 

409 

2353,73 

68,620 

32001 

983 

0,0292 

511,572 

136,103 

647,8 

136 

410 

2423,16 

70,250 

32945 

955 

0,0290 

510,856 

137,125 

647^ 

137 

411 

2494,23 

71,920 

33911 

978 

0,0288 

510,139 

138,147 

64.S3 

138 

412 

2567,00 

73,605 

34901 

1001 

0,0287 

509,421 

139,169 

64'»,5 

139 

413 

2641,44 

75,315 

35913 

1024 

0,0285 

508,703 

140,192 

64!»,8 

140 

414 

2717,63 

77,065 

36949 

1048 

0,0284 

507,985 

141,215 

64^,3 

141 

415 

2795,57 

78,835 

38008 

^072 

0,0282 

507,267 

142,289 

64^> 

142 

416 

2875,30 

80,645 

39092 

1096 

0,0280 

506,548 

143,262 

64^i 

143 

417 

2956,86 

82,480 

40204 

1121 

0,0279 

5()5,829 

144,286 

6>U 

144 

418 

3040,26^ 

84,345 

41335 

1147 

0,0277 

5|)5,110 

145,311 

6:>'».4 
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Tabelle  für  gesättigten  Wasserdampf. 
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in 

T 

Absolute 
Tempe- 
ratur. 

/ 
Spann- 
kraft in 
'  mm. 

in  mm. 

/ 
Spann- 
kraft in 
Kg  per 
qm. 

in  Kg 
per  qm. 

1  V 

r 

Verdam- 
pfungswärme 
in  Calorien. 

t 
q=fc,   .  dt 
0 

Flüssigkeits- 
wärme. 

Gesammt- 
wärme. 

419 

3125,55 

86,240 

42495 

1172 

0,0276 

504,390 

146,335 

650,725 

420 

3212,74 

88,160 

43680 

1199 

0,0274 

503,670 

147,360 

651,030 

421 

3301,87 

90,120 

44892 

1225 

0,0273 

502,950 

148,385 

651,335 

422 

3392,98 

92,110 

46131 

1252 

0,0271 

502,230 

149,411 

651,640 

423 

3486,09 

94,125 

47397 

1280 

0,0270 

501,509 

150,436 

651,945 

424 

3581,23 

96,170 

48690 

1308 

0,0269 

500,788 

151,462 

652,250 

425 

3678,43 

98,255 

50012 

1336 

0,0267 

500,066 

152,489 

652,555 

426 

3777,74 

100,375 

51362 

1365 

0,0266 

499,344 

153,516 

652,860 

427 

3879,18 

102,515 

52741 

1394 

0,0264 

498,622 

154,543 

653,165 

428 

3982,77 

104,690 

54149 

1423 

0,0263 

497,900 

155,570 

653,470 

429 

4088,56 

106,905 

55588 

1453 

0,0261 

497,177 

166,598 

653,775 

430 

4196,59 

109,160 

57056 

1484 

0,0260 

496,454 

157,626 

654,080 

431 

4306,88 

111,430 

58556 

1515 

0,0259 

495,731 

158,654 

654,385 

432 

4419,45 

113,740 

60086 

1546 

0,0257 

495,008 

159,683 

654,690 

433 

4534,36 

116,085 

61649 

1578 

0,0256 

494,284 

160,712 

654,995 

434 

4651,62 

118,460 

63243 

1611 

0,0255 

493,559 

161,741 

655,300 

435 

4771,28 

120,870 

64870 

1643 

0,0253 

492,835 

162,770 

655,605 

436 

4893,36 

123,315 

66530 

1677 

0,0252 

492,110 

163,800 

655,910 

437 

5017,91 

125,805 

68223 

1710 

0,0251 

491,384 

164,831 

656,215 

438 

5144,97 

128,315 

69951 

1744 

0,0249 

490,659 

165,861 

656,520 

439 

5274,54 

130,860 

71712 

1779 

0,0248 

489,933 

166,892 

656,825 

440 

5406,69 

133,445 

73509 

1814 

0,0247 

489,207 

167,923 

657,130 

441 

5541,43 

136,065 

75341 

1850 

0,0246 

488,480 

168,955 

657,435 

442 

5678,82 

138,735 

77209 

1886 

0,0244 

487,753 

169,987 

657,740 

443 

5818,90 

141,420 

79113 

1923 

0,0243 

487,026 

171,019 

658,045 

444 

5961,66 

144,145 

81054 

1960 

0,0242 

486,298 

172,052 

658,350 

445 

6107,19 

146,910 

83033 

1997 

0,0241 

485,570 

173,085 

658,655 

446 

6255,48 

149,705 

85049 

2035 

0,0239 

484,842 

174,118 

658,960 

447 

6406,60 

152,535 

87104 

2074 

0,0238 

484,113 

175,152 

659,265 

448 

6560,55 

155,415 

89197 

2113 

0,0237 

483,384 

176,186 

659,570 

rd«t-Bflhlmann,  Hecban.  Wftnnetheorie. 
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Tabelle  fär  gesättigten  Wasserdampf. 


t 

Tempe- 
ratur in 
Centigr. 

T 

Absolute 
Tempe- 
ratur. 

/ 
Spann- 
kraft in 
mm. 

5/ 
in  mm. 

/ 

Spann- 
kraft in 
Kg  per 
qm. 

in  Kg 
per  qm. 

1  V 

r 

Verdam- 
pfungswärme 
in  Calorien. 

1 
q=fe^   .  di 
0 

FlÜRsigkeits- 
wärme. 

Gesummt 
wärm«'. 

175 

449 

6717,43 

158,330 

91330 

2153 

0,0236 

482,655 

177,220 

6oi«,s::. 

176 

450 

6877,22 

161,270 

93502 

2193 

0,0234 

481,925 

178,255 

660.1S< 

177 

451 

7039,97 

164,250 

95715 

2233 

0,0233 

481,195 

179,290 

660,4--. 

178 

452 

7205,72 

167,275 

97968 

2274 

0,0232 

480,464 

180,326 

660,7v 

179 

453 

7374,52 

170,340 

100263 

2316 

0,0231 

479,734 

181,361 

S6\jy 

180 

454 

7546,39 

173,425 

1026QP 

2358 

0,0230 

479,002 

182,398 

661,4- 

181 

455 

7721,37 

176,565 

104979 

2400 

0,0229 

478,271 

183,434 

661,7.:. 

182 

456 

7899,52 

179,735 

107401 

2444 

0,0228 

477,539 

184,471 

662,0  T. 

183 

457 

8080,84 

182,940 

109866 

2487 

0,0226 

476,807 

185,508 

662,:;::. 

184 

458 

8265,40 

186,195 

112376 

2531 

0,0225 

476,074 

186,546 

662,nj. 

185 

459 

8453,23 

189,470 

114929 

2576 

0,0224 

475,341 

187,584 

662,*^  j: 

186 

460 

8644,35 

192,795 

117528 

2621 

0,0223 

474,608 

188,622 

663.2  ;i. 

187 

461 

8838,82 

196,165 

120172 

2667 

0,0222 

473,874 

189,661 

66:v -'♦ 

188 

462 

9036,68 

199,565 

122862 

2713 

0,0221 

473,140 

190,700 

663, 84n 

189 

463 

9237,95 

203,010 

125598 

2760 

0,0220 

472,405 

191,740 

664,14:. 

190 

464 

9442,70 

206,485 

128382 

2807 

0,0219 

471,670 

192,780 

664,4:. 

191 

465 

9650,93 

210,005 

131213 

2855 

0,0218 

470,935 

193,820 

664,7: 

192 

466 

9862,71 

213,555 

134093 

2903 

0,0217 

470,199 

194,861 

66:i,iV. 

193 

467 

10078,04 

217,150 

137020 

2952 

0,0215 

469,463 

195,902 

66o,:..  ■ 

194 

468 

10297,01 

220,795 

139997 

3002 

0,0214 

468,727 

196,943 

665,«^7m 

195 

469 

10519,63 

224,470 

143024 

3052 

0,0213 

467,990 

197,985 

66r».;«7:» 

196 

470 

10745,95 

228,185 

146101 

3102 

0,0212 

467,253 

199,027 

666..:  •^.» 

197 

471 

10976,00 

231,935 

149229 

3153 

0,0211 

466,515 

200,070 

666,.'>^"» 

198 

472 

11209,82 

235,730 

152408 

3205 

0,0210 

465,777 

201,113 

666,s-  • 

199 

473 

11447,46 

239,570 

155639 

3257 

0,0209 

465,039 

202,156 

667,1  .*:> 

200 

474 

11688,96 

243,450 

158922 

3310 

0,0208 

464,300 

203,200 

667,:».  i^Y 
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B.  Aenderungen  des  Aggregatzustandes ;  Verdampfung.     595 

Noch  vollständigere  Tabellen  über  den  Wasserdampf  findet  man  in 
Zeaner's  Grundzügen  der  mechanischen  Wärmetheorie  als  Tabelle  la, 
Ib  und  Tabelle  10  am  Schlüsse  des  eben  genannten  Werkes.  Wir  lassen 
ausserdem  noch  eine  kleine  Uebersicht  der  Spannkräfte  einiger  Flüssig- 
keiten nach  Regnault^s  Beobachtungen  folgen: 


Spannkraft  der  Dämpfe  von                                   •    - 

Temperatur. 

Schwcfel- 
kohlenstofT. 

Aether. 

Benzol. 

Chloroform. 

Chlor- 
kohlenstoff. 

Aceton. 

.....  »^^ 
AlkoTiol. 

<>  C. 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

—  20 

43,48 

67,49 

4,94 

— 

— 

— 

3,34 

—    10 

81,01 

113,35 

13,36 

— 

— 

— 

6,58 

O 

131,98 

183,34 

26,62 

— 

30,55 

— 

12,83 

+      5 

164,53 

230,11 

35,60 

— 

40,09 

— 

17,7? 

lO 

203,00 

286,40 

46,59 

— 

52,08 

— 

24,30 

iS 

248,40 

253,62 

60,02 

— 

67,09 

— 

33,02 

20 

301,78 

433,26 

76,34 

160,47 

B5,49 

197,89 

44,48 

25 

364,24 

526,93 

96,09 

199,40 

107,94 

226,27 

59,35 

30 

436,97 

636,33 

119,89 

245,91 

135,12 

281,00 

78,49 

35 

521,36 

763,27 

148,37 

301,13 

167,73 

345,15 

102,87 

40 

616,99 

909,59 

182,27 

366,20 

206,51 

420,15 

133,64 

45 

729,72 

1077,22 

222,37 

442,37 

252,31 

507,52 

172,14 

50 

856,71 

1271,12 

269,51 

'  530,96 

305,39 

602,86 

219,88 

55 

1000,87 

1484,59 

324,61 

633,36 

367,68 

725,95 

278,61 

60 

1163,73 

1728,52 

388,62 

751,01 

439,66 

860,48 

350,26 

65 

1346,86 

2002,13 

462,57 

885,41 

522,26 

1014,32 

436,99 

70 

1551,84 

2307,81 

547,51 

1038,09 

616,48 

1189,38 

541,21 

75 

1780,28 

2647,75 

644,59 

1210,62 

723,29 

1387,62 

665,52 

80 

2033,77 

3024,41 

756,63 

1404,57 

843,70 

1611,05 

812,76 

85 

2313,90 

3440,30 

879,55 

1621,52 

978,71 

1861,81 

985,97 

90 

2622,23 

3898,05 

1019,96 

1863,12 

1129,04 

2141,66 

1188,43 

95 

2960,30 

4400,55 

1177,10 

2130,90 

1296,47 

2452,81 

1423,52 

100 

3329,54 

4950,81 

1352,27 

2426,52 

1481,19 

2797,27 

1694,92 

110 

4167,18 

6208,37 

1761,29 

3106,83 

1907,21 

3593,96 

2361,63 

120 

5145,43 

7702,20 

2256,26 

3916,17 

2415,23 

4546,86 

3219,68 

130 

6273,03 

2845,66 

4865,65 

3013,49 

5669,72 

4301,04 

140 

7556,88 

3537,05 

5965,76 

3711,23 

6914,43 

5637,00 

ITiO 

4336,70 

7226,49 

4519,73 

7258,73 

J60 

5249,43 

8657,72 

5453,88 

170 

6278,40 

6534,58 

180 

7425,66 

7792,33 

190 

9272,67 

j^ 
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596  V.  Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze. 

Zeuner  hat  auf  Grund  der  Regnaul  fachen  Beobachtungen  Ta- 

bellen  über  die  Spannkräfte  /,  die  Werthe   oT »  ^»  ^»  Ä  ^^d  verschiedene 

andere  interessante  Grössen  von  10  zu  10  Grad  f&r  ges&ttigte  Dämpfe 
von  Aether  (2a  und  2b),  Alkohol  (3a  und  3&),  Aceton  (4a  and  46X 
Chloroform  (5a und 5b),  Chlorkohlenstoff  (6a  und  66),  Schwefel- 
kohlenstoff (7aund  7b),  Quecksilber  (8)  and  Kohlensäare  (9)  be- 
rechnet. Wir  begnügen  uns  damit,  auf  diese  höchst  werthvoUe  Znsammen- 
steUung,  welche  sich  am  Schlüsse  der  2.  Auflage  seiner  Gmndzüge  der 
mechanischen  Wärmetheorie  findet,  aufmerksam  zu  machen. 

Durch    die    eigenthümliche    Form    der    Gleichung    16)     wird    die 

Bestimmung  von  ^  ziemlich  unbequem  ^). 

Man  hätte: 

|/  =  /.(4.«'  +  5./5') 18) 

Es  ist  daher  einfacher  und  für  den  vorliegenden  Zweck  genao 
genug,  wenn  man  zwei  Werthe /^^  und /^^^  aus  den  Regn  an It 'sehen 
Tafeln  herausnimmt,  welche  den  Temperaturen  x*  and  if'  entsprechen, 
von  denen  die  eine  grösser,  die  andere  kleiner  als  r,. beide  aber  von  r 
wenig  verschieden  sind. 

Alsdann  kann  man  angenähert,  wenn  r'  und  r",  wie  er^vähnt,  zwei, 
von  X  wenig  verschiedene  und  von  r  möglichst  gleichweii  absiehende 
Temperaturen  sind: 

U  —  fjLUlHL 
dx~    r'  —  ^' 

setzen.  Wenn  die  Werthe  von  /  nicht  in  Kilogrammen  pro  Qaadrat^ 
meter  gegeben  sind,  so  muss  man  dieselben  erst  hierauf  redaciren.  Me'iA 


*)  Beträchtlich  bequemer  ist  die  von  Rankine  gegebene  Formel: 
/o^/=  ^—  -  —  —, 

worin  T  die  absolute  Temperatur  und  Aj  B  und  C  drei  Conetante  sind ,  welche  ':«i 
Wasser ,  wenn  /  in  Kilogrammen  pro  qm,  und  T  in  Graden  der  hunderttheili^n  S<%a^ 
angegeben  wird,  folgende  Werthe  haben : 

A  =  8,9477,         log  B  =  3,18115,         log  C  =  5,08819.  i 

Diese  Formel  schliesst  sich  den  Beobachtungsresultaten  Regnault's  zwar  nich. 

genau  an  als  der  von  Regnaul t  gegebene  Ausdruck,  jedoch  sind  die  DiflTerenzeB  ^ 

gering,  so  dass  für  viele  praktische  Zwecke  Rankine's  Formel  den  anderen  vorzurirh« 

sein  dürfte. 

Es  ergiebt  sich  aus  derselben: 


T  = 


-x/a  —  logf   .      B^  B 

V  C  "^  4  C2         2  C 

Man  sehe  Rank  ine  in:  Philosophocial  magazine,  Serie  4,  Bd.  8,  S.   535. 
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ist /in  Millimetern  Qaecksilbersäule  gegeben,  dann  mass  man  mit  13,595930 
moltipliciren  (d.  i.  das  Gewicht  eines  Parallelepipedes  Quecksilber,  dessen 
Basis  ein  Quadratmeter,  dessen  Höhe  ein  Millimeter  ist).  Sind  die  Drucke 
aber  in  Atmosphären  gegeben,  so  muss  man  mit: 

13,59593  X  760  =  10333 
multipliciren. 

8.    Die  Ezperimentaluntersuohung  von  Fairbairn  und 
Täte  über  die  Diohte  des  gesättigten  Wasserdampfes  ^). 

Auch  für  die  Grösse  s',  das  specifische  Gewicht  des  gesättigten 
Dampfes,  liegt  wenigstens  für  Wasser  eine  grössere  Experimentalunter- 
Buchung  von  Fairbairn  und  Täte  vor.  Die  Methode,  nach  welcher 
diese  Physiker  ihre  Untersuchungen  angestellt  haben,  beruht  auf  folgen- 
den Gedanken.  In  einen  luftleeren  Recipienten  von  bekanntem  Volumen 
brachten  sie  ein  bekanntes  Gewicht  Wasser  ein  und  bestimmten  sorg- 
faltig die  Temperatur,  bei  welcher  die  Flüssigkeit  vollkommen  verdampfte. 
Kennt  man  aber  das  Gewicht,  das  Volumen  und  die  Temperatur  des  ge- 
sättigten Dampfes,  so  kann  man  die  Dichte  oder  das  specifische  Volumen 
des  Dampfes  bei  der  herrschenden  Temperatur  bestimmen. 

Der  Gedanke,  welcher  der  üntersuchungsmethode  zu  Grunde 
lag,   wird  am  besten  durch  folgende  einfache,   wenn   auch  für  genaue 


Fig.  91. 


Messungen  nicht  wohl 
brauchbare  Form  des  von 
jenen  angewendeten  Ap- 
parates veranschaulicht. 
A  und  B  mögen  in  bei- 
stehender Figur  91  zwei 
Glasgefasse  vorstellen,  wel- 
che durch  eine  communi- 
cirende  Röhre  verbunden 
sind,  in  der  sich  Queck- 
silber befindet.  Wir  setzen 
voraus,  dass  beide  Gefasse 
A  und  B  luftleer  seien, 
dass  aber  beide  abgewo- 
gene ,  aber  verschiedene 
Mengen  Wasser  enthalten ; 
in  A  mögen  z.  B.  20  und 


^)  Fairbairn  und  Täte:  Experimental  researches  to  determine  the  density  of 
steam  at  diflferent  temperatures  and  to  determine  the  law  of  expansion  of  superheated 
steam.  Philoß.  Transact.  of  the  Royal  Soc.  of  London  (1860)  Bd.  150,  S.  185  bis  222. 
Femer  im  Philos.  Magaz.  4.  Serie,  Bd.  XXI,  S.  230  u.  s.  f.  Civilingenieur,  Literatur- 
und  Notizblatt  Bd.  6,  S.  31. 
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in  ^  30  Gramm  Wasser  enthalten  sein.  Der  ganze  Apparat,  der  ako 
ungefähr  Aehnlichkeit  mit  einem  Leslie 'sehen  Difforentialthermometer 
hat,  wird  in  ein  grosses  Wasserbad  nn  eingetaucht  und  in  diesem  er- 
wärmt. Bei  steigender  Temperatur  des  Bades  wird  die  Spannkraft  des 
Dampfes  in  Ä  und  in  B  zunehmen ;  so  lange  aber  in  beiden  Gefassen 
noch  Flüssigkeit  vorhanden  ist,  befindet  sich  der  Dampf  beiderseitig  unter 
der  der  herrschenden  Temperatur  entsprechenden  Maximalspannung  ft 
und  die  Quecksilbemiveaus  a  und  h  werden  beiderseitig  genau  gleich 
hoch  stehen  bleiben.  Wenn  jedoch  die  Temperatur  so  weit  gestiegen  ist, 
dass  in  Ä  alles  Wasser  verdampft  ist,  besteht  diese  beiderseitige  Druck- 
gleichheit nicht  mehr  fort,  und  die  Säule  a  steigt  in  die  Höhe,  denn  der 
Druck  in  B  wächst  in  dem  Verhältnisse,  als  die  Spannkraft  gesattigten 
Dampfes  steigt,  in  Ä  dagegen  wächst  der  Druck  nur  in  geringerem  Maasse, 
da  der  Druck  überhitzten  Dampfes  langsamer  mit  der  Temperatur  zu- 
nimmt, als  die  Spannung  gesättigten  Dampfes.  In  dem  Momente,  in 
welchem  die  Quecksilbersäule  in  Ä  steigt,  ist  alles  Wasser  in  A  ver- 
dampft, in  diesem  Augenblicke  also  muBS  man  die  Temperatur  des  Bades 
notiren  und  hat,  wenn  man  das  Volumen  des  Dampfes  in  A  kennt,  alle 
Daten,  um  die  Dichte  des  Dampfes  bei  dieser  Temperatur  zu  bestimmen  ^). 

Für  diese  Untersuchung  der  Dämpfe  waren,  jenachdem  es  sich 
um  Maximalspannungen  über  oder  unter  dem  Drucke  einer  Atmosphäre 
handelte,  zwei  nicht  unwesentlich  verschiedene  Apparate  nöthig. 

Für  Drucke,  welche  über  0,76  m  Quecksilbersäule  waren,  bedienten 
sich  Fairbairn  und  Täte  eines  Apparates,  den  Fig.  92  in  einem  Ver- 
ticalschnitte  durch  die  Mitte  und  Fig.  93  (s.  S.  600)  in  einer  Vorder- 
ansicht in  Vi2  natürlicher  Grösse  darsteUt 

A  ist  das  Glasgefass ,  welches  zur  Aufnahme  der  gewogenen  Menge 
Wasser  dient,  dasselbe  endet  in  eine  lange  Glasröhre  i  i.  ^  J?  ist  ein  Kupfer- 
kessel oder  ein  Dampfbad,  in  welchem  der  Glajsballon  durchaus  gleich- 
massig  erwärmt  werden  konnte.  An  das  Kupfergefäss  war  eine  lange 
weite,  unten  geschlossene  Glasröhre  oo  angebracht,  welche  die  innere 
Glasröhre  ii  vollkommen  umgab.  Um  diese  äussere  Röhre  ebenfalls  zu 
erwärmen ,  war  dieselbe  von  einem'  durchsichtigen  Oelbade  C  umgeben, 
welches  in  einem  Sandbade  1 1  stand,  das  durch  den  Gasbrenner  h  erhitzt 
wurde.  Der  Kupferkessel  B  wurde  durch  geeignete  Gasbrenner  ece  er- 
hitzt. Die  Temperatur  des  Dampfes  wurde  durch  ein  Thermometer  f, 
und  die  des  Oelbades  durch  ein  anderes  Thermometer  gemessen.  Ausser- 
dem war  auf  das  Gefass  B  ein  Dampfmanometer   Cr  Schaeffer'scher 


*)  Da  die  schöne  Untersuchunj^  Fairbairn  und  Tate's  aasgesprochener  Maassen 
angestellt  wui*de,  um  die  theoretischen  Ergebnisse  der  mechanischen  Wärmetheoric  zu 
controlii-en ,  so  halten  wir  es  für  statthaft,  über  diese  Arbeit  etwas  aosfahrlicher  lu 
rcferii-en,  um  so  mehr,  da  in  den  meisten  Lehrbüchern  der  Experimentalphysik  vergeb- 
lich nach  einer  Beschreibung  dieser  Versuche  gesucht  wird. 
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Constraction  aufgeschraubt,  um  den  Druck  des  in  B  befindlichen  Dampfes 
messen  zu  können. 

Fig.  92. 
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Bei  p  befindet  sich  ein  Hahn ,  dessen  Bedeutung  später  ersichtlich 
werden  wird.      Die  beiden  Quecksilbersanlen,  von  denen  sich  die  eine  in 

Fig.  93. 
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der  äusseren  Röhre  00,  die  andere  in  der  inneren  Röhre  ii  befand,  dienten 
dazu,  das  Gleichgewicht  der  Dämpfe  in  Ä  und  B  und  die  Aufhebung 
des  Gleichgewichtes  zu  constatiren.  Da  das  Oelbad  durchsichtig  war,  so 
konnte  man  von  aussen  bequem  den  Stand  beider  Quecksilbersäulen  bei 
a  und  i  beobachten.  Zur  besseren  Beobachtung  diente  das  ganz  ein- 
fache Kathetometer  Jff,  mit  einem  vorstellbaren  Fernrohre  w. 

So  lange  als  der  Dampf  in  wd  in  gesättigtem  Zustande  bleibt ,  hält 
sich  das  Niveau  des  Quecksilbers  in  der  inneren  Röhre  ii  constant  und 
steht  um  so  viel  höher  als  die  äussere  Quecksilbersäule,  als  Quecksilber- 
druck nöthig  ist,  um  dem  Gewichte  der  kleinen  Wassersäule  von  h  bis 
zum  Spiegel  des  Wassers  in  B  das  Gleichgewicht  zu  halten« 

Um  einen  Versuch  anzustellen,  wird  zunächst  der  obere  Theil  des 
Eupfergefasses  B  abgeschraubt  und  der  Ballon  A  nebst  seinem  Rohre  ii 
herausgenommen.  Dann  füllt  man  A  und  ii  vollkommen  mit  trockenem 
luftfreiem  Quecksilber,  kehrt  hierauf  das  Gefass  in  einem  Quecksilbernapfe 
am  und  bringt  in  einem  durch  einen  Quecksilbertropfen  geschlossenen 
Glaskölbchen  eine  abgewogene  Menge  Wasser  in  das  Vacuum,  welches 
zunächst  in  A  entstanden  we^r.  Hierauf  verschliesst  man  ii  durch  einen 
Kautschukpfropf,  füllte  die  Röhre  oo  bis  oben  heran  mit  Quecksilber, 
bringt  das  mit  dem  Pfropfe  verschlossene  Ende  von  ii  in  das  Queck- 
silber und  entfernt  unter  dem  Spiegel  des  in  oo  befindlichen  Quecksil- 
bers den  Pfropfen.  Hierauf  führt  man  ii  langsam  in  oo  ein  und  ent- 
fernt gleichzeitig  mit  Hülfe  eines  Hebers  das  überflüssige  Quecksilber 
in  00,  Der  Ballon  A  ruht  in  B  auf  einem  kleinen  Dreifusse,  der  in  der 
Figur  nicht  dargesteUt  ist,  und  wird  durch  Platindrähte  in  seiner  Lage 
erhalten.  Hierauf  Mrird  das  Gefass  BB  wieder  vollkommen  luftdicht 
geschlossen;  dann  öffnet  man  den  Hahn  p  und  pumpt  aus  dem  Ge- 
fasse  B  die  Luft  aus.  Das  Auspumpen  wird  so  lange  fortgesetzt,  bis 
die  innere  und  äussere  Quecksilbersäule  nahezu  in  einem  Niveau  stehen. 
Dann  wird  die  Luftpumpe  entfernt  und  einer  Quantität  Wasser  der 
Eintritt  durch  den  Hahn  j>  gestattet. 

Hierauf  wird  das  Wasser  so  lange  im  Köchen  erhalten,  bis  man 
glaubt  annehmen  zu  können,  dass  alle  Luft  aus  B  durch  den  Wasser- 
dampf entfernt  sei ,  dann  erst  wird  p  geschlossen,  und  nun  beginnt  der 
eigentliche  Versuch. 

Das  Volumen  des  Dampfes  wird  dadurch  bestimmt,  dass  man  den 
Stand  des  Quecksilberniveaus  in  it  an  einer  willkürlichen  Theilung  be- 
merkt, welche  auf  der  Röhre  ii  aufgetragen  ist.  Die  Temperatur  r 
des  Dampfes  wurde  am  Thermometer  t,  der  Druck  (obgleich  man  diesen 
eigentlich  nicht  zu  beobachten  brauchte)  am  Manometer  G  abgelesen. 

Für  Temperaturen,  welche  niedriger  als  die  Siedetemperatur 
wareii,  wurde  ein  Apparat  verwendet,  welcher  dem  eben  beschrie- 
benen zwar  ähnlich,  in  manchem  Punkte  aber  von  ihm  verschie- 
den ist.  Figur  94  giebt  eine  DarsteUung  desselben  in  Yi^  natürlicher 
Grösse.    Das  Ende  des  Glasrohres  ii  und  des  Ballons  A  taucht  unten  in 
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Fig.  94. 


ein  Qaecksilberbad  K, 
dessen  Oberfläche  dem 
Atmosphärendrucke  aus- 
gesetzt ist  Die  Niyeau- 
differenzen  des  Queck- 
silbers in  der  Rohre  ii 
des  Ballons  A  und  in 
dem  Quecksilberbade 
werden  bei  verschiede- 
nen Temperaturen  ab- 
gelesen, und  der  ent- 
sprechende Barometer- 
stand beobachtet.  Der 
Unterschied  zwischen 
beiden  Wei-then  ergiebt 
den  Druck,  unter  wel- 
chem der  Dampf  in  ^ 
stand. 

Die  Temperatur,  bei 
welcher  alles  in  JL  ein- 
gebrachte Wasser  in  ge- 
sättigten Dampf  ver- 
wandelt ist,  ist  diejenige, 
bei  der  die  Quecksilber- 
säule, durch  welche  die 
Spannkraft  des  in  dem 
Gefasse  A  befindlichen 
Dampfes  gemessen  wird, 
gerade  anfangt  von  der 
Höhe  derjenigen  Queck- 
silbersaule abzuweichen, 
welche  die  Spannkraft /r 
des  gesättigten  Dampfes 
bei  der  .betreffenden 
Temperatur  misst.  Diese 
letztere  ist  ja  aber  durch 
die  Versuche,  zumal 
Regnault's,  sehr  ge- 
nau bekannt. 

BB  ist  wiederum  das 
Kupfergefass ,  o  o  die 
äussere  Glasröhi-e;  dies- 
mal ist  dieselbe  jedoch 
unten  offen  und  wird 
erst    nach    Einfiihrang 
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der  Röhre  des  Glasgeiasses  Ä  mit  einem  Kantschukpfropf  verschlossen. 
Der  verstellbare  Stift  x,  dessen  Länge  genau  bekannt  war,  diente  dazu, 
um  den  Stand  des  Quecksilbers  im  Bade  K  genau  bestimmen  zu  können. 
Die  Temperatur  des  Wasserbades  vrird  durch  die  auf-  und  niederbeweg- 
lichen Thermometer  t  und  t'  gemessen.  Die  Erwärmung  des  Gefasses  B 
und  des  Quecksilberbades  geschah,  wie  früher,  durch  geeignete  Gas- 
brenner eee  und  h. 

Die  Behandlung  dieses  Apparates  wird  nach  dem  früher  Angeftthrten 
vollkommen  verständlich  sein. 

Auf  diese  Weise  wurden  die  Resultate  erhalten,  welche  in  um- 
stehender Tabelle  zusammengestellt  sind.  Daneben  stehen  die  Werthe, 
welche  man  erhält,  wenn  man  die  Dichte  des  Wasserdampfes,  ausgedrückt 
in  Bruchtheilen  derjenigen  der  Luft,  nach  Regnault  gleich  0,6219  an- 
nimmt und  voraussetzt,  dass  der  gesättigte  Wasserdampf  vollkommen 
dem  Mari otte' sehen  und  Gay-Lussac' sehen  Gesetze  folge.  Zur  Be- 
rechnung dient  die  Formel: 

_       r.760.tt 
^  ~  0,622  .  1,293  ./ ^ 

worin  T  die  absolute  Temperatur,  /  die  bei  T^  stattfindende  Spannung 
des  gesättigten  Dampfes  in  Mülimetem,  cc  der  Ausdehnungscoefficient  voll- 
kommener Gase,  1,293  das  Gewicht  eines  Cubikmeters  Luft  in  Kilo- 
grammen ist. 

(Tabelle  a.  f.  S.) 

Fairbairn  und  Täte  haben  aus  ihren  Versuchen  die  empirische 
Formel : 

17098 

abgeleitet ,  welche  das  Volumen  in  Cubikmetern  giebt ,  wenn  /  in  Kilo- 
grammen pro  Quadratmeter  gegeben  ist. 

Die  Zuverlässigkeit  der  Resultate  dürfte  in  Betracht  der  grossen 
Schwierigkeit  dieser  Experimentaluntersuchung  wohl  kaum  1  Procent 
überschreiten. 

Schon  aus  dem  Vergleich  der  umstehenden  Tabelle  erkennt  man, 
dass  die  Dämpfe  dem  Ausdehnungsgesetze  vollkommener  Gase  nicht  fol- 
gen, sondern  wesentlich  von  demselben  abweichen.  Auf  diesen  Gegen- 
stand werden  wir  späterhin  ausführlicher  zurückkommen. 
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Volumen  eines  Kilogramm  geftättigten 

Temperatur 
in  0  0. 

Dampfes  in 

Cubikmetem. 

Beobachtet  von 

Berechnet  *) 

Fairbairn  und 

nach  obiger 

Täte. 

Formel  19). 

58,20 

8,28 

8,38 

68,51 

5,33 

5,41 

70,75 

4,92 

4,94 

77,18 

3,72 

3,84 

77,49 

3,72 

3,79 

79,40 

3,44 

3,52 

83,50 

3,05 

3,02 

86,83 

2,62 

2,68 

92,65 

2,15 

2,18 

117,16 

0,943 

0,991 

118,23 

0,908 

0,961 

118,45 

0,893     • 

0,954 

124,16 

0,759 

0,809 

128,41 

0,649 

0,718 

130,67 

0,635 

0,674 

131,77 

0,606 

0,654 

134,05  2) 

0,543 

0,613 

134,86 

0,584 

0,602 

137,45 

0,515 

0,562 

139,21 

0,497 

0,537 

141,80 

0,458 

0,502 

142,36 

0,433 

0,495 

144,74 

0,450 

0,466 

9.   Die  Bpeoiflsche  Wärme  gesättigten  Wasserdampfes. 


Nachdem  nun  alle  Theile  der  Formel  9): 


m 


=  27  +  "' 


'dt 


^)  Berechnet  von  Claus ius,  Abhandlungen  Bd.  I,  S.  89. 
3)  Diese  2^ile  hat  Clausius  in  seiner  Tabelle  ausgelassen. 
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gefanden  worden  sind,  ist  es  leicht,  die  specifische  Wärme  m  des  ge- 
sättigten Wasserdampfes  zu  bestimmen.  Wir  haben  nur  nöthig  nach 
Gleichung  12): 

^  +  c,  =  0,305, 

far  sf  die  von  Fairbairn  und  Täte  bestimmten  Werthe,  und  für  ^ 

et 

die  aus  der  Tabelle  für  gesättigte  Wasserdämpfe  interpolirten  Werthe  einzu- 
setzen, um  die  Rechnung  ausführen  zu  können.  8  ist  das  Volumen  eines 
Eilogrammes  Wasser  inCubikmetem,  also  0,001.  Auf  diese  Weise  findet  man 

die  specifische  Wärme  m  des  gesättigten  Wasserdampfes. 


Temperatur 
in   OC. 

m 

58,20 

-    1,40 

77,49 

—  1,26 

92,65 

-  1,21 

117,17 

—  1,02 

131,77 

—  0,90 

144,74 

—  0,81 

Man  sieht,  dass  m  von  derselben  Grössenordnung  ist,  wie  die  speci- 
fische Wärme  unter  constantem  Drdcke.  Was  aber,  fragt  man  unwill* 
kürlich,  bedeutet  bei  einer  specifischen  Wärme  das  negative  Vorzeichen  ? 

Um  hierüber  Aufklärung  zu  erhalten,  gehen  wir  zurück  auf  die 
Differentialgleichung,  welche  zwischen  der  latenten  Wärme  der  Ver- 
dampfung r,  der  specifischen  Wärme  bei  constantem  Drucke  Cp  und  der 
Grösse  ftt,  d.  h.  derjenigen  Wärmemenge  besteht,  welche  der  Gewichts- 
einheit Dampf  zugeführt  werden  muss ,  wenn  man  die  Temperatur  um 
1^  erhöht,  und  den  Dampf  gleichzeitig  um  so  viel  comprimirt,  dass  der- 
selbe gesättigt  bleibt.  Als  wir  diese  Gleichung  aufstellten,  führten  wir 
alle  vom  Dampf  absorbirten  Wärmemengen  mit  positivem  Vorzeichen,  da- 
gegen alle  abgegebenen  mit  Minuszeichen  in  die  Formel  ein.  Wenn  uns 
also  jetzt  die  Rechnung  für  m  eine  negative  Grösse  ergiebt,  so  heisst  das, 
dass  bei  dem  Vorgange,  um  den  es  sich  handelt,  nicht  Wärme  aufge- 
nommen, sondern  abgegeben  wird.  Dampf  also,  der  sich  erwärmt  und 
der  gleichzeitig  comprimirt  wird,  muss,  wenn  er  gesättigt  bleiben  soll, 
Wärme  abgeben.  Comprimirt  man  also  Dampf  in  einer  für  Wärme  un- 
durchdringlichen Hülle,  in  welcher  der  Dampf  keine  Wärme  abgeben 
kann,  so  erhitzt  sich  der  Dampf  in  Folge  der  Compression  auf  eine 
höhere  Temperatur  als  der  neuen  Spannkraft  entspricht,  und  man  erhält 
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überhitzten  Dampf.  Wenn  man  dagegen  den  Druck  gesättigten  Dampfes 
vermindert,  mass  man  ihm  Wärme  zof&hren,  wenn  er  gesattigt  bleiben 
soll.  Findet  die  durch  eine  Druckverminderung  herbeigeführte  Expan- 
sion des  Dampfes  in  einer  für  Wärme  undurchdringlichen  Hülle  statt,  so 
muss  sich  ein  Theil  des  Dampfes  condensiren  und  auf  diese  Weise  die 
Wärme  hergeben,  welche  nöthig  ist,  um  den  übrigen  Dampf  im  Satti- 
gungszustande  zu  erhalten. 


10.  üeber  die  Condensation  des  Wasserdaznpfes  bei  dessen 
Expansion.  Versuche  von  Hirn. 

Aus  dem  Vorhergehenden  mussten  wir  schliessen,  dass*  die  Ex- 
pansion des  Wasserdampfes  in  einer  für  Wärme  undurchdringlichen 
Hülle  von  Condensation  begleitet  sei.  Die  Thatsache,  dass  m  eine  ne- 
gative Grösse  sei,  wurde  gleichzeitig  yon  Rankine  und  Clausius 
entdeckt;  Glausius^)  gelangte  durch  Anwendung  des  zweiten  Haupt- 
satzes zu  diesem  Resultate  und  benutzte  für  das  specifische  Volumen  des 
gesättigten  Dampfes  Werthe,  welche  er  auf  theoretischem  Wege  gefunden 
hatte;  Rankine  ^)  dagegen  kam  durch  Betrachtungen  zu  diesem  Schlüsse, 
welche  den  soeben  von  uns  angestellten  ziemlich  ähnlich  sind.  Der  Letz- 
tere wurde  auf  eine  Untersuchung  dieser  Frage  zuerst  dadurch  gefuhrt, 
dass  er  sich  bemühte,  die  Ursache  zur  Bildung  der  Wassermengen  zu 
finden,  welche  sich  in  den  Cjlindem  solcher  Maschinen  ansammeln,  die 
nicht  von  einem  Dampimantel  umgeben  sind.  Hierbei  setzte  jedoch 
Rankine  voraus,  dass  die  gesättigten  Dämpfe  dem  Ausdehnungsgesetze 
vollkommener  Gase  folgten;  das  aber  ist,  wie  aus  den  Versuchen  von 
Fairbairn  und  Täte  hervorgeht,  nicht  zulässig. 

Einige  Jahre  später  (1853)  wurde  Hirn*),  ohne  von  den  theoreti- 
schen Arbeiten  von  Glausius  und  Rank  ine  unterrichtet  zu  sein,  durch 
seine  Untersuchungen  über  die  Dampfmaschine  auf  die  hier  behandelte 
Frage  geführt,  und  gab  zuerst  einen  experimentellen  Beweis  dafür»  dass 
die  Ausdehnung  des  Wasserdampfes  von  einer  theilweisen  Condensation 
desselben  begleitet  sei.  Ein  Kupfercylinder  von  2  m  Länge  und  0,15  m 
lichter  Weite  war  an  beiden  Enden  mit  dicken,  durchsichtigen  Glas- 
platten verschlossen;  derselbe  konnte  mit  einem  Dampfkessel  in  Verbin- 
dung gesetzt  werden,  in  welchem  Dampf  von  hohem  Drucke  erzeugt 

^)  Clans  ins  in  seiner  ersten  Abhandlung  über  die  mechanische  WSnnethcoric : 
lieber  die  bewegende  Kraft  der  Wärme  etc.,  Abhandlangen  Bd.  I,  S.  47;  zae»t  rer- 
öffentlicht  Februar  1850. 

^)  Rankine,  On  the  mechanical  action  of  heat,  espei-ially  in  gases  and  vapour». 
Edinburgh  Transactions  Bd.  XX,  S.  171  (Gl.  30),  gelesen  am  4.  Februar  1850.  Ran- 
kine gab  gleichzeitig  an  der  citirten  St«lle  zuerst  die  physikalische  InterpretatioD  de5 
Rechnungsresultates. 

^)  Hirn,  Bulletin  133  de  la  soci^t^  industrielle  de  Mulhouse  S.  173  und  Th^rie 
mecaniquc  de  la  chaleur,  2.  Aufl.,  Bd.  I,  S.  140. 
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wurde.  An  dem  Cylinder  befand  sich  ein  Hahn,  den  man  bei  Beginn 
des  Versuches  ein  wenig  geöffnet  Hess,  um  der  Luft  und  dem  Conden- 
sationswasser  den  Abgang  zu  gestatten.  Allmälig  erhitzten  sich  die 
Wände,  und  schliesslich  füllte  sich  der  Cylinder  mit  trockenem  und  ge- 
sättigtem Dampfe.  Brachte  man  nun  das  Auge  an  das  eine  Ende  des 
Cylinders,  so  konnte  man  jetzt  durch  den  vollkommen  durchsichtigen 
Dampf  ohne  jedes  Hinderniss  dahinter  befindliche  Gegenstände  erkennen. 
Wenn  man  nun  den  DampfzufQhrungshahn  abschloss  und  dafür  plötzlich 
den  anderen  Hahn  weit  öffnete,  so  sank  sofort  der  Druck  auf  den  der 
Atmosphäre,  bei  den  Hirn' sehen  Versuchen  z.  B.  von  5  Atmosphären 
auf  1  Atmosphäre;  gleichzeitig  wurde  das  Innere  des  Cylinders  voll- 
kommen undurchsichtig,  und  gab  somit  den  deutlichen  Beweis,  dass  die 
plötzliche  Ausdehnung,  welche  so  rasch  erfolgte,  dass  keine  Wärme- 
Zuführung  von  aussen  stattfinden  konnte,  von  einer  erheblichen  Conden- 
sation  des  Dampfes  begleitet  war.  Nach  wenigen  Secunden  verschwand 
die  Wolke  wieder,  und  das  Innere  des  Cylinders  wurde  wieder  durch- 
sichtig, weil  die  Wärme  des  Metalles  (152^  C.  für  5  Atmosphären)  das 
Wasser ,  welches  sich  niedergeschlagen  hatte ,  wiederum  in  Dampf  ver- 
wandelte, jetzt  aber  in  Dampf  von  der  Temperatur  100^,  da  der  Druck 
im  Inneren  nothwendig  nunmehr  gleich  dem  der  freien  Atmosphäre  sein 
musste. 

Diese  Condensation  eines  Theiles  des  gesättigten  Dampfes  während 
einer  Ausdehnung  desselben  spielt  eine  besonders  wichtige  Rolle  in  der 
Theorie  der  Dampfmaschinen.  Die  Unkenntniss  dieses  Umstandes  ist  Ver- 
anlassung gewesen,  dass  zumal  Regnault^)  und  nach  ihm  Andere  ')  ein 
sehr  ungünstiges  Urtheil  über  die  Dampfmaschine  gefallt  haben.  Es  wurde 
von  diesen  behauptet,  die  Dampfmaschine  sei  einer  der  unvollkommensten 
Apparate  für  Umsetzung  von  Wärme  in  Arbeit;  doch  ist  dies  ganz  und 
gar  nicht  zutreffend.  Wir  wollen  fast  wörtlich  die  Kritik  wiedergeben, 
welche  Regnault  über  die  Dampfmaschine  gegeben  hat: 

„In  einer  Dampfmaschine  mit  vollkommener  Expansion,  aber  ohne 
Condensator,  jn  welche  der  Dampf  mit  einem  Drucke  von  5  Atmosphären, 
und  folglich  mit  152^  eintritt  und  aus  derselben  in  die  freie  Atmosphäre 
mit  Atmosphärendruck  ausströmt,  beträgt  die  Wärmemenge,  welche 
jedes  Kilogramm  Dampf  bei  seinem  Eintritte  in  die  Maschine  enthält, 
653  Einheiten,  bei  seinem  Austritte  enthält  es  noch  637  Calorien.  Die 
in  Arbeit  umgewandelte  Wärme  beträgt  mithin  653  —  637  =  16  Ein- 
heiten, d.  i.  aber  nur  Y40  von  der  vom  Kessel  abgegebenen  Wärme.  In 
einer  Maschine,  welche  mit  Condensationsvorrichtungen  versehen  ist  und 
gesättigten  Dampf  von  demselben  Drucke  von  5  Atmosphären  aufnimmt, 
in  deren  Condensator  aber  eine  Temperatur  von  40  Grad,  also  eine  Span- 
nung von  55  Millimeter  Quecksilbersäule  herrscht,  würde  die  eingeführte 


? 


^)  Regnault,    Memoires  de  PAcad^mie  des  sciences  Bd.  XXVI,   Einleitung,   S.  V. 
Redten bach er,  Der  Maschinenbau,  Mannheim   1863,  Bd.  2,  S.  592. 
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Wärmemenge  des  Dampfes  653  Einheiten,  nnd  die,  welche  der  Dampf 
im  Augenblicke  besitzt,  in  dem  er  condensirt  wird,  welche  also  far  die 
mechanische  Wirksamkeit  verloren  ist,  würde  619  Einheiten  betragen. 
Die  verwerthete  Wärme  wäre  somit  34  Einheiten,  also  ein  wenig  mehr 
als  Y20  der  vom  Kessel  gelieferten  Wärme." 

In  den  Versuchen  jedoch,  welche  Hirn  ^)  über  die  Dampfmaschinen 
anstellte,  fand  derselbe,  dass  der  Nutzeffect  dieser  Motoren  beträchtlich 
höher  ist,  als  man  nach  der  vorstehenden  Auseinandersetzung  Reg- 
nanlt^s  erwarten  darf. 

Unter  seinen  Versuchen  finden  sich  vier,  welche  unter  sich  genügend 
^   übereinstimmen,  und  welche  sich  auf  Verhältnisse  beziehen ,  die  nahezu' 
vollkommen  mit  den  Voraussetzungen  übereinstimmen,  von  welchen  aus 
Regnault  seine  Betrachtungen  geführt  hat,  wie  dies  nachstehende  kleine 
Tabelle  zeigt: 


Pferde- 
kräfte. 

Temperatur 

VerhiltniM 
der  nützlich 
venrertheten 

Gattung  der  Maschinen. 

des  Dampfes 

des  Conden- 

in  OC. 

sators  in  <>€. 

Warme. 

Maschine  mit  einem  Cylinder 

102 

149 

31 

Vs 

Maschine  mit  einem  Cylinder 

102 

149 

25 

y,o 

Woolf  sehe  Maschine     .    . 

102 

143 

41 

V7 

WoolTsche  Maschine     .    . 

102 

143 

39 

Vs 

M 

ttel: 

146 

35 

Vs 

Die  mittlere  Temperatur  des  Kessels  betrug  also  146  Grad  und 
die  des  Gondensators  35  Grad.  Setzt  man  voraus,  dass  vollständige  Ex- 
pansion stattgefunden  hätte,  so  würde  die  nützlich  verwendete  Wärme 
auf  Grund  der  Regnault* sehen  Betrachtungsweise  nur  Vso  der  über- 
haupt verausgabten  gewesen  sein.  Vorstehende  Tabelle  zeigt  jedoch,  dass 
dieses  Verhältniss  Yg  war,  also  um  mehr  als  das  Doppelte  die  Grenze 
überstieg,  welche  man  meinte  der  Theorie  zufolge  annehmen  zu  müssen. 

Dieser  Widerspruch  klärt  sich  jedoch  sofort  auf,  wenn  man  beachtet 
dass  in  der  Berechnung  des  nützlichen  Wärmeverbrauches  der  Maschine 
man  ohne  jeden  Beweis  vorausgesetzt  hat,  dass  der  Dampf  bei  seiner 
Expansion  von  5  Atmosphären  bis  zu  dem  Enddrucke  von  einer  Atmo- 
sphäre gesättigt  und  trocken  geblieben  sei.  Wir  wissen  hingegen,  dass 
eine  solche  Ausdehnung  von  einer  theilweisen  Gondensation  begleitet  ist, 
so  dass  der  ausströmende  Dampf,  oder,  richtiger  gesagt,  das  ansströmende 


')  Hirn,  Recherchcs  sur  l'^quivalent  m^canique  de  la  chaleur,  2.  Aufl.,  S.  *28. 
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Gemisch  yon  Flüssigkeit  und  Dampf  eine  heträchtlich  geringere  Wärme- 
menge mit  sich  fahrt,  als  die  war,  welche  wir  in  Rechnung  gezogen  ha- 
hen.  Man  erkennt  unter  Berücksichtigung  des  Vorhergehenden,  dass  die 
Dampfmaschine  sogar  der  theilweisen  Gondensation  während  der  Ex- 
pansion den  weitaus  grösseren  The\l  ihrer  bewegenden  Kraft  verdankt. 
Die  Wichtigkeit  der  Folgerungen,  welche  sich  aus  der  Berechnung  des 
Werthes  der  specifischen  Wärme  m  des  gesättigten  Wasserdampfes  ziehen 
lassen,  macht  es  wünschenswerth ,  diese  Grosse  auch  für  andere  Dämpfe 
SU  bestimmen. 

'  Da  es  jedoch  zur  Zeit  noch  keine  ausreichende  Bestimmung  des 
specifischen  Volumens  der  gesättigten  Dämpfe  für  andere  Flüssigkeiten 
als  für  Wasserdampf  giebt,  so  ist  man  nicht  im  Stande ,  sich  der  Glei- 
chung 18)  zu  bedienen;  man  müsste  denn  gerade  das  Ausdehnungsgesetz 
vollkommener  Gase  für  gesättigte  Dämpfe  als  gültig  voraussetzen,  und 
dazu  ist  man  ohne  experimentelle  Grundlage  durchaus  nicht  berechtigt. 
Die  Versuche  von  Fairbairn  und  Täte  mit  Wasserdampf  haben  ja  sogar 
das  Unstatthafte  einer  solchen  Voraussetzung  deutlich  gezeigt.  Wir  ver- 
schieben daher  die  Beantwortung  dieser  Frage  so  lange,  bis  wir  eine 
Gleichung  entwickelt  haben,  welche  sich  aus  der  Anwendung  des  zweiten 
Hauptsatzes  auf  die  Dämpfe  ergiebt  und  die  uns  gestattet,  die  Losung 
der  Aufgabe  auch  ohne  Kenntniss  dieser  Grösse  8\  des  specifischen  Vo- 
lumens des  gesättigten  Dampfes  durchzuführen. 


U.  Die  Solmielztmgsersohelnungeii  und  die  Anwendimg 
des  ersten  Hauptsatzes  auf  dieselben. 

Für  den  Uebergang  aus  dem  festen  in  den  flüssigen  Zustand  und 
den  entgegengesetzten  Vorgang  lassen  sich  genau  dieselben  Betrachtungen 
anstellen,  welche  wir  über  die  Verdampfungserscheinungen  vorgenommen 
haben. 

Man  kann  die  normale  Schmelztemperatur  in  gleicher  Weise  als  eine 
vom  äusseren  Drucke  abhängige  Grösse  ansehen,  wie  die  normale  Siede- 
temperatur. Die  Schmelzung  ist  meist  ebenfalls,  wie  die  Verdampfung, 
von  einer  endlichen  Vermehrung  des  Volumens  begleitet.  Leistet  man 
nun  der  Vermehrung  des  Volumens  einen  Widerstand,  so  wird  die 
Schmelzung  erst  bei  höheren  Temperaturen  eintreten  können.  Die  Ver- 
suche von  Bunsen  über  Paraffin  und  Walrath  lassen  über  diese  That- 
sache  keinen  Zweifel.  Wir  haben  jedoch  später  Gelegenheit,  auf  diese 
interessanten  Beziehungen  noch  einmal  zurückzukommen. 

Wiederholt  man  für  die  Schmelzungserscheinungen  genau  dieselben 
Betrachtungen,  die  wir  über  die  Verdampfung  angestellt  haben,  so  gelangt 
man  zu  einer  ganz  ähnlichen  Gleichung. 

Verde t-Ktthlm an n,  AXechon.  W&rmetheorie.  39 
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Wir  wollen  mit  griechisclien  Buchstaben  die  auf  den  festen  Zustand 
bezüglichen  Coef&cienten  bezeichnen.     Es  soll  demnach: 

6  das  specifische  Volumen  des  festen  Körpers, 

T  die  normale  Schmelztemperatur  desselben, 

S  die  entsprechende  latente  Wärme  der  Schmelzung, 
Fj,  die  specifische  Wärme  bei  oonstantem  Drucke, 

1}  ein  Coefficient  sein,  der  dem  h  in  den  Torigen  Betrachtungen 
(4,  S.  576)  analog  ist. 

Die  lateinischen  Buchstaben  sollen  sieh  wieder  auf  den  flüssigen 
Aggregatzustand  beziehen  und  dieselbe  Bedeutung  wie  Yorh6r  haben. 
Alsdann  lautet  die  der  Gleichung  7)  (S.  578)  vollkommen  entsprechende 
Formel : 

ll+(^.+'lf)-(-+'-if)='-^'-if--> 

Man  kann  hierin  sowohl  das  mit  17  als  das  mit  h  multiplicirte  Glied 
yemachlässigen.  Dass  das  mit  h  multiplicirte  Glied  vernachlässigt  wer- 
den kann,  ist  schon  früher  bemerkt  worden.  Auch  bei  festen  Körpern 
ist  die  durch  Compression  hervorgebrachte  Erwärmung  sehr  gering  (man 
sehe  die  Joule 'sehen  Versuche  in  V,  A,  13,  S.  517),  also  ist  17  ebenfalls 
eine  kleine  Grösse.  Allerdings  ist  die  bei  Compression  von  festen  Kör- 
pern entwickelte  Wärmemenge  beträchtlich  grösser  als  die  unter 
gleichen  Verhältnissen  bei  Compression  von  Flüssigkeiten  entwickelte 
Wärme. 

Für  eine  erste  Annäherung  wollen  wir  jedoch  auch  fj  •  ^  vemach- 

lädsigen,  wir  wollen  jedoch  im  Gedächtnisse  behalten,  dass  der  hierdurch 
begangene  Fehler  beträchtlich  grösser  ist,  als  der,  den  wir  früher  bei 
den  analogen  Betrachtungen  begangen  haben. 
Man  hat  alsdann: 


dr  ^ 

n- 

-  <V  = 

•  -  « 
J 

dp 
Tv 

22) 

Diese  Gleichung  ist  zunächst  für  den  häufigst  vorkommenden  Fall 
aufgestellt,  dass  nämlich  das  Volumen  beim  Uebergange  aus  dem  festen 
in  den  flüssigen  Aggregatznstand  wächst,  dass  also  s  —  6  positiv  ist; 
dieselbe  ist  jedoch  in  gleicher  Weise  für  die  übrigen  Fälle  gültig,  in 
denen  die  Körper  sich,  wie  z.  B.  Wasser,  beim  Schmelzen  zusammen- 
ziehen. 

Es  war  vorauszusagen,  und  die  Erfahrung  hat  die  vollständige 
Bestätigung  hierfür  geliefert,  dass  für  gewöhnlich  durch  eine  Vermehrung 
des  Druckes  die  Schmelztemperatui*  erhöht  wird.  Wenn  sich  das  Vorzeichen 
von  8  —  6  ändert,  so  muss  demnach,  da  das  Vorzeichen  der  linken  Seite 

der  Gleichung  22)  immer  negativ  ist,  das  Zeichen  von  ^  in  das  entge- 
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gengesetzte  übergehen,  und  die  Gleichung  wird  uugeändert  bleiben.  Die 
linke  Seite  yon  Gleichung  22)  bleibt  aber  immer  negativ,  weil  die  spe- 
ci&che  Wärme  der  geschmolzenen  Substanz  immer  beträchtlich  grösser  ^) 
als  die  des  Körpers  im  festen  Zustande  ist.   F^  —  Cp  ist  also  immer  eine 

O  fr 

negative  Grösse,  gegen  welche  der  sehr  geringe  Betrag  des  Gliedes  ^ 

gar  nicht  in  Betracht  kommt. 

Für  Körper  mit  abnormem  Verhalten  muss  demnach  die  Schmelz- 
temperatur durch  eine  Druckvermehrung  erniedrigt  werden. 


12.  üebersohmelznng. 

Auch  bei  dieser  Art  von  Aggregatsänderungen  kann  eine  ähnliche 
Abweichung  eintreten,  wie  wir  dieselbe  bei  den  Erscheinungen  der  Ver- 
dampfung beobachtet  haben.  Es  sind  dies  die  bekannten  Erscheinungen 
der  Ueberschmelzung.  Man  bezeichnet  mit  diesem  Ausdrucke  die  That- 
sache,  dass  Körper  weit  unterhalb  ihres  Erstarrungspunktes  noch  flüssig 
bleiben  können.  Zuerst  haben  Fahrenheit  (1715)  und  Blagden  diese 
Erscheinung  wahrgenommen,  später  wurde  dieselbe  von  Despretz  bestä- 
tigt, und  in  neuerer  Zeit  hat  noch  Dufour  ^)  nach  der  schon  früher  bei 
den  Siede  verzügen  besprochenen  Methode  genauere  Beobachtungen  hierüber 
angestellt. 

Die  Flüssigkeiten,  mit  denen  der  letztere  arbeitete,  wurden  durch 
ein  flüssiges  Mittel  von  gleicher  Dichte  frei  schwebend  erhalten,  welches 
sich  nicht  mit  der  Versuchsflüssigkeit  mischte ,  und  dessen  Erstarrungs- 
punkt beträchtlich  tiefer  lag  als  der  derjenigen  Substanz,  welche  unter- 
sucht werden  sollte.  .  Wenn  er  die  Temperatur  recht  allmälig  sinken 
Hess,  konnte  er  Wasser  in  einem  Gemisch  von  Mandelöl  und  Chloroform 
bis  —  20^  abkühlen,  ohne  dass  es  erstarrte,  Schwefel  und  Phosphor,  deren 
Schmelzpunkte  respective  111  und  44  Grad  sind,  konnte  er  in  Chlor- 
zinklösungen von  gleichem  speciflschem  Gewichte  noch  bei  20^  flüssig 
erhalten;  das  Naphtalin,  welches  gewöhnlich  bei  79®  schmilzt,  wurde  im 
Wasser,  mit  dem  es  gerade  gleiche  Dichte  besitzt,  noch  bei  40®  in  flüssi- 
gem Znstande  beobachtet.  Man  könnte  diese  Beispiele  noch  nach  Be- 
lieben vermehren.  In  allen  diesen  Fällen  tritt  sofort  eine  Erstarrung 
der  überschmolzenen  Substanz  ein,  wenn  man  die  Tropfen  mit  einem 
festen  Stücke  derselben  Substanz  in  Berührung  bringt.  Aus  diesen  Yer- 
Buchen  kann  man  schliessen,  dass  es  für  alle  Körper  ein  bestimmtes  Tem- 
peraturintervall giebt,  dessen  obere  Grenze  die  normale  Schmelztempe- 


1)  Specififlche Wanne:  Wasaer,  fest  0,50,  flüssig  1,00,  Blei,  fest  0,03,  flüssig  0,04, 
Schwefel,  fest  0,20,  flüssig  0,23  etc. 

^  BibUoth4qiie  nnivenelle  de  Gen^ve  1861,  Bd.  X,  S.  346,  und  Bd.  XI,  S.  22, 
aasserdem:  Annales  de  Chim.  et  de  Phys.  1863,  Bd.  LXVUI,  S.  370. 
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ratar  ist,  innerhalb  dessen  die  betreffende  Substanz  sowohl  im  featen  als 
im  flüssigen  Zustande  bestehen  kann,  jedoch  ist  hierbei  der  feste  Aggre- 
gatsznstand derjenige  unter  den  beiden  Molekularanordnungen,  in  welchem 
sich  die  Molekülen  in  stabilerem  Gleichgewichte  befinden. 

Ans  diesen  Erscheinungen  ergiebt  sich,  dass  also  auch  die  latente 
Wärme  der  Schmelzung  eine  in  demselben  Sinne  veränderliche  Grösse 
ist,  wie  die  latente  Wärme  der  Verdampfung.  Wasser  von  —  10  Grad, 
welches  sich  in  Eis  verwandelt,  entbindet  eine  Wärmemenge,  welche  von 
der  verschieden  ist,  welche  entwickelt  wird,  wenn  Wasser  bei  0*  fest 
wird«  Man  kann  für  die  latente  Wärme  der  Schmelzung  eine  Beziehung 
aufstellen,  welche  der  ähnlich  ist,  die  wir  für  die  latente  Wärme  der 
Verdampfung  aufgestellt  haben.  Bezeichnet  tt  die  normale  latente  Wärme 
der  Schmelzung  bei  einem  Drucke  p  und  der  entsprechenden  Tempera- 
tur r,  und  Nx  —  B,p  die  latente  Schmelzwärme ,  welche  entwickelt  wird, 
wenn  der  Körper,  statt  bei  r,  bei  einer  niedrigeren  Temperatur  z  —  ö, 
unter  den  Druck  jp  fest  wird,  so  muss  ^) : 

T  T 

5r  +  fr,  .  dt  =  fe,  .  dt  +  Nr^e^p 23) 

sein.  Da  nun  c,  allgemein  grösser  als  jT^  ist,  so  muss  auch  tt  grosser 
als  Nx  —  d.p  sein,  die  normale  latente  Schmelzwärme  ist  also  ein  Maxi- 
mum, welches  die  latq^te  Schmelzwärme  erreicht,  wenn  man  den  flüBsi- 
gen  Körper  bei  der  dem  herrschenden  Drucke  entsprechenden  normalen 
Erstarrungstemperatur  fest  werden  lässt  ^). 


13«   Die  Anwendung  des  zweiten  Hauptsatzes  auf  den 
üebergang  aus  dem  flüssigen  in  den  dampffbrnilgen 

Zustand« 

Auch  bei  den  Untersuchungen,  welche  sich  mit  Hülfe  des  zweiten 
Hauptsatzes  über  die  Aenderungen  des  Aggregatzustandes  anstellen  lassen, 
beginnen  wir  mit  dem  Uebergange  aus  dem  flüssigen  in  den  gasförmigen 
Zustand.  Wir  verwenden  wiederum  (man  sehe  Fig.  95)  denselben  Kreis- 
process  AB  CD,  der  uns  schon  früher  bei  Anwendung  des  ersten  Haupt- 
satzes auf  dieselbe  Gattung  von  Erscheinungen  gedient  hat 

Die  äussere  Arbeit  X«,  welche  bei  einmaligem  Tollständigem  Durch- 
laufen des  Erei^processes  AB  CD  geleistet  wurde,  betrug  (man  sehe 
S.  575,  Gl.  3): 

A  =  ^«  .  (s'  -  s)  g{  •  dt. 


*)  Man  sehe  die   ganz   analogen  Betrachtungen   hei  den  SiedeTerzugserscheinQn^n. 
^)  Eine  ähnliche  Gleichung  hat  auch  Person  aufgestellt.     Annales  de  chim.  et  de 
phy».  1847,  3.  Serie,  Bd.  XXI,  S.  295. 
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Hierin  war  z/sr  das  längs  AB  in  Dampf  verwandelte  Flüssigkeits- 
(^ewicht,  tf  das  Volnmen  der  Gewichtseinheit  Dampf,  8  das  Volumen  der 
Gewichtseinheit  Flüssigkeit,  /  die  Spannkraft   des   bei  t^  gesättigten 

Fig.  95. 


A 

D 

f 

\ 

C 

B 

X 


D' 


C 


Dampfes.  Die  von  der  Wärmequelle  entnommene  und  nach  dem  Ab- 
ktlhlangsapparat  übertragene  Wärmemenge  ist  (man  sehe  ebenfalls  S.  575), 
wenn  man  die  unendlich  kleinen  Grössen  höherer  Ordnung  vernachlässigt: 
r  .  ^^.     Nach  dem  zweiten  Hauptsatze  ist  aber: 

T  ~  Ti' 

T  .    ,  . 

oder  wenn  man  beiderseitig  mit  jr-  multiplicirt ,   1   subtrahirt  und  auf 

Vi 
gleiche  Nenner  bringt: 


Q 


T—  Ti 


24) 


Qi  T^     ' 

wobei  Q  die  gesammte,  dem  wärmeren  Körper,  dessen  Temperatur 
T  ist,  entzogene,  Qi  die  auf  dem  Abkühlungsapparate,  dessen  Temperatur 
Ti  ist,  abgesetzte  Wärme  bedeutet. 

Q  —  Qi  ist  die  in  Arbeit  verwandelte  Wärme,  dieselbe  ist  also  nach 

dem  ersten  Hauptsatze  gleich  -^.      Qi  ist,  wie  schon  erwähnt,  gleich 

r  •  ^ST;  2]  ist  in  unserem  Falle: 

Ti  =  1  +  a  .  r 
und  7 ist: 

T=  1  +  «  .(r  +  dt). 

Setzt  man  die  für  den  vorliegenden  Fall  gültigen  Werthe  in  24) 
ein,  80  erhält  man : 
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J.r.dn  1    . 

-  +  r 
a 

Wenn  man 1-  r  ==  T  einführt  und  berücksichtigt,  dass: 

CK 


und  somit: 


ist,  ergiebt  sich: 


dv~  dT 
s'  —  8     df        r  . 

und  diese  Gleichung  ist  das  wichtigste  und  fruchtbringendste  Resultat, 

auf  welches  bis  jetzt  die  mechanische  Wärmetheorie  in  ihrer  Anwendung 

auf  Dämpfe  geführt  hat. 

Diese  Gleichung  wurde  von  Glapeyron  0  schon  aus  den  Resultaten 

der  Carnot'schen  Arbeiten,  also  aus  der  frühesten  Form  des  zweiten 

Hauptsatzes,  welche  (man  sehe  Abschn.  IV,  G,  I,  S.  391)  noch  auf  falschen 

Vorstellungen  beruhte,  abgeleitet.     Diese  Formel  benutzte  Glapeyron, 

um  unter  der  falschen  Annahme,  dass  die  gesättigten  Dämpfe  dem  Ans- 

dehnungsgesetze  vollkommener  Gase  folgten,  die  damals  noch  unbekannte 

T 
Temperaturfunction  -p  (damals  Gar  not 'sehe  Function   C  genannt)  zu 

berechnen.     Glapeyron  bediente  sich  der  damals  bekannten  Zahlen  für 

die  latente  Wärme  der  Verdampfung  r  und  leitete  r-  aus  der  Spannungs- 

curve  der  Dämpfe  ab.  Für  s'  aber  bediente  er  sich  der  mit  Hülfe  der 
Mari  Ott  e  und  Gay-Lussac'schen  Gesetze  aus  den  beobachteten  Wer- 
then  berechneten  Dampfdichte.  Späterhin  wiederholte  Thomson')  die- 
selbe Rechnung  unter  gleichen  Voraussetzungen  für  Wasserdampf. 

Später  stellte  Helmholtz')  1847  in  seiner  classiBchen  Arbeit: 
„Ueber  die  Erhaltung  der  Kraft ^  auf  Grund  eines  Vergleichs  zweier  tou 
Holtzmann^)  und  Glapeyron  aufgestellter  Gleichungen  die  Beziehung 
auf,  dass  die  Garnot'sche  Function  C: 

sei,  eine  Vermuthung,  die  auch  schon  früher  von  Joule  mehrfach  ausge- 


^)  Glapeyron,   üeber  die  bewegende  Kraft  der  WSnne.     Jonm.  de  l'^le  poly- 
Ucbnique  Bd.  XIV,  1834,  und  Pogg.  Ann.  Bd.  LIX,  S.  352. 
^  Thomson,  Edinburgh  Transactions  Bd.  XX,  S.  270. 
^  Helmholtz,  Erhaltung  d.  Kraft  S.  47. 
^        *)  Holtzmann,  lieber  die  W&rme  und  ElasticitSt  der  DSmpfe,  1845. 
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sprocben  worden  war.  Der  Nachweis  aber,  dass  diese  mehrfacli  ver- 
mntliete  Beziehung  wirklich  die  richtige  sei,  ist,  wie  schon  wiederholt  er- 
wähnt, erst  von  Clausius  in  dessen  erster  Abhandlung  (1850):  „lieber 
die  bewegende  Kraft  der  Wärme  etc."  ^)  gegeben  worden.  Genauere  An- 
gaben über  diese  historischen  Verhältnisse  werden  wir  in  dem  geschicht- 
lichen Theile  dieses  Baches  am  Schlüsse  des  zweiten  Bandes  geben. 

Die  Anwendung  des  ersten  Hauptsatzes  auf  die  gesättigten  Dämpfe 
hatte  uns  bekanntlich  auf  die  Gleichung  7)  (S.  578): 

geführt     Setzt  man  nun  für: 

.c;  +  A'.^=m.   .   .   .   .   .   .   .   .   26) 

imd: 

c,  +  A-^=*» 27) 

Bo  ist  nt  die  schon  früher  mehrfach  besprochene  specifische  Wärme  des 
gesättigten  Dampfes;  f»  ist  dann  eine  Grösse,  welche  nur  äusserst 
wenig  von  der  specifischen  Wärme  der  Flüssigkeit  bei  constantem  Drucke 
Terschieden  ist,  wir  wollen  [i  die  specifische  Wärme  der  siedenden 
Flüssigkeit  nennen. 

Dann  geht  obige  Gleichung  über  in: 

_  +  ^^^=__._ 28) 

und  wenn  man  diese  Gleichung  ^)  zu  der  aus  dem  zweiten  Hauptsatze 
abgeleiteten  25)  addirt,  erhält  man: 

g^  +  fi  — m  =  -; 29) 

diese  kann  fär  eine  der  beiden  Hauptgleichungen  für  Dämpfe  25)  oder 
28)  gesetzt  werden. 


14.  Bereolmiing'  der  Dichte  des  gesättigten  Wasserdampfes 
aus  Oleichimg  26). 

Die  CUeichung  25),  auf  welche  der  zweite  Hauptsatz  fährt: 


? 


Clausius,  Abhandl.  Bd.  I,  S.  56. 

Diese  beiden  Gleichungen  sind  zuerst  von  Clausius  gefunden  worden;  man 
sehe :  Ueber  die  bewegende  Kraft  der  Wärme,  Abhandlungen  Bd.  I,  S.  38,  GL  m) 
und  8)  (Februar  1850). 
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kann  unter  Anderem  auch  dazu  dienen,  das  specifisclie  Volumen  der  ge- 
sättigten Dämpfe  aus  der  latenten  Wärme  und  den  Spanukraftbtabellen 
abzuleiten. 
Es  wäre: 

sf  =  -^-^  +  ». 30) 

dT 

Da  nur  für  Wasserdampf  experimentelle  Bestimmungen  Torliegen, 
so  hat  es  auch  nur  für  diese  Substanz  ein  Interesse,  die  Grosse  s^  hier 
zu  berechnen.  Bedient  man  sich  fcLr  r  des  von  Glausius^)  nach  den 
Regnault'schen  Zahlen  gegebenen  Ausdruckes: 

r  =  606,5  —  0,708  t 31) 

und  entnimmt  die  Werthe  ^-^  in  der  schon  früher  (S.  596)  angedeuteten 

Weise  den  Regnault'schen  Tabellen  oder  durch  Interpolation  der  von 
uns  für  gesättigten  Wasserdampf  gegebenen  Tabelle,  so  erhält  man: 

(Siehe  Tabelle  anf  nebenstehender  Seite.) 

Diese  Tabelle  zeigt,  dass  die  mit  Hülfe  des  zweiten  Hauptsatzes  be- 
rechneten Werthe  in  höchst  befriedigender  Weise  mit  den  von  Fair- 
bairn  und  Täte  auf  experimentellem  Wege  bestimmten  übereinstimmen, 
dagegen  weichen  die  nach  dem  combinirten  Mariotte-Gay-Lussac^- 
schen  Gesetze  bestimmten  Zahlen  wesentlich  von  beiden  ab  ').  —  Aller- 
dings giebt  für  Temperaturen  über  dem  Siedepunkte  die  Rechnung  nach 
Formel  30)  Zahlen,  welche  meist  etwas  grösser  sind  als  die  von  Fair- 
bairn  und  Täte  beobachteten.  Da  sich  gegen  die  zur  Berechnung 
dienenden  Zahlen  wenig  einwenden  lässt,  so  wird  wohl  ein  kleiner  con- 
stanter  Beobachtungsfehler  vorhanden  sein,  den  nene  Experimentalunter^ 
suchungen  zu  ermitteln  und  zu  beseitigen  haben  würden. 

Olausius  hatte  übrigens  mit  Hülfe  obiger  Formel  30)  schon  im 
Jahre  1850  das  specifische  Gewicht  des  gesättigten  Wasserdampfes  be- 
rechnet, zu  einer  Zeit,  als  man  sonst  noch  ganz  allgemein  annahm,  dass 
die  gesättigten  Dippfe  dem  Ausdehnungegesetze  vollkommener  Gase 
folgten.  Seine  Zahl  werthe  wurden  erst  10  Jahre  später  durch  die 
Versuche  von  Fairbairn  und  Täte  in  so  ftberraschender  Weise  be- 
stätigt. 


? 


Clausius,  Abhandlungen  Bd.  I,  S.  61.   Anmerkung  zu  Gleichung  24)  daselVst. 

Später  (1862)  hat  auch  Rankine  in:  On  the  density  of  steam,  Edinburgh 
Transactions  Bd.  XXIII,  S.  147  biß  155  die  beobachteten  Werthe  mit  der  Theorie  Ter- 
glichen  und  hat  fast  genau  dieselben  Zahlen  erhalten  wie  Clausius. 
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Volumen  eines  Kilogramm  gesättigten  Dampfes 

in  Cubikmetem  = 

:/. 

Temperatur. 

Nach  Fair- 
bairn  nnd 

Berechnet  >) 

Berechnet  naoh 
dem  Ausdeh- 

Tate's  Be- 
obachtungen 

naoh  Formel  80) 

nungsgesetze 

vollkommener 

Gase,  Formel  19). 

58,20 

8,275 

8,23 

8,38 

68,51 

5,334 

5,29 

5,41 

70,75 

4,920 

4,83 

4,94 

77,18 

3,728 

3,74 

3,84 

77,49 

3,715 

.       3,69 

3,79 

79,40 

3,438 

8,43 

3,52 

83,50 

3,051 

2,94 

3,02 

86,83 

•     2,623 

2,60 

2,68 

92,65 

2,150 

.2,11 

2,18 

117,16 

0,943 

0,947 

0,991 

118,23 

0,908 

0,917 

0,961 

118,45 

0,893 

0,911 

0,954 

124,16 

0,759 

0,769 

0,809 

128,41 

0,649 

0,681 

0,718 

130,67 

0,635 

0,639 

0,674 

131,77 

0,606 

0,619 

0,654 

134,05 

0,543 

0,587 

0,613 

134,86 

0,584 

0,569 

0,602 

137,45 

0,515 

0,530 

0,562 

139,21 

0,497 

0,505 

0,537 

141,80 

0,458 

0,472 

0,502 

142,36 

0,433 

0,465 

0,495 

144,74 

0,450 

0,437 

0,466 

S.  89. 


^)  Berechnet   Ton   Claus  ins,   Abhandlungen   Bd.  I,   Zusatz   zur   I.  Abhandlung, 
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15.  DieBestiinmimgrdesmechaiiiBcdienWairmeäqiüv^ 
mit  Hülfe  der  Gleiohiiiig  f&r  Dämpfe. 

Eb  liegt  nahe,  die  Formel  25): 

auf  welche  nna  der  zweite  Hauptsatz  in  seiner  Anwendung  aof  die  Dämpfe 
geführt  hat,  zn  verwenden,  um  ans  derselben,  in  der  ja  alle  Daten  auf 
experimentellem  Wege  gefunden  sind,  einen  Werth  fär  das  mechanische 
Aequivalent  der  Wärme,  die  Grösse  tT,  abzuleiten.  Leider  sind  jedoch 
nicht  alle  Daten,  welche  in  dieser  Rechnung  Yorkommen,  mit  genügender 
Genauigkeit  bekannt. 

Die  latente  Wärme  der  Verdampfung  und  die  Grosse  ^^  sind  zwar 

durch  die  Regnault'schen  Untersuchungen  mit  grosser  Sicherheit  be- 
stimmt und  auch  die  Grösse  s,  das  specifische  Volumen  des  Wassers,  ist 
durch  die  Arbeiten  von  Kopp  und  Matthiessen  mit -ausreichender 
Zuverlässigkeit  bestimmt.  Dagegen  die  Grosse  sf  des  specifischen  Volu- 
mens des  gesättigten  Dampfes  ist  uns  nur  for  Wasser  durch  die  flxperi- 
mentalarbeit  von  Fairbairn  und  Täte  bekannt.  Die  Zuverlässigkeit 
dieser  Bestimmungen  übersteigt  aber  eicher  nicht,  wie  wir  schon  früher 
erwähnten,  ein  Procent.  Demnach  würde  auch  für  das  Endresultat  einer 
solchen  Rechnung  keine  grössere  Genauigkeit  zu  erwarten  sein. 

Zuerst  hat  Glausius^)  schon  im  Jahre  1850  diesen  Weg  betreten. 
Dabei  verwendete  er  für  ^  einen  Werth,  den  er  mit  Hülfe  der  Gleichung  19) 
aus  der  Dichte  des  Wasserdampfes  für  niedrige  Temperaturen,  aus  0,6235 
berechnet  hatte.     Er  fand  auf  diese  Weise  J  =  421  Kilogrammmeter. 

Späterhin  hat  Äthan ase  Dupre  >)  (1864)  diesen  Gedanken  wieder 
aufgenommen.  Derselbe  bediente  sich  jedoch  nicht  der  Untersuchung 
von  Fairbairn  und  Täte,  welche  damals  schon  publicirt  war,  sondern 
er  verwendete  die  Zahl  0,622,  welche  Regnault  für  die  Dichte  des 
Wasserdampfes  bei  niedrigen  Temperaturen  gegeben^ hatte;  er  £uid  auf 
diese  Weise  für  J  die  Zahl  435. 

Hätte  Dupr^  die  Zahlen  von  Fairbairn  und  Täte  benutzt,  so 
würde  er  unter  den  nämlichen  Verhältnissen  einen  sehr  nahe  richtigen 
Werth  fär  J  gefunden  haben. 

Da  wir  nach  einer  abermaligen  Bestimmung  von  J  jedoch  kein  Be- 
dür&iss  haben,  so  wollen  wir  die  Rechnung  mit  richtigen  Grundlagen 
hier  nicht  noch  einmal  wiederholen. 


^)  Claasias,  Abhandlangen  Bd.  I,  S.  77. 

")  Dapr^,   Deuziime   mlmoire   sur  la  th^orie  mfcaniqtie  de  la  chaleor,    2.  ThmL 
de  chim.  et  de  phys.,  4.  Ser.,  Bd.  ID,  S.  76. 
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16.  Beredmong  der  speoiflsclien  Wärme  m  des  gesättigten 
Dampfes  ffir  versciliedene  Flüssigkeiten. 

Wenn  man  die  beiden  Gleichungen ,  welche  man  dnrch  Anwendung 
des  ersten  und  des  zweiten  Hanptsatses  auf  die  Yerdampfungserschei- 
nongen  erhalten  hatte,  mit  einander  yerbindet,  so  erhält  man  die  For- 
mel 29): 

dr    .  r 


g^+p-m_^, 


nnd  hieraus  findet  man : 

8r    .  r 

Hierin  kann  man  ohne   wesentlichen  Fehler   ftlr  ((  die  Grösse  <^ 
setzen,  denn  unserer  Definition  (Gleichung  27)  gem&ss  war: 

Denn    A,    die    Temperaturerhöhung    der    betreffenden    Flüssigkeit 
bei  einer  Compression  durch  ein  Kilogramm  auf  einen  Quadratmeter, 

ist   eine  ungemein   geringe  Grösse,   da   aber  ^^  niemals  innerhalb  der 

Temperaturgrenzen,  um  die  es  sich  hier  handelt,  sehr  beträchtliche  Werthe 

annimmt,  so  kann  das  Glied  h  •  -^  ohne  merkliche  Beeinträchtigung  der 

Genauigkeit  vernachlässigt  werden. 

Da  aber  bekanntlich  die  gesammte  Yerdampfungswärme  gleich: 


ist,  so  erhält  man: 


dl  _dr 


Die  Werthe  der  Gesammtwärme  sind  flOr  mehrere  Flüssigkeiten 
Yon  Regnault  sehr  sorgfältig  ermittelt  worden  (man  sehe  S.  582). 

r  ermittelt  man  eehr  leicht  aus  der  obigen  Gleichung,  da  Cp  von 
Begnault  st^  als  einfache,  ganze  algebraische  Function  der  Tempe- 


1)  Bekanntlich  ist  di  z=  dT. 

/Google 
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rator  gegeben  ist.     Znr  Bestimmnng  yon  m  dient  abo  Bcbliesalicb  die 
Gleichung  : 

dk         r 


m  = 


dT 


32) 


1.    Wasser. 
k  =  606,5  -h  0,305  t, 

dk 


dT 


=  0,305, 


c,  =  l  +  0,00004  .  i  +  0,0000009  .  ««; 


Hier  ist: 
folglich: 

femer : 

demnach  ist: 

t 

r  =  606,5  +  0,305  .  ^  —  T  {1  +  0,00004  .  i  +  0.0000009 . *•} .  dT, 

0 

oder: 

r  =  606,5  —  0,695  .  t  —  0,00002  .  e»  —  0,0000003  .  t\ 
Für  diesen  letzten  Ausdruck  hat  Clausius  vorgeschlagen  die  Formel: 
r  =  607  —  0,708  .  t 

zu  yerwenden,  welche  fElr  r  sehr  nahe  dieselben  Werthe  giebt  wie  die 
vorhergehende  Gleichung,  und  fftr  die  Rechnung  viel  bequemer  ist. 

Führt  man  diesen  Ausdruck  in  die  Formel  ein,  S9  erh&lt  man  f&r: 

die  specifische  Wärme  des  gesättigten  Wasserdampfes: 

607  —  0,708  .  t 


m  =  0,305-         ^^^^^ 
und  hieraus  findet  man  folgende  Zahlweithe: 


33) 


Temperatur. 

m 

OC. 

0 

—  1,908 

40 

—  1,588 

80 

—  1,250 

100 

—  1,130 

120 

—  1,021 

160 

—  0,832 

200 

—  0,675 

Digiti 


izedby  Google 


B.  Aenderongen  des  Aggregatzostandes;  Yerdampfang.     621 

Fflhrt  man  in  gleicherweise  die  Rechnung  für  andere  Flüssigkeiten 
aus,  wobei  man  die  Resnltate  der  Regnault'schen  Experimentalnnter* 
suchmigen  zu  Grande  legen  mnss,  so  bemerkt  man,  dass  scheinbar  die 
sämmilichen  von  Regnaalt  ^)  antersnchten  Flüssigkeiten  in  drei  Classen 
zerfallen.  Die  erste  Classe  nmfasst  solche  Flüssigkeiten,  für  welche  m 
eine  nei^tive  Grösse  ist,  deren  absoluter  Werth  mit  wachsender 
Temperatur  abnimmt;  dazu  gehört  ausser  Wasser  Schwefelkohlenstoff, 
Aceton  und  Alkohol. 

2.    Schwefelkohlenstoff    (Siedepunkt  46,2 5o  G.) 

Für  diese  Flüssigkeit  giebt  Regnaalt: 
die  specifische  Wärme  Cp  ')  : 

c,  =  0,23523  -f  0,0001630  .  t 

and  die  gesammte  Verdampfungswärme  X: 

k  =  90,00  +  0,14601  .  t  —  0,0004123  .  *«, 

Hieraus  folgt: 

r  =  90,00  —  0,08922  .  t  —  0,0004938  .  t^ 

and  endlich: 

90  —  0,08922 .  i  —  0,0004938 .  *» 


m= 0,14601  —  0,00082461 .1  — 
woraus  sich  ergiebt: 


274  +  t 


, .  34) 


die  specifische  Wärme  m  des  gesättigten 
Schwefelkohlenstoff  dampf  es. 


Temperatur. 

m 

•c. 

0 

—  0,183 

40 

—  0,160 

80 

—  0,U3 

100 

—  0,140 

120 

—  0,137 

150 

—  0,132 

1)  Regnaalt,  M^oires  de  PAcademie,  Bd.  XXVI. 

^  Hirn  giebt:  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  4.  Ser.,  Bd.  X  für  SchwefelkohlenstofiP: 
Cf  =  0,22958  +  0,0003323  .  t  -   0,000000215  .  fi  +  0,000000001027  .  fi. 
Da  diese  Formel  Werthe  giebt,   welche   mit  den  von  Regnault   gefundenen   sehr 
gut  übereinatimmen,  so  haben  wir  m  nur  aus  den  Angaben  des  Letzteren  bestimmt. 
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3.    Aceton  (Siedepunkt  5  6,32o  C). 

e,  =  0,60643  +  0,000793  .  t 
X  =  140.60  +  0,36644  .  t  —  0,000516  .  f* 
r  =  140,50  —  0,14000  .  t  —  0,0009125  .  O 
und  hieraus: 

m=  0,36644  —  0,001032  .t  — 
Dies  giebt: 


140,6  —  0,14000 .  t  —  0,000912 .  <« 


274  +  i 
die  specifiscbe  Wärme  des  gesättigten  Acetondampfes. 


35) 


Temperatur. 

m 

OC. 

0 

—  0,146 

40 

—  0,100 

80 

—  0,065 

100 

—  0,051 

UO 

—  0,040 

Für  Aceton  würde  nach  Cazin  m  =  0  werden  für  ^  =  202,  nach 
Dupr6  für  t  =  200». 

4.    Aethjl-Alkohol  (Siedepunkt  78,30oa). 

Für  X  and  r  hat  ^egnault  keine  Formel,  sondern  lediglich  mam 
Gurre  gegeben,  da  der  Alkohol  ein  besonders  unregelmässiges  Verhalten 
zeigte.  Da  es  bekanntlich  ungemein  schwierig  ist  reinen  Alkohol  herra- 
stellen  und  ausserdem  die  specifische  Wärme  des  Alkohols  oberhalb  des 
Siedepunktes  von  Regnault  nicht  experimentell  bestimmt  worden  ist, 
und  eine  von  Hirn  gegebene  Formel  ^)  für  c,  wesentlich  abweichende 

1)  Hirn  giebt  für  Alkohol  L  c: 

e,  =  0,4229  +  0,0054815  .  t  —  0,00003966  .  fi  +  0,00000020246  .  fi. 
XvLB  dieser  Formel  findet  man  für  c^: 


Temperatur. 

Nach 
Regnaalt, 

Nach  Hirn. 

0 
40 
80 

0,547 
0,648 
0,769 

0,423 
0,592 
0,711 
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Besoltate  ergiebt,  so  würde  man  den  numeriBclieii  Werthen,  die  man  für 
m  fiLnde^  kein  grosses  Zutrauen  schenken  können.  Darüber  jedoch,  dass 
innerhalb  der  Grenzen,  welche  wir  gewöhnlich  einzuhalten  pflegen,  mfur 
Alkohol  ebenfalls  eine  durchaus  negative  Grösse  ist,  kann  kein  Zweifel 
herrschen.     Ungefähr  bei  ISÖ^'  würde  m  den  Werth  Null  erreichen. 


Ö.    Aethyläther. 

Bis  jetzt  ist  der  Aethyläther  der  einzige  Repräsentant  der  zweiten 
Gruppe  von  Flüssigkeiten  ^),  für  welche  die  specifische  Wärme  des  ge- 
sättigten Dampfes  positiv  ist  und  bei  steigender  Temperatur  ihrem  abso- 
luten Werthe  nach  zunimmt. 

Für  die  specifische  Wärme  liegen  zwei  verschiedene  Bestimmungs- 
reihen vor,  die  eine  von  Regnault,  die  andere  von  Hirn.     Die  Resul- 
tate der  1)eiden  Formeln  weichen  erheblich  von  einander  ab.     Es  ist: 
nach  Regnault: 

c,  =  0,62901  +  0,0005916  .  <, 
nach  Hirn: 
c,  =  0,56396  +  0,0015979  .^  —  0,000008040  .*«  +  0,00000007252 .  *» 

Femer  Jiach  Regnault: 

X  =  94,00  +  0,4500  .  *  —  0,0005556  .  tK 

Hieraus  ergiebt  sich  unter  Benutzung  des  Regnault'schen  Wer- 
thes  für  Cj,: 

r  =  94,00  —  0,07900  .  t  —  0,0008514  .  t^ 
und: 
«  =  0.46  -  0,001111 ..  -  «4- 0.07900^. -0.00085143.i»     3^^ 

Verwendet  man  dagegen  den  Werth  Hirn's,  so  findet  man: 

r  —  94,00  —  0,1140  .  t  —  0,0013545  .  t^  +  0,00000268  .  t^ 
—  0,0000001813  .  <* 
und  somit: 

m  =  0,45  —  0,001111  .« 
94,00  —  0,1140  .f  —  0,0013545 .  <«  +  0,00000268 . <»  —  0,00000001813  .^ 

274  +  t 
Hieraus  findet  man: 


1)  Allem  Anscheine  nach  hat  Hirn  zuerst  unter  Anwendung  der  Cl aus ius' sehen 
Formel  (29)  auf  die  Ergebnisse,  welche  Regnault  über  Cp,  A,  r  für  verschiedene  Flüssig, 
keiten  im  26.  Bande  der  M^moires'  de  l'Acad^mie  veröffentlicht  hatte,  bemerkt,  dass 
Aether  und  andere  Flüssigkeiten  sich  nicht  wie  Wasserdampf  verhalten.  Cosmos, 
10.  April  1863. 
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die  specifische  W&rme  des  gesättigten  Aethyl&therdampfes^). 


m 

Temperatur. 

nach  Formel  36). 

nach  Formel  37). 

OC. 

0 

+  0,106 

+  0,106 

40 

+  0,120 

+  0,126 

80 

+  0,128 

+  0,U4 

120 

+  0,183 

+  0,160 

Gazin  berechnet  unter  der  nicht  zuverlässigen  Annahme,  dass  die 
Regnanlt'schen  Formeln  för  k  und  r  auch  noch  unter  Knll  gelten,  dass 
m  f ür  —  116  Grad  gleich  0  sei.  Die  anderen  Flüssigkeiten,  deren  hier 
in  Betracht  kommenden  Eigenthümlichkeiten  genauer  untersucht  worden 
sind:  Benzol,  Chloroform,  Chlorkohlenstoff  (C  CI4),  bilden  eine  dritte  daase. 
Für  niedrige  Temperataren  ist  nämlich  bei  diesen  Substanzen  m  negatir, 
bei  einer  gewissen  Temperatur  wird  m  =  0  und  schliesslich  erhält  man 
bei  hohen  Temperaturen  för  m  einen  positiven  und  mit  t  wachsenden 
Werth. 


6.    Benzol  (Siedepunkt  80,18<^  C). 

c,«)  =  0,3798  +  0,00144  .  t 

A  =  109,0  +  0,2443  .  i  —  0,0001816  .  «« 

r  =  109,0  —  0,1355  .  i  —  0,0004915  .  <« 
und  hieraus: 

109  —  0,1355 .  t  —  0.0004915 .  <* 


m  =  0,2443  —  0,000263  .  i 
und  somit: 


274  +  t 


38) 


1)  Wir  haben  nur  für  Aether  \md  spfiterhin  für  Chlorkohlenstoff  (C  CI4)  auf  Gnmd 
der  Hirn' sehen  Angaben  über  die  specifische  Wärme  die  Rechnung  wiederholt,  da 
fnr  die  Uebrigen  kaum  der  numerische  Werth,  nicht  aber  das  Vorzeichen  und  der 
Verlauf  von  m  hierdurch  geändert  werden  würde.  Für  die  beiden  erstgenannten  Flüssig- 
keiten war  es  dagegen  von  Bedeutung,  auch  den  Hirn 'sehen  Werth  zu  benutzen,  um 
zu  zeigen,  dass  für  Aether  nicht  das  Vorzeichen  von  m)  und  für  Chlorkohlenstoff  nicht 
die  Temperatur,  für  welche  m  =  0  wird,  wesentlich  geändert  wird,  wenn  man  die 
abweichenden  Zahlen  Hirn's  benutzt. 

«)  Nach  Schüller.     Pogg.  Ann.,  Ergänzungsband  V,  S.  127. 
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die  specifische  Wärme  des  gesättigten  Benzoldampfes. 


Temperatur. 

m 

OC. 

0 

—  0,155 

40 

—  0,087 

80 

—  0,040 

112 

0,000 

120 

+  0,009 

160 

-l-  0,052 

y erdet  giebt  für  Benzol  unter  Annahme  des  R e gn au  1  tischen 
Werthes  für  die  specifische  Wärme  für  m  folgende  Tabelle: 


Temperatar. 

m 

OC. 

0 

—  0,155 

70 

—  0,038 

140 

4-  0,048 

210 

+  1,115 

Cazin  giebt  an,  dass  für  Benzol  m  =  0  sei  bei  100^,  Dupr^ 
bei  118». 


7.    Chloroform  (Siedepunkt  60,180  C). 

Nach  Regnault^s  Bestimmungen  ist: 
Cp  =  0,23235  -f  0,0001014  .  t 
X  =  67,0  +  0,1375  .  t 
r  =  67,0  —  0,09485  .  t  —  0,0000507  .  <«; 


hieraus : 

m  1)  =  0,1375  — 
Dies  giebt  fOr: 


67  —  0,09485  .  t  —  0,0000507  .  t^ 
274  +  ^ 


39) 


^)  Verde!  giebt  in  seiner  Theorie  m^canique  de  la  chaleur,  Bd.  1,  S.  261  eben- 
falls eine  Formel  und  eine  Berechnung  der  Werthe  von  m;  durch  eine  Verwechslung 
der  Constanten  ist  jedoch  der  von  ihm  für  r  benutzte  Ausdruck  und  damit  auch  der 
Werth  von  m  nicht  unbeträchtlich  falsch. 


Verde! -Bahlmann,  Mechan.  W&rmetheorie. 


40 
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die  specifische  Wärme  des  gesättigten 
C  h  1  o  r  o  f  o  r  m  d  a  m  p  f  e  8. 


Temperatur. 

m 

»C. 

0 

—  0,108 

40 

—  0,065 

80 

—  0,031 

120 

—  0,003 

125 

0,000 

160 

4-  0,020 

Cazin  giebt  an  m  =  0  für  ^  =  123,5,  Dupre  bei  121^ 


8.    Chlorkohlenstoff  (CCU)  (Siedepunkt  76,520  C). 

Für  die  speciüsche  Wärme  dieser  Substanz  liegen  uns   wiedemm 
zwei  verschiedene  Zahlenwerthe  vor: 
nach  Regnault: 

c,  =  0,1980  4-  0,0001812  .  t, 
nach  Hirn: 

c,  =  0,1903  4-  0,0006677. e  —  0,000005819.««  +  0,000000021 07. «^ 
Für  k  giebt  Regnault: 

A  =  52,0  +  0,1463  .  t  —  0,000172  .  0 

Unter  Benutzung  des  Regnault 'sehen  Werthes  folgt  hieraus: 

r  =  52,0  —  0,05173  .  t  —  0,0002626  .  <», 

52,0  —  0,05173  .t  —  0,0002626  .<« 


m  =  0,1463  —  0,000344 .« — 


*ö) 


274  4-  t 

Legt  man  für  Cj,  die  Hirn 'sehe  Angabe  zu  Grunde,  so  ergiebt  sich; 
r  =  52,0  —  0,044  .  t  —  0,000501  .  <«  +  0,00000194  .  *» 
—  0,00000000527  .  t^ 

m  =  0,1463  —  0,000344  .  t 
62,0  —  0,044 . t  —  0,000501  .t^  +  0,00000194 . <»  —  0,00000000527 .f^  J 

274  4-  t 
Mit  Hülfe  dieser  Formeln  findet  man: 
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die  specifische  Wärme  des   gesättigten 
Ohio  rkohlenstoff  dampf  es. 


627 


m 

Temperatur. 

Nach 
Formel  40). 

Nach 
Formel  41). 

•c. 

0 

—  0,044 

—  0,047 

40 

—  0,026 

—  0,026 

80 

—  0,012 

-  0,011 

120 

—  0,002 

—  0,001 

127 

0,000 

0,000 

160 

+  0,006 

+  0,007 

Cazin  giebtan,  dass  m  =  0  sei  filr  ^==129%Dupre  für  t  =  l27^. 

Diese  kleinen  Tabellen  zeigen,  dass  für  sämmtliche  untersuchte 
Körper  die  Grösse  m  mit  steigender  Temperatur  wächst;  denn  eine  Ab- 
nahme des  absoluten  Werthes  einer  negativen  Grösse  bei  zunehmender 
"Wärme  ist  algebraisch  doch  ebenfalls  als  ein  Wachsthum  anzusehen.  Man 
kann  hiernach  annehmen ,  dass  es  f&r  jede  Flüssigkeit  eine  Temperatur 
giebt,  bei  der  die  specifische  Wärme  des  gesättigten  Dampfes  Null  ist; 
oberhalb  dieser  Temperatur  ist  m  positiv,  unterhalb  ist  es  negativ  ^). 

Am  Wasser  hatten  wir  das  Beispiel  einer  Flüssigkeit,  bei  der  m 
immer  negativ  war.  Wir  sahen,  welche  wichtigen  Resultate  sich  daraus 
ergaben. 

Dagegen  wird  reiner  Dampf,  für  den  m  positiv  ist,  entgegen- 
gesetzte Eigenschafben  besitzen,  als  die  waren,  welche  wir  am  Wasser- 
dampfe kennen  gelernt  haben ;  ein  solcher  Dampf  wird  sich  bei  plötzlicher 
Ausdehnung  überhitzen,  bei  einer  raschen  Compression  zum  Theil  nieder- 
schlagen. 

17.  Versuche  von  Hirn  und  Oazin  über  das  Verhalten 

der  gesättigten  Dämpfe  bei  plötzlicher  Compression 

oder  Ausdehnung. 

Hirn  hat  dieses  Ergebniss  der  Theorie  an  Aether  und  an  Schwefel- 
kohlenstoff experimentell  bestätigt. 


^)  Nach  Angaben  von  Rank  ine  und  Dapr6  wird,  wenn  es  überhaupt  statthaft 
ist,  die  Begnault'sche  Interpolationsformel  für  so  weite  Temperaturintervalle  als 
gültig  anzusehen,  für  Wasserdampf  die  Temperatur,  bei  der  in  =  0  ist,  ungefähr -(- 520*^  C. 
«ein.     Für  Aether  m  =  0  bei  —  Uß".     Duprft,  Comptes  rendus  Bd.  56,  S.  960. 

40* 
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Ein  genügend  widerstandsfähiger  Glaskolben  K  (man  sehe  Fig.  96), 
welcher  Aether  enthielt,  wurde  mit  HCdfe  eines  biegsamen  Schlauches  s 
mit  dem  Stiefel  einer  Gompressionspumpe  P  verbunden,  welche  an  ihrem 
unteren  Ende  mit  einem  Hahne  h  versehen  war.   Zunächst  brachte  Hirn 


den  Glaskolben  K  19^  heisses  Wasser,  dessen  Temperatur  ungefähr  50® 
betrug  und  liess  den  Hahn  offen,  bis  die  Luft  vollkommen  ausgetrieben 
war;  alsdann  schloss  er  den  Hahn  und  tauchte  die  ganze  Pumpe  nebst 
dem  Kolben  in  heisses  Wasser;  der  Kolben  wurde  in  Folge  dessen 
vollends  bis  aaf  den  weitesten  Stand  ausgetrieben.  Hierauf  nahm  er 
den  Apparat  rasch  aus  dem  Wasser  und  stiess  den  Kolben  in  den  Stiefel 
hinab,  und  Sofort  trat  im  Innern  des  Glaskolbens  eine  Condensations- 
wölke  auf. 

Genau  derselbe  Versuch  wurde  hierauf  mit  Schwefelkohlenstoff  wieder- 
holt, also  einer  Substanz,  welche  sich  nach  unseren  Rechnungen  genau 
wie  Wasser  verhielt,  d.  h.  sich  bei  einer  Gompression  überhitzen  musste. 

Hirn  fand,  dass  der  Dampf  von  Schwefelkohlenstoff,  ganz  inUeber- 
einstimmung  mit  der  Theorie,  im  Momente  der  Gompression  vollkommen 
durchsichtig  blieb.  In  neuerer  Zeit  hat  Cazin^)  mit  verbesserten  Appa- 
raten diese  Versuche  wiederum  aufgenommen;  er  fand  die  Temperatur 
des  Zeichenwechsels  von  m  fast  ganz  entsprechend  unseren  Rechnungen. 

Er  fand  mit  einem  Apparate,  in  welchem  er  sowohl  die  Dämpfe 
plötzlich  ausdehnen  als  comprimiren  könnte,  die  Uebergangstemperatur, 
bei  welcher  m  =  0  war,  für: 

Ghloroform  ungefähr  bei  130^  berechnet  125^, 
Benzin  „  „     120^,         „  112«>, 

so  dass  Theorie  und  Experiment  recht  gute  Uebereinstimmung  zeigen. 

Bei  derjenigen  Temperatur,  bei  welcher  die  specifische  Wärme  m 
des  gesättigten  Dampfes  Null  ist,  kann  der  Dampf  einer  unendlich  kleinen 
Ausdehnung  oder  Gompression  unterworfen  werden,  ohne  aufzuhören 
gesättigt  zu  bleiben.  Früher  glaubte  man  annehmen  zu  dürfen,  dass 
jeder    gesättigte    Dampf   für  jede  Temperatur    bei  Gompression    oder 


*)  Cazin,  Memoire  rut  la  d^tente  et  la  compression  des  vapeurs  satur^s.  Compief; 
rcndus,  1866,  Bd.  LXII,  S.  56  und  Annalcs  de  chim.  et  de  phys.,  4.  Serie,  Bd.  14, 
S.  374  bis  410. 
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AusdehnuDg  immer  gesättigt  bliebe  ^) ;  wir  haben  jetzt  gesehen,  dass  dies 
lediglich  ein  Ausnahmefall  ist;  es  findet  dies  nur  bei  einer  einzigen  für 
jeden  Dampf  charakteristischen  Temperatur  statt  ^).  Bei  Temperaturen, 
welclie  unterhalb  derjenigen  liegen,  für  welche  m  gleich  Null  ist,  wird 
die  Ausdehnung  eine  theilweise  Condensation,  und  die  Compression  eine 
Ueberhitzung  herbeiführen.  Bei  Temperaturen,  welche  über  derjenigen 
liegen,  für  welche  m  =  0  ist,  zeigen  die  Dämpfe  das  entgegengesetzte 
Verhalten. 

Leider  lässt  sich  die  Temperatur,  für  welche  diese  Umkehrung  des 
Vorzeichens  Ton  m  stattfindet,  für  andere  Flüssigkeiten  nicht  vollkommen 
sicher  mit  Hülfe  der  von  uns  benutzten  Formeln  feststellen,  da  nur  für 
wenige  Flüssigkeiten  durch  Regnault  und  Hirn  die  nöthigen  empi- 
rischen Daten  auch  oberhalb  des  Siedepunktes  bestimmt  sind. 

Wir  stellen  zum  Schlüsse  noch  einmal,  zum  Theil  nach  unseren 
Rechnungen,  zum  Theil  nach  denen  von  Cazin  und  Dupre,  die  Tem- 
peraturen zusammen,  für  welche  die  specifische  Wärme  des  gesättigten 
Dampfes  m  =  0  wird: 

Wasser +  520« 

Schwefelkohlenstoff    .         ? 

Aceton +  202« 

Alkohol +  1350  (7) 

Aether -—  116« 

Benzol +  1120 

Chloroform     .    .    .    .    +  1250" 

Chlorkohlenstoff     .    .    +  127». 


18.    Die  speclflsclie  Wärme  des  gesättigten  Dampfes  bei 
constantem  Dampfvolumen. 

Unter  der  specifischen  Wärme  m  des  gesättigten  Dampfes  versteht 
man  bekanntlich  diejenige  Wärmemenge,  welche  der  Gewichtseinheit 
gesättigten  Dampfes  zugeführt  werden  muss,  damit  die  Temperatur  des- 
selben um*einen  Grad  steigt,  während  man  Druck  und  Volumen  in  der 
Weise  ändert,  dass  der  Dampf  gesättigt  bleibt.  Man  denkt  sich  bei  dieser 
Definition  die  betrachtete  Gewichtseinheit  Dampf  von  ihrem  Zusammen- 
hange mit  der  Flüssigkeit  losgelöst,  oder  könnte  wenigstens  annehmen, 
dass  dies  geschehen  sei,  da  die  Berührung  des  Dampfes  mit  der  Flüssig- 
keit nicht  zur  erneuten  Herstellung  des  Sättigungszustandes  erforderlich 
ist.  Da  bei  diesem  Vorgänge,  durch  den  m  definirt  wird,  lediglich  das 
Dampfgewicht  constant  bleibt,  so  könnte  man  mit  einem  vollständigeren 


^)  Pambour's  Dampfmascbinentheorie  berahte  auf  dieser  Annabme. 
2)  Man   vergleicbe   aucb:   Claugius,   lieber   das  Verbalten   des  Dampfes   bei   der 
Ausdehniuig  unter  verscbiedenen  Umständen.    Abhandlungen  Bd.  1,  S.  102  bis  114. 
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und  charakteristischen  Ausdrucke  m  die  specifische  W&rme  des  ge- 
sättigten Dampfes  bei  constantem  Dampfgewichte  nennen« 
Sowie  man  aber  diese  zutreffendere  Definition  annimmt,  drängt  sich  sofort 
der  Gedanke  auf,  ob  es  nicht  auch  eine  specifische  Wärme  bei  constantem 
Dampfvolumen  geben  könne.  Der  Bildung  dieses  Begnffes  steht  aber 
nicht  das  Mindeste  entgegen.  Wir  wollen  diese  neue  Grösse  mit  9Ä,  be- 
zeichnen. Dann  ist  9R„,  die  specifische  Wärme  des  gesättigten  Dampfes 
bei  constantem  Dampf volumen,  diejenige  Wärmemenge,  welche  erforderlich. 
ist,  um  die  Temperatur  der  Yolumeneinheit  gesättigten  Dampfes  um  einen 
Grrad  zu  erhöhen,  während  dieser  Dampf  gesättigt  bleibt  und  soviel  neuer 
Dampf  gebildet  wird,  dass  das  Volumen  ungeändert  bleibt. 

Diese  neue  specifische  Wärme  kann  also  nicht  auf  die  Gewichtsein- 
heit, sondern  muss  auf  die  Yolumeneinheit  bezogen  werden  ^}.  Die 
Grösse  3R,  kann  leicht  bestimmt  werden. 

Die  Yolumeneinheit  gesättigten  Dampfes  besitzt  bei   T  Grad    das 

Gewicht  -7 ,  wenn  s'  das  specifische  Volumen  des   gesättigten  Dampfes 
s  • 

bedeutet.     Um  diese  —  Kilogramm    gesättigten  Dampf    in    gesättigten 

Dampf  von  T  -^  dT  Grad  zu  verwandeln,  sind  -j  -  dT  Calorien  erfor- 

s 

derlich.     Das  Volumen  dieser  Dampfinenge  ist  bei  T  -|-  dT  Grad  aber 

gleich : 

Um  aufs  Neue  das  Volumen  1  herzustellen ,  müssen  bei  T  -{-  dT  Grad : 

Volnmeneinheiten  neaer  Dampf  gebildet  werden.      Das  Gewicht  dieses 
neu  za  bildenden  Dampfes  beträgt: 

--L     K     AT 
und  die  hierzu  erforderliche  W&rmemenge  ist: 

Bei  diesen  Bestimmungen  sind  immer  Glieder  höherer  Ordnungen 
vernachlässigt  worden. 


^)  J.  J.  Müller  definirt  in  seiner  Arbeit:  „Ueber  die  specifische  Wlrme  der  ge- 
Bättigien  Dämpfe.  Pogg.  Ann.,  Jubelbd.  S.  227  bis  234''  allerdings  eine  auf  die  Ge- 
wichtseinheit bezogene  specifische  Wärme  des  gesättigten  Dampfes  bei  constantem  Dampf- 
Tolnmen.  Es  scheint  mir  dies  aber  nicht  zulässig  zu  sein,  da  das  Dampfgewicht  während 
des  Erwärmungsprocesses  in  diesem  Falle  nicht  gleich  der  Einheit  bleiben  kann. 
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Die  Samme  dieser  beiden  soeben  bestimmten  Wärmemengen  ist  gleich 
9R«  .  dT^  denn  es  ist  diejenige  Wärmemenge,  welche  der  Yolameneinheit 
gesättigten  Dampfes  zugeführt  werden  muss,  damit  die  Temperatur  des 
gesättigten  Dampfes  bei  constantem  Dampfvolumen  um  d  T  steigt.  Wir 
erhalten  demnach: 

wi      ,_  r       ds' 


2Ä. 


oder: 


''^  =  7-'*^-(?)?-8r"'^' 


2R, 


•  =  ?-('"-rlr) 


42) 


Für  Wasser  ist  die  Grösse  SKi,  .  s'  von  J.  J.  Müller  für  einige  Tem- 
peraturen berechnet  und  mit  den  zugehörigen  Werthen  von  m  zusammen- 
gestellt worden. 

Es  ist  für: 


gesättigten  Wasserdampf: 

/=r— 274 

m 

%.*' 

0 

—  1,916 

-f  39,496 

50 

—  1,465 

+  26,000 

100 

—  1,133 

+  16,873 

150 

—  0,879 

+  11,368 

200 

—  0,676 

+    7,971 

Die  Grösse  9R,  nimmt  bei  wachsender  Temperatur  stetig  ab  und 
geht  schliesslich  in  die  auf  die  Volumeneinheit  bezogene  specifische  Wärme 
bei  constantem  Volumen  der  Substanz  im  Gaszustande  0  über.  Dieser 
Uebergang  vollzieht  sich  bei  der  kritischen  Temperatur  der  Substanz; 
gleichzeitig  verliert  alsdann  die  Grösse  Wt,  ihre  physikalische  Bedeutung, 
weil  jenseits  der  kritischen  Temperatur  von  gesättigtem  Dampfe  nicht 
mehr  die  Bede  sein  kann. 


0.  lieber  das  Ausströmen  von  Dämpfen« 

1.  Wenn  gesättifirter  Dampf  tmter  seinem  eigenen  Drucke 
ausströmt,  überhitzt  er  sich. 

Wir  wollen  hier  noch  eine  Untersuchung  anf&gen,  welche  ebenfalls 
mit  dem  Vorzeichen  von  m  in  Beziehung  steht.  Aus  der  Thatsache, 
welche  fast  gleichzeitig  von  Clausius  und  Bankine  entdeckt  wurde, 

1)  Ueber  diesen  Begriff  und  den  der  kritischeil  Temperatur  sehe  man  V,  B,  10,  S.  598. 
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Fig.  97. 


iB^ 


dass  gesättigter  WaBserdaiupf  sich  bei  eioer  Ausdehnung  zum  Theil  con- 
densire,  glaubte  William  Thomson^)  schliessen  zu  können,  dass,  wenn 
ein  Dampfstrahl  bei  hohem  Drucke  durch  eine  enge  Oefinung  aus  einem 
Dampfkessel  entweiche,  derselbe  .sich  bei  seiner  Ausdehnung  zum  Theil 
condensiren,  seine  Durchsichtigkeit  verlieren  und  heftigen  Nebel  bilden 
müsse.  Die  Beobachtung  ergab  jedoch,  dass  der  Strahl  durchsichtig 
blieb  und  auf  der  Hand  nur  ein  Gefühl  sanfter  Wärme  hervorbrachte. 
Der  Dampfstrahl  zeigte  also  dasselbe  Verhalten,  welches  man  sonst  an 
trockenen  und  heissen  Gasen  wahrnimmt.  Wir  wollen  dieses  eigenthüm- 
liehe  Verhalten,  welches  der  Dampf  unter  den  vorliegenden  Umstanden 
zeigt,  etwas  näher  untersuchen. 

Wir  betrachten  ein  Gefäss  (siehe  beistehende  Figur  97),  welches 
gleichzeitig  Wasser  und  Dampf  enthält;  eine  kleine  Oeffnung  gestattet 
dem  Dampfe  zu  entweichen,  während  das  Wasser 
fortwährend  erhitzt  und  unaufhörlich  im  Sieden 
erhalten  wird.  Der  entwichene  Dampf  soll  also 
stets  durch  neu  gebildeten  ersetzt  werden.  Dann 
wird  ziemlich  bald  ein  stationärer  Zustand  ein- 
treten, und  wir  wollen  annehmen,  dass  derselbe 
bereits  eingetreten  sei,  wenn  wir  mit  unseren  Un- 
tersuchungen beginnen.  Wenn  die  Ausströmungs- 
Öffnung  genügend  eng  ist,  so  ¥rird  das  Gleichge- 
wicht nur  auf  sehr  geringe  Entfernung  von  der 
Oefinung  im  Innern  des  Gefässes  gestört  sein: 
man  kann  sich  daher  im  Innern  des  Gefässes  eine 
Oberfläche  ÄÄ  construirt  denken,  längs  welcher 
der  Dampf  bei  der  Temperatur  der  sieden- 
den Flüssigkeit  gesättigt  ist,  und  nur  eine 
unmerkliche  lebendige  Kraft  besitzt.  Man  kennt 
zwar  die  Form  des  Strahles  nicht,  aber  man 
weiss,  dass  sich  der  Dampf  erst  in  beträchtlicher 
Entfernung  von  der  Oeffnung  mit  atmosphärischer 
Luft  mischt ;  man  kann  sich  daher  auch  ausserhalb  des  Gefässes  eine  Fläche 
BB  gezogen  denken,  in  welcher  der  Dampf  noch  nicht  mit  Luft  ge- 
mischt ist,  aber  bereits  den  Druck  der  äusseren  Luft  erreicht  hat.  Wir 
wollen  nun  untersuchen,  was  innerhalb  eines  unendlich  kleinen  Zeit- 
raumes in  dem  zwischen  die  Flächen  ÄÄ  und  j?^  eingeschlossenen  Räume 
geschieht  Eine  Dampfmenge,  deren  Gewicht  dJt  sein  mag,  überschreitet 
die  Fläche  ÄÄ  und  nimmt  bei  der  Temperatur  Ti  einen  Raum  s/  .  d% 
ein,  welcher  zwischen  ÄÄ  und  einer  unendlich  benachbarten  Fläche  A  Ä 
gelegen  sein  mag,  wenn  Si   das  Volumeny  der  Gewichtseinheit  d^  bei  der 


^)  In  einem  Briefe  an  Joule  weist  W.  Thomson  darauf  hin,  das«  man  die  H»nJ 
ohne  Gefahr  in  einen  ans  dem  SicherheitsTentil  eines  Hochdruckkessels  ausstromeodfo 
Dampfstrahl  hineinstecken  könne.  Phil.  Mag.  Bd.  XXXVH,  S.  387  und  Pogg.  Abb. 
Bd.  81,  S.  477. 
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Temperatur  Ti  gesättigten  Dampfes  bezeichnet.  Nennen  wir  nun  /i  die 
Maximalspannung  des  Dampfes  bei  der  Temperatur  Ti,  so  ist  die  wäh- 
rend des  betrachteten  unendlich  kleinen  Zeitraumes  geleistete  Arbeit 
gleich : 

/i  .  8i  .  dJt. 
Während  derselben  Zeit  geht,  wenn  der  stationäre  Zustand  erreicht 
ist,  ein  gleiches  Dampfgewicht  dn  durch  die  Fläche  BB  hindurch.  Be- 
zeichnen wir  nun  mit  u  das  specifische  Volumen  des  Dampfes  auf  der 
Fläche  BBj  so  entspricht  diese  Dampfmenge  dn  einem  Volumen  t*  ,  (?jr, 
welches  am  Schlüsse  des  yerflossenen  unendlich  kleinen  Zeitraumes  sich 
zwischen  der  Fläche  BB  und  einer  unendlich  benachbarten  Fläche  B'B' 
befinden  wird.  Die  von  dem  äusseren  Drucke  geleistete  Arbeit  ist 
—  p  ,  u  .  dn.  Die  algebraische  Summe  dieser  beiden  Arbeiten : 
fi  ,  Si   .  d7C  --  p  .  u  .  dn 

muss,  nach  dem  Principe  von  der  Constanz  der  Energie,  gleich  der  Aen- 
derung  der  kinetischen  und  der  calorischen  Energie  der  betrachteten  Masse 
sein.  Wenn  der  gleichförmige  Bewegungszustand  bereits  eingetreten  ist, 
so  befindet  sich  die  zwischen  ÄÄ  und  BB  enthaltene  Masse  immer  in 
demselben  Zustande,  wie  in  dem  von  uns  betrachteten  Zeitabschnitte, 
obgleich  in  jedem  Augenblicke  andere  Dampfmengen  zwischen  diesen 
beiden  Grenzfi.ächen  enthalten  sind.  Man  braucht  daher  nur  die  nicht 
gemeinschaftlichen  Theile  ÄÄ*  und  BB*  zxl  betrachten,  welche  beide 
dieselbe  Menge  djt  Substanz  enthalten.      Die  Aenderung   der    totalen 

Energie  der  Gresammtmasse  besteht:  1)  aus  der  äusseren  Energie  —  ,  dx, 

welche  der  Dampfstrahl  annimmt,  wenn  man  mit  w  die  mittlere  Aus- 
strömungsgeschwindigkeit auf  der  Fläche  BB  bezeichnet;  2)  der  Aende- 
rung U.dXy  welche  die  innere  Energie  des  Dampfes  von  der  Fläche  ÄÄ 
bis  zur  Fläche  ^£  erleidet;  3)  der  Aenderung  J ,  Q  ,  d%  der  calorischen 
Energie.  Diese  letztere  rührt  von  dem  Wärmeüberschuss  Q  der  von 
aussen  mitgetheilten  über  die  durch  die  Reibung  an  der  Ausflussöffnung 
erzeugte  Wärme  her,  welche  dem  Dampfe  nicht  wieder  ersetzt  worden  ist. 
Man  hat  mithin  die  Gleichung: 

oder: 

/i .  si'  - 1) .  w  —  —  —  rr  —  cT .  e  =  0. 

Nimmt  man  an,  dass  die  Oeffnung  sehr  klein  .sei,  so  kann  man  an- 
nehmen, dass  beim  Ausströmen  weder  Wärme  von  aussen  zugeführt,  noch 
an  äussere  Körper  abgegeben  wird;  vernachlässigen  wir  auch  noch  die 
Reibung,  so  wird  die  Grösse  Q  Null  sein.  Jedenfalls  ist  Q  meist  eine 
Grösse,  die  im  Vergleich  zu  den  übrigen  vernachlässigt  werden  kann. 
Dann  geht  die  Gleichung  iii  die  folgende  über: 
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j^g+P-u-A.s,'  +  U  =  0 1) 

Wir  wollen  nun  die  einzelnen  Grössen  berechnen  und  zunächst  an- 
nehmen, dass  die  Sättigung  während  des  Ausströraens  fortbestehe;  es  ist 
dies  die  einfachste  und  gleichzeitig  natürlichste  Annahme,  wenn  man 
bedenkt,  dass  der  Dampf  eifahrungsmässig  an  der  Ausström ungsdflfnung 
vollkommen  durchsichtig  bleibt  und  man  ihn  nur  durch  sein  verschie- 
denes Lichtbrechungsvermögen  von  der  umgebenden  atmosphärischen 
Lufb  zu  unterscheiden  im  Stande  ist.  Wir  wollen  also  voraussetzen,  dass 
der  Dampf  gesättigt  bleibe,  bis  er  den  Druck  p  erreicht. 
'  Demnach  wird  der  Dampf  auf  der  Fläche  BB  die  Temperatur  2^  be- 

sitzen, welche  dem  Drucke  p  als  Maximalspannung  entspricht,  und  für  m 
können  wir  s^,  d.  i.  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  des  bei  T^  ge- 
sättigten Dampfes  setzen. 

Demnach  wird  sich  die  Gleichung  schreiben  lassen: 

^+P.s^'  -A-Si'  +  Uz=0 2) 

Hierin  bedeutet  ü  die  Aenderung,  welche  die  innere  Energie  er- 
fährt, wenn  Dampf,  welcher  bei  Ti  gesättigt  war,  in  ein  gleiches  Gewicht 
Dampf  übergeht,  der  bei  T^  gesättigt  ist.  Um  diese  Zastandsandemn^ 
herbeizuführen,  muss  man  dem  Dampfe  eine  Wärmemenge  q'  zufuhren, 
welche  gleich: 

/• 

^  =  /  m.dT 


i' 


ist.    Gleichzeitig  leistet  der  Dampf  eine  äussere  Arbeit  X,  welche  gleich: 

L=    f.  ds' 


-P 


ist.    Die  Aenderung  der  inneren  Energie  hängt  lediglich  von  diesen  bei- 
den Grössen  ab;  denn  bekanntlich  ist  (Abschn.  II,  §.  25,  S.  216): 

J.^  =ü  +  L. 

Demnach  ist: 

m.dT=  U  +  Jf.ds^, 


und  folglich: 


Ü  =  J  .  fm.dT  '-'   ff 


Für  das  zweite  Integral  kann  man  auch  schreiben: 

/Google 
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X«  /«  /■ 

Jf.d^  =Jf  .  ds  -jf  .d{8-^  s'). 
Ti  K  h 

Im  letzten  Gliede  rechter  Hand  wollen  wir  nun  partiell  integriren: 

? 


/^ 


n 


^•^•dz 


Nnn  haben  wir  aber  früher  mit  Hülfe  des  zweiten  Hauptsatzes  ge- 
funden (V,  B,  13,  Gl  25,  S.  614): 

Setzt  man  dies  in  das  letzte  Integral  ein,  so  ergiebt  sich: 
Jf.d  (s  -  «0  =  (V  -  Sa)  .p  -  (V  -  s,)  ./i  -JJ^  •  dT. 


Demnach  hat  man: 
=  J.  /  m  .dT 


.=../, 


-Jf-ds+f,.  («,'  -  »i)  -  p  .  («,'  -s>) 


+  J.J^-dT 8) 

Dieses  letzte  Integral : 

J 


■ß- 


kann  leicht  berechnet  werden,  da  r  bekanntlich  eine  ganze  algebraische 
Function  von  T  ist»  Es  ist  jedoch  vorzuziehen,  dieses  Integral  mit  dem 
ersten  zu  vereinigen  imd  zu  berücksichtigen,  da6s(y,  B,  13,  GL  29,  S.  615): 


dr    .  r 


und  somit: 


.     r  9r    . 


ist. 

Bekanntlich  aber  ist: 


—  -I-       =  — 
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Die  linke  Seite  ist  gleich   dem  partiellen  Differentialqaotienten  der 
totalen  Verdampfungswärme  k  nach  der  Temperatur.     Deshalb  ist: 

Ti  Ti  Ti 

Demnach  ist: 

Ti 

Wenn  man  auch  hierin  das  erste  Integral,  welches  auf  der  rechten 
Seite  auftritt,  partiell  integrirt,  so  erhält  man: 
r«  Tt 

Ti  Ti 

da  nun  $  sehr  klein  ist,  so  übt  das  letzte  Integral,  dessen  Werth  übrigens 
auch  sehr  leicht  zu  ermitteln  sein  würde,  keinen  erheblichen  Einfluss  aus ; 
man  kann  dasselbe  ohne  merklichen  Fehler  vernachlässigen,  und  erhält 
demnach : 

l^  =  J- .  (A,  -  Ai)  +  /,  .  si'  -  j>  .  8,' 4) 

Führt  man  diesen  Werth  von  U  in  die  Gleichung: 

^+P-ih'-fi-Si'  +  U=0 5) 

ein,  um  zu  erkennen,  ob  die  Hypothese,  nach  welcher  die  Dämpfe  ge- 
sättigt bleiben  sollen,  annehmbar  ist,  so  erhält  man: 

i^  +  j- .  (A,  _  A,)  =  0 6) 

Für  alle  bekannten  Flüssigkeiten  ist  der  Ausdruck  cT .  (A^  -^  A]) 
•negativ  und  besitzt  einen  nicht  unbeträchtlichen  absoluten  Werth.  Die 
Gleichung,  auf  welche  wir  geführt  werden,  enthält  somit  wenigstens  in 
sich  keinen  Widerspruch,  und  folglich  sind  wir  nicht  gebunden  anzu- 
nehmen, dass  an  der  Ausströmungsöfinung  eine  Condensation  stattfinde. 
Man  bemerkt  jedoch ,  dass  sich  der  Dampfstrahl  rasch  verbreitet,  und 
dass  folglich  die  Geschwindigkeit  in  den  von  der  Oeffnung  weiter  ent- 
fernten Gegenden  rasch  abnimmt.    Man  kann  daher  annehmen,  dass  der 


w 


3 


Ausdruck  - —  eine  verschwindend  kleine  Grösse  wird,  ehe  der  Dampf 

sich  mit  Luft  mengt.  Dann  aber  verliert  die  Gleichung,  welche  wir  unter 
der  Annahme  abgeleitet  haben ,  dass  der  ausströmende  Dampf  gesattigt 
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ffft 
bleibe,  ihre  Bedeutang,  denn  wenn  —  Null  wird,  so  kann  doch  Aj  —  Aj 

nicbt  Null  werden,  sondern  diese  Grösse  bleibt  negativ.  Nocb  weniger 
kann  man  eine  Condensation  voraussetzen,  denn  dann  würde  sich  als 
Ergebniss  der  Rechnung  ein  noch  grösserer  negativer  Werth  ergeben. 
Demnach  muss  sich  der  Dampf,  indem  er  sich  ausdehnt,  überhitzen,  und 
darin  haben  wir  die  Erklärung  der  Erscheinung  zu  suchen,  aus  welcher 
Thomson  glaubte  schliessen  zu  müssen,  dass  das  Vorzeichen  der  speci- 
fischen  Wärme  des  gesättigten  Dampfes  nicht  negativ  sein  könne.  Ein 
trockener  Dampfstrahl  erwärmt  nicht  mehr  als  ein  heisser  Gasstrom,  man 
kann  z.  B.  die  Hand  in  einen  Gasstrom  von  100  oder  150^  halten,  ohne 
sich  zu  verletzen,  während  die  Flüssigkeitströpfchen  eines  theilweise 
condensirten  Dampfes  heftige  Brandwunden  hervorbringen  würden.  Wir 
können  jedoch  noch  weiter  gehen  und  können  die  Temperatur  bestimmen, 
velche  der  überhitzte  Dampf  besitzt,   ehe  er  sich  mit  Luft  mengt;   als- 

dann  kann,  wie  wir  schon  vorhin  bemerkten,  der  Ausdruck  77- vernach- 

läsdgt  werden,  und  die  Gleichung,  durch  welche  der  Verlauf  der  Er- 
scheinung bestimmt  wird,  lautet  in  dem  Falle  einfach: 

I»-«-/!.  81'+   17=0.    .    .    .    .    .    .    .    7) 

Hierbei  ist  u  das  Volumen ,  welches  die  Gewichtseinheit  Dampf  am 
Ende  des  ganzen  Vorganges,  also  an  den  Stellen  einnimmt,  an  welchen 
die  Geschwindigkeit  gleich  Null  geworden  ist. 

Man  muss  nunmehr  den  Werth  von  Ü  für  diesen  Fall  berechnen. 
Zn  diesem  Zwecke  kann  jeder  beliebige  Weg  gewählt  werden,  auf  wel- 
chem man  den  Damj^,  der  anfanglich  bei  der  Temperatur  Ti  gesättigt 
war,  schliesslich  in  Dampf  überführt,  der  bei  der  Temperatur  T'  über- 
hitzt ist,  denn  die  Aenderung  der  inneren  Energie  U  ist  bekanntlich  nur 
vom  Anfangs-  xmd  Endzustande,  nicht  aber  von  den  Zwischenzuständen 
abhängig.     Wir  wollen  folgenden  Weg  wählen : 

1)  Der  bei  T\  gesättigte  Dampf  geht  in  Dampf  über,  welcher  bei  T^  Grad 
und  einem  Drucke  p  gesättigt  ist.  Die  Aenderung  der  inneren  Energie, 
welche  dieser  Zustandsänderung  entspricht,  ist  (man  sehe  Gl.  4,  S.  634): 

D»  =  /  .  (A,  -  li)  +  /i  .  81'  -  1>  .  81' 8) 

2)  Den  bei  T%  unter  dem  Drucke  p  gesättigten  Dampf  fahrt  man 
in  überhitzten  Dampf  über,  dessen  Temperatur  bei  einem  Drucke  p  gleich 
T*  ist.  Zu  diesem  Vorgange  ist  eine  Wärmemenge  q  nöthig,  und  diese  ist: 

(\=fcJ.dT, 9) 

worin  cj  die  specifische  Wärme  des  Wasserdampfes  unter  constantem 
Drucke  ist.  Nennt  man  XJ"  die  Aenderung  der  inneren  Energie,  welche 
dieser    zweiten  Zustandsänderung   entspricht,   und  beachtet  man,  dass 
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der  Dampf  durch  seine  AuBdehnung    gleichzeitig    eine  äussere   Arbeit 
leistet,  welche  gleich: 

I  p  .  dv=ip.{u  —  Sf) 
V« 
ist,  80  hat  man  (nach  der  Definition sgleichong  II,  25,  S.  216): 

J.fc;  .  cJT=  CT"  +  i>  .  (u  -  8,0, 

oder: 

17"  ^J.CcJ  .dT-p.iu  —  s/). 

Die  gesammte  Aenderung  der  inneren  Energie  ist  mithin: 

U=ü'  +  ü''  =  J.iX^  —  li)  +  J.fc;  .dT  +  fi.8i'  —  p.fL 

Ti 

Setzt  man  diesen  Werth  in  die  Gleichung  7): 
1>  .  w  —  /i  .  Si'  -f  ü—0 
ein,  so  erhält  man: 

/  .  (^  -  ^i)  +  J 


.Tc;  'dT=0. 


oder: 


Jii  —  3ii  +  fc;  .dT=0 10) 

Diese  Gleichung  kann  zur  Bestimmung  von  T'  dienen,  wenn  Cp'  be- 
kannt ist  Nach  den  Regnault'scben  Untersuchungen  ist  fär  Waaser- 
dampf: 

A  =  606,6  +  0,305  .  t-,        i  =  T  —  274, 
und  folglich:  - 

A,  —  Ai  =  0,305  .  (T^  —  T,)  =  —  0,305  .  (Tj  —  T,). 

Die  specifische  Wärme  des  Wasserdampfes  aber  ist  wenig  veränder- 
lich, c/ besitzt  den  nahezu  unveränderlichen  Werth  0,4805.   Demnach  ist: 

CcJ  .dT=:  0,4805  .  (T'  —  T,). 

Wir  finden  demnach  zur  Bestimmung  von  T'  folgende  Gleichung: 
—  0,305  .  (Ti  —  r,)  +  0,4805  .  (T'  —  T,)  =  0     .   .    11) 
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Hieraas  folgt,  wenn  man  z.  B.: 

Ti  =  274  4-  150;         Tj  =  274  +  100 

setzt,  dass  ^'  =  T'  —  274  höher  als  130®  sein  mnss. 

Die  obige  Gleichnng  ist  demnach  vollkommen  genügend,  um  den 
Verlauf  der  Erscheinnng  zn  erklären. 

Wenn  z.  B.  Dampf  dnrch  eine  enge  Oeffnnng  in  dünner  Wand  ans 
einem  Dampfkessel  ausströmt,  in  welchem  einDmck  von  5  Atmosphären 
stattfindet,  so  überhitzt  sich  der  ausströmende  Dampf,  während  er  den 
Druck  der  äusseren  Luft  annimmt,  auf  130  Grad. 


2.   Ausfluas  von  Dajupf  duroli  eine  Röhre. 


Wenn  Dampf,  statt  aus  einer  Oeffnnng  in  dünner  Wand,  dnrch  eine 
sehr  lange  Röhre  ansströint  nnd  schon  in  dieser  Röhre  den  Druck  an- 
nimmt, welcher  ausserhalb  des  Kessels  herrscht,  so  kann  sich  der  Dampf 
nicht  trichterförmig  in  die  Umgebung  ausbreiten  tmd  verliert  nicht,  wie 
vorher,  sehr  bald  seine  kinetische  Energie  durch  Umsetzung  in  calorische 
Energie.  In  Folge  davoo  gestalten  sich  dann  die  Vorgänge  wesentlich 
anders,  als  bei  dem  soeben  untersuchten  Falle. 

Wir  ^)  nehmen  an,  der  Druck  werde  in  dem  Ausströmungsgefasse  A 
(man  sehe  Fig.  98)  durch  einen  sich  vorwärts  bewegenden  Kolben  Ki 

Fig.  98.  ' 

g. 


■Ä 


a<— ^  ^ 


immer  constant  gleich  pi  erhalten.  Der  Druck  in  dem  Einströmungs- 
gefässe,  d.  h.  in  dem  sehr  langen  Rohre  J  2)  werde  in  gleicher  Weise 
durch  den  Kolben  K2  immer  constant,  gleich  p^  gemacht. 

Wenn  die  Bewegung  stationär  geworden  ist,  so  wird  sich  dann  der 
Kolben  K^  mit  einer  constanten  Geschwindigkeit  W2  im  Rohre  A^  fort- 
bewegen. 

Wir  bezeichnen  Druck,  specifisches  Volumen,  Temperatur,  innere 
Energie  mit  p,  v,  T,  ü  und  hängen  diesen  Grössen  den  Index  1  an,  wenn 


^)  Wir  halten  uns  hier  an   die  Darstellung  Zeuner's,   Grundzüge   der   mechani- 
schen Wärmetheorie,   2.  Aufl.,  S.  405  u.  s.  f. 
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sie  sich  auf  den  Zustand  im  Gefösse  Äi  begehen,  dagegen  den  Index  2, 
wenn  der  Zustand  im  Rohre  A^  gemeint  ist.  Beim  Uebergange  der  Ge- 
wichtseinheit Dampf  aus  Ai  nach  A2  ändert  sich  die  innere  Energie 
derselben ,  1)  weil  die  Moleküle ,  welche  in  Ai  die  Geschwindigkeit  tri 
besitzen,  sich  in  A^  mit  der  grösseren  Geschwindigkeit  w^  bewegen,  also 
auf  Kosten  der  inneren  Energie  eine  Aenderung  der  kinetischen  Energie 

der  Gewichtseinheit  um  7--  —  r- —  stattfindet,    2)  wird    während   des 
2  g         2  g 

Ausströmen  s  eine  Wärmemenge  Q  von  aussen  zugeführt  und  dadurch  die 

Differenz  Ü2  —  Ui  um  J  .  Q  vergrössert,  3)  wird  beim  Ansströmen  eine 

äussere  Arbeit  gleich  p»  .  Vg  —  Pi  -  ^  geleistet     Demnach  ist : 

ü,—  ü,  =  —  (^^-^  +  J.Q+p^.Vi^p^.v^.    12) 

Nimmt  man  nun  an,  dass  der  Querschnitt  von  Ai   gegen   den  von 

A^  sehr  gross  ist,  so  wird  iOi  gegen  w^  sehr  klein  sein  und    - —    gegen 

^  ff 

T —  vernachlässigt  werden  können.     Dann  erhält  man: 

Pl  =  J .  Q  +  (U,  -  U,)  +  (p,  ,  Vi  ^  p,  .  V2)     .    .    13) 
Ausserdem  ist  nach  dem  ersten  Hauptsatze  (II,  G,  25,  S.  216): 

mithin : 

99 

oder,  wenn  man  partiell  integrirt: 

J  .  g  =  (Di  —  IZi)  -f  j),  .  %  —  |?i  .  Vi  —Jv  .  dp. 

Pi 
Addirt  man  diese  Gleichung  zu  13),  so  ergiebt  sich: 

rg  =  -ß-'^ u) 

Pi 
Bezeichnet  man  femer  den  Querschnitt  des  Rohres  A^  mit  F,  das 
pro  Secunde  aus  Ai  ausströmende  Flüssigkeitsgewicht  mit  &,  so  ist: 

folglich : 

0  =  ^:^' 15) 
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Znnftchst  gilt  es  nun  xlie  Grösse  ü^  —  Ui,  d.  i.  die  Aenderung  der 
inneren  Energie  zu  ermitteln,  welche  beim  Uebergange  des  Dampf-  und 
Flüssigkeitsgemiscbes  ^)  aus  dem  GeflLsse  Äi  nach  A2  eintritt. 

Anfangs  bestehe  bei  einer  Temperatur  Ti  das  Gemisch  aus  Xi  Ge- 
wichtseinheiten Dampf  und  1  —  Xi  Gewichtseinheiten  Flüssigkeit;  am 
Ende  des  Vorganges  möge  das  Dampfgewicht  x^  und  das  Flüssigkeits- 
gewicht  1  —  Xj  Torhanden  sein. 

Alsdann  ist  bekanntlich: 

Vi=Xi  .8i'+il  —Xi)  .8, 16) 

v,  =  rr,  .  «,'  +  (1  —  05^)  .  s, 17) 

wenn  Xi  und  X2  den  Bruch  bedeutet,  welcher  das  Gewicht  des  Dampfes 
in  der  Gewichtseinheit  des  Gemisches  in  iii,  respectiye  in  Ä^  angiebt. 

Wenn  man  die  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  yop  T  auf  T^  Grad  er- 
wärmt, so  ist  die  hierzu  nöthige  Wärmemenge  bekanntlich  (I,  C,  62, 
S.  181): 

dQ  =  c,  .  dt  +  h  .  dp  =  U  +  h  '^Y  dt 

Femer  ist  nach  dem  ersten  Hauptsatze: 

J.dQ  =  ^U'  +  dS, 
mithin,  wenn  mit  ^ U'  die  Aenderung  der  inneren  Energie  während 
dieses  Vorganges  bezeichnet  wird,  wenn  8  und  Si  das  Volumen  der  Ge- 
wichtseinheit Flüssigkeit  bei  der  Temperatur  T  und  Ti  bedeutet,  und 
wenn  der  Druck  immer  gleich  der  Spannung  des  gesättigten  Dampfes 
bei  der  herrschenden  Temperatur  ist: 

J  .f(c,  +  h^^'dT=^U'  +fp  .  dt;  ...    18) 

T  » 

Lässt  man  nunmehr  die  Gewichtsmenge  Xi  Flüssigkeit  yerdampfen, 
und  bezeichnet  die  hierbei  eintretende  Aenderung  der  inneren  Energie 
mit  dU*\  so  ist  die  hierzu  erforderliche  Wärme  Xi  .  ri,  und  folglich 
nach  dem  ersten  Hauptsatze,  da  Px  constant  ist: 

J  ,9^.rx  —  ^ü"  +  pi  .  (s/  --  81)  .  Xi. 
Hieraus  folgt : 

Jü*'  z=  J  .  Xi  .  fi  --  pi  .  (81   ^  81)  .  Xi    .    .    .    .    19) 

Die  gesammte  Aenderung  der  inneren  Energie  ^£7*  ist: 

^fU=^ir  +  ^17"  ^J.j{e,  +  h  .  ^.dT^fp  .  dv 
+  / .  jTi  .  ri  —  j)i  .  («i'  —  «i)  .  xi. 


^)  Man  mos«  sich  hierbei  TOTstellen,  dans  die  Flüssigkeit  in  dem  Dampfe  suspendirt 
Ist,  weil  sonst  eine  gleichzeitige  Ueberführong  der  Flüssigkeit  mit  dem  Dampfe  aus  Ai 
nach  A^  nicht  erklärlich  sein  würde. 

Yerdet-Bfihlmann,  Meohaa,  Wlnnetheorie.  4X 
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Dorcli  tlieilweise  Integration  findet  man: 


p.dv  =  pi  .81  —  p.8^  I  V  .  dp. 


*  p 

Setzt  man  dies  ein  und  berücksichtigt,  dass  man  angenähert  (man 
sehe  S.  578): 

/(»,  +  ».  II). .r=yl.r 

setzen  kann,  so  ergiebt  sich: 

Ti 

Jü  =  J .  (J  c,  .  dT  +  ri  .  XiJ  —  pi  .  {8i  +  («1'  —  «1)  .  Xi} 

+  p  .  s  -\- 1  V  .  dp. 

p 
Man  berücksichtigt,  dass: 

Vi=  81  +  (Si'  —  81)  .  Xu 
und  dass  man  v  unter  dem  Integrale  als  constant  nnd  gleich  s  anaehen 
kann,  und  setzt: 


/• 


dT  =  qi  —  ffi. 


Dann  erhält  man  für  die  Aenderung  ^U  der  inneren  Energie,  welche 
stattfindet,  wenn  die  Gewichtseinheit  Flüssigkeit,  deren  Temperatur  TGrad 
ist,  in  ein  Gemisch  verwandelt  wird,  welches  aus  Xi  Gewichtseinheiten  ge- 
sättigten Dampfes  und  1  —  Xi  Gewichtseinheiten  Flüssigkeit  von  Ti  Grad 
besteht,  den  Ausdruck: 

Jü  =  J .  (qi  —  q  +  ri  .  Xi)  --  pi  .  Xi  .  (s/  —  «)    .    •    20) 

Die  Aenderung  der  inneren  Energie  bei  dem  Uebergange  des  Ge- 
misches von  Dampf  und  Flüssigkeit  aus  Äi  nach  Ä%  ist  hiemadi: 

ü,  —  üi  =  J  .  (qt  —  qi  +  r^  .x^  —  ri.xi)  ^  p^  .Xt  .(Si'  —  s) 

+  i>i  .  »1  .  (V  —  s) 21) 

Setzt  man  dies  in  Gleichung  13)  ein,  so  ergiebt  sich: 

l      fo^  1 

j:  •  2^  =  Ö  —  3«  +  «1  —  *"«  .  «8  +  n  .  «1  +  j  •  S.(Pi  — a)     22) 

Hieraus  kann  man  die  Ausflussgeschwindigkeit  w  bestimmen. 
Zur  Ermittelung  der  Ausflussmenge  dient  die  Formel: 

^  F.W 

^  =  ^^TV+l'-  •. ^'> 

wenn  F  der  Querschnitt  des  Rohres  Ä^  ist. 
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Bezeichnet  man  das  Gewicht  des  ausströmenden  Dampfes  mit  D  und 
das  Gewicht  des  darin  suspendirten  Wassers  mit  TF,  so  ist: 

D  =  Xi  .  a 24) 

und: 

W=(:l  —  Xi)..a 25) 

Die  GrröBse  x^  muss  noch  aus  der  Rechnung  geschafft  werden,  und 
dies  kann  dadurch  geschehen,  dass  man  über  Q  eine  bestimmt«  Annahme 
macht.  Das  Nächstliegende  ist  auch  hier,  dass  man  voraussetzt,  es  werde 
dem  Dampfe  beim  Ausströmen  weder  Wärme  zugeführt,  noch  entzogen. 
Dann  ist: 

«  =  o. 

Wenn  man  aber  einem  Gemisch  von  (1  —  x)  Gewichtseinheiten  Flüssig- 
keit und  o;  Gewichtseinheiten  Dampf  die  Wärmemenge  dQ  zuführt,  so  wird 
1)  das  Flüssigkeitsgewicht  (1  —  x)  um  dT  erwärmt,  2)  das  Dampfge- 
wicht X  ebenfalls  um  dT  erwärmt  und  3)  das  Gewicht  äx  der  Flüssigkeit 
in  Dampf  verwandelt.  Demnach  ist,  wenn  man,  wie  immer,  unendlich 
kleine  Grössen  zweiter  Ordnung  vernachlässigt: 

dQ  =  (l  --  x)  .(e,.dT  +  h.dp)-\-x.(c;.dT+h'.dp).dT+r.dx. 

Setzt  man  hierin,  wie  schon  früher: 


und: 


SO  ergiebt  sich: 

dQ  =  (1  —  x)  .  ^  .  dT  +  X  .  m  .  dT  +  r  .  dx, 

oder: 

d Q  =  [ii  +  X  .  (m  —  ^y]  .  dT  +  r  .  dx. 

Wenn  man  die  Gleichung  29  (Abschn.  Y,  B,  S.  615): 

_      _  8r  __r 

^       ^  ~  dT       T 

berücksichtigt,  findet  sich: 

dQ  =  li  .  dT  +  X  .[p^-  dT  -  ^    dT^  +  r  .  dx. 
Dividirt  man  beiderseitig  noch  durch  T,  so  erhält  man : 

Der  Ausdruck  in  der  eckigen  Klammer  aber  ist: 


femer  ist: 


41* 
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.(-)  =  ^..,+...(r). 

Berückflicbtigt  man  dies,  bo  erhält  man: 

^  =  f.dl'+d(4^) 26) 

Wenn  nun  aber  §  =  0,  so  ist  auch  dQ  =  0  und  man  erhftlt  die 
Gleichung : 

Durch  Integration iolgt  sofort: 

''-Y^-'-^=-/^\'äT 27) 


2« 


Bei  Einführung  des  aus  27)  folgenden  Werthes  von  r^  .  x^  in  Glei> 
chung  22)  folgt: 

+  j  •  «  .  (Pi  —  ft) 28) 

Berücksichtigt  man  nun,  dass  fi  ohne  wesentlichen  Fehler  gleich  der 
speeifischen  Wärme  des  Wassers  c^  ist  und  diese,  wenn  ee  nicht  auf 
grosse  Genauigkeit  ankommt,  als  eine  Gonstante  betrachtet  werden  kamt, 
so  ist  angenähert: 

+   J:    •  «  .  (Pl   -  ä) 29) 


3.  Speoielle  Fälle,  numerisolie  Beispiele  0« 

Befindet  sich  in  Äi  reiner  gesättigter  Dampf  ohne  Beimischung  Ton 
Flüssigkeit,  so  behandelt  man  das  Problem: 

a)  Gesättigter,  trockner  Dampf  strömt  ohne  Wärmeiufnhr  in 
eine  unendlich  lange  Röhre. 

Dann  ist  fl^  =  1  zu  setzen.    Beträgt  der  Druck  im  Innern  Ton  Ai 
z.  B.  5  Atmosphären  und  in  ^9  gerade  1  Atmosphäre,  so  ist: 


^)  Berechnet  yon  Zenner ,  Gruadzüge  der  mechanischen  WKrmetheorie,  2.  Aufl.,  S.  412. 
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in  Äi:  in  A^: 

p,  =  6  .  10833  Kg  pro  qm  jj,  =  10333  Kg  pro  qm 

Tx  =  162,22  +  274«  C.  T,  =  100  +  274»  C. 

fli  =  153,7  2,  =  100,5 

ri  =  499,2  r,  =  536,5 


f 


Ti 

Hiermit  findet  man 
Ans  der  Gleichung  27) 


^.|fT=  0,13337 


8  =  0,001. 
w  =  734,3  m. 


a?,  _  a?!  .—  .  —  —  —  ./  ^  .  cJT 


findet  man: 

»j  =  0,909, 
and  damit  die  Ansflassmenge  des  Gemisclies: 

O  =  489,4  .  F  Kg,  ' 

und  hiermit  D,  das  Gewicht  des  ausströmenden  Dampfes : 

D  =  444,9  .  F  Kg 
und  Wy  das  Gewicht  des  mit  fortgerissenen  Wassers: 

Tr=44,5.FKg, 

wobei  F  in  Quadratmetern  gegeben  ist. 

Es  bleibt  also  der  Dampf  nicht  nur  ges&ttigt,  sondern,  wenn  er  an 
seiner  Ausbreitung  gehindert  wird,  condensirt  sich  ein  nicht  unbetracht» 
lieber  Theil  desselben  im  Ausflussrohre. 

Wenn  wir  vorher  fanden,  dass  beim  Ausflusse  durch  eine  Oeffiiung 
in  dünner  Wand  durchaus  keine  Condensation,  sondern  vielmehr  eine 
Ueberhitzung  des  ausströmenden  Dampfes  stattfand,  so  steht  das  mit  dem 
hier  für  den  Ausfluss  in  ein  langes  Rohr  gefundenen  Resultate  durchaus 
nicht  im  Widerspruche. 

Beim  Ausströmen  aus  einer  Oefifnnng  in  dünner  Wand  wird  in 
allernächster  Nähe  der  Mündung  die  Geschwindigkeit  to  des  aus- 
fiiessenden  Dampfes  gleich  NulL  Die  verschwindende  kinetische  Energie 
der  zur  Ruhe  gelangenden  Dampfmoleküle  setzt  sich  durch  Reibung  an 
der  Atmosphäre  in  Wärme  um,  und  die  frei  werdende  Wärme  genügt 
nicht  nur  zur  Verdampfung  des  condensirten  Wassers,  sondern  auch  dazu, 
um  den  Dampf  bis  über  seinen  Sättigungszustand  zu  erhitzen. 

Im  vorliegenden  Falle  ist  z.  B.  die  kinetische  Energie  in  dem  Quer* 
schnitte  des  Strahles,  in  welchem  der  Druck  gleich  pi  geworden  ist,  gleich : 


Digitized  by 


Google 


646  V.  Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze. 

a  .  w^  __  489,4  .  734,3«  .  F 

uod  Bomit  ist  die  Wärme,   welche  frei  wird,  wenn  w  gleich  Null  wird, 
gleich : 

489,4  .  734,3»  .  F 
2  .  425  .  ^ 

Dieselbe  genügt  aber,  nm  444,9  .  F  Kg  Wasserdampf  von  100^ 
und  44,5  .  F  Kg  Wasser  von  100<>  in  überhitzten  Dampf  vom  Drucke 
von  1  Atmosphäre  and  einer  Temperatur  von  ungefähr  131  Grad  zu 
verwandeln.  Zeuner  hat  dies  durch  Beobachtungen  vollkommen  bestä- 
tigt gefunden. 

Der  aus  einer  Mündung  in  dünner  Wand  strömende  Dampfrtrahl 
erweiterte  sich  conisch  nach  aussen  hin.  Im  Innern  des  Strahles  aber 
bemerkte  er  deutlich  einen  spitzen,  kurzen  Kegel  von  grauer  Farbe, 
dessen  Basis  die  Mündung  ausfüllte  und  dessen  Spitze  nach  aussen  ge- 
richtet war.  Rings  um  diesen  Kegel  herum  war  der  Dampf  vollkommen 
durchsichtig,  und  erst  in  grösserer  Entfernung  von  der  Mündung  begann 
er  sich  beim  Mengen  mit  Luft  durch  Abkühlung  zu  condensiren.  Der 
innere,  kurze,  undurchsichtige  Kegel  ist  ohne  Zweifel  der  mit  condensir- 
tem  Wasser  gemischte  Dampf,  der  durchsichtige  Theil  des  Dampfstrahles 
enthielt  den  überhitzten  Dampf. 

Für  praktische  Fälle  würde  auch  hier  die  Reibung  des  Strahles  an 
der  Mündung  durch  Einführung  eines  Ausflussexponenten,  die  Gontraction 
des  Strahles  durch  Benutzung  eines  Gontractionscoefücienten  berücksichtigt 
werden  können.  Wir  wollen  uns  jedoch  hierauf,  da  diese  Dinge  vorzugs- 
weise von  praktischer  Bedeutung  sind,  nicht  näher  einlassen.  Wir  wollen 
nur  im  Allgemeinen  bemerken,  dass  durch  die  Reibung  die  lebendige 
Kraft  der  Bewegung  der  Dampfmoleküle  vermindert  wird,  und  somit  die 
Geschwindigkeit  w  abnimmt.  Die  hierdurch  frei  werdende  Wärme  wird 
dazu  verwendet  werden,  um  einen  Theil  des  condensirten  Wassers  wieder 

zu  verdampfen,  es  wird  somit  der  Bruch  -==■  vergrössert  werden  *). 


b)   Ausströmen  einer  erhitzten,  tropfbaren  Flüssigkeit  unter 
dem  Drucke  ihres  gesättigten  Dampfes. 

Auch  dieses  Problem  ist  zuerst  von  Zeuner  behandelt  worden  und 
gerade  an  ihm  zeigt  sich  so  recht  die  Bedeutung  der  mechanischen 
Wärmetheorie  für  derartige  Aufgaben,  in  einem  solchen  Falle  würde  die  ge- 


^)  Wiryerwefsenaiifdie  VenacheyonThrimery,  Annalefl  des  mines,  Bd.  XX«  1841, 
Mi  Dar 7  und  R^sal,  Anoales  des  mines,  5.  Serie,  Bd.  XIX,  S.  379,  und  Ciriliiigeiuear, 
1862,  &  101,  nnd  1866,  S.  361,   Napier,   On  the  velodtj  of  stemm  and  oCher  gsse«, 


Digitized  by 


Google 


C,  Ausströmen  von  Dämpfen.  647 

wöliDliofae  AnsfluBsformel  der  Hydrodynamik  zu  vollkommen  unbrauch- 
baren Resultaten  führen. 

.  Beim  Axisströmen  einer  erhitzten  Flüssigkeit  unter  dem  Drucke  ihres 
gesättigten  Dampfes  wird  nämlich  ein  Theil  dieser  Flüssigkeit  in  Dampf 
verwandelt.  Es  ist  dann  o^i  =  0  zu  setzen,  und  somit  wird  nach  Glei- 
chung 27): 

^=-/V^' '») 

und: 

^  "  S  =  ^^  ~  «'  +  ^^  7   T  •  ^^  +  ^  •  ^  •  (l'i  -  1^2)  .    31) 

Ist  wiederum,  wie  schon  vorher: 

Pj  =  5  Atmosphären         |>i  =  1  Atmosphäre, 
so  ergiebt  sich: 

a?3  =  0,0929  Kg, 
femer : 

w  =  171,0  m. 
a  =  1008,9  .  JP  Kg        2)  =  103,0  .  F  Kg         TT  =  1005,8  .  F  Kg. 

Zeuner^),  dem  auch  vorliegendes  Beispiel  entlehnt  ist,  fand  das 
eigenthümliche  Resultat,  dass  die  Grösse  Q  nahezu  unabhängig  vom 
Drucke  pi  ist. 


4.  Zeuner's  Theorie  des  Qiffard'schen  Injectors. 

Der  Giffard'sche  Injector  ist  eine  Vorrichtung,  welche  an  Stelle 
der  Speisepumpe  zur  Einführung  des  Speisewassers  in  den  Kessel  dient. 
Ein  aus  dem  Kessel  austretender  Dampf  strahl  saugt  Wasser  aus  einem 
Gefasse  an,  reisst  dieses  mit  fort  und  spritzt  dieses  Wasser  nebst  dem 
condensirten  Wasser  des  Dampfstrahles  in  den  Kessel  ein.  Das  einge- 
spritzte Wasser  wird  durch  die  bei  Condensation  des  Dampfstrahles  frei 


and  the  tme  principles  of  the  dischange  of  fluids,  sowie  auf  die  Arbeiten  von: 
Zeaner,  Civilingenieur,  1867,  Bd.  X,  S.  154,  KoUter,  Zeitschrift  des  Vereins  deut- 
scher Ingenieure,  Bd.  XI  (1867),  S.  435,  Rankine,  Civilingenieur,  1869,  Bd.  XVI, 
S.  35,  Zeuner,  Civilingenieur  (1871)  Bd.  17,  S.  71  bis  106,  Fliegner,  Civilingenieur, 
1871,  Bd.  XVII,  8.  107,  Grashof,  Theoretische  Maschinenlehre,  Bd.  I,  §.  110,  111, 
112,  8.  630  u.  B.  f. 

^)  Zeuner,  Grundzüge  der  mechan.  Wärmetheorie,  2.  Aufl.,  S.  419. 
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werdende  Wärme  und  durch  die  Wfirme,  welche  beim  VerBchwiaden  der 
kinetischen  Energie  des  Strahles  entwickelt  wird,  erwärmt.  In  Folge 
daYon  ist  gerade  fiür  Speisung  der  Dampf kessel  der  Giffard'schelnjegtor 
ein  sehr  geeigneter  Apparat,  weil  es  sich  hier  nicht  nur  um  eine  mechanische 
Zuführung  yon  Wasser  handelt,  sondern  auch  die  Tom  Wasser  mitein- 
geführte Wärme  sofort  wieder  zu  statten  kommt. 

Es  sind  übrigens  mit  diesem  Apparate  eine  grössere  Zahl  von  Vor- 
richtungen verwandt,  welche  in  der  Praxis  und  in  den  physikalischen  und 
chemischen  Laboratorien  vielfach  Verwendung  finden ;  es  gehören  hierher: 
das  Locomotivblasrohr ,  die  Thomson'  sehe  Wasserstrahlpumpe,  die  6  a b  o - 
B u n s e n ' sehe  Wasser luftpumpe,  die  Sprengel' sehe  Quecksilberluftpumpe, 
das  Wassertrommelgebläse  und  das  Injectorgebläse. 

Die  Theorie  des  Gif fard 'sehen  Injectors  und  des  Locomotivblas- 
rohres  und  damit  auch  die  Grundlagen  der  übrigen  verwandten  Appa- 
rate ist  unter  Zugrundelegung  der  Formeln  der'  mechanischen  Wärme- 
theorie zuerst  von  Zeuner  gegeben  worden;  auch  hat  derselbe  durch 
umfassende  Versuche  seine  theoretischen  Resultate  bestätigt  gefunden  ^). 

Für  Ableitung  der  Theorie  betrachtet  Zeuner  die  Figur  99.  Aisi 
ein  Cylinder ,  in  welchem  sich  ein  Gemisch  von  Dampf  und  Wasser  be- 

Figur  99. 


findet,  welches  während  des  Ausströmens  durch  das  Fortrücken  des  Kol- 
bens Kl  auf  constantem  Drucke  pi  erhalten  wird.  Die  Temperatur  ti  in 
diesem  Gelasse  entspricht  also  der  Maximalspannung  des  bei  einem 
Drucke  pi  gesättigten  Dampfes.  In  Ä  mögen  in  der  Gewichtseinheit 
des  Gemisches  Xi  Gewichtseinheiten  Dampf  und  1  —  Xi  Gewichtsein- 
heiten mechanisch  in  diesem  suspendirtes  Wasser  enthalten  sein.  Das 
Gefass  Ä  steht  durch  einen  weiten  Hahn  a  mit  einem  conischen  Rohre 
in  Verbindung,  welches  in  einem  Gehäuse  D  mündet.  Das  Gehäuse  D 
communicirt  durch  den  Hahn  h  mit  einem  Gefasse  C,  in  welchem  sich 
Wasser  befindet,  dessen  Temperatur  to  ist  und  welches  unter  dem  Drucke 


^)  Wir  geben  hier  eine  Theorie  der  6i ffard' sehen  Dampfstrahlpnmpe,  welche  sich 
der  von  Zeuner,  Grondzüge  der  mechanischen  Wärmetheorie,  2.  Aufl.,  S.  391,  nahe 
anachlieart.     Aach  Figur  99  ist  diesem  Werke  entlehnt. 
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der  Atmosphäre  steht.  In  C  soll  das  Niyeaa  des  Wassers  durch  geeig- 
neten Znflnsa  immer  constant  erhalten  werden  und  es  soll  dasselbe  h 
Meter  über  der  Mitte  der  Mündang  der  Oefifnnng  F  stehen. 

Wenn  man  nnn  die  beiden  Hähne  a  und  b  öffnet,  so  strömt  ans  der 
Mündung  J*  Dampf  aus,  dieser  aber  wird  durch  das  Zuströmen  des  kalten 
Wassers  condensirt.  Der  Strahl,  welcher  nunmehr  aus  einem  Gemisch 
Ton  kaltem  Wasser  und  condensirtem  Dampfe  besteht,  tritt  durch  Fi  mit 
einer  Geschwindigkeit  w  und  einer  Durchschnittstemperatur  ^2  sus,  und 
wird  durch  das  in  der  Verlängerung  der  Axe  des  Strahles  liegende  Rohr  J" 
aufgefangen.  Durch  J  gelangt  der  Strahl  in  einen  zweiten  cylindrischen 
Raum  JB,  in  welchen  er  nur  durch  üeberwinden  eines  constanten  Druckes  jp^ 
eindringen  kann. 

Ist  Ml  das  Gewicht .  des  Gemisches  von  Dampf  und  Flüssigkeit, 
welches  in  der  Zeiteinheit  aus  Ä  austritt,  und  Jlfo  das  Gewicht  Wasser, 
welches  es  gleichzeitig  aus  C  mit  sich  fortreisst,  so  ist  Mq  -|-  ^1  <^&s 
Gewicht,  welches  in  der  Zeiteinheit  durch  Fi  zum  Ausflusse  gelangt. 
Bezeichnen  wir  die  innere  Energie  der  Gewichtseinheit  des  Gemisches  in 
A  mit  Ui^  die  innere  Energie  des  Wassers  in  C  mit  Uq^  und  mit  U^  die 
innere  Energie  der  Gewichtseinheit  des  aus  Fi  austretenden  Strahles,  so 
ist,  wenn  weder  Wärme  von  aussen  zugeführt  noch  beim  Ausströmen 
entzogen  wird,  die  Aenderung  der  Energie  gleich  der  gleichzeitig  ge- 
leisteten Arbeit. 

Die  anfäogliche  Energie  war: 

die  totale  Energie  beim  Ausströmen  aujs  Fi  ist: 

(Jf,  +  Jfo)  .  ü,'  +  (M^  +  M,)  •  J^. 

Die  Differenz  dieser  beiden  Grössen  muss  gleich  der  geleisteten  Ar- 
beit sein. 

In  A  wird  beim  Ausströmen  des  Gewichtes  Jlfi,  wenn  Vi  das  spe* 
cifische  Volumen  des  Dampf-  und  Flüssigkeitsgemisches  in  diesem  Räume 
bezeichnet ,  die  Arbeit  Pi  >  Vi  .  Mi  geleistet.  Das  aus  C  ausströmende 
Wasser  leistet  die  Arbeit  Pq  .  Mq  .  Vq,  weil  auf  die  freie  Flüssigkeits- 
oberfläche in  C  nur  der  Atmosphärendruck  wirkt;  ausserdem  aber  leistet 
das  Wassergewicht  Mq,  welches  unter  dem  Drucke  der  Flüssigkeitssäule 
von  der  Höhe  h  ausströmt,  noch  die  Arbeit  itfo  .  h.  Beim  Ausströmen 
des  Gewichtes  Mi  +  Mo  aus  Fi  muss  der  Druck  jpo  der  Atmosphäre 
überwunden  werden,  dazu  muss  eine  Arbeit  (Mq  +  Mi)  .  v^'  .  po  aufge- 
wendet werden,  wenn  v^  das  specifische  Volumen  des  bei  F'  ausströmen- 
den Gemisches  von  Wasser  und  condensirtem  Dampfe  bezeichnet. 

Hieraus  ergiebt  sich  die  Gleichung: 


w 


|S 


(Mi  +  Mo)'^  +  (Ml  +  Mo)  .  U,'  -(Mi.üi-\-  Mo,  Uo) 
=  |>x  .  Jfi  .  t?i  —  jpo  •  (-Mi  +  ^i)  .v^'  +  Mq.Po'Vo  +  Mq.K 
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Nun  ist  aber  Üi  —  Uq  der  Ueberscbuss  (früher  ^  Ü)  der  inneren 
Energie  der  Gewichtseinheit  des  Gemisches  von  Dampf  und  Flfissigkeit 
in  -4,  dessen  Temperatur  Tj  und  Druck  pi  ist,  über  die  innere  Energie 
der  Gewichtseinheit  Wasser  von  der  Temperatur  T^  bei  Atmosphären- 
druck  gleich  (man  sehe  Gleichung  20): 

Ui  —  Uo  =  J  .(qi  —  qo  +  ri  .  a;,)  —  i^i  .  «i  .  (s/  —  s)  .  32) 

Der  Ueberscbuss  ü^'  —  Uq  der  inneren  Energie  der  Gewichtseinheit 

Wasser  bei  T^'Grad,  über  die  innere  Energie  desselben  bei  Ip  Grad,  ist: 

ü^'  -^  Uo  =  J.  (q^'  —  go) 33) 

Setzt  man  dies  ein  und  berücksichtigt,  dass  man  ohne  wesentlichen 
Fehler  auch  hier  Vq  und  Vo'  durch  s  ersetzen  kann,  so  findet  man: 

(Ml  +  Mo)  .  (j^  +  (Jfi  +  Mo)  .{Üo  +  J.  («,'  -  go) 

—  ilfi  .  [l7o  +  / .  (qi  —  go  4-  n  .  ^i)  —  i>i  .  *i  .  (s/  —  «)] 

—  Jtfo  .  CTo  =  pi  .  JMi  .  [Xi  ,  (8i    —  8)  +  8]—  Po  .(Mo  +  Ml)  .3 

+  Mo  ,  Po  .  8  +  Mo  .  h. 

Ausgerechnet  und  etwas  anders  geordnet,  kann  man  diese  Gleichung  in 
folgender  Form  schreiben : 

(Ml  +  Mo)  .  (1^  +  /.  g«')  -  Mi,[J.qi+J.ri.Xi  +8.(p^  -- po)] 
—  Jfi  .  [Ä  +  J .  go]  =  0 34) 

Nehmen  wir  nun  weiter  an,  dass  auch  auf  dem  Wege  von  Fi  bis  in 
den  Cylinder  B  dem  Flüssigkeitsstrahle  weder  Wärme  von  aussen  zuge- 
führt, noch  entzogen  wird,  so  muss  auch  bei  dem  Eintritte  in  £  die 
Aenderung  der  Energie  gleich  der  äusseren  Arbeit  sein. 

Nehmen  wir  an ,  die  innere  Energie  der  Gewichtseinheit  dee  in  B 
eindringenden  Wassers  sei  ü^,  und  berücksichtigen  wir,  dass  in  B  der 
Wasserstrahl  seine  kinetische  Energie  vollkommen  verliert,  weil  er  da- 
selbst zur  Ruhe  kommt,  so  muss  die  Aenderung  der  Energie: 


(Jfi  +  Jtfo)  .  (oi  -  0-,'  -^) 


gleich  der  beim  Eintritt  in  B  geleisteten  Arbeit  sein. 

Der  Atmosphärendruck  po    leistet    beim  Eintritt   der  Flüssigkeits- 
masse  Mo  -}-  Mi  die  Arbeit: 

(Mo  +  Ml)  .  8  .  Po, 
zur  üeberwindung  des  Druckes  p^  in  ^  muss  aber  die  Arbeit: 

(Mo  +  Mi).p,.s 
aufgewendet  werden;  demnach  ist: 

(JM,  +  Mo)  '  (u,  -  U,'  -  ^)  =  («i  +  -M,)  .  (i>o  -  ft) .  ». 
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Führt  man  hierin  für  ü^  und  U^'  ihre  Werthe  ein: 
^2  =  CTo  4-  J" .  (ga  —  go) 

so  ergiebt  sich: 


(if, 


+  Ifo)  .  [/  .  («,  -  3,0-  f^]  =  (-M,  +  Jl^i)  •  (JJ«  -l^).s  .  35) 

Addirt  man  diese  Gleiohnug  zn  der  vorher  gefundenen  34),  so  fallen 
alle  auf  den  Zustand  bei  F'  bezüglichen  Grössen  weg,  und  man  findet: 

(Jfi  +  ilfo)  .  [«^  .  «a  +■  s  .  (i>2  —  Po)] 
-lfi.[/.gi+J.ri  .a:i+s.(Pi— J>o)]  — -Mo  .[J.go  +  Ä]  =  0    36) 

Da  das  Einspritzen  des  Strahles  bei  dem  I^jector  in  dem  Kessel 
selbst  erfolgt,  so  ist  B  und  A  identisch,  und  demnach: 

Vi  =  P\' 
Femer  befindet  sich   das  Wassergefäss  C  meist  unterhalb  F\   wir 
wollen  demnach  statt  ^'eine  negative  Grösse  —  1^  einführen,  geschieht 
dies,  so  erhält  man: 

(jfi  +  3«i).[j'.«,  +«.(i>i— i>o)]  — ^i.[«/'.gi+«^.^i.n  +«.Cpi— i>o)] 

—  Jfo  .  [/  .  ffo  —  W  =  0 37) 

Hieraus  kann  man  den  Quotienten  -zz-^    d.  i.  die    Gewichtsmenge 

Mx 

Wasser  berechnen,  welche  von  der  Gewichtseinheit  des  aus  F  austre- 
tenden Gemisches  von  Dampf  und  Flüssigkeit  mit  fortgerissen  wird. 
Dieser  Quotient  ist: 

J^ gl  —  g2  +  a?i  .  fi 

*         ga  —  Öo   +  j  •  [^  +  s  .  (l>i  —  Po)] 

Da  6  meist  nur  wenige  Meter  beträgt  und  8  =  0,001,  aber  /=  425 
ist,  so  kann,  wenn  es  auf  grosse  Genauigkeit  nicht  ankommt,  das  Glied : 

jr  •  K  +  s  .  (j)i  —  Po)] 

vernachlässigt  werden,  so  dass  man  die  Näberungsformel : 

■Mo  _  gl  —  ga  +  a?!  .  ri 

•Ml  g2  — •  go 

erhäli 

Hieraus  folgt,  dass  die  Höhe,  auf  welche  das  Wasser  heraufgesaugt 
werden  muss,*  von  geringfügigem  Einfluss  auf  die  Quantität  des  mitge- 
rissenen Wassers  ist.  Von  Wichtigkeit  ist  dieselbe  für  die  Ingangsetzung 
des  Apparates. 

Multiplicirt  man  beiderseitig  mit  Mi  .  {q^  —  go)  nnd  subtrahirt 
beiderseitig  Mi  .  ^oi  so  findet  man : 
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(Ml  +  Mo)  .  (ga  —  ^o)  =  -Mi  .  («1  —  3o  +  ri  .  a?i). 
Da  nim  aber  (man  sehe  Abschn.  V,  G.  S.  642',  Z.  13  v.  o.): 

Qi  —  So  =  /  Cj,  .dT, 

und  weil  T^  meist  nicht  sehr  wesentlich  von  Iq  verschieden  und  stets 
zwischen  0  nnd  100  liegt,  so  kaon  man  ohne  wesentlichen  Fehler  c^  als 
constant  ansehen,  nnd  gleich  1  setzen;  dano  ist: 

(Ml  +  Mo)  .  (T,  —  I\))  =  Jlfi  .  («1  —  go  +  n  .  Xi). 

Hieraus  aber  lässt  sich  T« ,  die  absolute  Temperatur,  mit  der  das 
Speisewasser  in  den  Kessel  eingeführt  wird,  sehr  leicht  berechnen  i). 
In  einem  Versuche  von  Villi  er  s,  den  Zeuner  erwähnt,  war: 

Mo  =  850  Kg,    Ml  =  57  Kg,    a?i  =  0,965  Kg, 

to  =  23,5«  C,     1^  =  4  m,    pi  =  4,25  Atmosphären, 

mithin :  ■ 

t^  =  146,20  C. 


Hieraus  folgt: 
während : 


/a  =  67,4«  C, 
^  =  60,50  c. 


beobachtet  wurde. 

Diese  Uebereinstimmung  muss  eine  sehr  befriedigende  genannt  wer- 
den, da  die  Bestimmung  von  Xi  jedenfalls  mit  erheblichen  Fehlem  be- 
haftet ist. 

Ehe  wir  nun  auf  die  thermischen  Eigenschaften,  und  zumal  die  Ge- 
stalt und  Bedeutung  der  verschiedenen  thermischen  Curven  fftr  gesättigte 
und  überhitzte  Dämpfe  und  auf  die  Anwendung  der  gefundenen  Sätze 
auf  eine  kurze  Theorie  der  Dampfmaschine  übergehen ,  wollen  wir  die- 
jenigen Besultate  entwickeln,  welche  sich,  als  Analoga  zu  dem  bisher  Ge- 
fundenen, aus  der  Anwendung  des  zweiten  Hauptsatzes  auf  den  Uebergang 
aus  dem  festen  in  den  flüssigen  Aggregatzustand  ergeben. 


^)  Für  solche,  die  sich  weiter  für  diesen  Apparat  interessiren ,  verweiseii  wir  a«f: 
Zeuner,  Das  Locomotivenblasrohr,  Zürich  1863,  S.  78  a.  s.  f,  Zeuner,  Orondxnse 
der  mechao.  Wärmetheorie,  2.  Aufl.,  S.  390  bis  404;  Grashof,  Resultate  der  mecha- 
nischen Wärmetheorie,  Separatabdnick  d.  Anhanges  d.  5.  Aufl. ;  yon  Redtenbacher^i 
Resultate  für  den  Maschinenbau,  1870,  S.  80. 

Auch  das  bei  Gasen  früher  von  uns  untersuchte  Problem  des  Ueberstromens  aus 
einem  GefSsse  in  ein  anderes  ist  für  gesättigten  Dampf  ebenfalls  yon  Bauschinger 
untersucht  worden.  Wir  begnügen  uns,  auf  diese  Arbeit:  Schlömijch,  Zeitschrift, 
Bd.  8  (1863),  S.  429  bis  443  hiermit  hinzuweisen. 
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D.    Anwendung  des  zweiten  Hauptsatzes 

anf  den  Uebergang  ans  dem  festen  in  den 

flüssigen  Znstand. 

1.  Die  Abhängigkeit  der  Sohmelztemperatnr  vom  Drucke. 

Audi  der  zweite  Hanptsatz  führt,  ähnlich  wie  der  erste,  bei  den 
SchmelzimgserscheiDangen  auf  eine  Gleichung,  welche  der  für  die  Ver- 
dampfnngserscheinungen  entwickelten  ähnlich  ist. 

Eine  Gleichung,  welche  genau  auf  gleiche  Weise  abzuleiten  ist,  wie 
Gleichung  25,  8.  614,  lautet: 

T  ~      J         ÖT' ^ 

wenn  bekanntlich  (  die  latente  Schmelzwärme,  ö  das  specifische  Volumen 
des   festen  Körpers,   s  das  specifische  Volumen   derselben  Substanz  im 

fiüflfiigen  Zustande  bei  derselben  Temperatur  ist,  und  unter  ^^  der  pan- 

tielle  Differentialquotient  des  Druckes  nach  der  Temperatur,  bei  constantem 
Volumen,  verstanden  wird. 

Diese  Gleichung  unterscheidet  sich  dadurch  Tortheilhaft  von  der 
Gleichung  22  (S.  610),  welche  uns  der  erste  Hauptsatz  liefert,  dass  sie 
unmittelbar  mit  den  Ergebnissen  von  Versuchen  verglichen  werden  kann, 
dass  somit  eine  Gontrole  der  theoretischen  Consequenzen  des  zweiten 
Hauptsatzes  möglich  ist. 

Es  ist  Oberhaupt  den  Ergebnissen  des  zweiten  Hauptsatzes  eigen- 
ihümlich,  dass  man  meist  in  der  Lage  ist,  die  Folgerungen  aus  diesem 
Satze  direct  durch  Versuche  zu  controliren  oder  aufdie  Praxis  übertragen 
zu  können. 

Die  oben  angeführte  Gleichung  kann  man  auch  folgendermaassen 
schreiben  : 

Die  rechte  Seite  dieser  Gleichung  ist  für  alle  bekannten  Körper  po- 
sitiT,  denn  jederzeit  müssen,  wenn  eine  Schmelzung  eintreten  soll,  die 
Körper 9  welche  die  schmelzende  Substanz  umgeben,  einen  Theil  ihrer 
Wärme  abgeben.  —  Demnach  muss  auch  die  linke  Seite  der  Gleichung 
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immer  poBitiY  sein,  d.  b.  s  —  6  und  ^-^  müssen  immer  dasselbe  Vor- 
zeichen besitzen. 

Bei  den  meisten  Substanzen  ist  bekanntlich  das  Volumen  im  flüssi- 
gen Zustande  grösser  als  im  festen,  8  —  tf  ist  also  meist  positiv.     Bei 

diesen  Körpern  muss  auch  ^-;=^  positiv  sein;  dies  aber  bedeutet,  dass  der 

Druck  um  eine  gevrisse  kleine  Grösse  wachsen  muss,  wenn  die  Schmelz- 
temperatur um  einen  unendlich  kleinen,  positiven  Betrag  zunehmen  soll. 
Wenn  man  diese  Schlussfolgerungen  auf  endliche  Verhältnisse  überträgt, 
so  ergiebt  sich  hieraus,  dass  man  in  den  weitaus  meisten  Fällen  durch 
eine  Erhöhung  des  Druckes,  dem  der  Körper  ausgesetzt  ist,  den  Schmelz- 
punkt erhöht. 

Dieses  Resultat  unserer  theoretischen  Betrachtungen  wird  auch  durch 
die  Erfahrung  durchaus  bestätigt  und  stimmt  vollkommen  mit  analogen 
Erscheinungen  auf  dem  Gebiete  der  Molekularphysik  überein.  In  jedem 
Körper,  in  welchem  bei  dem  Schmolzungsprocesse  eine  Volumenzunahme 
stattfindet,  kann  man  voraussetzen,  dass  sich  die  Moleküle  beim  Schmel- 
zen von  einander  entfernen,  dann  ist  es  aber  auch  sehr  wohl  verständ- 
lich, dass  dieses  Auseinanderrücken  der  Moleküle  durch  eine  Zunahme 
des  äusseren  Druckes  aufgehalten  wird. 
Fig.  100.  Bunsen  ^)  hat  über  diesen  Gegenstand  Untersachungen 

angestellt,  die  man  mit  vollem  Recht  als  classische  bezeichnen 
kann;  durch  dieselben  wird  die  Proportionalität  zwischen 
Druckzunahme  und  Erhöhung  des  Schmelzpunktes  innerhalb 
ziemlich  weiter  Grenzen  bestätigt.  Diese  Versuche  -erstrecken 
sich  auf  Wallrath  und  Paraffin.  Er  bediente  sich  einer  sehr 
dickwandigen y  beiderseitig  geschlossenen,  heberartig  umge- 
bogenen sehr  genau  calibrirten  Glasröhre  von  ungefähr  bei- 
stehender Gestalt  (man  sehe  Fig.  100).  In  derselben  befand 
sich  bei  b  in  dem  oberen  Theile  des  kleineren  Schenkels  die 
Substanz,  welche  geschmolzen  werden  sollte.  In  dem  oberen 
Ende  des  längeren  Schenkels  bei  ac  befand  sich  Luft,  welche 
dazu  diente,  angenähert  den  im  Innern  des  Apparates  herr- 
schenden Druck  zu  bestimmen.  Der  übrige  bei  Weitem  grösste 
Theil  des  Hohlraumes  des  Gefässes  war  mit  Quecksilber  gefüllt 
Zunächst  wurde  lediglich  der  Theil  &  in  ein  Wasser- 
bad getaucht,  dessen  Temperatur  ein  wenig  höher  als  der 
Schmelzpunkt  der  zu  untersuchenden  Substanz  war.  Der 
Körper  schmolz  in  Folge  dessen ;  wenn  man  hierauf  das  Bad 
sich  abkühlen  liess,  so  wurde  er  fest,  die  Temperatur,  bei  wel- 


^)  Bungen,   Einfloss   des  Dmckes  anf  die  chemiBclie  Natur  der  plutonucben  6e- 
•teine.     Pogg.  Ann.  Bd.  81,  S.  562. 
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eher  dies  geschah,  wnrde  durch  ein  Thermometer  gemessen,  welches  nehen 
demi  Apparate  in  das  Bad  eintauchte. 

Hierauf  wurde  der  Versuch  wiederholt,  und  zwar  tauchte  man  dies- 
mal nicht  nur  den  Theil  b  in  das  heisse  Wasser  ,  sondern  auch  einen 
Theil  der  Röhre  hc  Das  in  der  Röhre  enthaltene  Quecksilher  dehnte 
sich  aus  und  brachte  dadurch,  dass  es  die  in  ac  enthaltene  Luft  compri- 
mirte,  einen  Druck  hervor,  den  man  durch  die  Volumenyerminderung 
dieser  Luftmenge  angenähert  bestimmen  konnte.  Liess  man  nun  das 
Bad  sich  abkühlen,  so  begann  der  Körper  zu  erstarren ,  dies  fand  jedoch 
bei  einer  höheren  Temperatur  statt,  als  vorher. 

Der  Druck,  unter  dem  die  Erstarrung  erfolgte,  konnte  beliebig  ge- 
ändert werden ,  jenachdem  man  ein  grösseres  oder  kleineres  Stück  von 
BD  eintauchte.  Nur  die  Versuche  über  Wallrath  sind  etwas  ausge- 
dehnter, dieselben  führen  auf  folgende  Resultate  : 

Schmelztemperatur  des  Wallrathes. 


. 

Verhältniss  zwischen 

Druck 

Temperatur 

Druckzunahme  und 

ia 

der 

Zunahme  der 

Atmosphären. 

Erstarrung. 

Temperatur  -j- 

•  C. 

1 

47,7 

S  =  «'' 

29 

48,3 

f=",» 

96 

49,7 

140 

-—  =  50 

2,8 

141 

50,5 

'^^-484 
3,2   -  *^»* 

156 

50,9 

Die  Zahlen  der  letzten  Spalte  sind  so  wenig  von  einander  verschie- 
den, dass  man  annehmen  kann,  die  Zunahme  der  Schmelztemperatur  sei 
der  Druckzunahme  proportional. 

lieber  das  ParafQn  sind  nur  drei  Versuche  angestellt  worden,  die- 
selben ergaben: 
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Schmelztemperatur  des  Paraffins. 


Yerh&ltniss  zwischen 

Druck 

Temperatur 

Druckzunahme  und 

in 

der 

Zunahme  der 

Atmosphären. 

Erstarrung. 

Schmelztemperatur. 

0  C. 

1 

46,3 

K'="-' 

85 

48,9 

S  =  .v 

100 

49 

Man  kann  jedoch  aus  den  Zahlen  der  letzten  Spalte  dies  Mal  keine 
brauchbaren  Resultate  ableiten. 

Zu  ganz  ähnlichen  Resultaten  gelangte  Hopkins^),  welcher  den 
Einfluss  des  Druckes  auf  die  Schmelztemperatur  yon  Wallrath,  Wachs, 
Stearin  und  Schwefel  untersucht  hat. 

Er  schloss  die  zu  untersuchenden  Substanzen  in  einen  GyUnder  ein 
und  comprimirte  dieselben  durch  einen  eingepressten  Stempel.  Der  Mo- 
ment des  FlQssigwerdens  wurde  dadurch  merklich  gemacht,  dass  eine 
eiserne  Kugel  auf  den  Boden  des  Cylinders  hinabsank.  Es  ergaben  sich 
folgende  Resultate: 


^)  Hopkins,  On  the  effect  of  pressure  on  the  temperature  of  fiuion  of  different 
substances.  Athenaeum  1854,  S.  1207.  Di  n  gl  er' s  Polytechnisches  Joonal,  Bd.  134, 
S.  314. 
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Terdet-Bflblmann,  Mecbao.  Wftrmetheorie. 
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2.    Der  Einfluss  des  Druokes  auf  den  Sohmelzpunlct 

des  Eises. 

Während  die  meisten  Körper  beim  Uebergang   ans  dem  festen  in 

den  flüssigen  Zustand  ihr  Volumen  vergrössem,  giebt  es  auch  eine  ge* 

ringe  Anzahl  von  Körpern,  bei  denen  im  Gegentheil  die  Schmelzung  von 

einer  Yolumenvermindernng  begleitet   ist.     Dies  ist  z.  B.  bei  dem  Eise 

C  p 
der  Fall.    Für  diese  Körper  ist  demnach  s  —  0  negativ  und  folglich  ^, 

ebenfalls  negativ;  das  heisst  mit  anderen  Worten :  wenn  man  den  äussereu 
Druck  vermehrt,  so  wird  hierdurch  die  Schmelztemperatur  erniedrigt. 
Man  konnte  dieses  Resultat  allerdings  auch  auf  Grund  einer  einfachen 
Analogie  voraussehen;  denn  da  sich  das  Wasser  und  sich  ähnlich  ver- 
haltende SubstanzeÄ  beim  Schmelzen  zusammenziehen,  so  muss  der  Ein- 
tritt des  Ueberganges  aus  dem  festen  in  den  flüssigen  Zustand  durch  eine 
Vermehrung  des  Druckes  befördert  wei'den. 

Zuerst  hat  James  Thomson^),  ausgehend  von  dem  zweiten 
Hauptsatze,  in  der  von  Carnot  gegebenen  Form  die  Gleichungen  aufge- 
stellt, welche  sich  auf  die  Erscheinungen  der  Schmelzung  beziehen,  und 
William  Thomson^)  hat  die  theoretischen  Consequenzen  seines  Bruders 
auf  experimentellem  Wege  bestätigt. 

Er  verwendete  bei  seinen  Versuchen  ein  Gemenge  von  Wasser  und 
Eis,  welches  er  in  einem  Apparate,  der  in  nebenstehender  Figur  101  ab- 
gebildet ist,  hohem  Drucke  aussetzen  konnte.  Dieser  Apparat  bestand 
in  der  Hauptsache  aus  einem  Cy linder  von  dickem  Glase,  in  dessen  Innerem 
man  durch  die  Schraube  8  einen  regelmässig  zunehmenden  Druck  her- 
stellen konnte.  Es  zeigte  sich,  dass  die  Temperatur  in  demselben  Maasse 
sich  erniedrigte,  ab  der  durch  das  eingebrachte  Manometer  M  gemessene 
Druck  im  Innern  des  Gefasses  zunahm.  Die  Temperatur  eines  Gemenges 
von  Eis  und  Wasser  muss  aber  immer  genau  gleich  der  Schmelztempe- 
ratur des  Eises  sein.  Somit  bestimmte  er  die  Erniedrigung  der  Schmelz- 
temperatur, welche  einer  Druckzunahme  von  bekannter  Grösse  entsprach. 
Diese  Temperaturemiedrigung  war  allerdings  sehr  unbedeutend,  aber  die- 
selbe konnte  mit  Hülfe  eines  sehr  empfindlichen  Aetherthermometers  ^ 
welches  für  Temperaturen,  welche  dem  Nullpunkte  sehr  nahe  lagen,  ganz 
sorgfältig  graduirt  war,  sehr  genau  gemessen  werden.  Dieses  Thermo- 
meter befand  sich,  wie  die  Fig.  101  zeigt,  mitten  im  Eise  und  war  da- 


^)  James  Thomson,  Tbeoretical  considerations  regwding  the  effect  of  prescure 
in  lowering  the  freezing  point  of  water.  Edinburgh  Transactions,  Bd.  XVI  (1^-*^^ 
S.  5. 

^)  William  Thomson,  Experiment«  on  the  effect  of  pressure  in  lowering  the 
freezinff  point.  Philosophical  Magazine,  3.  Serie,'  Bd.  37,  S.  123.  Clausias  hat  etwa.« 
sp&ter  (1850)  darauf  aufmerksam  gemacht,  daits  mit  der  Erniedrigung  des  Schmelzpunkte« 
auch  die  Schmelzwärme  C  abnehmen  müsse.  Man  sehe  Clausius,  Abhandlungen  Bd.  I,  S.94. 
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durch  gegen  den  äusseren  Druck  geschützt,  dass  das  fertige  Thermometer 
noch  in  eine  dickwandige  Glasröhre  eingeschmolzen  worden  war.      In 

zwei  mit  möglichster  Sorgfalt  ange- 
stellten Versuchen  entsprachen  z.  B. 
den  Drucken  von  8,1  und  16,8  Atmo- 
sphären Temperatm*erniedrigungen  um 
7V2  imd  I6Y2  Theilungseinheiten  des 
Thermometers;  dies  aber  betrug 
0,059«  respective  0,129^  der  hundert- 
theiligen  Scala. 

Zahlreiche  genügend  übereinstim- 
mende Beobachtungen  veranlassten 
Tnomson,  anzunehmen,  dass  das 
Verhältniss  zwischen  Aenderung  der 
Schmelztemperatur  und  Druckände- 
rung durch  die  Zahl  0,0075  darge- 
stellt werde,  d.  h.  dass  für  eine  Zu- 
nahme des  Druckes  um  eine  Atmo- 
späre  der  Schmelzj)unkt  des  Eises  um 
0,00750  erniedrigt  werde. 
Demnach  wäre: 

dT 

gp  =  -  0,00750, 

wenn  man  mit  P  den  in  Atmosphären  gemessenen  Druck  bezeichnet. 

Es  ist  jedoch  auch  leicht,  denselben  Ausdruck  aus  der  vorhin  auf- 
gestellten Formel  1)  zu  berechnen.  Zunächst  machen  wir  darauf  auf- 
merksam, dass,  wenn  v  constant  ist,  so  ist : 

dT^    1 
dp         dp 
ZT 


Hieraus  ergiebt  sich  unmittelbar  : 

dT_  r  .  (s  —  6) 
dp~        J  .i 


2) 


wobei  p  den  Druck  in  Kilogrammen  per  Quadratmeter  bedeutet. 

In  dieser  Formel  sind  uns  alle  Daten,  welche  zur  Bestimmung  von 

8T  .      . 

r—  nöthig  sind,  bekannt.     Die  Schmelztemperatur  des  Eises  unter  dem 

Drucke  von  einer  Atmosphäre  ist  der  Nullpunkt  der  hunderttheiligen 
Scala,  man  wird  also  T  =  274^  wählen,  s  ist  das  Volumen  eines  Kilo- 
gramms Wasser  bei  Null  Grad,  man  weiss  aus  den  Kopp 'sehen 
und  neueren  Versuchen,  dass  8  =  0,00100013  cbm  ist.  Das  Vo- 
lumen 6  des  Eises  ist  nach  den  Dufour' sehen  Versuchen  =  0,001096, 
man  hat  demnach,  da  nach  Person  ^  =  79,25  ist,  und  J  =  425  Kg: 

42* 
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8r_  274  .  (0,0010001  —  0,001096) 
dp~  4:26  .  79,25 

dT 
Will  man   jedoch   ^T=r  ableiten,  so  rnnss  man  berücksicbtigeD,  dass: 


ist,  folglich: 
und  demnach: 


p  =  P  .  10333 
dp  =  10333  .  dP, 


dT  dT 


Hiemach  ist  schliesslich: 

®^       ^M^^     274  ■  (--0,000096)  _ 

8P  =  ^'^^^^  •         425  .  79,25 "  ~  °'^®**^- 

Auf  experimentellem  Wege  fand  man : 

dT 

|±  =  0,0075; 

die  beiden  Zahlen  zeigen  somit,  wenn  man  die  Schwierigkeit  solcher  Unter- 
suchungen berücksichtigt,  eine  recht  befriedigende  Uebereinstimmong. 

Der  Schweizer  Physiker  Mousson  hat  unter  Anwendung  ganz  un- 
gemein grosser  Drucke  viel  beträchtlichere  Temperaturyeränderangen 
erhalten  als  W.  Thomson  bei  seinen  Versuchen.  Der  von  ihm  con- 
struirte  Apparat  sollte  nicht  mehr  zu  genauen  Messnngen  dienen,  der- 
selbe hatte  lediglich  einer  Bedingung  zu  genügen,  der  der  Festigkeit. 
Möusson  bediente  sich  eines  sehr  dicken  Eisengefasses,  in  dessen  inne- 
ren Hohlraum  ein  Schraubenbolzen  hineingeschraubt  werden  konnte,  so 
dasB  man  einen  Druck  von  mehreren  Hnndert  Atmosphären  herYorbringen 
konnte.  Zunächst  wurde  das  Gefass  mit  Wasser  gefüllt  und  gleichzeitig 
ein  kleiner  Eisencylinder  eingebracht,  der  selbstverständlich  mögliebt 
tief  in  dem  Gefässe  zu  fallen  strebte.  Dann  brachte  man  die  Vorrichtung 
in  eine  Eältemischung ;  das  Wasser  gefror  und  das  gebildet«  Eis  nahm 
die  Temperatur  der  Kältemischung  an.  Wenn  hierauf  mit  Hülfe  der 
Schraube,  die  in  das  Innere  des  Gefasses  eindrang,  ein  enormer  Dmck 
hervorgebracht  wurde,  so  konnte  dadurch  das  Wasser  wieder  in  den 
flüssigen  Zustand  übergeführt  werden. 

Der  Apparat,  dessen  sich  Mousson  bei  seinen  Versuchen  bediente. 
ist  in  Fig.  102  im  Durchschnitte  und  in  Fig.  103  in  noch  mehr  ver- 
kleinertem Maassstabe  (Vg  natürlicher  Grösse)  in  einer  Vorderansicht 
dargestellt. 

Durch  die  Axe  eines  Stahlprismas  A  war  ein  cylindrischer  Hohlraam 
gebohrt,  an  den  man  oben  und  unten  eine  eonische  Erweiterung  angedreht 
hatte.  Zum  Verschluss  beiderseitig  dienten  Eupferstüoke  5  und  e,  welche 
ganz  genau  in  die  conischen  Hohlräume  passten.     Unten  wurde  dieses 
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Kupferstiick  c  durch  eine  Schlussschraube   fest  eingepresst ,  oben  ging 
durch  das  Kupferstuck  D  eine  Stahl  schraube ,   deren  Mutter  durch  das 

Aufsatzstück  E  des  Apparates  gebildet 
wurde.  Durch  Niederschrauben  dieser 
Mutter  wurde  der  Kupfercylinder  g, 
der  als  Stempel  des  Compressions- 
apparates  diente,  in  das  Innere  des 
Hohlcylinders  hineingepresst. 

Der  Versuch  selbst  wurde  in  fol- 
gender Weise  angestellt:  Der  Apparat 
wurde  umgekehrt,  so  dass  sich  das 
Stück  E  unten  befand,  hierauf  der 
Apparat  bei  c  und  /  geöffnet,  mit 
ausgekochtem  Wasser  gefallt,  und  ein 
kleiner  Eisencjlinder  d  in  den  Ap- 
parat hineingestellt.  Hierauf  liess 
man  das  Wasser  gefrieren,  entfernte 
die  durch  die  Ausdehnung  beim  Ge- 
frieren entstandene  Eismenge  und  ver- 
schloss  den  Apparat  durch  cf  und  die 
Schlussschraube.  Nun  kehrte  man 
das  ganze  Prisma  um,  so  dass  das 
Ende  E  wieder  nach  oben  kam,  be- 
festigte es  in  dieser  Stellung  (man 
sehe  Fig.  104)  an  einem  starken  Bal- 
ken, der  zwischen  zwei  Bäumen  angebracht  war,  und  umgab  den  ganzen 
Apparat  mit  einer  Kältemischung,  deren  Temperatur  —  18^  C.  betrug. 
Alsdann  wurde  der  viereckige  Kopf  der  Schraubenmutter  E  mit  Hülfe 
eines  passenden  Schlüssels  herumgedreht,  und  dadurch  der  Kupferstempel  g 

Fijf.   104. 


in  das  Innere^hineingepresst,'^und  somit  das  Eis  comprimirt.  Um  eine 
Erwärmung  durch  die  Compression  und  Reibung  zu  vermeiden,  wurde 
der  Schlüssel  jedes  Mal  nur  um  45  Grad  gedreht  und  dann  5  bis  8  Mi- 
nuten gewartet.  Nach  ungefähr  4  Stunden  hatte  man  das  anfängliche 
Eisvolumen  um  ungefähr  Vt  bis  Vs  comprimirt.  Als  man  schliesslich 
den  Apparat,  noch  immer  in  der  Kältemischung,  unten  öffnete,  folgte 
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unmittelbar  auf  cf  das  Eisenstück  (f,  und  erst  nach  diesem  ein  dichter 
Eiflcylioder,  der  sich  im  Augenblicke  des  Oeffnens  gebildet  haben  musste. 
Da  sich  das  anfangs  oben  im  Eise  eingefrorene  Eupferstück  d  schliesslich 
am  unteren  Ende  des  Apparates  befand,  so  musste  in  Folge  des  Druckes 
das  Eis  flüssig  geworden  sein. 

Es  wurde  dadurch  der  Beweis  geliefert,  dass  Eis  durch  hinl&nglich 
starken  Druck  bei  ungefähr  —  18®  C.  in  Wasser  verwandelt  werden 
kann. 

Leider  ist  es  jedoch  auch  hier  nicht  möglich,  die  Ergebnisse  des 
Versuches  mit  der  theoretischen  Formel  zu  vergleichen,  da  der  Druck 
lediglich  aus  der  durch  die  Verschiebung  der  Schraube  hervorgebrachten 
Volumenverminderung  und  dem  Compressionscoefficienten  des  Wassers  be- 
stimmt wird.  Eine  solche  Rechnung  gestattet  natürlich  durchaus  keine 
Genauigkeit.      Mousson  berechnet  den  Druck  auf  13000  Atmosph&ren. 

Einen  sehr  hübschen  Vorlesungsversuch  über  die  Schmelzpunkt* 
erniedrigung  durch  Druck  hat  Bottomlej^)  mitgetheilt. 

Man  legt  einen  Eisblock  zwischen  zwei  Bretter  und  legt  eine  Draht- 
schlinge  über  denselben,  an  die  man  unten  ein  Gewicht  hängt,  welches 
einen  kräftigen  Zug  ausübt.  Alsdann  schneidet  der  Draht  sofort  in  das 
Eis  ein,  bewegt  sich  in  verhältnissmässig  kurzer  Zelt  gerade  durch  den- 
selben hindurch  und  föUt  dann  mit  den  Gewichten  zu  Boden.  Das  Eis 
bleibt  jedoch  ungetheilt,  der  Schnitt  wird  durch  gefrierendes  Wasser  so- 
fort wieder  geschlossen. 

Stellt  man  den  Versuch  mit  Bindfaden  an,  so  dringt  derselbe  kaum 
oberflächlich  in  das  Eis  ein  und  friert  dann  in  demselben  fest 

Die  Erklärung  ist  sehr  einfach.  Durch  den  bedeutenden  Druck,  den 
der  Draht  auf  das  Eis  ausübt,  wird  der  Schmelzpunkt  des  Eises  an  den 
gedrückten  Stellen  erniedrigt,  das  Eis,  obgleich  es  Null  Grad  hat,  schmilzt 
also  vor  dem  Drahte.  Die  Wärmemenge,  welche  hierbei  latent  wird, 
muss  der  Umgebung  und  zumal  dem  Drahte,  welcher  ein  guter  Wärme- 
leiter ist,  entzogen  werden.  In  Folge  davon  wird  das  hinter  dem  Drahte 
in  dem  Schnitte  hefindliche  Wasser,  welches  nur  unter  dem  Drucke  der 
Atmosphäre  steht,  unter  Null  Grad  abgekühlt,  gefriert  und  fiillt  dadurch 
den  Schnitt  wieder  mit  Eis  aus. 

Verwendet  man  eine  schlechtleitende  Hanfschnur,  so  kann  die  zar 
Schmelzung  nöthige  Wärmemenge  nicht  rasch  genug  von  der  Umgebung 
geliefert  werden,  und  in  Folge  dessen  friert  eine  Schnur  bald  in  das  Eis  ein. 
Die  Temperaturemiedrigung  des  Drahtes  unter  Null  Grad  kann  aach 
leicht  nachgewiesen  werden,  wenn  man  über  ein  Eisstück  ein  Thermo- 
element legt,  welches  aus  einem  Stahl-  und  einem  Neusilberdrahte  be- 
steht, die  herabhängenden  Drähte  durch  Gewichte  spannt  und  die  Enden 
der  Drähte  mit  einem  Galvanometer  verbindet.     Der  Ausschlag  des  Gal- 


^)  James   Thomson    Bottomley,    Schmeixen    and   Wiedergefirieren    des  Eises. 
Pogg.  Ann.  Bd.  148,  S.  192  bis  195. 
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vanometers,  welcher  auf  eine  Abkühlung  der  Löthßtellen  deutet,  tritt 
sofort  ein,  wenn  man  die  Drähte  durch  Anhängen  von  Gewichten  auf 
das  Eis  drücken  lässt. 


3.   Die  Plasticität  und  Regelation  des  Eises. 

Diese  Versuche  von  Thomson  und  Mousson  sind  sehr  wichtig,  da 
dieselben  die  Möglichkeit  zeigen,  die  scheinbare  Plasticität  des  Eises  in 
jenen  grossen  Massen,  welche  die  Gletscher  bilden,  zu  erklären.  Die 
Gletscher  zeigen  bekanntlich  ein  ganz  ähnliches  Verhalten  wie  schlämm  ige 
zähe  Massen;  sie  wandern  langsam  an  den  Bergwänden  herunter,  dabe 
schreitet  die  Mitte  rascher  vorwärts  als  die  Ränder  (die  Mitte  durch* 
schnittlich,  je  nach  dem  Gefälle,  im  Sommer  50  bis  110  cm  pro  Tag,  im 
Winter  ungefähr  halb  soviel)  und  die  Bewegung  der  Oberfläche  ist  rascher 
als  die  der  inneren  Theile. 

Ken  du  (vormals  Bischof  von  Annecy  in  Savoyen)  und  später 
Forbes  ^)  suchten  diese  Thatsachen  durch  die  Annahme  zu  erklären,  dass 
das  Eis  in  grossen  Massen  plastisch,  in  kleinen  Quantitäten  dagegen 
spröde  sei. 

Man  braucht  wohl  kaum  zu  erwähnen,  dass  es  naturwissenschaftlich 
vollkommen  unzulässig  ist,  einem  Körper  entgegengesetzte  Eigenschafben 
zuzuschreiben ,  je  nachdem  er  in  grossen  Massen  oder  in  kleineu 
Massen  auftritt. 

Diese  Unhaltbarkeit  des  einen  Theiles  der  Theorie  von  Forbes  und 
dennoch  die  Richtigkeit  der  Annahme  einer  Art  von  Plasticität  wurde 
schliesslich  durch  ein  Experiment  von  Tyndall  nachgewiesen.  Dieser 
zeigte  nämlich,  dass  kleine  Eismassen  genau  dieselbe  Plasticität  besässen 
wie  grosse.  Er  nahm  zu  diesem  Zwecke  ein  Stück  vollkommen  durch- 
sichtiges Eis,  brachte  dasselbe  in  eine  Form  von  Buchsbaum  und  com- 
primirte  die  Masse  in  dieser  Form  (man  sehe  Fig.  105)  kräftig  mit  Hülfe 

Fig.  105. 


einer  hydraulischen  Presse.      Das  Eis  brach  hierdurch  in  tausend  und 
aber  tausend  kleine  Stücken ,   dieselben  schmolzen  sofort  zusammen  und 


')  Proc.  Roy.  Soc.  Bd.  X. 
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gaben  eine  voUkommen  durcbsichtige  Eismasse,  welche  genau  die  Ciefitalt  der 
Höhlung  angenommen  hatte.    Dieser  Versuch,  welcher  für  die  Erklärung 
der  an  den  Gletschern  beobachteten  Erscheinungen  von  grosser  Bedeu* 
tung  ist,   ündet    durch  die  theoretischen   Untersuchungen   von   James 
Thomson  und  Clausius    und  durch  die  Experimentaluntersachungen 
▼on  William  Thomson  seine  vollkommene  Erklärung.     Stellt  mjui  den 
Tynd all' sehen  Versuch  an  einem  Stücke  Glas  oder  an  einem  Felsblocke 
an,  so  werden  die  Ecken  des  Körpers  zwar  auch  abgebrochen   und  der 
Körper  zertrümmert,  die  Bruchstücke  aber  bleiben  getrennt  und  iiaflen 
nicht  an  einander  und  bilden,  wenigstens  mit  Hülfe  der  Drucke,  die  wir 
hervorzubringcD  im  Stande  sind,  keine  gleichförmigen,  zusammenhängenden 
Massen.     Wenn  man  dagegen  auf  das  Eis  lediglich  den  mässig^en  Druck 
einer  kleinen  hydraulischen  Presse  wirken  lässt,   so  bricht  das   Eis  in 
Stücke ;   diese  Stücke  gleiten   aneinander  hin,   bis  die  Masse  die  Gestalt 
der  Form  angenommen  hat,  und  werden  endlich  wieder  fest.    Der  ganse 
Process  zerföllt  hierbei  in  drei  einzelne  Vorgänge:     1)  Das  Zerbrechen 
des  Eises  ist  lediglich  eine  Folge  des  ungleich  massigen  Druckes,  der  an 
verschiedenen  Punkten  der  Masse  stattfindet;  es  geschieht  dies  sehr  leicht^ 
da  Eis  gegen  Zugkräfte    eine    ungemein   geringe  Nachgiebigkeit  und 
Festigkeit  besitzt  ^).      2)  Die  nun  einmal  gebildeten  Eisstücke  üben  an 
den  Punkten,  in  denen  sie  sich  berühren,  einen  Druck  auf  einander  aus; 
durch  diesen  Druck  wird  die  Schmelztemperatur  in  diesen  Punkten  er- 
niedrigt.     An  diesen  Stellen  befindet  sich  dann  das  Eis  demnach  auf 
einer  Temperatur,  welche  höher  als  die  Schmelztemperatur  desselben  ist: 
nun  kann   aber  ein  Körper  auf  einer    höheren  Temperatur    als    seine 
Schmelztemperatur,  nicht  wohl  in  festem  Zustande  bestehen,  in  Folge 
dessen  wird  an  den  Berührungsstellen  der  Eisstücke  Schmelzung  statt- 
finden.     Sehr  bald  wird  sich  zwischen  den  berührenden  Flächen  eine 
Flüssigkeitsschicht  befinden,  welche  es  den  Bruchstücken  möglich  macht 
an  einander  hin  zu  gleiten,  bis  sich  dieselben  von  Neuem  berühren,  nach- 
dem sie  sich  sämmtlich  in  einem  Sinne  bewegt  haben,  welcher  die  Ge- 
stalt der  Eismasse  der  Gestalt  der  Form  ähnlicher  gemacht  hat.    3}  Dass 
aber    die  Eisbrocken  schliesslich  an  einander  haften  und  ein  einziges, 
durchsichtiges  Stück  bilden,  beruht  auf  einer  Eigenthümlichkeit  des  Eises, 
auf  welche  zuerst  (1850)  Faraday  aufmerksam  gemacht  hat,  und  welche 
nach  dem  Vorschlage  des  Dr.  Hooker   „Regelation"    genannt  worden 
ist.     Wie  schon  vorhin  erwähnt,  findet  an  denjenigen  Stellen,  an  denen 
sich  die  Eisstücke  berühren,   in  Folge  des  Drucb^s  Schmelzung  statt: 
dieser  Schmelzprocess  veranlasst  eine  Abkühlung  der  benachbarten  Eis- 
masse bis  auf  die  unter  0^  liegende  Temperatur  des  unter  höherem  Drucke 
schmelzenden  Eises.      Das  gebildete  Schmelzwasser  vertheilt  sich  in  die 
Poren   der  gesammten  Masse  und  der  Ueberdruck,  welcher  an  einigen 

^)  Man  sehe:  H.  Moseley,  On  the  mechanical  properties  of  ice.  PhiL  Iht^ 
4.  Serie,  Bd.  39,  S.  1  bis  8  (1870)  und:  Pf  äff,  Versuche  über  die  PlMÜcitit  dW 
Eises,  Pogg.  Ann.  Bd.  155,  S.  169  bis  174  (1875). 
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Punkten  herrschte,  verschwindet.  Sobald  aber  der  Ueberdruck  ver- 
schwindet, gefriert  das  Wasser,  welches  nunmehr  kälter  als  die  Schmelz- 
temperatur ist,  und  bewirkt  so  die  Versohweissung  der  vorher  getrennten 
Eisstucke. 

Diese  hier  aufgeführten  verschiedenen  Phasen  werden  sich  so  lange 
unaufhörlich  wiederholen,  bis  schliesslich  die  ganze  Eismasse  die  Gestalt 
der  Form  angenommen  hat.  Die  Wirkung  wird  erst  aufhören,  wenn 
man  eine  zusammenhängende  feste  Masse  erhalten  hat,  welche  in  allen 
ihren  Punkten  demselben  Drucke  ausgesetzt  ist. 

Es  ist  auch  wohl  verständlich,  dass  dieselbe  Erscheinung,  welche 
unter  dem  Drucke  einer  hydraulischen  Presse  stattfindet,  auch  unter  ge- 
ringerem Drucke  in  vejraindertem  Maasse  eintreten  muss.  Die  Erfah- 
rung zeigt  auch  wirklich ,  dass ,  wenn  man  zwei  Eisstücke  in  einem 
Räume,  dessen  Temperatur  höher  als  der  Schmelzpunkt  des  Eises  ist, 
z.  B.  in  warmem  Wasser,  auch  nur  zur  Berührung  bringt,  so  schweissen 
sich  diese  Eisstücke  sofort  zusammen.  Diese  Thatsache  war  es,  auf  die 
Faraday  zuerst  in  einer  Vorlesung  in  der  Royal  Institution  aufmerksam 
machte;  er  hielt  die  Regelation  für  eine  absonderliche  Eigenthümlich- 
keit  des  Eises,  während  es  nach  dem  Vorgänge  von  Thomson  und 
Helmholtz  von  den  meisten  Physikern  für  eine  gemeinsame  Eigenschaft 
aller  solcher  Substanzen  gehalten  wird,  deren  Schmelztemperatur  mit 
steigendem  Drucke  abnimmt.  Ein  noch  so  schwacher  Druck,  den 
zwei  sich  berührende  Eisstücke  auf  einander  ausüben ,  genügt ,  um  eine 
theilweise  Schmelzung  hervorzubringen,  diese  Schmelzung  führt  eine  sehr 
geringfügige  Abkühlung  der  benachbarten  Eisparthion  nach  sich,  welche 
ihrerseits  beim  Aufhören  des  Druckes  ein  Gefrieren  des  gebildeten  Eises 
und  somit  das  Anhaften  zweier  sich  nur  lose  berührender  Eisstücke  ver- 
anlasst. 

Man  hat  auch  versucht,  auf  wesentlich  andere  Weise  diese  eigen- 
thümliche  Erscheinung  der  Regelation  zu  erklären.  Wenn  sich  näm- 
lich zwei  Eisstücke  berühren,  so  bildet  die  entstehende  Flüssigkeits- 
schicht eine  sehr  concave  capillare  Oberfläche,  in  deren  Innerem  der  Druck 
beträchtlich  geringer  als  der  der  freien  Atmosphäre  sein  kann.  Demnach 
kann  in  diesem  Wasser,  dessen  Moleküle  unter  geringerem  Drucke  stehen, 
das  Gefrieren  dann  auch  bei  einer  höheren  Temperatur  als  bei  Null  Grad 
erfolgen. 

Mir  erscheint  es  als  wahrscheinlich,  dass,  wenn  man  die  Theorie  der 
Regelation  ^)  nicht  überhaupt  noch  als  eine  offene  Frage  ansehen  will 
(wie  dies  z.  B.  Tyndall  thut),  man  die  Ausdehnung  des  Wassers  beim 
Erstarren  und  die  Erniedrigung  des  Schmelzpunktes  durch  Druck  noch 
in  anderem  Sinne  berücksichtigen  muss. 


^)  Pfaundler  (Keae  Theorie  der  Regelation  des  Eises,  Berichte  der  Wiener  Aka- 
demie, Mathem.  naturw.  Classe,  Bd.  59,  ü.  Abthl.,  S.  201  bis  206)  hat  die  Regela- 
tionserscheinangen  durch  Betrachtungen  verständlich  zu  machen  gesucht,  welche  sich  auf 
die  Clausius'sche  mechanische  Erklärung  der  Aggregataänderungen  stützen. 
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Da  sich  nämlich  das  Wasser  beim  Gefrieren  ausdehnt,  so  werden 
solche  Eiskrystalle,  welche  als  Ausfüllung  der  Hohlräume  zwischen  anderen 
bereits  gebildeten  entstehen,  einen  gewissen  Druck  auf  die  früher  gebildeten 
ausüben  und  erfahren.  Da  aber  diesem  Drucke  wegen  derCohäsion  nicht 
vollkommen  nachgegeben  werden  kann,  so  wird  im  Innern  des  Eises  ein 
höherer  Druck  und  folglich  auch  eine  etwas  niedrigere  Schmelztemperatur 
als  an  der  Oberfläche  bestehen,  da  an  der  Oberfläche  die  Moleküle  einer 
solchen  Spannung  nicht  ausgesetzt  sind.  Kommen  nun  zwei  schmelzende 
Eisstücke  selbst  ohne  jeden  Druck  mit  einander  in  Berührung,  so  werden 
die  unmittelbar  benachbarten,  zwischen  Eisparthien  liegenden,  freien 
Wasserth eilchen  durch  Leitung  die  Temperatur  der  schmelzenden,  theil- 
weise  gepressten  Eistheile  annehmen,  gefrieren  und  damit  das  Zusammen- 
sch weissen  bewirken. 

Auch  die  grosse  Sprödigkeit  des  Eises  gegen  Zugkräfte,  welche  be- 
•sonders  Tyn  da  11  in  seiner  Gletschertheorie  betont,  würde  durch  die  An- 
nähme  einer  solchen  inneren  Spannung  im  Eise  ihre  Erklärung  finden. 

Man  kann  sich  leicht  vorstellen,  dass  derartige  ßeti-achtungen  von 
hoher  Bedeutung  für  die  Physik  der  Erde  sind.  Ganz  besonders  hat 
Tyndall  in  seinem  Werke :  „Glaciers  of  the  Alps"  *)  und  „In  den  Alpen"  *) 
die  Consequenzen  dieser  wichtigen  naturwissenschaftlichen  Thatsache  ent- 
wickelt. Wir  werden  im  zweiten  Bande  dieees  Buches,  bei  Besprechung 
der  Anwendungen  der  mechanischen  Wärmetheorie  in  der  Geologie,  aus- 
führlicher auf  die  Gletschertheorie  zurückkommen.  An  jener  Stelle  wer- 
den wir  dann  auch  auseinandersetzen,  wie  aus  den  Bisch  ersehen 
Versuchen,  nach  welchen  alle  untersuchten  Felsarten  beim  Uebergange 
aus  dem  flüssigen  in  den  festen  Zustand  eine  Gontraction  von  beinahe 
20  Proc.  erleiden  und  aus  den  bekannten  Sätzen  über  die  Abhängigkeit  des 
Schmelzpunktes  vom  Drucke  folgt,  dass  unsere  Erde  in  der  Hauptsache 
bereits  ein  starrer  Körper  ist  und  nicht,  wie  man  meistentheils  noch  an- 
nimmt, ein  feuerflüssiger  Körper  mit  einer  verhältnissmässig  dünnen 
festen  Kruste'). 


^)  Murray,  London  1860. 

^)  Deutsche  autorisirte  Ausgabe  mit  einem  Vorworte  von  G.  Wiedemann,  Braun- 
schweig,  Fr.  Vieweg  u.  Sohn,  1872.  Man  sehe  auch:  Helmholtz,  Populäre 
wissenschaftliche  Vortxilge,  Heft  1,  Eis  und  Gletscher,  S.  95  bis  129.  Braunschweig, 
Fr.  Vieweg  u.  Sohn,  1865. 

')  Man  sehe  einige  Andeutungen  hieiüber  uuch  in:  Thomson  und  Tait,  Theore- 
tische Physik.  Deutsch  von  Helmholtz  und  Wertheim,  Bd.  IT,  S.  451.  Braun- 
schweig, Fr.  Vieweg  u.  Sohn. 


Digitized  by 


Google 


V.  Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze.  667 


E.    Uebep  die  thepmischen  Curven  bei  Dampf-  und 
Flüssigkeitsgeraischen. 

1.   Vorbetpaohtungen;  die  Grenzoupven. 

Für  ein  yollkommenes  Gas  gilt  bekanntlich  die  Formel: 

wenn  man  die  Gewichtseinheit  der  Substanz  betrachtet;  ontersncht  man 
dagegen  die  Oewichtsmenge  M,  deren  Volamen  Fist,  so  ist: 

F 

und  dann  lautet  die  Gleichung: 

^•¥  =  ^-G  +  *> '^ 

wenn  man  mit  ö,  wie  immer,  den  Ausdehnungscoef&cienten  vollkommener 
Gase  and  mit  t  die  Temperatur  in  Celsiusgraden  bezeichnet. 

Wählt  man  nun  hierin  t  und  v  als  unabhängige  Yariabeln  und  trägt 
dieselben  als  Coordinaten  eines  rechtwinkligen  Axenkreuzes  auf,  so  sind 
in  dieser,  von  der  früher  von  uns  gewählten  etwas  verschiedenen  Dar- 
stellungsweise : 

1)  Die  Linien  constanter  Temperatur,  oder  die  Isothermen  gerade 
Linien,  welche  der  Yolumenaxe  parallel  sind  (z.  B.  in  Fig.  106  ÄA\ 
a.  folg.  S.). 

2)  Die  Linien  constanten  Volumens  sind  der  Temperaturaxe  parallele 
Gerade  (in  Fig.  106  BB^. 

3)  Die  Linien  constanten  Druckes,  deren  Gleichung: 


G+') 


M  .  R 

=  Const 
y 

lautet,  sind  Gerade,  welche  all#  von  einem  Punkte  ausgehen,  der  die 
Coordinaten  v  =  0  und: 

f  =  —  i  =  —  2740 
a 

bat.   Es  ist  dies  z.  B.  für  den  Punkt  P  die  Gerade  GC  (Fig.  106). 
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Wendet   man   eine   ähnliche   Betrachtungsweise  auf   einen  andeien 
Körper,  z.  B.  Wasser,  an,  so  ist  dessen  Zustandsgieichung: 

/(i?,  f,  t;)  =  0 2) 

Führt  man  nun  bei  constantem  Drucke  dem  Wasser  Wärme  zu,  so 
dehnt  es  sich  zunächst  durch  Wärmezufuhr  aus  und  erhöht  seine  lern- 

Fig.  106. 


peratur.  Hat  dann  die  Temperatur  den  Siedepunkt  erreicht,  so  bleibt 
dieselbe  während  des  Verdampfungsprocesses  constant  bis  alles  Wasser 
verdampft  ist.  Bei  weiterer  Wärmezufuhr  steigt  dann  die  Temperatur 
wieder,  während  sich  das  Volumen  während  des  ganzen  Processes  fort- 
während vergrössert. 

Die  Curve  Constanten  Druckes  hat  für  eine  verdampfbare  Flüssig- 
keit also  ungeföhr  die  Gestalt  wie  AB  CD  in  Figur  107. 

Das  specifische  Volumen  der  Flüssigkeit  und  das  speeifische  Yola- 
men  Ö  des  Dampfes  bleibt  längs  BC  constant.  Die  Volumenänderang 
wird  längs  dieser  Strecke  nur  dadurch  herbeigeführt,  dass  die  Quantität  des 
Wassers  abnimmt  und  die  des  Dampfes  zunimmt,  während  die  Qualitäten 
beider  un geändert  bleiben. 

Stellt  man  nun ,  statt  bei  einem  Drucke  |J,  dieselbe  BetrachtuDga- 
weise  bei  einem  Drucke  p'  an,  so  stellt  die  Curve  AffCjJf  den  Vorgang 
dar,  alle  Theile  derselben  liegen  höher  und  näher  an  der  <-Axe,  weil  da^ 
Volumen  kleiner  ist  als  früher. 

Bekanntlich  ist  (man  sehe  Abschnitt  V,  B,  Gl.  25,  8.  614): 
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dp_       J  .r 


'dt 


3) 


nnd  da  stets: 


dp 


und  r,  J  und  T  stets  positive  Grössen  sind,  so  ist  ^  immer  eine  posi 

tive   Grösse;   also   wird  mit  wachsender  Yerdampfungstemperatur  auch 
stets  der  Verdampfungsdruck  zunehmen  und  umgekehrt. 

Fig.  107. 

t 


So  lange  nun  der  Process  B  C  respectiye  B*  C  dauert ,  so  lange  ist 
der  sich  bildende  Dampf  gesättigter  Dampf.  Auf  dem  Wege  über  G 
hinaus  nach  D,  resp.  Über  (T  hinaus  nach  D',  heisst  der  Dampf  überhitzt. 

Verbindet  man  nun  für  sehr  viele,  einander  unendlich  nahe  liegender 
Drucke  p,  p' etc.  die  Punkte  .B,  JB' etc.  mit  einander,  und  ebenso  die  Punkte 
C^  C  etc.  mit  einander,  so  erhält  man  zwei  Grenzcurven,  zwischen  denen 
die  Substanz  aus  einem  Gemisch  von  Dampf  und  Flüssigkeit  besteht. 

Die  Verbindungslinie  EE'  (Fig.  107)  der  Punkte  JB,  JB*  etc.  ist 
nahezu  eine  verticale  Linie,  da  die  Volumenänderung  einer  Flüssigkeit  durch 
Zunahme  des  Druckes  und  der  Temperatur  bekanntlich,  im  Vergleich  mit 
der  Volumenänderung  des  Dampfes  unter  gleichen  Umständen,  nur  sehr 
g^ering  ist.      Die    obere   Grenzcurve,  die  Verbindungslinie  der  Punkte 

C  C  C"  etc.  ist  durch  die  Formel  3)  bestimmt,  da  ^  und  r  als  Func- 

tionen  der  Temperatur  aus  Regnault's  Versuchen  bekannt  sind. 

Diese  beiden  Curven  werden  Grenzcurven  genannt,  weil  zwischen 
ihnen  das  Gebiet  liegt,  in  welchem  die  Substanz  aus  einem  Gemische  von 
Flüssigkeit  und  gesättigtem  Dampfe  besteht.  Jenseits  der  oberen  Grena- 
curve  ist  die  Substanz  lediglich  überhitzter  Dampf,  jenseits  der  unteren 
Grenzcurve  besteht  sie  nur  als  Flüssigkeit  i). 

^)  Beide  Curven  laufen  bei  der  kritischen  Temperatur  in  eine  einzige  zusammen. 
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Wählt  man,  wie  es  bisher  immer  von  uns  geschehen  ist,  Druck  und 
Volumen  als  Coordinaten,  so  ist  die  Curye,  welche  die  Abhängigkeit  des 
specifischen  Volumens  des  gesättigten  Dampfes  von  seinem  Drucke  dar- 
stellt, einigermaassen  bekannt.  Z e u n e r  n ennt  dieselbe  die  Curve  con- 
stanter  Dampfmenge  und  hat  gefunden,  dass  die  Beziehung  zwischen 
dem  Drucke  des  gesättigten  Dampfes  p  und  seinem  specifischen  Volumen  s 
für  Wasserdampf  sehr  genau  durch  die  empirische  Formel: 

p     g/1,0646  _  1  704 4) 

dargestellt  wird,  wenn  p  m  Atmosphären  gemessen  wird  und  J  die  An- 
zahl Cubikmeter  ist,  welche  ein  Kilogramm  gesättigten  Dampfes  einnimmt. 

Zeun er  ^)  berechnet  z.  B.  -^  =  /,  die  Dichte  des  gesättigten  Wasser- 
dampfes, nach  dieser  Formel  und  vergleicht  die  so  erhaltenen  Werthe  mit 
denjenigen,  welche  sich  als  Resultat  der  Formel  3)  früher  ergeben  haben. 

Wir  reproduciren  seine  Zusammenstellung  in  nachstehender  Tabelle. 
Es  ergiebt  sich  eine  Uebereinstimmung,  welche  vermuthen  lässtv  dass 
man  es  hier  wahrscheinlich  mit  einem  Gesetze  und  nicht  bloss  mit  einer 
empirischen  Formel  zu  thun  habe. 


Druck 

Dichtigkeit 

des  gesättigten  Wasser- 
dampfes. 

in 

Atmosphären. 

Wahrer  Werth  be- 

Berechnet nach 

rechnet  nach  Gl.  3). 

Zeuner'sForm.4). 

0,5 

0,315 

0,316 

1 

0,606 

0,606 

2 

1,163 

1,162 

3 

1,702 

1,701 

4 

2,230 

2,229 

6 

3,263 

3,262 

8 

4,274 

4,274 

10 

5,270 

5,270 

12 

6,254 

6,255 

14 

7,228 

7,229 

Aus  dieser  Zeun  er 'sehen  Formel  lässt  sich  auch  sofort  ein  Aus- 
druck für  die  obere  Grenzcurve  entwickeln. 

Wenn  man  die  Zeuner'sche  Gleichung: 

p  .  s'-  =  C 5) 

logarithmirt  und  auf  ä  reducirt,  ergiebt  sich : 

*)  Zeuner,  Grundzüge  der  meehan.  Wärmetheorie,  2.  Aufl.  1865,  S.  294. 
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n 

Non  kaun  aber  nach  Rankine's  Untersucbongen  (man  sehe  An* 
merknng  zu  S.  596): 

.        B         C 
logp  =  Ä—^  —  -^ 6) 

gesetzt  werden;  hieraus  folgt  sofort,  dass: 

,       ,        log  C  —  A     ,      B       ,        C  _, 

''''== n +;r7T  +  77fJ ^> 

Es  kann  somit  sf  als  Function  der  absoluten  Temperatur  durch  eine 
empii-ische  Formel  von  der  Gestalt: 

logs'=%  +  ^  +  ^ 8) 

dargestellt  werden,  worin  Ä,  log  S,  log  S  folgende  Werthe  haben: 

«  =  —  4,4167  log  83  =  3,15395  log  S  =  5,06100 
und  imter  dem  Logarithmus  der  gemeine  Logarithmus  verstanden  ist. 


2.    Die  Zustandsändertuig  eines  Dampf-  imd  Fllissigkeits- 
gemisohes  längs  einer  adiabatisolien  Curye  0- 

Wir  wollen  nun  zunächst  zusehen,  wie  sich  ein  Gemisch  von  Flüssig- 
keit und  Dampf  verhält,  wenn  sich  dasselbe  ausdehnt,  ohne  Wärme  von 
aussen  aufnehmen  oder  an  äussere  Körper  abgeben  zu  können.  Unter 
solchen  Umständen  wird  sich  die  Temperatur  des  Gemisches  ändern  und 
ebenso  das  Verhältniss  x^  in  welchem  die  vorhandene  Dampfmenge  zur 
Menge  der  Flüssigkeit  steht.  Bei  einer  Ausdehnung  hat  ferner  der 
Dampf  den  äuBseren  Druck  zu  überwinden ,  bei  einer  Gompression  wird 
dagegen  der  Dampfdruck  vom  äusseren  Drucke  überwunden,  während 
also  in  dem  ersten  Falle  das  Gemisch  eine  positive  Arbeit  leistet,  wird 
im  zweiten  Falle  von  demselben  eine  negative  Arbeit  hervorgebracht. 
Wir  wollen  voraussetzen,  dass  der  Kolben,  auf  den  der  Dampf  trirkt,  so 
langsam  seinen  Ort  ändere,  dass  er  in  keinem  Falle  eine  merkliche  le- 
bendige Kraft  erlangt. 


^)  Man  sehe:  Clausius,  Ueber  die  Anwendung  der  mechanischen  Wärmetheorie 
auf  die  Dampfmaschine  (1856),  Abhandlungen  Bd.  I^  S.  155  bis  241.  Auf  anderem 
Wege  war  früher  auch  schon  Rankine  fast  genau  zu  demselben  Resultate  gelangt,  in 
einer  Abhandlung,  betitelt :  On  the  geometrical  representation  of  the  expansive  action 
of  heat,  and  the  theorie  of  thermo-dynamic  engines.  Phil.  Transact.  (1854)  Bd.  144, 
S.  115  bis  175.  Die  umfassendste  Behandlung  dieses  Gegenstandes  hat  Zeuner  in 
seinen  Grundzügen  der  mechanischen  Wärmetheorie,  S.  321  bis  346,  gegeben* 
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Dann  ist  es  sehr  leicht,  die  Dififorentialgleichimg  aufzostellen,  nach 
der  sich  die  Erscheinung  richtet.  Wir  haben  es  dann  mit  denselben  Be- 
dingungen zu  thun,  welche  wir  im  zweiten  und  vierten  Theile  des  Kreis- 
processes  angenommen  haben,  den  wir  in  B,  4,  S.  573  betrachtet  haben. 

'^ir  wollen  auf  die  Gleichung  zurückgehen,  die  wir  schon  damals 
abgeleitet  haben  und  wollen  nur  zum  Theil  neue  Bezeichnungen  einführen . 
Mit  n  soll  das  Gesammtge wicht  des  Gemisches,  mit  P  das  Gewicht  des 
Dampfes  allein  bezeichnet  werden.  Die  Temperatur  T  soll  die  unab- 
hängige Yariabele  sein.  Eine  unendlich  kleine  Veränderung  dT  der 
Temperatur  T  veranlasst  dann  eineAenderung  dP  des  Dampfgewichtes  P, 
deren  Vorzeichen  wir  zunächst  noch  nicht  bestimmen  können.  Die 
Wärmemenge,  welche  zu  dieser  Zustandsänderung  nöthig  ist,  besteht  aus 
dreiTheilen:  1)  Der  erste  dieser  Theile  ist  die  latente  Wärme  der  Ver- 
dampfung für  das  Dampfgewicht  (7  P,  dieselbe  ist  mithin  r.dP;  2)  kommt 
die  Wärmemenge  in  Betracht,  welche  das  Flüssigkeitsgewicht  «  —  P 
absorbirt,  welches  immer  mit  dem  Dampfe  in  Berührung  bleibt;  diese 
Wärmemenge  ist  gleich  (ar  —  P)  .  fe  .  d  T,  wenn  man  mit  fi  die  speci- 
fische  Wärme  der  siedenden  Flüssigkeit: 

df 

dT 

(man  sehe  S.  615)  bezeichnet;   3)  kommt   die  Wärmemenge  P  .  m  ,  dT 
hinzu,  welche  der  Dampf  absorbirt,  wenn : 

fn  =  c;  +  h'.l^ 10) 

wiederum  die  specifische  Wärme  des  gesättigten  Dampfes  ist  (man  sehe 
S.  578,  GL  8). 

Mithin  hat  man: 

n  .dQ  =r  .dP  +  (7t  —  P)  .  II  ,  dT  +  P  .m  .dT^)  .    .    11) 
Wenn  man  hierin: 

dP=^-^.dT 

dT 

einsetzt,  ergiebt  sich: 

dP 
X  .dQ  =  r'^'dT  +  (Tc  ^  P)  .^L  .dT  +  P  .m.dT. 

Nun  haben  wir  aber  früher  (Abschnitt  V,  B,  S.  619,  Z.  8  v.  o.)  für 
m  einen  Werth  gefunden,  nämlich: 

'^=li  +  c-T' ^2) 

Wenn  man  dies  in  11)  einführt,  erhält  man: 


^)  In  m  und  /j,  ist  die  für  äussere  Arbeit  aufzuwendende  Wärme  bekanntlich  schon 
eingeschloftsen. 
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Berücksichtigt  man,  dass: 

r     ^-UP     ^r  _diP.r) 
'dT^         dT~       dT 
ist,  BO  ergiebt  sich: 

«•^Q^'YY^  <»r-^-rfr  +  «.f».dT.  .  i3) 

Fflr  die  adiabatische  Carye  ist  dQ=  0,  mithin  erhält  man  als 
Differentialgleichnng  derselben : 

„        diP.r)        P.r    , 

Wenn  man  nun  beiderseitig  mit  T  diyidirt  und  von  einem  AnfangB- 
znstande,  den  wir  durch  Grössen  mit  dem  Index  Null  bezeichnen 
wollen,  bis  zu  einem  beliebigen  Zustande,  der  durch  keinen  Index  aus- 
gezeichnet werden  fioU,  integrirt  und  beachtet,  dass: 

8  (f  .  r) 


/- 


—  P.r 

dT 


T» 


^-=/r-^'-%r'---] 


=/<v)=^ 


ist,  so  erhält  man  als  Gleichung  der  adiabatischen  Curve  eines  Dampf- 
und Flüssigkeitsgemisches: 

T 

P.r        Po  .  ro 


T  To 

Berücksichtigt  man,  dass: 


.^f.e^r=o 


+  jt.^.dT=0 14) 


P 

-—  =  a? 


das  Gewicht  der  in  der  Gewichtseinheit  des  Gemisches  enthaltenen  Dampf- 
menge  bezeichnet,  so  kann  man  auch  schreiben: 

T 

^_^^  ^  rt.aT=0 15) 

T  To         J    T  ' 

Dieser  Ausdruck  enthält  die  vollständige  Lösung  der  Aufgabe.  Bei 
Anwendung  der  Gleichung  14)  oder  15)  wird  man  für  fi  ohne  wesent- 
lichen Fehler  c,,  die  specifische  Wärme  des  Wassers  bei  constantem  Drucke, 
einsetzen  können;  c^  ist  aber  bekanntlich  fast  vollkommen  constant  und 
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674  V.  Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze. 

variirt  nur  sehr  wenig  nach  einer  ganzen  algebraischen  Function  zweiten 
Grades  mit  der  Temperatur. 

Rankine  ^)  hat  yersucht,  die  adiabatische  Curye  eines  Dampf-  und 
Flüssigkeitsgemisches  durch  eine  empirische  Formel  von  der  Grestalt: 

p  ,  vf*  =  Gonst, 

darzustellen.     Er  gab  an,  dass  man  ^  =  —  setzensolle.  Zeuner^)  hat 

gezeigt,  dass  man  mit  einer  für  praktische  Fälle  genügenden  Genauigkeit 

/lA  =  1,035  4-  0,1  X 

setzen  kann,  wenn  x  zwischen  den  Grenzen  0  und  0,70  bleibt. 

Hierin  ist  x  das  anfanglich  in  der  Gewichtseinheit  des  Gemisches 
enthaltene  Dampfgewicht.  Auch  Grashof '),  welcher  früher  glaubte, 
dass  ft,  wie  bei  der  adiabatischen  Curye  vollkommener  Gase, 

II  =  1,41 

sei,  hat  in  neuerer  Zeit  empirische  Formeln  entwickelt,  dieselben  sind 
jedoch  sehr  complicirt. 

Die  vorstehende  Gleichung  genügt,  um  unmittelbar  die  Dampf- 
gewichte zu  berechnen ,  welche  in  jedem  Augenblicke  vorhanden  sind. 
Ebenso  kann  man  das  specifische  Volumen  und  die  in  irgend  einem  Ab- 
schnitte geleistete  äussere  Arbeit  leicht  berechnen.  Von  einer  Benutzung 
der  empirischen  Formeln  sehen  wir  hierbei  ab. 

Zunächst  wollen  wir  das  wirkliche  Volumen  des  Gemisches  von 
Dampf  und  Flüssigkeit  berechnen,  wir  wollen  für  diese  Grosse  den  Buch- 
staben u  gebrauchen;  s'  sei  das  specifische  Volumen  des  gesättigten  Dam- 
pfes, s  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  der  Flüssigkeit,  welche  sich 
mit  ihrem  Dampfe  in  Berührung  befindet. 

Alsdann  ist: 

tt  =  P  .  s'  +  («  -  P)  .  », 
oder: 

u=zn.8  +  P.(sf  —  $) 16) 

31  .  8  kann  selbst  innerhalb  ziemlich  weiter  Temperaturgrenzen  unter 
den  hier  vorausgesetzten  Bedingungen  als  fast  ganz  unveränderlich  an- 
gesehen werden;  die  Aenderungen  der  Grösse  u  werden  deshalb  ganz 
vorzugsweise  von  dem  zweiten  Gliede  P,  (sf  —  s)  abhängen.  Der  Factor 
sf  —  8  kommt  aber  bekanntlich  auch  in  der  Gleichung  3X  S.  669: 

J      '  dT~  T 


^)  Rankine,   A  manual   of  the   steam  engine  and  other  prime  moren.    2.  Aufl. 
1859,  S.  385. 

*)  Zeuner,  Grundziige  der  mechanischen  WSrmetfaeorie,  2.  Aufl.,  1865,  S.  342. 
^  Orashof,  Theoretische  Maschinenlehre,  Bd.  I,  1872,  S.  174  und  175. 
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vor,  welche  wir  aus  dem  zweiten  Hauptsätze  abgeleitet  haben.     Man 
kann  dieselbe  auch  in  folgende  Gestalt  bringen: 

und  wenn  man  dieselbe  auf  den  Anfangszustand  anwendet,  d.  L  alle 
Grossen  mit  der  Null  versieht,  so  hat  man: 


(-■-*>-(l^).='-i' 


Multiplicirt  man  nunmehr  die  obere  Gleichung  mit  P  und  die  untere 
mit  P09  und  sübtrahirt  dieselben  von  einander,  so  erhält  man: 

Vorher  hatten  wir  die  Gleichung  14)  gefunden: 
P  .r       Po  .Tq 


^  +  ..^£..r  =  o., 


wenn  man  dieselbe  mit  J  multiplicirt  und  zu  17)  hinzuaddirt,   so  er- 
hält man: 

T 

J»  .  (s»  -  8)  .  g  -  Po  .  (V  -  So)  •  (1^),  +'^-«-/§  •äT=(y. 
Aus  dieser  Gleichung  kann  man  nun  P  .  (sf  —  s)  ableiten.     Es  ist: 

T 

P.(s'-s)  =  ^.[Po.(V-.o).(|^\-/.-./f  .^t]. 

dT  ^* 

Hiemach  ist  mit  Rücksicht  auf  16)  das   gesuchte  wirkliche  Volu- 
men u  des  Gemisches: 

T 

,  =  ,.,+^.[p,.(^'-^).(|0^-^...y^£.dT]l8) 

dT 
Es  bleibt  uns  noch  übrig,  die  äussere  Arbeit  zu  bestimmen.     Die 
während  einer  unendlich  kleinen  Volumenzunahme  du  geleistete  äussere 
Arbeit  ist  das  Product  aus  der  Spannkraft  /  des  gesättigten  Dampfes  und 
dem  Volumenelement  die;  demnach  ist  die  gesammte  Arbeit  Xr«: 

T 


L.=: 


=/>... 


Nun  ist  aber  nach  16): 

1*  =  Ä  .  s  +  P  .  (s'  —  «), 

43* 
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und  demiiaoli: 

du  =  n.ds  +cJ[P.(s'-8)]i). 

Hiernach  ist: 

y  TT 

ff.dU  =  7C.Jf.dS  +ffd  [P.iff  -  8)1 

To  ^0  To 

Nun  ist  aber: 

d{f.P.(l/-8)\=/.d[P.  (S'  -  8)]   +  P  .  («'  -  8)  .  d/, 

und  da /eine  Function  von  T  allein  ist,  kann  man  setsen: 


äf==l^'äT. 


Daraus  ergiebt  sich: 


/.d[P.(s'-8)]  =  <J[/.P.(8'-8)]-P.(8'    -8).    1^-    dT. 

Die  bekannte  Gleichung,  welche  wir  für  Dämpfe  aus  dem  zweiten 
Hauptsätze  abgeleitet  haben,  lautete: 

Setzt  man  dies  in   dem   zweiten   Gliede  der  rechten   Seite  obiger 
Gleichung  ein,  so  ergiebt  sich: 

/.  d  tP  .  (s'  -  s)]  =  d  ly .  P  .  (S'  -  8)]  -  ^-^-^  .  dT. 

Und  wenn  man  dies  in  die  Formel  für  die  äussere  Arbeit  einführt, 
erhält  man: 

T  T 

L.=Jf.du  =  n    ffds  +/.  P.(«'  -  s)  -/o  .  Po.(V  -  So) 

T 

-jJ^dT 19) 

p  .  r 
In  diese  Formel  braucht  man  nur  für  denWerth  einzusetzen. 

den  man  aus  Gleichung  14): 


T 


P.r       Po.ro_^^  y_^ 


T  To 

findet,  um  sofort  die  Rechnung  ausf&hren  zu  können. 


/- 


^)  TT,  das  GMammtgewicht  der  Flüssigkeit  und  des  Dampfes,  bleibt  selbstrerstand- 
lieh  wi&hrend  des  ganzen  Vorganges  unveriLnderlich. 


Digiti 


izedby  Google 


E.  Thermische  Curven  der  Dampf-  und  Flüssigkeitsgemische.   677 

Die  drei  Formeln ,  welche  wir  nun  abgeleitet  haben  für  die  äussere 
Arbeit,  das  Volumen  des  Gemisches  und  das  Dampfgewicht,  welches 
federzeit  in  dem  Gemische  enthalten  ist,  sind  für  alle  Fälle  gültig,  in 
denen  sich  Dampf  in  Berührung  mit  der  ihn  erzeugenden  Flüssigkeit 
ohne  Wärmezufuhr  oder  Wärmeabgabe  ausdehnt.  Wenn  wir  von  einem 
Anfangszustande  ausgehen,  in  welchem  das  Gewicht  7C  lediglich  von  ge- 
sättigtem Dampfe  gebildet  wird,  in  welchem  also  zunächst  keine  Flüssig- 
keit vorhanden  ist,  und  wir  lassen  eine  Ausdehnung  eintreten,  so  wird 
je  nach  der  Art  des  Dampfes  (je  nach  dem  Vorzeichen  von  m)  der  Dampf 
bekanntlich  in  überhitzten  Dampf  übergehen ,  oder  eine  theil weise  Con- 
densation  stattfinden.  Wenn  wir  z.  B.  Wasserdampf  vor  uns  haben ,  so 
wird  sich  ein  Theil  des  Dampfes  condensiren,  unsere  Formeln  werden 
anwendbar  sein  und  werden  uns  die  Gesetze  der  Zustandsänderung  un- 
mittelbar ergeben.  Hätten  wir  es  jedoch  mit  Aetherdampf  zu  thun,  so 
würde  der  Dampf  durch  eine  Ausdehnung  überhitzt  worden  sein  und 
unsere  Formel  würde  nicht  anwendbar  gewesen  sein.  Dagegen  hätte  uns 
dieselbe  für  Berechnung  der  Erscheinung  bei  einer  Gompreesion  dienen 
können,  ein  Fall,  auf  den  bei  Wasserdampf  die  Formel  nicht  anwendbar 
geblieben  wäre. 

Will  man  die  von  uns  gefundenen  Formeln  15),  18)  und  19)  zu 
numerischen  Rechnungen  verwenden,  so  kann  man  ohne  merklichen  Fehler 
für  ft  die  specifische  Wärme  c,  der  Flüssigkeit  bei  constantem  Drucke 
setzen.     Wenn  man  c^  als  constant  ansehen  wollte,  so  hätte  man: 


^•dT=e,.l09nat^^ 20) 


Stellt  man  dagegen,  was  beträchtlich  genauer  ist,  c^  durch  eine  Formel 
dar,  wie  dies  für  viele  Flüssigkeiten  nöthig  ist,  so  erhält  man: 

T 

^t  .  dT=  a  .  logmt  ^  +  6  •  (T  -  T»)  +  |  •  (T»  -  To»)  .    21) 


T 

n 


Wir  fügen  hinzu,  dass  bei  einer  numerischen  Berechnung  für  vor- 

T 

zugs weise  praktische  Zwecke  das  Glied    1  f  .  ds  vollkommen  vernach- 

To 

lassigt  werden  kann,  da  sich  s,  das  specifische  Volumen  des  Wassers,  be- 
kanntlich mit  der  Temperatur  sehr  wenig  ändert. 

Die  obigen  Entwickelungen  rühren  von  Clausius  her;  derselbe  hat 
ausserdem  auch  eine  numerische  Rechnung  ausgeführt,  um  zu  zeigen,  wie 
l)eträchtlich  die  Differenz  zwischen  den  Resultaten  der  mechanischen 
Wärmetheorie  und  den  früher  angenommenen  Zahlen  ist,  welche  man  erhielt, 
wenn  man  annahm,  dass  jeder  Dampf  bei  einer  Zusammendrückxmg  oder 
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Aasdehnnng  längs  einer  adiabatiscben  Carye  gesattigt  bleibe  and  streng 
dem  Ausdehnongsgesetze  yollkommener  Gase  folge.  Als  Anfangstempe- 
rator  hat  Clansins  1Ö0<^  gewählt  und  hat,  wie  schon  erwähnt,  ange- 
nommen, dasB  anfanglich  nur  gesättigter  Wasserdampf  und  keine  Flüssigkeit 
vorhanden  sei.  Er  berechnete  hierauf,  wie  viel  in  dem  Gemische  noch 
Dampf  vorhanden  ist,  wenn  dasselbe  soweit  expandirt  worden  ist,  dass 
seine  Temperatur  auf  125  Grad,  auf  100  Grad  u.  s.  f.  gesunken  ist. 

Die  specifische  Wärme  Cp  wurde  oonstant  gleich  1,013,  gleich  dem 
Mittelwerthe  gesetzt,  der  iunerhalb  des  betrachteten  Temperaturintenralles 
gültig  ist.     Alsdann  ist: 

P  .r  _Po  .Tq 


lognat-^' 


Ausserdem  ist  noch  einzuführen: 

Po  =  « 
r  =  607  —  0,708  .  * 

To  =  1500  +  274*. 
Unter  dieser  Annahme  erhielt  Glausius  ^): 


<  =  r  — 

274 

P 

n 

»c. 

150 

1 

125 

0,956 

100 

0,911 

76 

0,866 

50 

0,821 

25 

0,776 

Hieraus  ergiebt  sich,  dass  in  einer  Dampfmaschine,  welche  mit  4,7 
Atmosphären  Druck  arbeitet,  bei  vollständiger  Expansion  ohne  Conden- 
sator  beinahe  ^/lo  des  Dampfes  im  Cylinder  niedergeschlagen  wird;  das 
entweichende  Gemisch  von  Flüssigkeit  und  Dampf  hat  die  gesammte 
Wärme  verloren,  welche  dieser  Gondensation  entspricht. 

Die  Formel  18)  gestattet  nun  auch  das  Volumen  des  Gemisches  von 
Dampf  und  Flüssigkeit  zu  berechnen,  wenn  die  Ausdehnung  ohne  Wärme- 
zufiodir  soweit  fortgesetzt  worden  ist,  dass  die  Temperatur  von  Tq  auf  T 
Grrade  gesunken  ist  Glausius  ')  hat  auch  diese  Rechnung  für  die  ange- 
nommenen Verhältnisse  durchgeführt  und  daneben  hat  er  die  Werthe  gesetzt, 
welche  man  unter  der  unzulässigen,  früher  inderDampfinaschinentheorie 


^)  CUusius,  Abhandinngen  Bd.  I,  S.  175. 
V  Clausias,  Abhandlungen  Bd.  I,  S.  176. 
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ablieben  Annahme  erhält,  dass  der  Dampf  unter  diesen  Umständen  ge- 
sättigt bleibe  und  dem  Ausdehnungsgesetze  vollkommener  Gase  folge. 
Nach  dieser  falschen  Annahme  würde: 
u        fo     T 


«0      /    r« 

sein;  wenn  man  nun  «0  =  1  setzt,  erhält  man: 


22) 


u 
«0 

♦     ' 

nach  Formel 

18). 

nach  der  früheren 

A.nnahme. 

Formel  22). 

0  0. 

150 

1 

1 

125 

1,88 

1,93 

100 

3,90 

4,16 

75 

9,23 

10,21 

50 

25,7 

29,7 

25 

88,7 

107,1 

Der  Fehler,  den  man  unter  Benutzung  der  alten  unzulässigen  Voraus- 
setzungen in  der  Berechnung  des  Volumens  des  Gemisches  begeht,  ist 
demnach  nicht  so  beträchtlich,  als  man  nach  dem  Fehler,  der  sich  bei 
der  vorigen  Berechnung  ergab,  hätte  erwarten  können. 

Ausserdem  hat  Glausius^)  schliesslich  auch  noch  die  äussere  Arbeit 
berechnet,  die  geleistet  wird,  wenn  sich  1  Kg  gesättigter  Wasserdampf 
längs  einer  adiabatischen  Gurve  so  weit  ausdehnt,  dass  die  Temperatur  des 
Gemisches  von  Tq  auf  T  sinkt.     Er  fand  nach  Formel  19): 


r 

t 

ff.  du 

n 

0  0. 

Kgm 

150 

0 

125 

11300 

100 

23200 

75 

35900 

50 

49300 

25 

63700 

^)  Clausius,  Abhandlungen  Bd.  I,  S.  178. 
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3.  Die  isothermisclie  Curve  des  Dampf-  und 
Flüssigkeitsgemisclies. 

Wählt  man  wiederum  Druck  und  Volumen  als  Veränderliche,  so  lässt 
sich  die  Gestalt  der  isothermischen  Curven  ungemein  leicht  angeben. 

So  lange  nämlich  noch  Flüssigkeit  mit  ihrem  gesättigten  Dampfe  in  Be> 
rühiomg  ist,  bleibt  bei  constanter  Temperatur  der  Druck  constant  gleich  der 
Spannkraft  /  des  gesättigten  Dampfes.  Dies  geht  mit  wachfiendem  Vo- 
lumen so  lange  fort,  bis  alle  Flüssigkeit  verdampft  und  öbmit  ^  =  1  ge- 
worden ist.  Dann  ändert  sich  Druck  und  Volumen  nach  einem  anderen 
Gesetze,  welches  angenähei-t  durch  ein  Stück  einer  gleichseitigen  Hyperliel 
dargestellt  werden  kann,  deren  Asymptoten  die  Druck-  und  Volumenaxe 
sind,  da  die  Zustandsgieichung  überhitzter  Dämpfe  bekanntlich  nicht 
sehr  erheblich  von  dem  Ausdehnungsgesetze  vollkommener  Gase  verschie- 
den ist.  Construirt  man  für  alle  möglichen  Drucke  diese  Isothermen  und 
verbindet  alle  Punkte  Z,  Ij\  JJ^  (b.  Fig.  108),  in  denen  die  geraden,  der 
Volui)ienax6  parallelen  Linien  gebrochen  werden  und  in  die  isothermische 
Curve  überhitzter  Dämpfe  übergehen,  so  erhält  man  in  dem  hier  ge- 
wählten Coordinatensysteme  eine  der  früheren  Grenzcurve  analoge  Curve, 
HB!^  welche  nach  Zeuner  die  „Curve  constanter  Dampfmenge 
für  trocknen   gesättigten  Dampf"   genannt   werden   kann.     Denn 

Fig.  108. 


änderte  eine  Gewichtsmenge  reiner,  gesättigter  Dampf  ihren  Zustand 
längs  dieser  Curve  B.B.\  so  würde  sie  immer  reiner,  trockener,  gesättigter 
Dampf  bleiben. 

Die  Gestalt  dieser  Curve  HB!  lässt  sich,  wie  schon  früher  (S.  670) 
erwähnt  wurde,  sehr  genau  durch  die  von  Zeuner  gegebene  empirische 
Formel : 

darstellen. 
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Die  Wärmemenge,  welche  auf  einer  Strecke  BiB^  einer  Isotherme 
mitgetheilt  werden  muss,  ist: 

^  =  r  .  («a  —  Xi\ 23) 

wenn  rr^  das  Gewicht  des  Dampfes  in  der  Gewichtseinheit  des  Gemisches 
in  B^  und  Xi  die  entsprechende  Grösse  in  Bi  ist. 

Die  längs  BiB^  von  der  Gewichtseinheit  des  Gemisches  geleistete 
äussere  Arheit  L„  ist: 

L,  =J  P  •  ^t;  =/ .  (va  —  Vi), 

wenn  /  den  constanten  Druck,  welcher  längs  der  Isotherme  herrscht,  be- 
zeichnet. 

Nun  ist  aber: 

V  =  X  ,  Sf   +   (1    —  X)  .  8  =  X  .  (S^  —  S)   +  S  1), 

folglich : 

L,  =f .  [X2  .  S3'  —  Xi  .  Si   —  («2  —  iCi)  .  s]     .    .    .    24) 
Da  nun  nach  dem  ersten  Hauptsatze: 

J.  Q  =  L.  +  du 

ist,  so  ergiebt  sich  die  Aenderung  der  inneren  Energie  auf  einer  isother- 
mischen Curve: 
z/ü'=  Uj— I7i  =  {[/.r+/.s].(a:3  — ic,)— /.(iCg.fij'  — iPi.Si')}     25) 


4.  Die  isodynamlsclie  Ourve  von  Dampf-  und 
Flüssigkeitsgemisohen. 

Auch  die  Curve,  welche  die  Beziehung  zwischen  Volumen  und  Druck 
eines  Dampf-  und  Flüssigkeitsgemisches  ausdrückt,  wenn  die  innere  Energie 
des  Gemisches  während  der  Zustandsänderung  constant  bleibt,  lässt  sich 
leicht  ermitteln. 

Wir  hatten  früher  (V,  2,  S.672,  GL  11)  gefunden,  dass  die  Wärme- 
menge Jt  .  dQ,  welche  nöthig  ist,  um  die  Temperatur  von  7t  Kilogrammen 
eines  Dampf-  und  Flüssigkeitsgemisches ,  in  dem  P  Gewichtseinheiten 
Dampf  enthalten  sind,  um  dT  zu  ändern,  gleich : 

yt  .dQ  =  r  .dP  +  (it  --  F)  .11  .dT  +  P  .m  .dT 

ist. 

Dividirt  man  beiderseitig  durch  7t  und  berücksichtigt,  dass: 

P  ,  dP 

—  =  a?,        dx  =  — 


ist,  so  ergiebt  sich: 

^)  X  ist  bekanntlich   das   in  der  Gewichtseinheit  des  Gemisches  enthaltene  Dampf- 
gewicht. 
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dQ  =  r  .dx  +  (1  ^  x)  .  II  .dT  +  X  .m  .dT    .    .    26) 

Die  gleichzeitig  von  dem  Gemische  geleistete  äussere  Arbeit  dL^  ist 
bis  auf  Grössen  zweiter  Ordnung  genau  gleich : 

dL.=f.dv=f.d[x.is^'-8)]    .....    27) 
Nun  ist: 

J  .dQ  =  dL.  +  du, 
und  (nach  V,  B,  13,  GL  29,  S.  615): 

,,  _  ^t-    ,      "       r  _dr  (s'  -  8)    df_ 

^~dT'^^        T~^dT'^^  J       '  dT' 

oder: 

J 

Femer  ist: 
—  «  .  (ä'  -  fi)  .  d/  =  / .  d  [(s'  -  s)  .  ä]  —  d  [/  .  («'  —  8)  .  «] 
=  dL.  —  d  [/ .  (s'  —  8)  .  «]. 

Wenn  man  dies  in  26)  einsetzt,  findet  man : 

£^^  =  r  .  d»  +  ^  .  dT  +  «.<'»•  H • ^^ ' — ', 

u 

und  hieraus: 

dU=J.dQ'^dL.  =  J.\r.dX'\'X.dr^(k.dT]  —  d[f.(ßl  —  8).x^ 

=  J.\d  {(r.^)-'^-^^y^^-^}  +  ft.dT]  ...    28) 

Da  für  die  isodynamische  Gnrve  TT  =  oonst.,  und  folglich  ci  17  =  0 
ist,  so  ergiebt  sich,  dass: 

die  Differentialgleichung,  und: 

die  Gleichung  der  isodynamischen  Gurve  ist 

Nach  Zeuner's  Vorgänge  ^)  setzt  man  allgemein  die  Grösse : 

r-Ul^^^ 29) 

und  nennt  Q  die  innere  latente  Wärme.     Es  besteht  n&mlich  die  la- 
tente Wärme  der  Verdampfung  r  aus  zwei  Theilen;  ein  Theil  derselben, 

es  ist  dies ^,    wird  zur  Leistung  der  äusseren  Arbeit  ver- 


')  Man  sehe:  Zeuner,  Gnmdzage  der  mechanischen  WKnnetheorie,  2.  Aufl.,  1865, 
S.  271,  Gl.  205. 
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wendet,  welche  durch  die  Yolnmenvergrösserung  heim  Uehergange  aus  dem 
flüssigen  in  den  dampfiformigen  Zustand  erfordert  wird,  der  andere  Theil 

f  —  "^  '  ^     wird  zur  Ueherwmdong  der  Molecularkräfte  verwendet 

1/ 

und  kann  daher  wohl  mit  Recht  durch  den  von  Zeuner  eingefiihrten  Na- 
men bezeichnet  werden. 

Verwendet  man  diese  Abkürzung,  so  nimmt  die  Differentialgleichung 
der  isodjnamischen  Gurre  die  sehr  einfache  Grestalt: 

II  .  dT  -\'  d  (x  .  q)  =  0 30) 

an.  Aus  derselben  ergiebt  sich  durch  Integration  von  einem  Zustande, 
der  durch  die  Grössen  Tq,  Xq^  Qo  definirt  wird,  bis  zu  einem  anderen 
Zustande,  der  durch  T,  o?,  Q  charakterisirt  ist: 

T 

Q  —  Xo  .Qo  +  flA.dT=:0 31) 


Qo  +y  ^ 


Mit  Hülfe  dieser  Gleichung  ist  es  bei  gleichzeitiger  Benutzung  der 
beiden  zugehörigen  Formeln: 

t;  =  0?  .  (s*  —  s)  4-  s  nnd  Vo  =  «6  .  («'  —  s)  +  «  •  .  32) 
möglich,  wenn  der  Anfangszustand  und  eine  der  Grössen  T,  x  oder  q 
gegeben  ist,  die  übrigen  und  damit  auch  v  zu  bestimmen. 

£b  ist  jedoch  bis  jetzt  noch  nicht  gelungen,  die  Gleichung  der  iso- 
dynamischen Curve  eines  Gemisches  von  gesättigtem  Dampfe  und 
Flüssigkeit  aus  obiger  Gleichung  in  die  Form: 

p  =  Fiv) 
überzuführen. 

Zeuner  hat  auch  hier  eine  empirische  Formel  von  der  Gestalt: 

jp  .  t/  =  Cmst 33) 

vorgeschlagen  und  die  Constanten  derselben  für  einige  specielle  Fälle 
bestimmt. 

Bei  Untersuchung  verschiedener  Dämpfe,  für  welche  Regnault  die 
experimentellen  Daten  gegeben  hatte  i),  fand  Zeuner  stets  bei  einer 
Expansion  nach  der  isodynamischen  Curve  eine  Verdam- 
pfung. Wenn  jedoch  ein  Gemisch  von  Dampf  und  Flüssigkeit  so  com- 
primirt  wird,  dass  sich  der  Zustand  des  Gemisches  längs  einer  isodyna- 
mischen Curve  ändert,  so  findet  eine  theilweise  Condensation  des  Dampfes 
statt. 


^)  Man  sehe  im  njichsten  Paragraphen  S.  686,  Z.  14  v.  a. 
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5.  Die  Curven  oonstanter  Dampänenge  und  ihre  Be- 
ziehungen zu  den  isodynamlschen  Ourven. 

Die  Curven  constanter  Dampfmenge  sind  die  Yerbindongsliiuen  der^ 
jenigen  Punkte,  für  welche  X,  das  .Yerhältniss  der  Menge  des  in  einem 
Gemische  enthaltenen  Dampfes  zu  dem  im  Gemische  vorhandenen  Flüssig- 
keitsgewichte, constant  ist. 

Also  ist: 

X  =  Const 34) 

die  Definition  der  Cnrve  constanter  Dampfmenge. 

Wenn  o?  =  1  ist,  so  erhält  man  die  Curve  constanter  Dampfmenge 
für  trockenen  gesättigten  Dampf,  oder,  wenn  man  fundt;  als  Coordinaten 
wählt,  die  obere  Grenzcurve. 

Dagegen  giebt  a?  ==  Ö  im  letzteren  Falle  die  untere  Grenzcurve. 

Es  sind  also  die  beiden  Grenzcurven  specielle  Fälle  der  Curven  con- 
stanter Dampfmenge. 

Die  Wärmemenge  Q,  welche  der  Gewichtseinheit  des  Gemisches  zu- 
geführt werden  muss,  damit  sich  der  Zustand  desselben  auf  der  Curve 
constanter  Dampfmenge: 

x  =  ^ 

ändert,  ergiebt  sich  aus  der  für  dQ  gefundenen  Formel  (8. 643,  Z.  12  v.  o.), 
wenn  man  in  derselben: 

dx  =  0 
setzt. 

Es  ergiebt  sich  dann: 

dQ  =  [{1  —  x)  .  c;  +  m  .  x]  .  dt 35) 

Im  Besonderen  ist  für  a;=  1,  also  für  trockenen  gesättigten  Dampf: 
dQ  =  m  .  dt. 

Es  ist  also  m  die  specifische  Wärme  des  gesättigten  trockenen  Dam- 
pfes, wenn  sich  der  Zustand  desselben  längs  der  auf  diesen  speciellen 
Fall  bezüglichen  Curve  constanter  Dampfmenge  ändert.  Es  war  also 
ganz  berechtigt,  dass  wir  m  die  specifische  Wärme  des  gesättigten  Dampfes 
nannten. 

Das  Vorzeichen  von  m  entscheidet,  wie  zuerst  Clausius  herrorge- 
hoben  hat,  darüber,  ob  einem  trockenen  Dampfe,  wenn  er  bei  einer  Ex- 
pansion gerade  gesättigt  und  trocken  bleiben  soll,  Wärme  mitgetheilt 
oder  entzogen  werden  muss,  darüber,  ob  dQ  (bei  negativem  dt)  positiv 
oder  negativ  ist. 

Die  innere  Energie  eines  Gemisches  von  Dampf  und  gleichartiger 
Flüssigkeit  nimmt  immer  ab,  wenn  das  Gemisch  längs  einer  Curve  con- 
stanter Dampfmenge  ezpandirt  wird. 
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Wir  haben  früher  gefunden,  dass  unter  Einführung  des  Zenner'- 
schen  Begriffes  der  inneren  latenten  Wärme  die  innere  Energie  (Gl.  28, 
S.  682)  sich  unter  der  Gestalt: 

dU=J.(ji.dti'X.dg) 36) 

darstellen  läset.  Diese  Grösse  besitzt  für  alle  bis  jetzt  untersuchten  Sub- 
stanzen gleiches  Vorzeichen  mit  dt  Die  Grösse  Q  lässt  sich  nach  Zeu- 
ner's  Untersuchungen  f&r  alle  Substanzen,  welche  einer  Prüfung  unter- 
worfen worden  sind,  durch  empirische  Formeln  von  der  Gestalt: 

Q  =  a  +  h,t  +  c.t^ 37) 

darstellen.     Derselbe  giebt  0  folgende 

Tabelle  der  inneren  latenten  Wärmen  einiger  Flüssigkeiten. 


Name  der  Substanz. 


Wasser 

Aether 

Aceton 

Chloroform  •  .  .  . 
Cfalorkohlenstoff  .  . 
Schwefelkohlenstoflf 


575,40 
86,54 

131,63 
62,44 
48,57 
82,79 


0,791 

— 

0,10648 

—  0,000716 

0,20184 

—  0,000628 

0,11282 

—  0,000014 

0,06844 

—  0,000208 

0,11446 

—  0,000402 

*)  Grundzüge  der  mechan.  Wärmetheorie,  2.  Aufl.,  1865,  S.  282. 

Avenarius  hat  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  bei  der  kritischen  Temperatur 
die  innere  latente  Wärme  q  einer  Substanz  gleich  Null  werden  müsse,  denn  der  kri- 
tische Punkt  einer  Substanz  muss  bei  derjenigen  Temperatur  erreicht  sein,  bei  welcher 
zur  Ueberführnng  der  Körper  aus  dem  tropfbar  flüssigei^,  in  den  elastisch  flüssigen  Zu- 
stand keine  calorische  Energie  aufgewendet  zu  werden  braucht.  Um  die  Richtigkeit 
dieses  Schlusses  zu  prüfen,  beobachtete  Avenarius  die  kritischen  Temperaturen  für 
einige  Substanzen  und  berechnete  dieselben  aus  Interpolationsformeln  für  Q,  welche  er 
von  Neuem  aus  Regnault's  zuverlässigsten  Beobachtungen  ableitete.  Die  Ueberein- 
stimmung  ist  besser,  als  man  dies  im  vorliegenden  Falle  erwarten  durfte. 

Es  sind: 


die  kritischen  T 

em 

peraturen 

nach  Avenarius. 

# 

Beobachtet. 

Aus  ^  =  0 
berechnet. 

Aether 

• 

196 
246 
293 
276 

197 

Aceton          •    ■    •    • 

230 

Chlorkohlenstofl*  ■    . 
Schwefelkohlenstoff 

• 

299 
274 

Man    sehe:    Avenarius,    Ueber    innere    latente   Wärme. 
S.  303  bis  316. 


Pogg.    Ann.    Bd.    151, 
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dg 

Hieraus  folgt,  dass    x-r    innerhalb    der  Grenzen,    für    welche    die 

Regnault'schen  Interpolationsformeln  gültig  sind,  immer  negatiT  und 
kleiner  als  die  specifische  Wärme  der  betreffenden  Flüssigkeit  ist 
Demnach  ist  0^ 

immer  eine  positive  Orösse,  da  selbst  für  den  grössten  Werth  von  x^  d.  L 
X  =  Ij  das  erste  positive  Glied  Cp  noch  immer  grösser  als  das  zweite 

do 

Glied  X  •  ^  bleibt. 
öt 

Da  nun  bei  einer  Expansion  eines  Flüssigkeits-  und  Dampfgemisches 
mit  abnehmendem  /  auch  t  abnehmen,  alao,di  negativ  sein  muss,  das  me- 
chanische Wärmeäquivalent  J  und  die  Klammer  aber  positive .  Grössen 
sind,  so  folgt,  dass: 


dU  =  J.(c,  +  «Ij).««« 


negativ  ist. 

Es  ergiebt  sich  demnach,  dass,  wenn  ein  Gemisch  von  Dampf  und 
Flüssigkeit  längs  einer  Curve  constanter  Dampfmenge  expandirt  wird,  so 
nimmt  die  innere  Energie  des  Gemisches  ab. 

Wenn  du  =  0  ist,  so  gilt  nach  dem  im  vongen  Paragraphen  ent- 
wickelten Satze  die  Gleichung  der  isodynamischen  Curve  31): 

h  t 

J  ti  .dt  '\-  Xo  .  Qo  =/f*  .dt  +  x.Q. 

0  0 

Man  kann  dieselbe  auch  in  den  Formen: 


x  =  i- 


Jft  .dt  +  Xt.Qo  —J  J»  .  dt 


=  «0  H — ' — 


li   .  dt   +  Xq  .  Q 


^  ...    38) 

Q 

schreiben.     Da  bei  Expansion  nach  einer  Curve  constanter  Dampfinenge 

(x  =  Xq)  die  innere  Energie  abnimmt,  so  ist: 


(,,  +  ^.|£).d,<o, 


')  Bekanntlich   kann    ohne   wesentlichen  Fehler  f4  durch  Cp  ersetzt   werden;    num 
•ehe  S.  677  und  578. 
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und  demnach  auch: 


dt  +  Xo  .  Q 


dt  + 


*b  •  ^  j 


<0. 


Hieraus  folgt,  dass: 

ist,  und  darin  liegt  die  Begründung  des  am  Ende  des  vorigen  Paragraphen 
gegebenen  Satzes,  dass  bei  der  Expansion  eines  Dampf-  und  Flüssigkeits- 
gemisches nach  einer  isodynamischen  Cunre   fObr  alle  Substanzen  eine 
theilweise  Verdampfung  von  Flüssigkeit  stattfindet. 
Es  ist  jedoch: 


X  .  (s^  —  s)  +  8 


(l  .dt  +  Xq  .  Qo 


h 


(S'  -8)  +  8 


39) 


Hieraus  folgt,  dass  bei  der  Expansion  nach  einer  isodynamischen 
Canre ,  bei  der  x  wächst ,  also  x  '^  Xq  ißt,  der  Factor  sf  — s  nicht  so 
rsflch  wachsen ,  demnach  auch  /  nicht  so  rasch  abnehmen*  kann ,  als 
wenn  dieselbe  Expansion  bei  constantem  x^  also  nach  einer  Gurre  con- 
stanter  Dampfmenge  erfolgt  wUre.  Wir  können  demnach  den  Satz  auf- 
stellen: 

Yon  irgend  einem  Punkte  an  nähert  sich  mit  wachsendem 
Yolumen  v  die  isodynamische  Curve  der  Yolumenaxe  weniger 
rasch,  als  die  durch  diesen  Punkt  gezogene  Gurye  constanter 
Dampfmenge. 

Stellt  also  P  (man  sehe  Fig.  109)  einen  Punkt  auf  einer  Gurre  CC 

Tig.  109. 
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conetanter  Dampfmenge  vor  und  legt  man  durch  P  eine  Isodyname  JJ*, 
00  zeigen  die  beiden  Curren  ein  Lagenyerbältniss ,  welches  ungefähr 
durch  Fig.  109  dargestellt  wird. 

6.    Die  Beziehungen  zwischen  den  adiabatisohen  Curven 
und  den  Ourven  oonstanter  Dampfinenge. 

Die  Gleichung  der  adiabatischen  Curve  wurde  von  uns  (dieser  Ab- 
schnitt 2,  Gl..  15,  S.  673)  in  der  Form: 

oder  integrirt  in  der  Gestalt: 

gefunden.  Nehmen  wir  nun,  wie  dies  meist  geschieht,  für  e^  einen  con- 
stanten  Mittelwerth  an,  so  kann  man  auch  die  angedeutete  Integration 
auf  der  rechten  Seite  ausführen  und  erhält: 

-y-  =  -y—  +  Cp  •  ^09^^  Y' ^ 

eine  Form,  in  der  diese  Gleichung  zuerst  von  Clausius^)  gegeben 
worden  ist. 

Um  nun  längs  einer  Curve  constanter  Dampfmenge  x  —  x^  von 
einem  Punkte  zum  unmittelbar  benachbarten  fortzuschreiten,  muss,  wie 
§.  5,  Gl.  35,  S.  684  gezeigt  wurde,  der  Gewichtseinheit  des  Gemisches 
die  Wärmemenge: 

mitgetheilt  werden. 

Ist  nun  zunächst  2;  =  1,  d.  h.  hat  man  es  mit  trockenem,  gesät- 
tigtem Dampfe  zu  thun,  so  ist,  wie  schon  früher  erwähnt: 

dQ  =  m  .  dt. 

Um  also  (man  sehe  Fig.  110)  längs  der  Curve  constanter  Dampf- 
menge OC  für  reinen  gesättigten  Dampf  von  P  bis  R  fortzuschreiten, 
muss,  wenn  man  annimmt,  dass  Expansion  stattfindet,  dass  also  dt  ne- 
gativ ist,  Wärme  mitgetheilt  werden,  wenn  m  negativ  ist  (Wasser);  es 
muss  Wärme  entzogen  werden,  wenn  m  positiv  ist  (Aether).  Greht  mau 
aber  von  demselben  Punkte  P  aus  auf  einer  adiabatischen  Curve  zu 
einem  Nachbarpunkte  S,  so  ist  auf  diesem  Wege  d  Q  =  0. 


')  Clausius  (1856),  Abhandlungen,  Bd.  I,  S.   174,  Gl.  VU). 


Digitized  by 


Google 


E.  Thermische  Curven  der  Dampf-  und  Flüssigkeitsgemische.  689 
Im  ersten  Falle  nun  beträgt  die  von  P  bis  E  zugeführte  Wärme: 

rf(? = «, .  d< = II .  (t,,  -  f,) + n .  df, 

im  zweiten  Falle  ist  die  von  P  bis  8  angefahrte  Wärme: 

0=  ||. (..-.,,  +  ^../. 

Hierans  folgt  durch  Suhtraction,  wenn  8  und  B  auf  derselben  ^«raDelen 
zur  Yolumenaxe  liegen,  also /für  beide  Punkte  den  nämlichen  Werth  hat: 


m  .  dL 


dQ 


Fig.  110. 


Nun  ist  aber  -^  für  alle  Körper,  welche  sich  beim  Erwärmen  aus- 
dehnen, positiv,  demnach  ist  das  Vorzeichen  von  v^  —  Vg  abhängig  von 

dem  Vorzeichen  von  m.  Es  ist  dt, 
wie  schon  mehrfach  erwähnt  worden, 
immer  negativ.  Nun  sind  aber  die 
Gurven  constanter  Dampfmenge  mit 
zunehmendem  v  fallende  Gurven,  dem- 
nach wird  bei  Substanzen  mit  nega- 
tivem m  die  adiabatische  Curve  AA' 
steiler  als  .die  Curve  CC  constanter 
Dampfmenge  für  reinen  gesättigten 
Dampf  sein.  Für  diese  Substanzen 
also  haben  die  adiabatischen  Gurven 
die  Lage  AA'  (man  sehe  Fig.  111 
a.  f.  S.).  Bei  den  Substanzen  dagegen 
(Aether,  Benzin  über  118^,  Ghloroform 
über  122^  etc.),  bei  denen  m  positiv 
ist,  hat  die  adiabatische  Gurve  zur 
Curve  condtanter  Dampfmenge  CC  eine  Lage,  wie  z.  B.  die  Gurve  aa\ 
Setzt  man  o;  =  0,  d.  h.  betrachtet  man  die  untere  Grenzcurve,  so 
ist  auf  dieser : 

dQ=9Cj,.dt. 

Wendet  man  nun  hier  dieselbe  Betrachtung  an,  wie  vorhin,  d.  h. 
geht  man  von  P  (man  sehe  Fig.  112  a.  f.  S.)  aus  auf  der  adiabatischen 
Curve  nach  einem  Punkte  iS,  und  von  P  aus  auf  der  Gurve  constanter 
Dampimenge  für  x  -=  0,  bis  nach  einem  unendlich  benachbarten  Punkte 
22,  der  mit  8  auf  derselben  Parallele  zur  Volumenaze  OV  liegt,  far  den 
also  der  Druck  j?  oder/^)  derselbe  ist,  so  ist  auf  dem  Wege  PS: 


^)  Wir  haben  meigt,  wenn  unter  dem  Drucke  die  MazimaUpannung  eines  ge^ttigten 
Dampfes  gemeint  ist,  für  p  den  Buchstaben  /  gebraucht. 

Verdet-Bflhlmann«  Mechan.  Wftrmetheorie.  44 


Digitized  by 


Google 


690  V.  Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze. 

<»«  =  0  =  If  •(»,-»,)  +  ^  •  df, 

und  auf  dem  Wege  PB: 

Fig.  111. 


Fig.  112. 


und  wenn  man  diese  Gleichungen  subtrahirt: 
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Da  K—  positiv  und  dt  negativ  ist,  so  mnss  notbwendiger  Weise: 


Va  —  Vjt>  0, 


mithin : 


sein.  Dies  ergiebt  das  Resultat,  dass  bei  allen  Substanzen  die  adiaba- 
tischen Curven  weniger  steil  sind ,  als  die  unteren  Grenzcurven ,  durch 
welche  das  Yerdampfungsgebiet  von  dem  Flüssigkeitsgebiete  abgeschie- 
den wird. 

Wir  finden,  dass  wenn  wir  eine  bis  auf  den  Siedepunkt  erhitzte 
Flüssigkeit  längs  einer  adiabatischen  Gurve  ezpandiren,  so  gelangen  wir 
stets  in  das  Verdampfungsgebiet;  es  wird  jederzeit  eine  gewisse  Menge 
Flüssigkeit  in  Dampf  verwandelt. 

Während  also  bei  einer  Temperatur,  für  welche  tn  für  die  Substanz 
positiv  ist,  die  adiabatischen  Curven  durchgängig  weniger  steil  sind 
als  die  Curven  constanter  Dampf  menge,  ^  giebt  es  innerhalb  der  Gren- 
zen, in  denen  m  negativ  ist,  eine  Anzahl  Curven  constanter  Dampfmenge, 
welche  in  jedem  Punkte  gleiche  Neigung  mit  einer  adiabatischen  Curve 
haben.  Diese  Curven  constanter  Dampfmenge  schneiden '  adiabatische 
Curven  in  zwei  Punkten,  - 

Wenn  man  also  innerhalb  dieses  Gebietes  ein  gegebenes  GemiscH 
von  Dampf  und  Flüssigkeit  iu  einer  für  Wärme  undurchdringlichen  Hülle 
expandirt,  so  kann  man  hierbei  auch  wieder  zu  einem  Zustande  gelanj^eti, 
in  dem  das  Mischungsverhältniss  zwischen  Dampf  und  Flüssigkdit  das 
nämliche  ist. 

Es  ist  bei  der  Expansion  längs  einer  Curve  constanter  Dampfinenge 
(Gleichung  35): 

•  dQ  =  [{l  --  X)  .  c^  -{^  X  .  m]  .  dt, 

und  hierin  ist  d^  =  0,  wenn: 

(1  —  05)  ,  Cp  +  0?  .  w  =  0,  . 

d  h.  wenn: 


Wenn  nun  m  positiv  ist,  so  findet  man  a?  >►  1  und  gelangt'  damit 
überhaupt  aus  dem  Verdampfungsgebiete  hinaus,  für  welches  einzig  dieäe 
Betrachtungen  anwendbar  sind.  Es  kann  dieser  Fall  dQ  ^=  0  ailso  ni:ü^ 
bei  solchen  Substanzen,  respective  innerhalb  solcher  Temperaturgbenzen 
vorkommen,  für  welche  m  negativ  ist. 

Man  kann  hiernach  sagen:  wenn  man  eine  gegebene  Subslfinz  l&n^s 
einer  adiabatischen  Curve  expandirt,  so  wird  in  der  Nähei  der  unteren 
Grenzcurve  hierbei  immer  ein  Theil  der  Flüssigkeit  verdampfen,  fis 
wird  von  einem  Gemische  von  Dampf  und  Flüssigkeit  immer  tmeht 
Flüssigkeit  verdampfen ,  respective,  wenn  alle  Flüssigkeit  verdampift  Ist^ 

44* 
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der  Dampf  überhitzt  werden,  wenn  die  speci fische  W&rme  m  des  gesät- 
tigten Dampfes  positiv  ist.  Wenn  dagegen  die  Grösse  m  negativ  ist,  so 
wird  allmälig  immer  weniger  Flüssigkeit  verdampfen  and  man  wird 
schliesslich  eine  Grenze  erreichen ,  über  die  hinaus  nunmehr  bei  weiterer 
Expansion  nicht  nur  kein  neuer  Dampf  gebildet  wird ,  sondern  über  die 
hinaus  eine  th eilweise  Condensation  des  schon  vorhandenen  Dampfes 
stattfindet. 


F.  Ueberhitzter  Dampf. 

1.  Die  Abweichungen  überhitzter  Dämpfe  vom  Aus- 
dehnungsgesetze  vollkommener  Oase. 

Wenn  uns  die  Zustandsgieichung  überhitzter  Dämpfe  genau  bekannt 
wäre,  80  würden  dieselben  als  specielle  Fälle  die  Zustandsgieichung  der 
gesättigten  Dämpfe  und  der  Gase  mit  in  sich  schliessen.  Denn  wenn 
ein  überhiti^tar  Dampf  sehr  hoch  erhitzt  oder  sehr  stark  expandiri  wird, 
so  müssen  die  zwischen  den  Molekülen  des  Dampfes  thätigen  Kräfte  ver- 
sohwinden ,  es  muss  allmälig  der  überhitzte  Dampf  in  ein  vollkommenes 
Gas  übergehen.  Wenn  dagegen  die  Ueberhitzung  die  Grenze  Null  er- 
reicht,  so  muss  die  Zustandsgieichung  des  überhitzten  Dampfes  in  die 
Gleichung  gesättigten  Dampfes  übergehen. 

Leider  ist  uns  die  Form  der  Gleichung: 

f(v,T,p)  =  0 1) 

durch  welche  die  drei  Yariabeln  mit  einander  verknüpft  sind,  nicht  be- 
kannt und  es  liegen  bis  jetzt  auch  wenig  Erfahrungsdaten  vor,  welche 
für  eine  Untersuchung  dieser  Frage  benutzt  werden  können. 

Für  gewohnlich  hat  man  sich  darauf  beschränkt,  zu  untersuchen,  in 
wie  weit  man  berechtigt  ist,  für  überhitzte  Dämpfe  die  Gültigkeit  des 
Mariotte' sehen  und  Gay-Lussac^schen  Gesetzes  vorauszusetzen,  und 
für  praktische  Zwecke  hat  man  meist  ohne  Weiteres  vorausgesetzt,  dass 
es  zulässig  sei,  das  Ausdehnungsgesetz  vollkommener  Gase  ohne  wesent- 
lichen Fehler  auf  überhitzte  Dämpfe  zu  übertragen. 

Die  ersten  Bestimmungen,  welche  auf  diesem  Gebiete  in  Betracht 
zu  ziehen  wären,  sind  die  Versuche,  welche  angestellt  worden  sind,  um 
die  specifischen  Wärmen  der  Dämpfe  zu  ermitteln.  Von  Bedeutung  sind 
hierbei  nur  die  Messungen  der  Grösse  cfp,  welche  von  Regnault  für  ver- 
schiedene Dämpfe  angestellt  worden  sind.  Die  früheren  Angaben  über 
die  speoifische  Wärme  detf  überhitzten  Wasserdampfes  bei  niederen  Tem- 
peraturen, welche  von  De  la  Roche  und  Berard  herrühren,  müssen  mit 
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einem  erheblichen  Fehler  behaftet  sein,  da  Regnaalt^)  bei  seinen  sorg- 
fältigen und  ausgedehnten  Messungen  beinahe  nur  die  Hälfte  jenes  Werthes 
gefunden  hat.  Die  Yersuchsmethode,  welche  er  anwendete,  war  ungefähr 
die  folgende. 

Er  führte  überhitzte  Dämpfe  in  ein  Galorimeter  ein  und  Hess  die* 
selben  sich  hier  zu  Flüssigkeit  condensiren.  Er  zog  von  der  gefundenen 
Wärmemenge  diejenige  Wärme  ab,  welche  durch  die  Condensation  des 
Dampfes  und  durch  die  Abkühlung  der  gebildeten  Flüssigkeit  frei  ge- 
worden war,  und  berechnete  aus  dem  Reste  die  specifische  Wärme  des 
Dampfes.  Um  jedoch  die  constanten  Fehler,  welche  hierbei  sich  ein- 
schleichen können,  möglichst  zu  eliminiren,  bildete  er  immer  nur  die 
Differenz  zwischen  zwei  Versuchen,  in  denen  das  eine  Mal  der  Dampf 
mehr  überhitzt  worden  war,  als  das  andere  Mal.  Einige  seiner  Resultate 
haben  wir  im  Folgenden  zusammengestellt: 

Tabelle  der  specifischen  Wärmen   überhitzter  Dämpfe  (nach 
Regnault)  bei  einem  Drucke  von  0,760  m  Quecksilbersäule. 


Grenzen 


Name  der  Substanz. 


obere. 


untere. 


Speci6sche 

Wärme  des 

Dampfes. 


Specifische 
Wärme  der 
Flüssigkeit. 


Wasser 


Aethyläther  ... 

Aethjlalkohol    .    . 

n 
Schwefelkohlenstoff 


Benzin  .  .  . 
Chloroform  . 
Aceton  .  •  . 
Terpentinöl  . 
Methylalkohol 
Essigäther 


231,1 

225,8 

210,4 

216,0 

218,3 

229,7 

217,0 

223,3 

147 

193 

193  . 

229 

217,7 

238,4 

233,7 

249,0 

223,3 

218,6 


127,7 
137,7 
124,3 
122,7 

73,9 

65,3 
101,0 
114,0 

80 

80 

66 

80 
116 
117,4 
129,2 
179,1 
101,4 
114,6 


0,46881 

0,4811 

0,4808 

0,4796 

0,4767 

0,4826 

0,4512 

0,4557 

0,1534 

0,1602 

0,1544 

0,1613 

0,3754 

0,1566 

0,4125 

0,5061 

0,4580 

0,4008 


1,000  bei  OO 


0,5290  bei  0» 
0,5497  „  35® 
0,5475  „  0» 
0,7694  „  80® 
0,2352  „  0® 
0,2426    „  45® 


0,4360 

0,2384  bei   60® 

0,5540    „     60® 

0,5068    „  160® 

0,6700 

0,5902    „     60® 


^)  Man  sehe:  Regnault,   Relation  des  ezp^riences  entreprises  pour  dMerminer  les 
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Allgemeine  Gesetze  lassen  sich  ans  den  Regn  aal  tischen  Z&hleo 
nicht  herauslesen«  jedoch  scheint  das  Eine  hervorzugehen,  was  schon 
an  der  Kohlensäure  bemerkt  worden  ist,  dass  nämlich  die  specifisclie 
Wärme  überhitzter  Dämpfe  mit  wachsender  Temperatur  zunimmt  und 
sich  vielleicht  für  jede  Substanz  einer  constanten  Grenze  nähert 

Es  ist  vielfach  versucht  worden,  die  specifische  Wärme  der  Dämpfe 
auf  theoretischem  Wege  abzuleiten,  aber  alle  einschlagenden  Arbeiten 
haben  bisher  zu  keinem  Ziele  geführt. 

Auch  die  Ton  Regnault  bisher  veröffentlichten  Resultate  sind  durch- 
aus ungenügend.  ^  Es  wäre  daher  ein  grosses  Verdienst,  wemi  diese 
grosse  Lücke  in  unseren  physikalischen  Kenntnissen  bald  ausgefallt 
Wtkrdei   • 

Von  besonderem  praktischen  Interesse  ist  auch  hier  die  specifisclie 
Wärme  des  überhitzten  Wasserdampfes;  man  pflegt  für  dieselbe  den 
Mittelwerth : 

c/  =  0,4805 

zu  verwenden,  der  sich  aus  den  letzten  drei  RegnaultWhen  Beobacii* 
tungen  ergiebt.  Die  erste  Beobachtung  hält  nämlich  Regnaalt  seiltet 
für  minder  zuverlässig. 

Die  zweite  Art  von  Versuchen  bezieht  sich  auf  die  Gültigkeit  de& 
Mari  Ott  ersehen  Gesetzes  für  überhitzte  Dämpfe. 

Schon  aus  Versuchen  von  Bineau^)  über  die  Dichtigkeit  des 
Ameisensäuredampfes  und  des  Essigsäuredampfes  bei  constanter  Tem- 
peratur ging  hervor  t  dass  die  überhitzten  Dämpfe  dem  Ausdehoungr 
gesetze  vollkommener '  Gase  nicht  folgen. 

Bineau  fand  z.  B.  für: 


principales  lois  et  les  donnSes  numeriques  qui  enirent  dans  le  calcul  des  machiof?  * 
vapeur,  Bd.  2.  Es  ist  dies  gleichzeitig :  M^m.  de  l'Academie,  Bd.  XXXI,  S.  W  i 
Von  anderer  Seite  glaubt  man  die  Differenz  zwischen  den  älteren  und  neueren  Ane»'*' 
dadurch  erklären  zu  können ,  dass  man  eine  starke  Veränderlichkeit  der  Grosbe  c\  i- 
der  Nähe  des  Condensationspunktes  annimmt. 

1)  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  3.  Serie,  Bd.  XVIII,  Comptes  rendus  Bd.  XIX,  S.  7f»T 
und  Bd.  XXUI,  S.  414. 
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i 
1 

d 

^              1-H              rH 

II        II  '   II 

O     !-•     «     .H     .H     ^ 

e*   «  fc^  «o  00^  «^ 
cT  of  cT  <^i'  ef  « 

1 

2,61 
2,70 
2,76 
2,81 

1' 

3,10 

8,80 

18,30 

27,80 
50,00=/ 

1 
1 

e«        »ß        CO 
<^       <^.       -1. 

r-l               »H              »H 

II        II        II 

00    00     0>    00    rH     00 

<N  eT  ea"  cT  co"  eT 

s 

2,80 
2,85 
2,94 
3,15 

li 

2,70 

8,00 

16,70 

34,20 
30,00=/ 

f 

^ 
a 

o.        o 

II     II 

1 

2,87 
2,93 
3,06 

|ä 

2,60 

7,60 

15,80 

20,50  Max.  =  / 
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Diese  Quotienten  würden  gleich  1  sein,  wenn  die  überhitzten  Dampfe 
dem  Ausdehnungsgesetze  vollkommener  Gase  folgten. 

Ebenso  fand  Cahours  ^),  dass  die  Dichte  des  Essigsäuredampfes  bei 
constantem  Drucke  (p  =  760  mm)  und  bei  steigender  Temperatur  stetig 
bis  zu  einer  festen  Grenze  abnimmt. 

Es  ergab  sich  für: 

Essigsftnredampf. 


Temperatur. 

Dumpfdicht«. 

Temperatur. 

Dampfdichte. 

OC. 

•c. 

125 

3,20 

219 

2,17 

130 

3,12 

230 

2,09 

140 

2,90 

250 

2,08 

l&O 

2,75 

280 

2,08 

160 

2,48 

300 

2,08 

171 

2,42 

321 

2,08 

190 

2,30 

327 

2,08 

200 

2,22 

338 

2,08 

Es  zeigt  sich,  dass  erst  für  höhere  Temperaturen  in  ziemlich  groeaer 
Entfernung  vom  Condensationspunkte  die  überhitzten  Dämpfe  dem  Aus- 
dehnungsgesetze  vollkommener  Gase  folgen ,  dass  dagegen '  in  nicht  zu 
weiter  Entfernung  von  der  oberen  Grenzcurve  die  überhitzten  Dämpfe 
der  Essigsäure  einen  grösseren  Ausdehnungscoefficienten  als  die  yoll- 
kommenen  Gase  besitzen.  Erst  von  ungeföhr  250  Grad  an  verhält  sich 
überhitzter  Essigsäuredampf  wie  ein  permanentes  Gas. 

Ganz  ähnliche  Resultate  sind  später  von  Horstmann^  für  die 
Dämpfe  von  Aether,  Wasser  und  Essigsäure  gefunden  worden. 

Horstmann  fand  z.  B.  für  Wasser  beim  Drucke  einer  Atmo- 
sphäre : 


M  Cahours,  Comptes  rendus  Bd.  XX,  S.  51. 


Horstmann,  Beziehungen  zwischen  Moleculargewicht  und  specitischcm Gewicht 
elastischer  flüssiger  Körper,  Liebig's  Annalcn,  Sapplementbd.  VI,  S.  51  bis  73. 


Digitized  by 


Google 


F.  üeberhitaster  Dampf. 


697 


Wasser. 


Temperatur. 

Dampfdichie 
(Luft  ==.1). 

Temperatur. 

Dampfdichte 
(Luft  =  1). 

»C. 

»C. 

100 

0,667 

160 

0,625 

110 

0,648 

170 

0,625 

120 

0,640 

180 

0,625 

130 

0,633 

190 

0,625 

140 

0,628 

200 

0,625 

150 

0,625 

Hirn  hat  die  Dichte  des  Wasserdampfes  bei  verschiedenen  Tempe- 
raturen und  Drucken  untersucht.    £r  findet  z.  B. 


das  specifische  Volumen  des  gesättigten  Wasserdampfes 

bei  760  mm. 


Temperatur. 

Volumen 
von  1  Kg. 

Temperatur. 

Volumen 
von  1  Kg. 

0  C. 

cbm 

0  c. 

cbm 

100 

1,6504 

162 

1,93 

118,5 

1,74 

200 

2,08 

Ul 

1,85 

205 

2,14 

148,5 

1,87 

246,5 

2,29 

Hieraus  lassen   sich   die  Ausdehnungscoefficienten   des  überhitzten 
Wasserdampfes  bestimmen. 
Es  ergeben  sich  die 
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AaBdehnungscoefficienten  überhitzten  WasBerdampfes 
(bei  1  Atmosphäre). 


Temperatur. 


0  C. 
100 
118^ 
141 
162 
200 
246,5 


Mittlerer  Aus- 
dehnungscoefficient. 


0,004181 
0,004212 
0,002902 
0,003059 
0,003838 


Eb  findet  sich  anch  hier,  dass  dieselben  im  Allgemeinen  grösser  sind, 
als  die  der  vollkommenen  Gase;  dieselben  nähern  sich  jedoch  mit  wach- 
sender Temperatur  immer  mehr  dem  für  permanente  Gase  gefundenen 
Grenzwerthe. 

Uebrigens  hatten  schon  früher  Siemens^)  und  auch  später  F a i r - 
bairn  und  Täte  ^)  bei  ihren  (in  V,  B,  8,  S.  597)  von  uns  citirten  Ver- 
sachen  gefunden,  dass  der  Ausdehn nngscoeffioient  des  Wasserdampfes  bei 
hoher  Temperatur  in  der  Nähe  des  Sättigungspunktes  um  vieles  grösser 
als  der  der  vollkommenen  Gase  sei  und  sich  erst  bei  sehr  starker  lieber- 
hitzung  allmälig  diesem  Grenzwerthe  nähere. 

Regnault^)  zeigte,  dass  Wasserdampf  sich  bei  niedrigen  Tempe- 
raturen (30  bis  56  Grad)  erst  dann  wie  ein  Gas  verhalte,  wenn  der 
Druck  nur  noch  0,8  von  der  Maximalspannung  /  beträgt 

Auf  einige  weitere  Experimentaluntersuchungen  Hirn's  über  das 
Verhalten  überhitzter  Dämpfe  kommen  wir  in  den  nächsten  Paragraphen 
noch  ausführlicher  zurück. 


2.   Herwig' s  Untersuchungen  über  die  Abweichungen 

der  Dämpfe  vom  Mariotte'schen  und  Oay-Lussao'- 

sehen  Gesetze. 

Herwig^)  hat  das  Verhalten  einiger  Dämpfe  bei  constanter  Tempfi^ 
ratur  unter  verschiedenem  Drucke  und  unter  constantem  Drucke  bei  ver- 


*)  Civil-Engin.  and  Archit.  Journ.  1852,  S.  294. 

^)  Fairbairn   und   Täte,    Experimental   researches^  io  determiae   the    density   of 


steam  etc.     Philos.  TranÄact.  Bd.  150,  S.  220. 


«)  Regnault,  M^moires  de  lUcad^mie,  Bd.  XXVI,  S.  700. 
*)  Herwig, 


Untersuchungen  über  das  Verhalten  der  Dämpfe  gegen  da»  Ma- 
riotte'sche  und  G&y-Lussac'sche  Gesetz«  Pogg.  Ann.  Bd.  137,  S.  19  bis  55  und 
S.  592  bis  617. 
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schiedener  Temperatnr  untersucht.  Er  bediente  sich  zu  dieser  Untersuchung 
eines  von  Wüllner  construirten  Apparates,  der  es  gestattete,  sämmt- 
Uche  Grössen,  die  bei  Dämpfen  in  Betracht  kommen,  unabhängig  von 
einander  zu  variiren. 

Die  beistehende  Zeichnung  (Fig.  113)  stellt  diesen  Apparat  dar. 
Das  Dampfentwickelungsgefass  «6  ist  ein  weites,  sorgfältig  getheiltes 

Fig.  113. 


and  calibrirtes  Rohr.  Dasselbe  ist  in  eine  Eisenhülse  luftdicht  einge- 
setzt, die  auf  der  Platte  rs  befestigt  ist.  Durch  einen  Ganal,  welcher 
durch  die  PJatte  rs  gebohrt  ist,  communicirt  das  Innere  des  Rohres  ab 
mit  einem  Rohre  cd,  welches  ebenfalls  luftdicht  in  die  Platte  rs  ein- 
gelassen ist.     Das  obere  Ende  des  Rohres  cd  ist  ausgezogen  und  steht 
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bei  0  mit  dem  T-förmigen  Rohre  pomn  in  Verbindung.  Ein  Schenkel 
dieses  Rohres  fuhrt  zu  dem  Manometer  ef»  Der  andere  Schenkel  führt 
zu  einer  Luftpumpe,  durch  welche  man  im  Innern  des  Apparates  belie- 
bige Drucke  herstellen  kann.  Die  Grösse  dieses  Druckes  kann  aus  dem 
Stande  des  Manometers  ef  und  der  Ablesung  an  dem  daneben  stehenden 
Barometer  gh  leicht  ermittelt  werden.  Die  Röhren  ah  und  cd  sind,  wie 
die  Figur  113  zeigt,  von  einem  durchsichtigen  Flussigkeitsbade  umge- 
ben. Die  Temperatur  des  Bades  wird  durch  die  seitlich  angebrachten 
HeizYorriohtungen  constant  erhalten.  Um  in  allen  Theilen  des  Bades 
eine  möglichst  gleiche  Temperatur  herzustellen,  ist  eine  aus  zwei  Rahmen 
bestehende  Rührvorrichtung  angebracht,  welche  fortwährend  auf-  und 
niederbewegt  wird.  Zur  Bestimmung  der  Temperatur  dienen  zwei 
Thermometer  ty  U 

Die  Anstellung  der  Versuche  ergiebt  sich  leicht  aus  der  Construction 
des  Apparates. 

Nachdem  ausserhalb  des  Wasserbades  das  Rohr  cd  \ji  der  betreffen- 
den Hülse  befestigt  ist,  .wird  der  eiserne  Theil  des  Apparates  mit  Queck- 
silber gefüllt.  Dann  füllt  man  die  Röhre  ah  mit  trockenem  Quecksilber 
und  entfernt  möglichst  alle  Luftblasen.  Ist  eine  merkliche  Luflinenge 
noch  im  Gefasse  ab,  so  muss  dieselbe  besonders  bestimmt  und  berück- 
sichtigt werden.  Dann  lässt  man  ein  mit  einer  gewogenen  Menge  Flüssig- 
keit gefülltes  Glaskügelchen  in  dem  Rohre  ah  aufsteigen,  befestigt  ab  in 
die  betreffende  Hülse  und  setzt  den  Apparat  in  das  leere  Wasserbad  ein. 
Hierauf  sprengt  man  durch  £rhitzen  das  Kügelchen,  füllt  das  Wasserbad 
und  stellt  eine  bestimmte  Temperatur  in  demselben  her. 

Das  Volumen  des  Dampfes  kann  durch  Auspumpen  und  Zulassen  von 
Luft  in  das  Innere  des  Apparates  beliebig  geändert  und  gleichzeitig 
Spannung  und  Volumen  des  Dampfes  beobachtet  werden.  Der  Druck 
wird  aus  einer  Messung  der  verschiedenen  Quecksilberniveaus  mit  Hülfe 
eines  Kathetometers,  das  Volumen  aus  den  Ablesungen  an  der  Theilung 
des  Rohres  ah  ermittelt. 

Wenn  man  diese  Beobachtungen  des  Volumens  bei  verschiedenen 
Drucken  und  Temperaturen  wiederholt,  so  kann  man  hieraus  das  Ver- 
halten des  Dampfes  und  seine  Abweichung  vom  Ausdehnungsgesetze 
vollkommener  Gase  ermitteln. 

Die  Versuche  von  Herwig  erstrecken  sich  auf  die  Dämpfe  von  Al- 
kohol, Chloroform,  Wasser,  Schwefelkohlenstoff,  Aethyläther 
und  Aethylbromid.  Die  Temperaturen,  zwischen  denen  er  <^rirt 
hat,  sind  leider  nur  sehr  niedrige,  dieselben  gehen  ungefähr  von  10^  bis 
in  die  Nähe  der  Siedetemperatur  bei  einer  Atmosphäre  Druck. 

Die  Versuche  zeigten  zunächst,  dass,  wenn  man  die  Expansion  soweit 
fortgesetzt  hatte,  dass  das  Product  p  .  v  keine  merkliche  Variation  mehr 
zeigte,  die  aus  Beobachtungen  bei  verschiedenen  Temperaturen  herge- 
leiteten Dampfdichten  immer  fast  vollkommen  gleich  gefunden  werden. 
Es  wird  hierdurch  also  bestätigt,  dass  alle  Dämpfe  sich  bei  wachsender 
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Temperatur  and  constantem  Drucke,  und  bei  consianter  Temperatur  und 
abnehmendem  Drucke  immer  mehr  dem  Ausdehnungsgesetze  vollkommener 
Gase  nähern. 

Ein  bestimmtes  Gesetz,  welches  die  Beziehungen  zwischen  Druck 
und  Volumen  darstellt,  während  der  Dampf  aus  dem  Gebiete,  innerhalb 
dessen  er  sich  wie  ein  vollkommenes  Gas  verhält,  sich  allmälig  der  obe- 
ren Grenzcurve  nähert,  hat  sich  nicht  ermitteln  lassen. 

Herwig  hat  jedoch  gefunden,  dass  sich  die  Grösse  der  Abweichung 
des  gesättigten  Dampfes  vom  Mar iotte' sehen  (besetze  durch  eine  ein- 
fache Formel  darstellen  lässt. 

Bezeichnet  nämlich  fx  die  Maximalspannung  irgend  eines  Dampfes 
bei  der  Temperatur  ^i«  und  t^  das  Volumen  einer  gegebenen  Menge  unter 
diesen  Verhältnissen,  und  bezeichnen  jp  und  v  Druck  und  Volumen,  wenn 
diese  Dampfmenge  bei  derselben  Temperatur  soweit  expandirt  ist,  dass  sie 
sich  wie  ein  vollkommenes  Gas  verhält,  so  ist: 


=  c.V¥u 


worin  Ti  die  absolute  Temperatur  und  c  eine  Gonstante  ist,  welche  für 
alle  Dämpfe  denselben  Werth  hat,  nämlich : 

C  =  0,0595. 
Das  Volumen  des  gesättigten  Dampfes  a/  findet  sich  hieraus  gleich: 

^         Ä./i.  0,0595.  I/t' 

wenn  n  das  Gewicht  der  Dampfmenge  bezeichnet. 

Wir  führen  nur  eine  einzige  Beobachtungsreihe  an,  um  die  Genauigt 
keit  dieses  empirischen  Gesetzes  zu  zeigen. 

Herwig  fand  z.  B.,  als  er  «  =  0,0248  g  Alkohol  in  das  GefÄss  dh 
einbrachte : 


Temperatur 

P    .    10 

beobachtet. 

beobachtet, 
mm 

beobachtet  zwischen: 

berechnet 
nach  61.  2). 

297 

10183 

50,23 

197,8 

201,6 

198,1 

304,5 

10442 

77,58 

125,9 

133,0 

'  129,9 

310,4 

10644 

108,00 

89,6 

95,0 

94,2 

315,9 

10834 

144,7 

69,9 

72,0 

70,9 

324,8 

11038 

196,5 

52,5 

54,4 

52,7 

331,8 

11381 

315,8 

33,0 

34,2 

33,3 

336,9 

11554 

396,8 

25,2 

27,5 

26,7 

843,9 

11797 

537,6 

19,8 

20,5 

19,9 
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Bei  der  kleineren  fOr  s'i  beobachteten  Zahl  hatte  der  Dampf  schon 
begonnen  sich  niederzuschlagen,  die  Grenzearve  war  also  schon  über- 
schritten, bei  der  grösseren  der  angegebenen  Zahlen  war  die  Spannung 
des  Dampfes  schon  merklich  kleiner  als  die  Maximalspannung  des  ge- 
sättigten DampfeSp  Das  berechnete  Volnmen  liegt  immer  zwischen  den 
beobachteten  Grenzwerthen. 

Ans  Herwig 's  Versuchen  wör  de  somit  das  merkwürdige,  aber  nicht 
sehr  wahrscheinliche  Resultat  folgen,  dass  alle  Dämpfe  bei  gleicher  Tem- 
peraturin gleichem  Betrage  vom  Mariotte'  sehen  Gesetze  abweichen,  oder 
in  anderen  Worten  ausgedrückt,  die  Dichtigkeit  des  gesättigten  Dampfes 
ist  bei  einer  und  derselben  Temperatur  dasselbe  Multiplum  der  Dichte, 
welche  dem  Dampfe  zukommt,  wenn  er  bereits  dem  Ausdehnungsgesetze 
vollkommener  Gase  folgt.  Benutzt  man  die  oben  angegebene  Formel  3) 
und  berechnet  aus  derselben  die  Dichte  des  gesättigten  Dampfes  5^,  so 
findet  man  Werthe,  welche  mit  denjenigen,  welche  man  erhält,  wenn 
man  die  bekannte  Formel  der  mechanischen  Wärmetheorie  (V,  B,  14, 
Gl.  30,  S.  616): 

J.r 


8i    = 


T    ^J- 
'  dT 


+  <5 


4) 


anwendet,  recht  gut  übereinstimmen. 

Nachstehende  Tabelle  zeigt  dies  sehr  deutlich: 


Tempe- 
ratur. 

'i' 

für  Chloroform 

9i'  für  Schwefelkohlenstoff 

nach  Gl.  3). 

nach  Gl.  4). 

Differenz. 

nach  Gl.  3). 

nach  Gl.  4). 

Differeni. 

10 

1,464 

1,470 

—  0,006 

1,166 

1,172 

—  0,006 

30 

0,615 

0,641 

—  0,026 

0,551 

0,567 

—  0,016 

50 

0,294 

0,314 

—  0,020 

0,288 

0,301 

—  0,013 

70 

0,155 

0,169 

—  0,014 

0,164 

0,172 

—  0,008 

100 

0,070 

0,077 

—  0,007 

0,080 

0,083 

—  0,003 

Wenn  man  auch  einen  Theil  dieser  Differenzen  dem  Umstände  zu- 
schreiben kann,  dass  die  Versuche  Herwig's  sich  auf  Präparate  bezogen 
haben,  welche  ydn  denen,  mit  welchen  Regnault  operirt  hat,  nicht  un- 
wesentlich yerschieden  sein  können «  so  ist  doch  die  Gleichartigkeit  der 
Abweichungen  in  allen  Fällen  einigermaassen  auffällig. 

Man  wird  diesen  Herwig'schen  Formeln  2)  und  3)  eine  grössere 
theoretische  Bedeutung  daher  zur  Zeit  wohl  kaum  beilegen  können. 

Jedenfalls  sind  auch  die  Temperaturintervalle,  zwischen  welchen 
diese  Versuche  liegen,  zu  gering.  I^ine  Wiederholung  dieser  Messungen 
zwischen  weiteren  Temperaturgrenzen  ist  ein  dringendes  BedOrfniss. 
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Aebnlicbes  gilt  auch  von  den  Untersachiingen ,  welche  in  neuerer 
Zeit  Ton  Herwig  angestellt  worden  sind ,  nm  die  Abweichungen  über- 
hitzter D&mpfe  vom  Gay -Lussac 'sehen  Gesetze  zu  ermitteln.  Bei  den 
Torher  besprochenen  Versuchen  wurde  bei  constanten  Temperaturen  das 
Volumen  und  der  Druck  des  Dampfes  geändert,  bei  den  jetzt  zu  be- 
sprechenden Messungen  wurde  das  DampfVolumen  nahezu  constant  ge- 
balten und  die  Temperatur  und  der  Druck  desselben  geändert.  Es  diente  zu 
diesen  neueren  Messungen  ein  Apparat,  welcher  im  Princip  mit  dem  überein- 
stimmte, welchen  wir  als  Schema  benutzt  haben,  um  (S.  597)  die  Unt«r- 
Buchungsmethode  von  Fairbairn  und  Täte  auseinander  zu  setzen.  In 
den  beiden  geschlossenen  Schenkeln  eines  U-formig  gebogenen  Glasrohres 
befand  sich  auf  der  einen  Seite  überhitzter  Dampf,  auf  der  anderen  Seite 
trockene  Luft;  beide  Substanzen  waren  wie  bei  Fig.  91  (S.  597)  durch  eine 
Quecksilberschicht  getrennt.  Es  wurde  der  glänze  Apparfit  in  einem  Wasser- 
bade erhitzt  und  bei  verschiedenen  Temperaturen  die  Niveaudifferenz  in 
beiden  Schenkeln  des  Rohres  gemessen.  Wäre  der  Ausäehnungscoefficient 
des  überhitzten  Dampfes  gleich  dem  der  trockenen  Luft  gewesen,  so  hätte 
die  (selbstverständlich  auf  0^  reducirte)  Differenz  der  Quecksilbersäulen 
bei  allen  Temperaturen  constant  bleiben  müssen.  Ea  zeigte  sich,  dass 
bei  sehr  niederen  Drucken,  also  für  stark  expandirten,  überhitzten  Dampf, 
allerdings  keine  merkliche  Differenz  zwischen  dem  Ausdehnungscoeffi- 
cienten  des  Dampfes  und  dem  der  Luft  ezistirte,  bei  höheren  Drucken 
dagegen,  in  der  Nähe  des  Condensationspunktes ,  zeigte  sich,  dass  der 
Ansdehnungscoefficient  des  Dampfes  erheblich  grösser  als  der  der  Luft  war. 

Herwig  stellt  seine  Besultate  fär  überhitzten  Dampf  durch  die 
Formel:  i       ' 

p  .  t;  =  g)  .  T    ..........    5) 

dar,  worin  p,  v  und  T  Druck,  Volumen  und  absolute  Temperatur  des  in 
dem  einen  Schenkel  des  Rohres  enthaltenen  Dampfes  $ind;  Für  die  im 
anderen  Schenkel  befindliche  Luft,  welche  man  in  diesem  Falle  als  ein 
unvollkommenes  Gas  ansieht,  gilt  die  Relation: 

P  .V  =  B.  T  .    .    . 6) 

worin  P  der  Druck  und  V  das  Volumen  der  eingeschlossenen  Luftmenge 
bei  derselben  Temperatur  T  wie  vorher,  und  B  die  bekannte  Constante  ist. 
Aus  diesen  beiden  Formeln  folgt  nach  beiderseitiger  Division  mit  v . 
resp.  F  durch  Subtraction : 


'--=-(i-f> 


Die  Grösse : 

p  —  P  =  H 

wurde  unmittelbar  mit  dem  Eathetometer  gemessen;  die  Werthe  von  t;, 
i2,  F  wurden  durch  passende  Volumenbestimmungen!  für  jede  einzelne 
Versuchsreihe  ermittelt.  Hieraus  konnte  ohne  Weiteres  <p  berechnet 
werden  und  es  fand  sich: 
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pmiktes  fp  durchaus  nicht  alsGonstante  angesehen  werden  kann,  sondern 
merklich  mit  der  Temperatur  wächst.  Wir  wollen  die  Rechnungen 
jedoch  hier  nicht  wiederholen,  sondern  nur  beiläufig  erwähnen,  dass  e.  B. 
aus  der  Beobachtungsreihe  IIL  der  Ausdehnungscoefficient  des  bei  90® 
und  2500  mm  Druck  nahezu  gesättigten  SchwefelkohlenstofiPdampfes  zu 
0,0044  gefunden  wird. 

Aus  den  Herwig 'sehen  Versuchen  scheint  übrigens  hei^orzugehen, 
dass,  wenn  das  Volumen  eines  Dampfes  constant  erhalten  wird,  erst  bei 
sehr  weit  getriebener  Ueberhitzung  der  Dampf  in  den  absoluten  Gaszu- 
stand übergeht,  während  man  bei  constanter  Temperatur  schon  durch 
eine. massige  Expansion  das  Verhalten  des  überhitzten  Dampfes  mit  dem 
der  permanenten  Gase  in  nahe  Uebereinstimmung  zu  bringen  im  Stande 
ist.  £s  ist  dies  ein  Resultat,  welches  trefflich  mit  allen  unseren  sonstigen 
Vorstellungen  von  dem  Molecularzustande  der  Dämpfe  und  Gase  über- 
einstimmt, worauf  wir  späterhin  (im  ersten  Abschnitte  des  zweiten  Bandes) 
ausführlicher  zurückkommen  werden. 


3*  Die  tliennisolieii  Ourven  überliitzter  Dämpfe. 
Das  Gesetz  von  Hiriu 

Da  aber  zur  Zeit  alle  experimentellen  Grundlagen,  welche  zu  einer 
Ableitung  der  Zustandscurve  überhitzter  Dämpfe  dienen  könnten,  durch- 
aus anzureichend  sind,  so  bleibt  nichts  anderes  übrig,  als  zu  ver- 
suchen, von  plausibelen  Annahmen  ausgehend,  ^u  Formeln  zu  gelangen, 
welche  dem  praktischen  Bedürfnisse  genügen  und  doch  mit  den  wenigen 
Yorhandenen  Versuchsresultaten  mindestens  nicht  im  Widerspruche  stehen. 

Zunächst  lag  es  nahe,  den  Versuch  zu  machen,  ob  sich  nicht  die 
Zustandsgieichung  überhitzter  Dämpfe ,  in  der  die  Gleichung  yollkom- 
mener  Gase: 

p  .v  =  R  .  T, 

als  specieller  Fall  enthalten  sein  muss,  in  eine  Form : 

P.  F=  JB.  T 

bringen  lasse ,  in  der  P  eine  Function  von  p,   V  eine  Function  von  v^ 
and  B  eine  Coiistante  ist.   Es  müsste  dann  mit  Rücksicht  auf  die  in  dem 

P 

Torigen Paragraphen  erwähnten  experimentellenErgebnisse  sich  —   mit  ab- 

V 
nehmendem  p  zunehmend  der  Grenze  1  und  —  mit  zunehmendem  v  sich 

abnehmend  der  Grenze  1  nähern. 

Grashof  ^)  hat  diese  Formel  unter  verschiedenen  Annahmen  unter- 
sacht,  ist  jedoch  auch  zu  keinem  Resultate  gekommen. 


1)  Grasbof,  Theoretische  Maschinenlehre  Bd.  I,  §.  38,  S.  185  n.  s.  f.  (1875). 
Verdet-Bflhlmann,  Mechan.  Wl^rmetheorie.  45 


Digitized  by 


Google 


706  V.  Anwendungen  der  beiden  Hauptsätze. 

Da  solche  Specolationen  für  die  Theorie  aber  ohne  Interesse  sind, 
so  lange  man  dieselben  nicht  an  genügendem  experimentellen  Materiale 
prüfen  kann,  so  wollen  wir  ans  auf  diese  Untersuchungen  nicht  ein- 
lassen ,  sondern  nur  kurz  anfuhren ,  was  auf  diesem  Gebiete  auch  von 
grösserem  theoretischen  Interesse  zu  sein  scheint. 

Hirn  ^)  hat  die  Annahme  gemacht,  dass  zwar  nicht,  wie  bei  einem 
vollkommenen  Gase,  sowohl  die  isothermische  als  auch  die  isodynamische 
Curve  überhitzter  Dämpfe  eine  gleichseitige  Hyperbel  sei,  deren  Asjrmpto- 
ten  die  Druck-  und  Volumenaxe  sind,  sondern  dass  nur  die  isodyna- 
mische Curve  der  überhitzten  D&mpfe  eine  gleichseitige  Hy- 
perbel sei,  dass  aber  die  isothermische  Curve  einen  anderen  Verlauf  habe. 

Hiernach  hätte  die  Gleichung  der  isodynamischen  Curve  der  flber- 
hitzten  Dämpfe  die  Form : 

p  .v=::pi  .Vi 8) 

Schliesst  man  sich  der  Ansicht  Hirnes  an  und  legt  man  dieses  Ge- 
setz den  theoretischen  Untersuchungen  zu  Grunde,  so  zeigt  sich  im  All- 
gemeinen keine  schlechte  Uebereinstimmung  der  Rechnungsresultate  mit 
fast  allem,  was  bis  jetzt  für  überhitzte  Dämpfe  durch  Beobachtungen 
festgestellt  worden  ist  ^).  Jedoch  auch  diese  Formel  führt  auf  eine  An- 
zahl Consequenzen,  welche  es  nicht  als  wahrscheinlich  erscheinen  lassen, 
dass  dieses  Gesetz  ganz  richtig  ist.  Zeuner  hält  daher  das  Gesetz  von 
Hirn  fär  nicht  genau,  sondern  ist  der  Ansicht,  dass  die  isodynamische 
Curve  der  überhitzten  Dämpfe  durch  eine  Gleichung  von  der  Gestalt: 

P'f^=Pi  .«'i" 9) 

dargestellt  werden  könne,  und  dass  v  nicht  eine  Constante  sei,  sondern  in 
der  Nähe  der  Grenzcurve,  so  lange  der  Dampf  noch  beinahe  gesättigt  ist, 
den  Werth  1,046  habe,  dass  aber,  je  weiter  man  sich  von  der  Grens- 
curve  entferne,  um  so  angenäherter  für  v  der  Werth  1  zu  setzen  sei. 
So  lange  aber  das  Aenderungsgesetz  von  v  nicht  als  Function  einer  pas- 

P 
senden  Grösse,  z.  B.   — ,  ermittelt  ist,  würde  zunächst   mit  dieser  An- 
nahme auch  noch  wenig  gewonnen  sein. 

Wiederholt  ist  man  bei  den  Versuchen  zur  Ableitung  einer  Zustanda- 
gleichung  von  der  Formel  für  permanente  Gase  ausgegangen.  Bekannt- 
lich ist  für  vollkommene  Geae  (man  sehe  Abschn.  III,  A,  3,  8.  238): 

dQ  =  c,.dT  +  j'p.dv. 

Eliminirt  man  hierin  J^  p  und  c^  mit  Hülfe  der  Gleichungen  (i 
sehe  III,  A,  7,  S.  252,  Z.  1  v.  u.  und  Gl.  20),  S.  253): 


^)  Hirn,   Theorie  m^canique   de   la   chalenr,   2.  Anfl.,  Bd.  I,   S.  202   u.  ff.,    und 
Combos,  Balletin  de  la  Soc.  d'encouragement  etc.,  Bd.  XI,  1864,  8.  477. 

')   Man    sehe   Zenner,   Gnindzüge,    2.    Auflage:     »Das    Gesetg    tob  <Hirn*, 


8«  435  u.  ff. 


Digitized  by 


Google 


F.  Ueberhitzter  Damp£  707 

^--^ 

nnd: 

li  =  J.e,(x—i), 
so  crgiebt  sich: 

dQ  z=  c.  .  dT  +  e,  .  (x  -  l)  .  T '  — 10) 

Wenn  man  jedoch  c„  durch : 

ersetzt  und  statt  v  die  Grösse  jp  einführt,  so  ist : 

dÖ  =  c,  .JT-c,  .  ?^-^^.  T.  ^ 11) 


Ferner  ist  bekanntlich  fOr  Gase : 

dT 

V 

B~ 

V 

J. 

e.  . 

(X 

-1) 

dT 

B  ~ 

P 

.  X 

J . 

c,  , 

(* 

-1)' 

und 

aUgeiaein : 

dT 

32» 

dQ  =  e, 

•  fl.,  • 

dv 

+ 

C.   ' 

?rr'' 

Setzt  man  hierin  die  für  die  partiellen  Differentialquotienten  soeben 
gefundenen  Werthe  ein,  so  ergiebt  sich : 

J  .dQ  =  ^  _  ^  •  {v  .  rfjp  +  X  .  i)  .  rf t?}    .    .    .    .    12) 

Wenn  man  in  diesen  für  dQ  gefundenen  Werth  zunächst  die  For- 
mel 10)  einfilhrt,  so  findet  man  nach  einigen  Reduotionen: 

und  dies  ist  die  Formel,  von  der  Schmidt  in  seinen  Untersuchungen 
über  überhitzte  Dämpfe  ausgegangen  ist. 

Eliminirt  man  jedoch  dQ  aus  den  Gleichungen  11)  und  12),  so  ge- 
langt man  zu  der  Formel: 

dT=ri ^ rr-jp  .  dv 

«7^ .  Cp  .  (x  —  1) 

U \ ^^  •  ^  +   ^^-=-^  .l\.dp,     .    .    .    14) 

l/.C,  .(X  —    1)  ^  X  pj         ^* 

Welche    von    Zeuner    als  Ausgangspunkt  seiner  Untersuchungen  über 
überhitzte  Dämpfe  gewählt  worden  ist. 

Zeuner  und  auch  Schmidt  nehmen  nun  an,  dass  diese  Formel  auch 
för  überhitzte  Dämpfe  gültig  sei,  indem  man  noch  immer  berechtigt 

45* 
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sei  X  als  eine  Gonstante  anzusehen;  jedoch  soll  x  nidit  mehr  das  Yer- 
hältniss  der  specifischen  Wärmen  bedeuten. 

Zeuner  hat  bei  seinen  Untersuchungen  angenommen,  dass  c^  oon- 
staut  sei;  er  stützt  sich  hierbei  auf  die  Regn  au  Haschen  MesaungeD. 
welche  wir  S.  694  mitgetheilt  haben. 

Unter  dieser  Annahme  lässt  sich  die  Gleichung  14)  leicht  integriren, 
und  es  ergiebt  sich  als  Integral: 

1  ~  X 

/J  .  Cp  .  (x  —  1)     ^  \       "T~ 

( ^ '  '  T  --  p  .  v\  .p        =  Canst. 

In  etwas  anderer  Form  lautet  diese  Gleichung: 

{B  .  T  —  p  .v)  .p    "^     =  0 15) 

Zeuner  wählt  aus  den  vorhandenen  Erfahrungsdaten: 

X  =  |,        B  =  0,0049287,        C  =  0,18781. 

Mit  Rücksicht  auf  diese  Zahlen  kann  die  Gleichung  15)  auch  in  der 
Form: 

p  .v  =  0,0049287  .  T  —  0,18781  .  T^    ....    16) 
geschrieben  werden. 

Nimmt  man  jedoch  an,  dass  ausser  x  auch  die  Grösse  c,  constant  aei« 
und  integrirt  die  Gleichung  13)  unter  dieser  Voraussetzung,  so  ergiebt 
sich  die  Formel  Schmidt' s: 

{B  .  T  —p  ,v)  .v»-^  =  C, 17) 

worin: 

JB  =  J .  c,  .  (x  —  1) 

isti      Zu  derselben  Gleichung    war  früher   übrigens  auch  schon  Hirn 
gelangt. 

Die  Constanten  in  dieser  Formel  sind  von  Schmidt  aus  Zenner^e 
Tabellen  abgeleitet,  da  die  Gleichung  auch  ftLr  gesättigte  Dämpfe  gel- 
ten muss.     Die  Gleichung  17)  lautet  dann: 

(0,0046282  .  T  —  1)  .  v)  .  «0»«  =  0,0951    •    .    •    .    18) 

Integrirt  man  die  Gleichung  11)  für  den  Fall  c7Q  =  0,  so  erhält 
man  die  Gleichung  der  adiabatischen  Ourve  in  der  Form : 


P  _  /?o  Y 


und  mit  Rücksicht  auf  die  Gleichungen  15)  oder  17),  in  beiden  Fällen: 
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Der  Form  nach  müssen  diese  Gleichongen  BelbstTerständlich  ganz 
mit  den  für  Gase  gefundenen  Formeln  übereinstimmen,  jedoch  hat  x  hier 

/• 
einen  anderen  Werth  als  die  Bedeutung  ~;  es  nimmt  diesen  Werth  nur 

an,  wenn  der  überhitzte  Dampf  so  weit  überhitzt  oder  so  weit  expandirt 
ist,  dass  er  dem  Ansdehnungsgesetze  yoUkommener  Gase  Mgt; 

Mit  diesen  Formeln  sind  dieBesultate  einer  Versuchsreihe  von  Hirn 
und  Gazin  ^)  über  die  Expansion  und  Gompression  überhitzter  Wasser- 
dänipfe  in  guter  Uehereinstimmung. 

Die  Versuche  wurden  genau  in  derselben  Weise  angestellt,  wie  die 
früheren  Versuche  yon  Gazin  über  die  Zustandsänderung  der  Gase  und 
der  gesättigten  Dämpfe  längs  einer  adiabatischen  Curve. 

Ein  Kupferoylinder  *)  war  an  beiden  Enden  mit  Oeffnungen  ver- 
sehen, welche  durch  Glasplatten  verschlossen  waren.  Durch  die  Glas- 
tafeln konnte  man  durch  das  Innere  hindurch  nach  einem  weissen  Schirme 
sehen.  In  dieses  Gefäss  wurde  nun  überhitzter  Dampf  eingeführt,  dessen 
Druck  und  Temperatur  bekannt  waren.  Dann  öffnete  man  plötzlich  einen 
weiten  Hahn,  der  nach  einem  anderen  sehr  grossen  Gef&sse  führte,  so 
dass  in  kurzer  Zeit  in  beiden  Gefässen  sich  gleicher  Druck  herstellte. 
Bei  constanter  Anfangstemperatur  veränderte  man  nun  den  Anfangs- 
druck pi  im  Inneren  des  Gylinders  so  lange,  bis  nach  der  Druckaus- 
gleichung der  Dampf  gerade  gesättigt  wurde.  Den  Eintritt  der  Sätti- 
gung erkannte  man  daran,  dass  sich  vorübergehend  Nebel  im  Inneren  des 
Gefässes  bildeten.  Da  bei  dem  Enddrucke  p^  gerade  Sättigung  stattfand, 
so  konnte  man  die  gleichzeitig  stattfindende  Temperatur  T3  leicht  aus 
der  Begnault'schen  Formel  berechnen  oder  aus  den  Zeuner'schen  Ta- 
feln interpoliren. 


^)  Hirn  nnd  Cazin,  Memoire  sur  la  d^tente  de  la  yapear  d'eau  sarchauiTSe. 
Ann.  de  chim.  et  de  phjs.,  4.  Serie,  Bd.  10,  S.  349  bis  370. 

*)  Eine  sehr  ausführliche  Beschreibung  nnd  Zeichnung  des  Apparates  findet  sich  auch 
in:  Cazin,  Memoire  sur  la  dStente  de  la  compression  des  vapeurs  satur^es.  Ann.  de 
chim.  et  de  phys.,  4.  Serie,  Bd.  14,  S.  374  bis  410. 
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Es  ergab  sich  z.  B.  fär 

die  Expansion  von  überhitztem  Wasserdampf  nacb  der 
adiabatischen  Curye. 


Anfangsdruck 

in  Atmosphären. 

Pi 

Anfangstemperatnr. 
ii^  C. 

Enddruck 
in  Atmo- 
sphären. 

P2 
beobachtet. 

Endiempe- 
ratur. 

reduc.  auf 
P%=  1 

reduc.  auf 

reduc.  auf 

%  =  100 

beobachtet. 

jpj  =  1  und 
<a  =  100. 

beobachtet. 

P2  =  1  und 
t2  =  100. 

beobachtet. 

berechnet 
n.  Gl.   19), 

1,397 

1,42 

131,5 

131,9 

0,984 

99,6 

1,42 

1,685 

1,71 

151,8 

152,3 

0,984 

99,6 

1,75 

2,115 

2,16 

174,0 

174,6 

0,981 

99,5 

2,17 

2,219 

2,26 

179,0 

179,6 

0,981 

99,5 

2,27 

2,451 

2,50 

189,2 

189,9 

0,979 

99,4 

2,56 

2,528 

2,58 

192,2 

192,8 

0,981 

99,5 

2,58 

2,686 

2,70 

197,8 

198,7 

0,975 

99,3 

2.71 

8,281 

3,31 

219,4 

220,3 

0,975 

99,3 

3,27 

3,743 

8,87 

239,0 

240,2 

0,967 

99,1 

3,86 

4,275 

4,42 

254,7 

236,0 

0,967 

99,1 

4,40 

Die  hinter  den  beobachteten  Zahlen  stehenden  Colonnen  enthalten 
die  Werthe,  die  man  erhalten  haben  würde,  wenn  der  Enddruck  p^  =  l 
Atmosphäre  und  die  Endtemperatnr  100^  C.  betragen  hätte. 

Diese  beobachteten  Zahlen  zeigen,  dass  man  ohne  wesentlichen  Fehler 
für  die  adiabatische  Curve  die  Gleichung  19): 


X  —  1 


X  —   1 


Ti        \PiJ 
adoptiren  kann ,  da  man ,  wenn  man  nach  derselben  rechnet,  für 

Zahlen  erhält,  die  innerhalb  der  nnvermeidlichen  Fehlergrenzen  um  einen 
constanten  Mittelwerth  henimschwanken.     Es  ergab  sich  z.  B.: 


für  ti  =  110,  176,  2500: 


=  4,47,  4,25  und  4,2 
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4.  Orashof's  Ableitung  der  Znstandsgleichung 
überhitzter  Dämpfe. 

Von  allgemeinerem  Oesicbtapunkte  aus  hat  in  neuerer  Zeit  Gr ash o  f  ^) 
diese  Frage  in  AngrifiP  genommen  und  eine  Formel  entwickelt,  welche 
die  Gleichung  von  Zeuner  (lÖ)  und  die  Ton  Hirn  und  Schmidt  (17) 
als  specielle  Fälle  in  sich  schliesst. 

Grashof  nimmt  bei  seiner  Untersuchung  den  Hirn 'sehen  Satz,  dass 
die  adiabatische  Gurre  des  überhitzten  Dampfes  die  Gestalt : 

T  =  a  .i?- 20) 

habe,  als  richtig  an.  Er  setzt  also  voraus,  dass  m  in  20)  eine  Con- 
stante  sei. 

Vom  physikalischen  Standpunkte  aus  muss  man  gestehen,  dass  dies 
ein  etwas  unsicheres  Fundament  ist,  da  die  Versuche  von  Hirn  und  Cazin 
durchaus  nicht  genügend  ausgedehnt  und  die  unvermeidlichen  Fehler  der 
Resultate  zu  gross  sind,  um  die  Constanz  von  m  ausser  jeden  Zweifel  zu 
stellen.  Jedenfalls  aber  darf  man  diese  Formel  als  eine  erste  Annäherung 
an  die  Wahrheit  betrachten,  welche  zunächst  genügt,  um  für  die  Praxis 
branchbare  Formeln  zu  gewinnen. 

Aus  obiger  Gleichung  20)  folgt  zunächst,  wenn  man  dieselbe  loga- 
rithmirt  und  hierauf  differentiirt:  ^ 

T 

dT=:fn  '  —  '  dp 21) 

P 

Nun   ist  aber    bekanntlich    bei    adiabatischen  Zustandsänderungen 

(man  sehe  V,  A,  10,  Gl.  73,  S.  504): 

Hierin  fflhrt  man  den  eben  f&r  d  T  gefundenen  Werth  ein  and  setzt : 
8»  _  J_ 

waa  bekanntlich,  wenn  v  und  T  die  unabhängigen  Veränderlichen  sind, 
statthaft  ist.     Nach  beiderseitiger  Division  durch  dp  findet 'sich: 

c,.|^=^ 22) 

Eine  früher  (S.  503,  Z.  7.  v.  o.)   von  uns  gefundene  allgemeine 


1)  Graihof,   ZeitBchrift  des  Vereins  deutsch.  Ingen.   Bd.  XI,   S.  771  bis  786  und 
Theoretische  Maschinenlehre  Bd.  I,  §.  39,  S.  195  u.  s.  f. 
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Gleichung  lautet,   wenn  man  die  Bedeutungen   der  einzelnen   Gröesen 
einführt : 

J~dpV''  dv)        8t;  V'"  dp)' 

dT 

In  diese  setzen  wir  den  Werth  von  c.  •  ■^--   aus   22)  ein.     Dann 

ov 

erhält  man: 


oder: 


dvV"'  dpj  ~  dp  \J.fnJ        r 

^  /       8T\  _  1  —  t»     1^ 

dv  \  '     dp)  m        J 

Durch  beiderseitige  Integration  nach  v  folgt: 

8T        1      1  —  w  ,    w/  N 

''••äF  =  J-^-*'  +  ^^^^' '-'^ 

und  hierin  ist  F  (p)  eine  Function  von  p  allein. 

Wir  haben  nun  aber  ausserdem  früher  auch  die  allgemeine  Gleichung 
(V,  A,  7,  Gl.  32,- S.  485): 

_       _  T     dv^     d£ 
^'        ^'~  J  '  dT'dT 
aufgestellt.     Diese  kann  mit  Rücksicht  auf  die  oben  in  Erinuerong  ge- 

brachte  Bemerkung  bezüglich  der  Gleichheit  von  ^-=,  und  ^---  etc.   auch 

d^ 

in  folgender  Form  geschrieben  werden: 

"^^   dp      j,(c^^c;)   ^        dT 

'     dv 
Wenn  wir  hier  22)  einsetzen,  ergiebt  sich: 

dp         c^  —  c^      p 

Jetzt  kann  man  die  rechten  Seiten  von  23)  und  24)  einander  gleich 
setzen  und  erhält  hierdurch: 

1—1»  X      -r,  f    \  C..C,  .1»        T 

— -—  'V  ^  F{p) 
J  ,  tn 

oder: 

Diese  Gleichung  muss,  weil  nach  allen  im  vorigen  Paragraphen  er- 
wähnten Erfahrungen  sich  hocherhitzte  oder  sehr  weit  ezpandirte  D&mpfe 


e,  . 

Ot 

.  m 

Cp 

— 

c. 

J 

.  tn 

Digitized  by 


Google 


F.  Ueberhitzter  Dampf.  713 

wie  Yollkommene  Gase  verhalten,  anch  die  AusdehnnngBfonnel  vollkom- 
mener Gase: 

jp  .  t?  —  B  .  T  =  0 25) 

als  speciellen  Fall  in  sich  schlieBsen*     Dann  ist  gleichzeitig: 


c„  1  —  m        J 

In  diesem  Falle  ist: 


demnach : 

p  .  t>  -  B  .  T  =  -  r^-^-  p  .F  (p). 

1    —    fW 

Dies  verträgt  sich  aber  bei  endlichen  Drücken  nnr  dann  mit  25), 
wenn: 

1  —  m 
also: 

F  (p)  =  0 26) 

ist. 

Die  Zustandsgleichnng  überhitzter  Dämpfe  erhält  damit  die  Form 

p,v^ ^^^ T  =  0  .....    27) 


a-i)-<'-") 


Hierin  sind  o,  nnd  Cp  im  Allgemeinen  veränderliche  Grössen,  deren 
Abhängigkeit  von  jp,  v  nnd  T  ermittelt  werden  müsste. 

Unmöglich  können  c„  nnd  Cp  beide  constant  sein,  denn  sonst  wäre 
die  Gleichung  27)  das  Ansdehnungsgesetz  vollkommener  Gase  und  dieses 
ist  bekanntlich  für  überhitzte  Dämpfe  im  Allgemeinen  nicht  gültig. 

Snbstitnirt  man  die  Werthe  für  c„  nnd  Cp,  die  man  ans  22)  und  23) 
erhielt,  letzteren  unter  Berücksichtigung,  dass  nach  26): 

F(p)  =  0 
ist,  so  erhält  man: 

1      8T        „  .     l     dT  T 

-•X (1—  m)--.-^  =  m 


V     dp  p     dv  p  ,  V 

In  etwas  anderer  Form  lautet  diese  partielle  Differentialgleichung: 

r=i.^.|^-lnJ?!.,.|^ 28) 

m  op  m  dv 

Grashof  hat  dieselbe  integrirt  i)  und  hat  das  allgemeine  Integral 
derselben  in  der  Form: 


^)  Die  Einzelheiten  dieser  Becbnong  sehe  man:   Grashof,   Allgemeine  Maschinen- 
lehre, Bd«  I,  S.  197. 
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g>  \T  .  t?^ "  ~    T  .  1?"    /  =  0 29) 

gefunden.  Znr  Bestimmung  der  Function  (p  reichen  aUerdings  zunächst 
die  experimentellen  Daten  noch  nicht  aus. 

Nimmt  man  an,  dass  c,  constant  ist,  so  gelangt  man  durch  27)  auf 
die  Zeuner'sche  Gleichung  14),  setzt  man  dagegen  o,  =  Cansi^  aowird 
man  auf  die  Hirn 'sehe  oder  Schmidt 'sehe  Formel  17)  zurQekgeföhrt 
Beide  Gleichungen  Bohliessen  das  Ausdehnungsgesetz  vollkommener  Gue 
als  speoiellen  Fall  in  sich  ein  und  lassen  sich,  da  man  in  ihnen  über  drei 
Constanten  zu  verfügen  hat,  mit  den  experimentell  gefundenen  Zahlen 
recht  wohl  in  Uebereinstimmung  bringen,  ohne  dass  man  an»  dieser 
Uebereinstimmung  schliessen  darf,  dass  diese  Gleichungen  etwas  Anderes 
als  empirische  Formeln  w&ren. 

Die  Annahme,  dass  c,  constant  sein  solle,  stützt  sich  auf  keinerlei 
experimentelle  Grundlage  und  ist  ganz  willkührlich. 

Zeuner  hält  selbst  die  Grössen  c^  und  m  für  nicht  ganz  unver- 
änderlich ;  für  Cp  scheint  sogar  ziemlich  deutlich  eine  Zunahme  mit  der 
Temperatur  aus  Regnaul t's  Beobachtungen  (man  sehe  §.  2,  S.  693) 
hervorzugehen.  Für  praktische  Zwecke  wird  Zeuner^s  Formel  jeden- 
falls dem  Bedür&isse  genügen. 

Bezüglich  weiterer  Untersuchungen  über  die  Gestalt  der  ährigen 
thermischen  Curven  und  deren  Beziehungen  verweisen  wir  auf  die  mehr- 
fach citirten  Arbeiten  Zeuner 's  und  Grashofs. 


6.  Die  isodynamlsohe  und  isothermisohe  Otirve 
überhitzter  Dämpfe. 

Wenn  man  die  identische  Gleichung: 

oder: 

\dTjp^cim»u     dv  XdT/^^co^st,    dp 

benutzt  und  in  dieselbe  die  Werthe  (V,  A,  9,  GL  56)  und  57),  S.  500): 

(ll)p.c,-. =''''''"*  (HL  «..='''' 

and  ans  der  Zustandsgleichang   überhitzter  Dämpfe    die  Besiehiuigen 
(V,  F,  4,  GL  22)  a.  S.  711  und  Gl.  28)  a.  8.  712): 

arii         ^      8rii— m 

substituirt,  findet  man: 
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J.dQ=z^'p.dv-] — V  .  dp  ....    31) 

tn  tn 

Nach  dem  ersten  Hauptsätze  aber  ist  in  dem  Falle,  dass  der  Druck 
ein  allseitig  gleicher,  auf  der  Oberfläche  normaler  ist: 

J .  dQ  ==  dU  +  p  .dv. 

Setzt  man  die  rechten  Seiten  dieser  beiden  Gleichungen  einander 
gleich,  so  ergiebt  sich : 

JTT        1—  w  j.l—  »w 

du  =i  '  p  .  dv  -\ •  V  .  dp, 

tn  m 

oder: 

du.=  L:^.d{p.v)  .......  32) 

Wenn  nun  U  =  G<mst.  ist,  so  folgt  f!  17  =  0,  und  somit  alis  Glei- 
chung der  isodynamischen  Curve: 

p  ,  V  =  Const 33) 

Die  Gleichungen  der  Isodynamen  sind  demnach  bei  überhitzten 
Dämpfen,  wie  bei  Gasen ,  gleichseitige  Hyperbeln ,  deren  Asymptoten  die 
Druck-  und  Volumenaxen  sind. 

•  Wir  kommen  ako,  wenn  wir  yon  den  experimentellen  Grundlagen 
Hirn's  und  Cazin^s,  dass  die  Gleichung  der  adiabatischen  Gurre  über- 
hitzter Dämpfe  innerhalb  der  Grenzen  der  Beobachtungsfehler  (§.  4  dieses 
Abschnittes,  GL  21)  formell  mit  der  für  Gase  gefundenen  übereinstimme, 
ausgehen,  auf  das  Hirn 'sehe  Gesetz  (§.  3  dieses  Abschnittes,  S.  706, 
Z.  8  Y.  o.)  zurück. 

Die  isothermische  Curve  ist  für  Gase  bekanntlich  ebenfalls  eine 
gleichseitige  Hyperbel,  bei  überhitzten  Dämpfen  ist  dies,  wie  wir  schon 
anfangs  erwähnt,  nicht  mehr  der  Fall.  Dieselbe  geht  aus  der  Zustande- 
gleiohung  27)  hervor,  wenn  man: 

T  =  const. 

setzt.     Alsdann  ist: 

^•p=^ — z,'^-^-^ i 3*) 

1  —  m  11 

c."^  c, 

und  dies  ist  keine  gleichseitige  Hyperbel,  da  die  rechte  Seite  der  Glei- 
chung nicht  constant  ist;  denn  wenigstens  ist  eine,  wahrscheinlich  aber 
sind  beide  speciflsohen  Wärmen  von  p  und  v  abhängig.  Noch  deutlicher 
geht  dies  hervor,  wenn  man  die  Voraussetzung  T  =  Const,  in  die 
Zeuner'sche  (Gl.  lÖ)  oder  in  die  Hirn-Schmidt'sohe  Formel  (Gl.  17) 
einführt. 
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G«   Physikalische  Betrachtungen  über  die  Theorie 
der  Dampfmaschine  0* 

1.  Allgemeine  BetraoMungeiL 

Die  erste  Frage,  welche  sich  bei  Behandlang  dieses  Gegenstandes 
darbietet,  ist  die:  Bildet  die  vollst&ndige' Reihe  von  Zostands&nderangen, 
welohe  das  Wasser  in  einer  Dampfmaschine  zu  durchlaufen  hat,  einen 
geschlossenen  Ereisprocess  oder  ist  das  nicht  der  Fall?  Bei  Hochdmck- 
maschinen  ohne  Condensator  findet  jedenfalls  das  letztere  statt,  dagegen 
ist  diese  Bedingung  bei  Maschinen  erfallt,  welche  mit  einem  Conden- 
sator versehen  sind.  Ist  diese  Bedingung  erfCQlt,  so  wird  Wasser  dem 
Condensator  entnommen,  im  Kessel  auf  den  Siedepunkt  erhitzt  und  in 
Dampf  verwandelt;  der  Dampf  gelangt  alsdann  in  denCylinder,  expandirt 
sich  dort  und  wird  in  den  Condensator  zurückgebracht.  Aub  dem  Coi»- 
densator  aber  hebt  die  Speisepampe  fortwährend  so  viel  Wasser  wieder 
aus  und  führt  es  in  den  Kessel  über,  als  im  Condensator  Dampf  ver- 
dichtet worden  ist.  Allerdings  sind  die  Dampfmaschinen  gewöhnlich 
doppeltwirkend,  die  Schwierigkeit  jedoch,  welche  sich  hieraus  ergiebt,  lässt 
sich  dadurch  leicht  umgehen,  dass  man  solche  Maschinen  als  die  Yereini- 
gung  zweier  einfach  wirkender  betrachtet  W&hlt  man  diese  Auffassung, 
so  kann  man  annehmen,  dass  auf  den  Kolben  lediglich  der  Dampfdruck 
als  bewegende  Kraft  wirke.  Hierdurch  hat  man  den  Yortheil,  dass  man 
sich  unter  den  bei  Kreisprocessen  gewöhnlichen  Bedingungen  befindet 
und  annehmen  kann,  dass  in  vielen  Fällen  der  Process  ein  umkehrbarer 
ist.  In  jedem  Augenblicke  wird  dann  eine  Arbeit  f .  du  geleistet, 
wenn  man  mit  u  das  gerade  im  Cylinder  befindliche  Dampfvolumen  be- 
zeichnet, und  wenn  die  Verschiebung  des  Kolbens  so  langsam  vor  sich 
geht,  dass  sich  der  Gleichgewichtszustand  im  Innern  immer  wieder  her- 
stellen kann.     Aber  selbst  unter  diesen  sehr  vereinfachenden  Yoraus- 


^)  Wir  erwähnen  hier  nochmals,  dass  es  durchaas  nicht  nnsere  Absicht  ist,  im 
Nachstehenden  eine  Theorie  der  Dampfmaschine  zu  geben.  Wir  behandeln  hier  lediglich 
die  Vorgänge  in  der  Dampfinaschine  vom  physikalischen  Standpunkte  aus.  Solche,  die 
Ausführlicheres  wünschen,  verweisen  wir  auf:  Zeuner,  Grundzüge  der  mechanischen 
Wärmetheorie,  2.  Aufl.,  1865,  S.  449  bis  536.  Als  Anhalt  für  die  hier  aufgenommenen 
Entwickelungen  hat  besonders:  Claus  ins,  Ueber  die  Anwendung  der  mechanischen 
Wiirmetheorie  auf  die  Dampfmaschine,  Abhandlungen  Bd.  1,  S.  153  bis  241  und  Ran- 
kine, A  manual  of  the  steam  engine  and  other  prime  movers,  2.  Aufl.,  1859,  S.  375 
bis  448,  gedient. 
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Betztmgen  findet  in  der  Masohine  kein  Gar n6t 'scher  Kreisprocess  statt, 
denn  die  Mittheilung  und  Entziehung  von  Wärme  findet  nicht  heid^  hei 
constanter  Temperatur  statt;  die  Erwärmung  des  Wassers  ToUssieht  sich 
bei  yeränderlicher  Temperatur. 


2.  Der  Verwandlungscoefflcieiit  einer  Maschine  mit  voll- 
ständiger Ausdehnung  (Expansion). 

Wir  wollen  eine  gewöhnliche  Maschine  mit  Expansion  betrachten 
und  von  den  störenden  Umständen  absehen,  welche  in  der  Praxis  unver- 
meidlich sind.  Wenn  man  die  Expansion  bis  zur  äussersten  Grenze 
treibt,  d.  h.  soweit,  dass  die  elastische  Kraft  des  Dampfes  im  Gylinder  bis 
anf  die  Spannkraft  des  Dampfes  im  Condensator  herabgesunken  ist,  so 
ist  der  Kreisprocess  des  Wassers  ein  umkehrbarer  und  man  kann  die 
beiden  Hauptsätze  in  den  Formen: 

J.dQ  =  dü  +  p  .dv I) 

und: 

^Q  —  «  II) 


ß 


zur  Anwendung  bringen. 

Wir  betrachten  eine  Gewichtseinheit  Wasser,  deren  Anfangstempe- 
ratur Ti  beträgt,  und  verfolgen  diese  Wassermenge  durch  ihre  verschie- 
denen Zustände  hindurch.  Der  Anfangszustand  des  Wassers  bei  der 
Temperatur  Ti  möge  durch  den  Punkt  j9f  (Figur  114)  dargestellt  wer- 

Fig.  114. 
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den.    Man  lässt  nun  auf  das  Wasser  eine  Wärmequelle  wirken,  deren 
Temperai^  Ti  ist,  so  wird  hierdurch  das  Wasser  in  gesättigten  Dampf 
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verwandelt,  welcher  in  den  Cylinder  gelangrt  und  den  Kolben  um  eine 
bestimmte  Strecke  Yerschiebt.  Die  zur  Yolnmenaxe  0  V  parallele  Lome 
MN  stellt  diese  erste  Znstandsandeiling  dar.  Hierauf  wird  die  Verbin- 
dung mit  dem  Dampfkessel  aufgehoben  und  der  Dampf  ezpandirt  sich 
so  lange,  bis  die  Temperatur  auf  T^,  auf  die  Temperatur  des  Gonden- 
sators,  gesunken  ist.  Während  dieser  Ausdehnung,  von  der  wir  anneh- 
men, dass  dieselbe  in  einer  Hülle  stattfinde,  welche  durchaus  keine  Lei- 
tungsfahigkeit  besitzt ,  ändern  sich  Druck  und  Yolumeu  nach  der  adia- 
batischen Curve,  deren  Gleichung  wir  früher  (in  V,  E,  2,  Gl.  15,  S.  673)  be- 
stimmt haben.  Hierdurch  sind  wir  berechtigt,  die  Curve  NP  zu  con- 
struiren,  welche  diese  zweite  Phase  des  Vorganges  darstellt.  Hierauf 
setzt  man  das  Innere  des  Cy linders  mit  dem  Condensator  in  Verbindung, 
welcher  auf  der  constanten  Temperatur  Tj  erhalten  wird;  gleichzeitig 
weicht  der  Kolben  zurück  und  treibt  den  Dampf  in  den  Condensator. 
In  diesem  geht  der  Dampf  in  den  flüssigen  Zustand  über  und  erlangt  ein 
Volumen  OD,  welches  um  sehr  wenig  kleiner  ist  als  das  Volumen  OA 
der  Gewichtseinheit  flüssigen  Wassers  bei  der  Temperatur  Tx« 

Schliesslich  erhitzt  man  das  Wasser  von  T^  auf  Ti  unter  einem 
Drucke,  welcher  jederzeit  gleich  der  Spannkraft  des  Wasserdampfee  für 
die  herrschende  Temperatur  ist  und  gelangt  zu  dem  Ausgangspunkte  M 
zurück.  Das  Wasser  hat  sodann  den  geschlossenen  Kreisprocess  MNPQM 
durchlaufen. 

Um  auf  diesen  Kreisprocess  die  theoretischen  Formeln  anwenden  zu 
können,  wollen  wir  von  der  sehr  geringen  Differenz  zwischen  OD  und 
Oii,  zwischen  dem  Volumen  des  Wassers  bei  T^^  und  bei  Ti\  abseben. 
Da  die  Ausdehnung  des  flüssigen  Wassers  zwischen  den  aussersten  Tem- 
peraturen T)  und  Ti,  welche  in  unseren  Untersuchungen  vorkommen,  nur 
höchst  unbedeutend  ist,  so  wird  der  Fehler,  welcher  durch  diese  Ver^ 
nachlässigung  im  Endresultate  entsteht,  nur  höchst  unbedeutend  sein. 
Wir  nehmen  demnach  an,  dass  die  von  der  Gewichtseinheit  Wasser  bei 
Durchlaufung  des  vollständigen  Kreisprooesses  geleistete  Arbeit  durch  die 
Fläche  MNPQ  dargestellt  werde. 

Die  Ermittelung  des  Verwandlungscoefficienten  des  Processes  bietet 
nun  keine  Schwierigkeiten  mehr  dar.  Der  gesammte  Wärmeaufwand  Qf  zer- 
fallt in  zwei  Theile;  Q' besteht  1.  aus  der  Wärmemenge,  welche  nöthig  ist, 
um  die  Gewichtseinheit  Wasser  von  T^  auf  Ti  zu  erwärmen,  dieselbe  kann 
gleich  Cp  .  (Ti  —  Tj)  gesetzt  werden,  wenn  wir  unter  C,  die  mittlere 
speciflsche  Wärme  innerhalb  des  bei  unseren  Untersuchungen  in  Betracht 
kommenden  Temperaturintervalles  verstehen,  2.  aus  der  Wärmemenge  r, 
welche  das  Wasser  absorbirt,  wenn  es  sich  in  gesättigten  Dampf  von 
gleicher  Temperatur  verwandelt,  ohne  eine  andere  äussere  Arbeit  zu 
leisten,  als  dass  es  den  Druck  des  schon  gebildeten  Dampfes  überwindet 
Demnaoh  ist: 

«'  =  C,  .  (T,  -  ü)  +  r. 1) 
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Dies  ist  also  die  Wärmemenge,  welche  der  Maschine  geliefert  woi^ 
den  ist.  Wir  müssen  nun  zusehen,  wie  viel  davon  in  der  Maschine  nütz- 
lich verwendet  wird.  Während  der  Expansionsperiode  längs  NP  ist 
eine  gewisse  Menge  Dampf  condensirt  worden,  so  dass  am  Schlüsse 
dieses  Abschnittes  nur  noch  ein  Dampfgewicht  x  vorhanden  ist,  welches 
mit  1  —  X  Gewichtstheilen  Wasser  gemengt  ist  Nun  ist  die  Wärme, 
welche  bei  der  Condensation  des  Dampfgewichtes  x  an  den  Condensator 
abgegeben  wird,  für  den  Gang  der  Maschine  vollständig  verloren. 
Demnach  ist  x  .  fs  der  Wärmeverlust  und  folglich  der  nützlich  verwendete 
Theil  der  Wärme  ^': 

«"  =C,.(T,-  T,)  +  ri-x.r, 2) 

Den  Werth  von  x^  welcher  in  dieser  Gleichung  vorkommt,  könnte 
man  allerdings  mit  Hülfe  der  früher  entwickelten  Formeln  ableiten,  es 
ist  jedoch  einfacher,  denselben  dadurch  zu  bestimmen ,  dass  man  auf  den 
Kreisprocess  MNFQ  die  Gleichung  II): 

anwendet. 

Wir  wollen  den  Werth  des  Integrales: 

T 

für  jeden  einzelnen  Abschnitt   des  Ereisprocesses  berechnen.     Für  die 
Erwärmung  des  Wassers  von  T^  bis  Tx  erhält  man: 


n 


n 


I 


^'äT, 


da  das  Wasser  ^)  von  Tg  bis  Ti  stets  unter  dem  Drucke  steht ,  welcher 
gleich  der  Spannkraft  des  Wasserdampfes  bei  der  Temperatur  des  Wassers 
ist.     Sehr  angenähert  kann  man  für  vorstehendes  Integral  auch : 

schreiben.     Für  die  Verdampfung  des  Wassers  ist: 


r- 


J    T  ~  Ti' 


die  Expansion  endlich  findet  ohne  Wärmeaufnahme  oder  -Abgabe  statt. 
Der  Werth  des  Integrals : 

T 


r-§ 


^)  üeber  die  Bedentnng  von  fA  sehe  man  S.  615. 
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för  die  GompreBsionsperiode  ist: 

Demnacli  schreibt  sich  die  Gleichung  des  zweiten  Hauptsatzes  der 
mechanischen  Wärmetheorie  in  diesem  Falle  folgendermaassen : 


'S 


/ 


oder  aueh  einfacher,   da  man  im  yorliegenden  Falle  C^  als  constant  an- 
sehen kann  ^) : 

C,.?.^|  +  ^-^  =  0 3) 

Hieraus  ergiebt  sich: 

Setzt  man  dies  in  die  Gleichung  2)  ein,  so  entsteht: 
Ö"  =  C,  .  (Tx  -  r,)  +  n  -  T,  .  (^  +  C,  .  lognat  ^ 
oder: 

«"  =  '1  •  ^^-^  +  ^'  •  (^1  -  r,  -  T,  .  lognat  g)     .    4) 

Demnach  ist  der  YerwandlangscoeflQcient  99$  des  Kreisprocesses  einer 
Dampfinasohine  mit  vollständiger  Expansion: 

y       -.^^^  +  C..(n-2-.-T..%»«|) 

«■  ~  n  +  c,  •  m  -  ü)  ' 

Berechnen  wir  diesen  Ausdruck  5)  fär  eine  Maschine,  in  welcher 
der  Druck  10  Atmosphären  beträgt,  so  fordert  dies,  dass  die  Temperatur 
im  Kessel  180,3  Grade  betrage;  nehmen  wir  an,  dass  die  Temperatilr  des 
Gondensators  gleich  Null  Grad  sei,  so  ist: 

Ti  =  454,3,         Ti  =  274 
f-i  =  478,839,     C,  =  1,023, 
und  wir  finden: 

SB  =  -^  =  0,351. 
Wäre  der  Ereisprocess,  den  der  Dampf  in  der  Maschine  durchläuft, 


^)  Diese  Gleichung  ist  zuerst  von  Clausius  entwickelt  worden  in  der  Abhand- 
lung V,  Ueber  die  Anwendung  der  mechanischen  Wärmetheorie  auf  die  Dampfmaschine. 
Pogg.  Ann.  Bd.  97,  S.  441  und  513.     Abhandlungen  Bd.  I,  S.  155  bis  241. 
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ein  Garnot' scher  Ereisprocess  gewesen,  so  würde  der  Yerwatidlangs- 
coefficient  (man  sehe  III,  D,  7,  Gl.  15),  S.  326): 

W  =     '  ^      '  =  0.397 

gewesen  sein.  Demnach  veranlasst  die  onTermeidliche  Unvollkommen- 
heit  des  darchlanfenen  Ereisprocesses  einen  Verlust  von  ungefähr  Ys 
der  Wärme,  die  wir  überhaupt  in  Arbeit  umzusetzen  im  Stande  gewesen 
wären. 

Wiederholen  wir  jedoch  die  Rechnung  für  einen  Fall ,  welcher  den 
in  der  Praxis  vorkommenden  Bedingungen  näher  steht.  Wir  nehm'en 
an,  dass  der  Druck  im  Eensel  4,7  Atmosphären  betrage,  d.  h.,  wir  setzen 
ti  =  1500,  demnach  Ti  =  424«  und  ^  =  50»,  also  Tj  =  324»,  so  er- 
giebt  die  Formel  S)  SB  =  0,218,  während  der  Yerwandlungscoefficient  W 
einer  Maschine,  welche  innerhalb  derselben  Temperaturgrenzen  nach  einem 
Car not' sehen  Ereisprocesse  arbeitet,  W=  0,236  ist.  Die  Differenz 
zwischen  einer  Dampfmaschine  und  einer  nach  einem  Car  not' sehen 
Ereisprocesse  arbeitenden  Maschine  ist  in  diesem  Falle  etwas  geringer 
als  vorher. 

Der  Verwandlungscoefficient  einer  Dampfmaschine  näheH  sich  um  so 

rp    jy 

mehr  dem  Maximalwerthe      ^        — ^,  je  geringer  die  Differenz  zwischen 

den  Temperaturgrenzen  Ti  und  Tj  ist,  je  kleiner  also  der  Verwand- 
lungscoefficient selbst  wird. 

Dies  lässt  sich  z.  B.  auf  folgende  Weise  zeigen : 

Der  Ausdruck: 

C,  .  (Ti  -  T^-  T^.  loffnat  ^), 

welcher  in  Q'\  also  im  Zähler  des  Ausdruckes  für  den  Wirkungsgrad  auf- 
tritt, kann  auch  in  den  Formen: 

oder: 

C,  .  (t,  -T,  +  T,.lognat  [l  -  ^'  ~  ^*]) 

geschrieben  werden. 

Wenn  man  den  Logarithmus  in  die  bekannte  Reihe  entwickelt,  er- 
hält man:  • 

Ist  nun     ^      — -  eine  so  kleine  Grösse,  dass  man  in  der  Reihen- 
Ti 

Yerdet-Bahlmann,  Meohan.  Wlimetheorie.  4Q 
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entwickelnng  des  Logarithmus  bei  dem   ersten  Gliede    stehen   bleiben 
kann,  so  ergiebt  sich: 

Dies  giebt  ausgerechnet: 

c,.       - 

Demnach  ist: 
und  der  Yerwandlungscoefficient  3B: 

Dies  ist  demnach  die  Grenze,  welcher  der  Werth  des  Verwand - 
lungscoefficienten  zustrebt,  wenn  man  die  Temperaturdifferenz  immer  ge- 
ringer werden  lässt. 


3.  Der  Verwandlungsooefficient  einer  Dampfinasohine  mit 
unvollständiger  Expansion. 

Die  UnvoUkommenheit  ihres  Kreisprocesses  ist  jedoch  nicht  der  ein- 
zige Mangel  der  Dampfmaschine.  Es  ist  nämlich  in  der  Praxis  nicht 
möglich,  mit  vollständiger  Expansion  des  Dampfes  zu  arbeiten,  wie  wir 
es  bei  unseren  obigen  Betrachtungen  vorausgesetzt  haben.  Daraus  er- 
geben sich  neue  Wärmeverluste.  Diese  Unmöglichkeit  erkennt  man  so- 
fort, wenn  man  die  Tafel  (S.  679)  betrachtet,  in  welcher  wir  die  Volumina 
des  Gemisches  von  Wasser  und  Dampf  bei  vollkommener  Expansion  nach 
einer  adiabatischen  Gurve  dargestellt  haben. 

Wenn  sich  gesättigter  Dampf  so  weit  ausdehnt,  dass  seine  Temperatur 
von  150  Grad  auf  50  Grad  fällt,  so  beansprucht  er  ein  Volumen, 
welches  25,7mal  so  gross  ist  als  das,  welches  er  anfanglich  einnahm. 
Demnach  müsste  man,  um  vollständige  Expansion  herbeizuführen,  dem 
Gylinder  eine  Länge  geben,  die  man  in  der  Praxis  unmöglich  zolasaen 
kann  ^).  Das  Dampfvolumen  nach  der  Expansion  übersteigt  gewohnÜcfa 
kaum  das  Vierfache  des  Anfangvolumens,  und  hierdurch  wird,  wenn  man 
von  150  Grad  ausgeht,  als  EndteDjperatur  100  Grad  bedingte  Kur 
ganz  selten  lässt  man  das  Volumen  sich  verzehnfachen,  dann  würde  die 
Temperatur  t^  bis  auf  ungefähr  75  ^  herabgehen. 


')  um  wenigstens  möglichst  weit  mit  der  Expansion  gehen  zu  können,  bedient  nun      j 
sich  der  Maschinen  mit  zwei  Cylindern.     Die  Expansion   des  Dampfes   beginnt  dann  in 
.einem  kleineren  Cylinder  and  wird  in  einem  grösseren  fortgesetzt. 
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Demnach  wird  man  es  in  allen  praktischen  FäUen  mit  einer  unvoll- 
ständigen Expansion  zu  thun  haben.  Hieraus  folgt,  dass  die  Expansion 
bei  einer  Temperatur  T'  aufhört,  welche  höher  als  die  Temperatur  Tj 
des  Gondensators  ist.  Das  Gemisch  von  Flüssigkeit  and  Dampf,  dessen 
Zustand  bei  der  Temperatur  T'  durch  den  Punkt  B  (mau  sehe  Fig.  115) 
dargestellt  wird,  erleidet  einen  plötzlichen  Wärmefall.  Das  Gemisch  geht 

Fii?.  115. 


von  der  Temperatur  T'  aaf  T^  über,  während  es  sein  Volumen  OE  be- 
wahrt. Der  Vorgang,  welcher  wirklich  in  der  Maschine  stattfindet,  wird 
demnach  durch  den  Kreisprocess  QMNRSQd&r gestellt,  und  dieser  Ereis- 
process  ist  nicht  mehr  umkehrbar,  denn  es  ist  nicht  möglich,  durch  eine 
Dmckznnahme  Wasser  von  Tj  Grad  in  Dampf  von  T'  Grad  zu  ver- 
wandeln. 

Wir  wollen  nunmehr  den  Verwandlungscoefßcienten  einer  Maschine 
bestimmen,  welche  nach  dem  Kreisprocesse  der  Figur  116  arbeitet. 

Der  Gesammtwärmeaufwand  ist  wie  vorhin: 

dagegen  ist  der  Wärmeverlust  diesmal  beträchtUcher. 

Die  Wärmemenge  D,  welche  der  Dampf  von  R  bis  S  abgeben  würde, 
wenn  wir  es  mit  einem  umkehrbaren  Processe  BPS  zu  thun  hätten, 
wird  durch  folgende  Gleichung  bestimmt: 

/  .  O  =  17'  —  17"  —  Fl.  (ÄPS), 

wenn  V  die  innere  Energie  des  Dampfes  in  B  und  W  die  innere  Energie 
in  S  bedeutet.  Bei  dem  nicht  umkehrbaren  Kreisprocesse,  um  den  es 
sich  hier  handelt,  durchläuft  der  darstellende  Punkt  aber  nicht  die  Linie 
BJP8,  sondern  fällt  direct  von  B  nach  8  ab.  Dann  wird  beim  Ueber- 
gange  des  Punktes  von  B  nach  8  keine  Arbeit  geleistet,  und  die  längs 
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der  yerticalen  Linie  BS  abgegebene  Wärmemenge  £t'  wird  durch   die 
Gleichung : 

/  .  O'  =  17'  —  ü" 6) 

bestimmt.      Die  Menge  Q"  der  in  Arbeit  verwandelten  Wärme  wird  um 
die  Wärmemenge  vermindert,  welche  der  Arbeit  entspricht,  die  durch  die 

Fläche  RP8  dargestellt  wird,  also  um      '  ^-    ^  • 

V 

Die  früher  (V,  E,  2,  S.  679)  gegebene  Tafel  gestattet  die  Rechnung 
in  jedem  gegebenen  Falle  auszuführen. 

Wir  nehmen  z.  B.  an,  die  Maschine  arbeite  mit  unvollkommener 
Expansion  von  150^  bis  100^,  das  Wasser  des  Gondensators  besitze  jedoch 
noch  immer  eine  Temperatur  von  50®.  Alsdann  vermindert  sich  der  Ver- 
wandlungscoefficient,  welcher  bei  vollkommener  Expansion  0,218  betrug, 
auf  0,166.  Hirn  fand  bei  seinen  mehrfach  erwähnten  Versuchen  für  ähnliche 
Verhältnisse  den  Verwandlungscoefficienten  gleich  Y7,  was  nicht  sehr  be- 
deutend von  der  theoretisch  gefundenen  Zahl  abweicht.  Hätten  wir  ange- 
nommen, dass  die  unvollkommene  Expansion  fortgesetzt  worden  wäre,  bis 
die  Temperatur  des  Dampfes  von  150  bis  auf  75®  gesunken  wäre,  und 
dass  die  Temperatur  des  Gondensators  50®  betragen  hätte,  so  würde  der 
Verwandlungscoefficient  0,205,  also  ungefähr  V5  gewesen  sein. 

Es  braucht  wohl  kaum  hinzugefügt  zu  werden,  dass  man  in  Wirklich- 
keit, in  Folge  von  allerhand  unvermeidlichen  Störungen,  nur  eine  erbeb- 
lich niedrigere  KrafÜeistung  zu  erzielen  im  Stande  ist,  als  die  ist,  welche 
man  herausrechnet,  wenn  man  eine  vollkommene  Maschine  ihrer  Art 
voraussetzt. 


4.  üeber  die  Bedeutung  des  Watt'schen  Dampfinantels. 

•Die  theilweise  Condensation ,  welche  bei  der  Expansion  stattfindet, 
hat  erhebliche  praktische  Nachtheile  im  Gefolge.  In  dem  Cylinder  der 
Maschine  sammelt  sich  Wasser,  hierdurch  wird  der  Weg  des  Kolbens 
vermindert;  ausserdem  hat  man  im  Cylinder  anstatt  trockenen  Dampfen 
der  ein  sehr  schlechter  Wärmeleiter  ist,  ein  Gemisch  von  Wasser  und 
Dampf,  welches  die  Wärme  viel  besser  leitet;  hierdurch  werden  die 
Wärmeverluste  dui'ch  Mittheilung  von  Wärme  an  äussere  Körper  be- 
trächtlich vermehrt. 

Von  Watt  ist  eine  Einrichtung  eingef&hrt  worden,  welche  diese 
Uebelstände  vermeidet,  indem  durch  dieselbe  die  Condensation  während 
der  Expansion  des  Dampfes  verhindert  wird.  Der  Dampfmantel,  mit 
dem  der  berühmte  Techniker  den  Cylinder  seiner  Maschine  umgab,  ist  fast 
nur  aus  Gewohnheit  bei  den  heutigen  Maschinen  beibehalten  worden ; 
man  sah  in  demselben  lediglich  ein  Hülfsmittel,  um  der  Abkählung   des 
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Cylinders  entgegenzuwirken,  und  verschiedene  Gonstmctenre  glaubten 
mit  Recht,  dass  derselbe  Zweck  auch  dadurch  txx  erreichen  sei,  dass  man 
den  Cylinder  mit  einem  schlecht  wärmeleitenden  Körper,  z.  B.  mit  Holz, 
umgiebt.  Der  Dampf  jedoch,  welcher  bei  Watt's  Einrichtung  den  Cy- 
linder vollständig  umgiebt,  wirkt  nicht  bloss  als  isolirende  Hülle,  er  ist 
vielmehr  als  eine  Wärmequelle  anzusehen,  welche  verhindert,  dass  ein 
erheblicher  Niederschlag  des  Dampfes  während  der  Expansion  stattfinden 
kann.  Die  Untersuchungen  Rankine' s  haben  ausserdem  gezeigt,  dass 
der  Dampf  des  Dampfmantels  nur  die  nöthige  Wärmemenge  liefert,  um 
den  Dampf  im  Cylinder  im  Sättigungszustande  zu  erhalten.  Wenn  der 
Dampf  im  Cylinder  trocken  geworden  ist ,  so  leitet  er  die  Wärme  sehr 
schlecht  und  kann  sich  mit  seiner  Umgebung  nicht  mehr  in  Temperatur- 
gleicbgewicht  setzen. 

Wir  wollen  jetzt  an  der  Hand  der  Rechnung  die  Wirkung  des 
Dampfmantels  untersuchen,  und  betrachten  zu  dem  Zwecke  eine  Maschine 
mit  vollständiger  Expansion ,  in  welcher  der  Dampf  während  der  ganzen 
Expansionsperiode  in  gesättigtem  Zustande  erhalten  bleibt.  Unter  die- 
sen Voraussetzungen  ist  der  Kreisprocess  ebenfalls  umkehrbar  und  unter- 
scheidet sich  von  dem  früher  in  Figur  114  betrachteten  lediglich  durch 
die  Gestalt  der  Curve  NF,     Diese  Curve  verlängert  sich,  so  dass  in  dem 

Fig.  116. 


jetzt  zu  betrachtenden  Falle  (Fig.  116)  denselben  Abscissen  grössere 
Ordinaten  entsprechen,  als  bei  den  gewöhnlichen  Maschinen,  die  wir  früher 
(Seite  717)  untersucht  haben.  Die  Wärmemenge  g',  welche  in  der  neuen 
Maschine  der  Gewichtseinheit  Wasser  mitgetheilt  wird,  ist: 

g'  =  C,  .  (Ti  -  Tt)  +  r,  +J  m  .  dT 7) 
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Die  an  den  Condensator  abgegebene  nnd  demnach  für  die  Thätig- 
keit  der  Maschine  vollkommen  verlorene  Wärmemenge  ist  r^;  demnach 
ist  die  in  Arbeit  umgesetzte  Wärmemenge  q[' i 

3"  =  C,  .  (Ti  -  Tj)  +  fi  -  fa  -^Jm  .  rfT  .    .    .    .    8) 

I)er  letzte  Ausdruck  kann  jedoch  beträchtlich  vereinfacht  werden. 

Wir  erhielten  bekanntlich  durch  Vereinigung  der  beiden  Gleichungen, 
welche  wir  durch  die  Anwendung  des  ersten  and  des  zweiten  Hauptsatzes 
der  mechanischen  Wärmetheorie  auf  die  Verdampfungserscheinungen  ab- 
geleitet haben,  eine  dritte  Gleichung  (V,  B,  13,  Gl.  29),  S.  615),  welche 
lautet: 

'dr    ^                        r  ^, 

_  +  ^_»  =  - 9) 

Die  beiden  ersten  Glieder  der  linken  Seite  können  bekanntlich  als 
der  partielle  Differentialquotient  der  totalen  Verdampfongswärme  X  nacb 
der  absoluten  Temperatur  angesehen  werden ;  es  ist  bekanntlich : 

T 
274 

80  dass  man  Gleichung  9)  «ach  schreiben  kann: 

di,  r 


Demnach  ist: 


8^  »"  1A^ 


Hieraus  folgt,  dass: 

n  * 

ist.     Wenn  man  jedoch  berfickaichtigt,  dass : 

C,  .  (Ti  -  T,)  +  n  -  r,  =  ^  -  A, 

sein  muss,  und  die  Integration  des  ersten  Theiles  der  unter  dem  Integral- 
zeichen stehenden  algebraischen  Summe  ausführt,  so  erhält  man: 

3"  =  A,-A,  +  A,- A,  +  fL.dT, 


■fi 


oder: 

Ti 

dT 11) 


«"=/f 
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Dies  ist  aber  ein  sehr  einfacher  Ausdruck,  zu  dem  man  bloss  noch  r« 
hinsuzufügen  braucht,  um  die  gesammte  Wärmeausgabe  q'  zu  erhalten: 

<i  =  u  +/^-^^ 12) 

Führt  man  hier  wiederum  die  Rechnung  für  eine  Maschine  aus, 
welche  zwischen  150  und  50  Grad  bei  vollkommener  Expansion  arbeitet, 
so  findet  man  bei  Anwendung  des  Dampfmantels  für  den  Verwandlungs- 
coefficienten  2B  =  0,177,  während  sich  für  eine  Maschine  ohne  Dampfmantel 
unter  den  hier  vorausgesetzten  Bedingungen  2B  =  0,2 1 8  und  bei  theilweiser 
Expansion  bis  100  Grad  SB  =  0,166  ergeben  hat.  Dieses  Ergebniss 
scheint  allerdings  sehr  schlecht  damit  übereinzustimmen,  dass  die  Prak- 
tiker behaupten,  die  Anwendung  des  Dampfmantels  gewähre  erhebliche 
Vorzüge  1).  Dieses  Ergebniss  Hess  sich  jedoch  vorht^rsehen ,  da  wir  es 
hier  mit  einem  beträchtlich  grönseren  Wärmeaufwande  za  than  haben. 
Wir  wollen  jedoch  die  Frage  Doch  von  einem  «nilercn  G'^sichtspiinkte 
aus  betrachten,  wir  wollen  die  absolute  Würmeincng*«  uu  ersuchen,  welche 
in  Arbeit  umgesetzt  worden  ist. 

Man  findet,  dass  in  einer  gewöhnlichen  Maschine  132  Wärmeein- 
heiten in  Arbeit  umgesetzt  werden ;  dies  also  würde  die  disponibele  Arbeit 
einer  Maschine  sein,  wenn  es  möglich  Wäre,  alle  störenden  Ursachen  zu  be- 
Hoitigen.  Mit  einem  Dampfmantel  beträgt  jedoch  die  Anzahl  umgesetzter 
Wärmeeinheiten  145,  und  diese  Grösse  ist  um  ungefähr  ein  Zehntel  höher 
als  die  vorige.  Ausserdem  hat  man  den  Vortheil,  dass  man  die  störende 
Condensation  von  Flüssigkeit  im  Gylinder  beseitigt  und  höchstens  ganz 
unmerkliche  Wärmeverluste  durch  Wärmeabgabe  nach  aussen  erleidet. 
Bei  allen  Maschinen,  in  denen  der  Dampf  um  mehr  als  das  Drei-  oder 
Vierfache  seines  ursprünglichen  Volumens  expandirt  wird,  ist  es  daher 
vortheilhaft  befunden  worden,  den  Gylinder  mit  einem  Dampfmantel  zu 
umgeben.  Die  Gondensfition,  welche  bei  Maschinen  ohne  eine  solche  Vor- 
richtung im  Gylinder  stattfindet,  tritt  dann  im  Dampfinantel  ein,  und 
dort  übt  das  gebildete  Wasser  keinen  störenden  Einfluss  aus,  sondern 
fliesst  einfach  in  den  Kessel  zurück.  Selbstverständlich  wird  wegen  der 
schlechten  Leitungsföhigkeit  trockenen  Dampfes  nicht  die  Bildung  jeden 
Niederschlages  im  Gylinder  vollkommen  vermieden  werden;  dieses  ist 
aber  auch  nicht  einmal  wünschenswerth,  da  eine  geringe  Menge  Flüssig- 
keit vortheilhaft  ist,  um  die  Kolbenwandungen  schlüpfrig  zu  erhalten  und 
dieselben  doch  gleichzeitig  dicht  an  die  Gylinderwandungen  anschliessend 
zu  machen.  Man  kann  übrigens  den  Dampfmantel  auch  durch  einen 
Heissluftmantel  ersetzen,  indem  man  anstatt  frischen  Dampfes  aus  dem 


^)  Hirn  hat  gezeigt,  dass  die  Anwendung  eines  Dampfmaniels  eine  Ersparniss  von 
mehr  als  20  Proc.  des  Ton  der  Maacbine  consamirten  Dampfes  herbeiführt.  Bulletin 
de  la  Soci^t^  industrielle  de  Molhonse,  Nr.  ISS. 
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Kessel  abziehende  Fenernngsgase  nm  den  Cylinder  henunf&brt  Auf 
diese  Weise  wird  noch  ein  Theil  der  in  den  Fenerungsgasen  yollkommen 
unbenutzt  abziehenden  Wärme  nutzbar  gemacht,  der  sonst  für  den  Gang 
der  Maschine  verloren  wäre.  Meist  wird  jedoch  bei  solchem  Verfahren 
der  Dampf  in  überhitzten  verwandelt  und  man  läuft  wohl  auch  Ge- 
fahr, die  Lederumhüllungen  des  Kolbens  durch  die  Hitze  zu  verderben. 
Es  soll  dieses  Verfahren  jedoch  bei  manchen  Locomotiven  ^)  Anwendung 
finden. 

Die  verschiedenen  Werthe  des  Verwandlungscoefficienten,  welche  wir 
bei  den  verschiedenen  Anordnungen  der  Dampfmaschinen  kennen  gelernt 
haben,  geben  Veranlassung,  zu  untersuchen,  auf  welche  Weise  man  im 
Stande  sein  würde,  diesen  Coefficienten  zu  vergrössem.  Die  Theorie  hat 
uns  gelehrt,  dass  in  allen  Fällen  der  Maximal werth  des  Verwandlungs- 

y   _  T 
coefficienten  gleich = ist.    Hierdurch  sind  zwei  Wege  angedeutet, 

auf  welchen  man  zu  Vervollkommnungen  gelangen  könnte,  entweder 
durch  Erniedrigung  der  unteren  Temperatur  T^  oder  durch  Erhöhung  der 
höchsten  Temperatur  Ij. 


6.   MasoMnen  mit  zwei  Flüssigkeiten. 

De^n  ersten  Weg  hat  man  bei  der  Maschine  mit  zwei  Flüssigkeiten 
einzuschlagen  versucht.  Bei  diesen  Maschinen  dient  der  Dampf,  wel- 
cher dem  Cylinder  entströmt  nnd  in  den  Condensator  gelangt,  dazu« 
durch  die  Wärme,  welche  er  bei  seiner  Condensation  abgiebt,  eine  auf 
ihrem  Siedepunkt  befindliche  leichter  flüchtige  Flüssigkeit  zu  verdampfen. 
Der  Dampf  dieser  zweiten  Flüssigkeit  setzt  eine  andere  Maschine  in 
Thätigkeit,  welche  ebenfalls  Arbeit  zu  leisten  im  Stande  ist. 

Der  Condensator  dieser  zweiten  Maschine  kann  nun  eine  betrachtlich 
niedrigere  Temperatur  haben  als  derjenige  der  ersten. 

Als  Beispiel  wollen  wir  eine  Dampfmaschine  wählen,  welche  mit 
Dampf  gespeist  wird,  dessen  Temperatur  150  Grad  beträgt  und  bei  wel- 
cher die  Temperatur  des  Condensators  gleich  75  Grad  ist.  Dieser  Con- 
densator soll  aus  einer  Kühlschlange  bestehen,  welche  mit  Aether  umge- 
ben ist;  der  Aether  wird  alsdann  verdampfen,  sein  Dampf  besitzt  bei 
dieser  Temperatur  eine  Spannung  von  ungefähr  4  Atmosphären.  Dieser 
Dampf  gehe  in  den  Cylinder  der  zweiten  Maschine,  deren  Condensator 
eine  Temperatur  von  nur  10  Grad  besitzt  Die  niedrigste  Temperatur 
des  gesammten  Processes  wird  somit  um  weitere  65  Grad  erniedrigt,  denn 
als   Tg  tritt  diesmal  die  Temperatur   des    zweiten  Condensators,    also 


1)  Rankine,   A   Manoal    of  the   eteam   engine  and   other  prime   moven,    1859, 
S.  396. 
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10  Grad  auf.  Man  könnte  auf  diese  Weise  auch  noch  die  Expansion  bis 
auf  ihre  Grenze  treiben  und  erhielte  somit ,  was  sehr  vortheilhaft  wäre, 
einen  umkehrbaren  Kreisprocess.  Es  ist  ja  in  der  That ,  wie  wir  schon 
früher  bemerkt  haben,  möglich,  die  Expansion  150  Grad  warmen,  ge- 
sättigten Dampfes  fortzusetzen,  bis  dessen  Temperatur  auf  75  Grad  ge- 
sunken ist ;  man  wäre  somit  im  Stande,  auf  diese  Weise  die  grösste  Un- 
▼ollkommenheit  der  Dampfmaschine  zu  vermeiden,  nämlich  den  Wärme- 
yerlust,  welcher  von  einer  unvollkommenen  Expansion  herrührt. 

Bis  zum  heutigen  Tage  sind  die  praktischen  Vorzüge  und  Nach- 
theile der  Maschinen  mit  zwei  Flüssigkeiten  noch  nicht  genügend  unter- 
sucht worden ;  in  der  Technik  haben  dieselben  bis  jetzt  wohl  noch  kaum 
nennenswerthe  Anwendung  gefunden. 

Jedenfalls  stehen  mit  dem  Gedanken,  T^  zu  erniedrigen,  auch  die 
vielfachen  Yersnche  in  Beziehung,  die  man  in  neuester  Zeit  macht,  anstatt 
Wasserdampf  die  Kohlensäure  als  Substanz  zu  verwenden,  welche  in  der 
Maschine  thätig  ist.  Wenn  man  ein  Verfahren  ausfindig  machen  könnte, 
flüssige  Kohlensäure  auf  sehr  billige  Weise  herzustellen,  so  halten  wir 
es  nicht  für  unmöglich,  dass  in  einzelnen  Zweigen  der  Technik  die 
Kohlensäure  den  Wasserdampf  verdrängen  könnte  ^).  Jedenfalls  ist  zu 
constatiren,  dass  die  praktischen  Techniker  der  Ansicht  sind,  dass  die 
Dampfmaschine  wesentlicher  Vervollkommnungen  überhaupt  nicht  mehr 
fähig  sei. 


6.   Maschinen  mit  überhitztem  Dampfe. 

Eine  zweite  Art  die  Dampfmaschinen  zu  vervollkommnen  besteht 
darin,  dass  man  die  Temperatur  Ti  erhöht.  Ans  nahe  liegenden  Gründen 
kann  man  die  Temperatur  eines  Dampfkessels  nicht  wesentlich  über  die 
von  uns  angenommene  höchste  Temperatur  von  180  Grad  erhöhen,  da 
diese  Temperatur  bereits  einer  Dampfspannung  von  nahezu  10  Atmo- 
sphären entspricht.  £s  muss  dies  wohl  als  die  Grenze  angesehen  wer- 
den, die  man  in  der  Praxis  nicht  übersteigen  darf.  Wenn'  man 
jedoch  den  Dampf,  welcher  dem  Kessel  entströmt,  überhitzt,  während 
man  ihn  nöthigt,  sich  nnter  constantem  Drucke  auszudehnen,  so  kann 
man  die  Temperatur  Ti  erhöben  und  so  den  Verwandlungscoefficienten  9B 
vergrössern,  ohne  die  Festigkeit  der  Maschinentheile  zu  gefährden. 

Die  Figur  117  (a.  f.  S.)  stellt  die  Reihe  von  Zustandsänderungen  dar, 
welche  in  diesem  Falle  durchlaufen  wird.  Das  Wasser  wird  bei  Tj  Grad 
dem  Gondensator  entnommen  und  bis  auf  Tx  Grad  längs  QM  erhitzt,  dann 


^)  Die  Fimia  Beins  glaubt  schon  jetzt  dieses  Problem  gelost  za  haben;  dieselbe 
empfiehlt  flüssige  Kohlensäure  zu  sehr  billigem  Preise.*  Jedenfalls  handelt  es  sich  hier 
um  eine  Aufgabe,  welche  den  modernen  Erfindern  mehr  Aussicht  auf  Erfolg  verspricht, 
ab  manches  andere  Feld,  welches  von  denselben  mit  Vorliebe  angebaut  wird. 
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wird  es  von  Jf  bis  N  in  gesättigten  Dampf  von  T^  Grad  yerwandelt; 
hierauf  wird  der  Dampf  durch  einen  Ganal  geführt,  welchen  die  Feueronga- 
gase  umströmen,  und  wird  hierdurch  von   Ti  auf  Ti  Grade  flberhitzt. 

Fig.  117. 


In  Folge  der  Yorschiebung  des  Kolbens  bleibt  hierbei  der  Druck  con- 
stant,  der  den  Zustand  des  Dampfes  darstellende  Punkt  bewegt  sich  längs 
NN',  Hierauf  expandirt  sich  der  Dampf  noch ;  wir  wollen  annehmen, 
dass  die  Expansion  längs  N'P  so  weit  fortgesetzt  werden  könne,  bis  die 
im  Gondensator  herrschende  Spannkraft /f  z=z  DQ  =  CP  erreicht  wird. 
Alsdann  können  zwei  Fälle  stattfinden ;  entweder  ist  der  Dampf  nach  der 
Expansion  noch  überhitst  und  dann  ist  seine  Temperatur  T's  grosser  als 
Tg,  oder  es  hat  bereits  .eine  theilweise  Gondensation  stattgefunden  und 
T^  ist  gleich  Tj. 

Der  dritte  Fall,  welcher  denkbar  wäre,  dass  nämlich  T%  kleiner  als 
T3  wäre,  braucht  nicht  untersucht  zu  werden,  da  die  Dampfspannung /j 
nicht  bei  einer  niedrigeren  Temperatur  als  bei  T3  stattfinden  kann. 

Wir  woUen  zunächst  den  ersten  und  allgemeinen  Fall  untersuchen, 
dass: 

T  3  >  T2 
sei. 

Die  gesammte  der  Gewichtseinheit  Dampf  mitgetheilte  Wärme- 
menge q'  ist  gleich: 

q'  =  C,  .  (Ti  -  T,)  +  n  +  <  .  (n  -  T|).    ...    13) 

wobei  cj  die  speoifische  Wärme  des  überhitzten  Dampfes  bei  constantem 
Drucke  bedeutet.  Wird  nun  der  Dampf  durch  einen  Kolben  zusammen- 
gedrückt, der  einen  Druck  ausübt,  der  nur  unendlich  wenig  höher  ist 
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als  /«,  und  enteieht  ihm  ein  äusserer  Körper,  ein  Abkühlnngsapparat, 
die  während  dieser  Compression  ansgestossene  Wärme,  sogiebt,  während 
die  Temperatur  von  H^  anf  T^  sinkt,  der  Dampf  die  "flTärmemenge 
^j>  •  (^s'  —  ^3)  ^^  diesen  abkühlend  wirkenden  Körper  ab.  Wenn  als- 
dann die  Temperatur  T3  erreicht  ist,  führt  man  den  Dampf  in  den  Gon- 
densator,  dessen  Temperatur  T%  Grad  beträgt,  zurück;  hierbei  wird  von 
der  Gewichtseinheit  Dampf  die  Wärmemenge  r^  an  den  Gondensator  ab- 
gegeben.    Demnach  ist  die  gesammte  abgegebene  Wärmemenge  q": 

q"  =  c',  .  (n  -  r,)  +  r, U) 

Wir  wollen  nun  noch  den  zweiten  Hauptsatz  auf  den  ganzen  Kreis- 
process  anwenden.    Zufblge  der  diesen  Satz  darstellenden  Gleichung  II): 

können  wir  folgende  Formel  aufstellen: 

J       T      ^  T^'^ J       T  4        ^  Tj  ■" 

Wenn  man  nun  voraussetzt,  dass  die  specifischen  Wärmen  bei  con- 
stantom  Drucke  sowohl  für  die  Flüssigkeit  als  für  den  Dampf  als  Gon- 
stante  angesehen  werden  können,  so  erhält  man  sofort  durch  Integration : 

C,.lognal  ^  +  ^  +  c»,  .  lognat  •  ^  -  c',  .  lognai  •  ^  -  ^  =  0. 

Hieraus  findet  man: 

lognat  ^  =  ^^  •  (c,  .  Ugnat  ^  +  ^  +  c',  .  lognat  J  -  ^) ' 

Wenn  nun  unsere  Annahme,  dass  T^  >  T3  sei,  richtig  ist,  so  muss 
dieser  Logarithmus  auf  der  linken  Seite  der  Gleichung  eine  positive 
Grösse  sein.  Dies  kann  aber ,  da  d^  positiv  ist  0,  nur  dann  stattfinden, 
wenn: 

C,  .  lognat  ^  +  ^  +  c*,  .  lognat  ^  >  ^    .    .    .    16) 

ist. 

EIhe  wir  die  Möglichkeit  dieser  Annahme  prüfen,  wollen  wir  den 
zweiten  Fall  untersuchen,  dass  nämlich: 

r,  =  Tj 16) 

ist.  Dann  muss  die  Expansion  von  einer  theilweisen  Condensation  be- 
gleitet   sein,    so    dass    von    der    Gewichtseinheit    ursprünglich    gebil- 


^)  Nach  Regn aalt's  Versuchen  ist  c'p  onahhängig  von  der  Temperatur  und   für 
Waaserdampf  nahezu  gleich  0,48. 
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deten  Dampfes  nunmehr  nur  noch  das  Gewicht  x  als  Dampf  in  den  Con- 
densator  gelangt  Dann  ist  die  an  den  Condensator  abgegebene  AVärme 
nur  noch: 

X  .  rq. 

Der  Wärmeaufwand  bleibt  im  üebrigen  derselbe  wie  vorher. 
Wenden  wir  auch  hier  den  zweiten  Hauptsatz: 


/ 


dO 
T 


an,  so  erhalten  wir,  wenn  wir  die  Integration  unter  derselben  Voraus- 
setzung wie  vorhin  ausführen : 

C,  .  hgnat  ^^  +  ^^  +  cf, .  lognatj^  _  ^  =o. 

Aus  dieser  Gleichung  bestimmt  sich  x  und  zwar: 

G,  .  hgnat  ^  +  ^L  +  c',  .  hgnat  ^ 
--  T,        2^         T^  ....   17) 


H. 

Nun  muss  aber  x  kleiner  als  1  sein,  da  es  nur  ein  Theil  der  Ge- 
wichtseinheit, welche  wir  betrachten,  ist,  welche  noch  als  Dampf  in  den 
Condensator  gelangt;  hieraus  folgt,  wenn  2^2  =  Tg  sein  soll,  so  muss: 

C,  .  hgnat  ^  +  ^  +  c',  .  hgnat  ^  <  ^  .    .   .   .   18) 

sein. 

Stellt  man  diese  Ungleichung  18)  mit  15)  zusammen,  welche  wir 
weiter  oben  gefunden  haben,  so  sieht  man,  dass,  wenn  die  eine  der  beiden 
Annahmen  zulässig  ist,  die  andere  falsch  sein  mnjss  und  umgekehrt.  Dem- 
nach muss  Art  und  Grösse  der  Erscheinung  vollkommen  bestimmt  sein. 
und  ein  Paar  der  Gleichungen,  welches  wir  als  Anwendungen  des  erst^^n 
und  zweiten  Hauptsatzes  erhalten  haben,  muss  die  Theorie  der  Expansion 
überhitzten  Wasserdampfes  vollkommen  erschöpfen. 

Wir  wollen  ein  numerisches  Beispiel  untersuchen.  Eine  Maschine, 
deren  Kessel  eine  Temperatur  von  150  Grad  besitzt,  und  deren  Conden- 
sator 50  Grad  warm  ist,  soll  mit  einer  Vorrichtung  versehen  sein,  welche 
gestattet,  den  Dampf  bis  auf  300  Grad  zu  überhitzen.  Berechnen  wir 
die  beiden  Ausdrücke,  durch  deren  Grössen verhältniss  der  Zustand  des 
Dampfes  nach  der  Expansion  bestimmt  wird,  so  erhält  man: 

C,  .  lognat  ^  +  ^  +  (/, .  hgnat  ^  =  1,603  und  ^  =  2,078. 

Hieraus  ergiebt  sich,  dass  nur  die  letzte  Ungleichung  18)  and  die 
ihr  zu  Grunde  liegende  Voraussetzung  16): 
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richtig  sein  kann.     Ein  Theil  des  Dampfes  wird  demnach  während  der 
Expansion  condensirt.     Man  £ndet  nach  17): 

X  =  0,771. 

Alsdann  kann  man  auch  x  .  r^  berechnen  und  diese  Grösse  mit  der 
gesammten  dem  Dampfe  zugeführten  Wärmemenge  vergleichen.  'Dann 
findet  man,  dass  der  Yerwandlungscoef&cient  der  betrachteten  Dampf- 
maschine mit  überhitztem  Dampfe  338  =  0,232  ist.  Der  Verwandlungs- 
coefficient  einer  gewöhnlichen  Maschine,  welche  bei  vollkommener  Expan- 
sion mit  gesättigtem  Dampfe  arbeitete,  war  0,218,  es  scheint  also,  als  ob 
der  erzielte  Gewinn  nichtsehr  erheblich  wäre.  Berücksichtigt  man  jedoch, 
dass  die  Ueberhitzung  ohne  neuen  Aufwand  an  Brennmaterial  durch  die 
abziehenden  gasförmigen  Yerbrennungsproducte  der  Feuerungsstätte  ge- 
schieht, so  wird  man  den  wesentlichen  Vorzug  einsehen.  Vergleicht  man  die 
Wärmemenge,  welche  in  beiden  Maschinen  ein  Kilogramm  Dampf  in 
Arbeit  umsetzt,  so  sind  dies  bei  einer  Maschine  mit  gesättigtem  Dampfe 
132  und  bei  einer  Maschine,  welche  mit  überhitztem  Dampfe  arbeitet, 
156,5  Wäriheeinheiten.  Man  sieht,  dass  der  Vortheil  beträchtlich  ist,  die 
disponibele  Arbeit  wächst  beinahe  um  ein  Fünftel. 


7.  GasinasGlilnen,  welche  mit  überhitztem  Dämpfe 

arbeiten. 

Noch  Yortheilhafter  würde  es  sein,  wenn  man  in  einer  Heissluft- 
maschine  anstatt  der  erhitzten  Luft  überhitzte  Wasserdämpfe  yerwendete. 
Der  einzige  Nachtheil,  den  dies  i^it  sich  führen  würde,  wäre,  dass  man 
alsdann  die  Temperatur  nicht  unter  100  Grad  sinken  lassen  könnte. 
Dafür  aber  kann  man  die  Temperatur  Ti  sehr  hoch  steigen  lassen ,  ohne 
dass,  wie  bei  Verwendung  erhitzter  Luft,  die  Metalltheile  der  Maschine 
durch  Oxydation  angegriffen  und  rasch  zerstört  werden.  Auch  verhält 
edch  überhitzter  Wasserdampf  sehr  nahe  wie  ein  Gas,  man  kann  demnach 
seine  Temperatur  beträchtlich  erhöhen,  ohne  dadurch  auch  den  Druck 
unmässig  zu  vergrössern.  Die  Temperatur  eines  vollkommenen  Gases  muss 
bekanntlich  um  nicht  weniger  als  274  Grad  erhöht  werden,  wenn  der 
Druck  um  eine  Atmosphäre  erhöht  werden  soll.  Nun  wächst  allerdings 
in  der  Nähe  des  Sättigungspunktes  der  Druck  des  Wasserdampfes  bei 
constantem  Volumen  viel  rascher  mit  der  Temperatur  als  der  Druck  eines 
unter  gleichen  Verhältnissen  befindlichen  Gases.  Dieser  Unterschied  ver- 
mindert sich  jedoch  um  so  mehr,  je  mehr  die  Temperatur  steigt  und  der 
Wasserdampf  sich  von  seinem  Sättigungszustande  entfernt.  Man  kann 
also  recht  gute  Resultate  erwarten,  wenn  man  überhitzten  Wasserdampf 
dazu    verwendet,     eine    Heissluftmaschine    in    Thätigkeit    zu     setzen. 
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Es  sind  bis  jetzt  wenig  Versuche  dieser  Ait  gemacht  worden;  er^ 
w&hnenswerth  sind  nur  die  von  William  Siemens,  derselbe  hat  eine 
Dampfmaschine  construirt,  die  wie  eine  Gasmaschine  arbeitet^);  es  scheint, 
als  h&tte  man  mit  derselben  Vortheile  erlangt,  welche  denen,  welche  die 
Theorie  voraussagt,  entsprechen. 


^)  Rankine,   A  maniial   of  the   steam   engine  and   other  prime  moven,    London 
1859,  S.  439. 
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VI. 

ANDERE  ART  DER  ANWENDUNG  DER 
BEIDEN  HAUPTSÄTZE. 


A.  üntersnchnngen  über  die  innere  Energie 
eines  Körpers. 

L  Methode  von  Kirchlioff. 

Von  W.  Thomson*)  und  Kirch  hoff*)  sind  noch  eine  Anzahl  all- 
gemeiner Resultate  aus  den  Grundsätzen  der  mechanischen  Wärmetheorie 
abgeleitet  worden,  welche  im  Vorstehenden  nicht  mit  aufgenommen  wor- 
den sind.  Es  wird  sich  aus  denselben  eine  neue  Methode  für  die  Be- 
handlung der  Aufgaben  der  mechanisohen  Wftrmetheorie  ergeben  und 
ausserdem  werden  sich  eine  Anzahl  experimentell  gefundener  Thatsachen 
hiemach  aus  der  Theorie  begreifen  lassen.  Wir  schlagen  den  von 
Kirchhoff  angegebenen  Weg  ein,  da  dieser  den  Vorzug  besitzt,  auf  sehr 
▼erschiedenartige  Fälle  anwendbar  zu  sein. 

Die  Methoden  gewinnen  ungemein  an  Allgemeinheit,  wenn  man 
anstatt,  wie  dies  bisher  meist  geschehen  war,  das  Volumen  der  Gewichts- 
eiubeit  und  die  Temperatur  als  unabhängige  Variabein  zu  wählen,  die 
absolute  Temperatur  T  als  eine  dieser  Variabein  zwar  beibehält,  an  Stelle 
der  anderen  aber  eine  beliebige  Variable  x  wählt,  welche  das  speci- 
fische  Volumen,  der  Druck,  der  LeitungscoefQcient,  Brechungsexponent 
oder  sonst  eine  für  den  Zustand  des  Körpers  charakteristische  Grösse 
sein  kann.   Eine  unendlich  kleine  Zustandsänderung  des  Körpers,  welche 


*)  Thomson,  On  the  quantities  of  mechanical  energy  contained  in  a  fluid  indiffe- 
rent Btates,  as  to  temperature  and  density,  Phil.  Mag.,  4.  Ser.,  Bd.  9,  S.  523. 

^  Kirchhoff,  Uehev  einen  Satz  der  mechanischen  Wärmetheorie  nnd  einige  An- 
wendungen desselben.     Poggend.  Ann.  Bd.  103,  S.  177  bis  206. 
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durch  die  gleichzeitigen  Aendeningen  dx  und  dT  dieser  beiden  unab- 
hängigen Variabein  charakterisirt  wird,  erfordert  die  Mittheilung  einer 
positiven  oder  negativen  Wärmemenge  d  Q;  welche  durch : 

dQ  =  M.dx  +  N  .dT 1) 

dargestellt  werden  kann. 

Multiplicirt  man  diese  Gleichung  mit  J",  dem  mechanischen  Aequi- 
valent  der  Wärme,  so  erhält  man  einen  Ausdruck  für  die  Aenderung  der 
Gesammtenergie,  welche  durch  die  betrachtete  Zustandsänderung  her- 
beigeführt wird.  Die  Aenderung  der  gesammten  Energie  besteht 
aus  der  Summe  der  Aenderung  der  inneren  Energie  ü^)  und  der  Aen- 
derung j? '.  dv  der  äusseren  Energie  JC«,  man  kann  demnach  die  Gleichung 
aufstellen : 

?iTT  7)  TT 


J  .  (M  .  dx  +  N .  dT)  = 

du 

dx-\- 

I-I--  + 

p  . dv     .    . 

Nun  ist  aber: 

8» 

■äx  +  l^.dT, 

und  wenn  man  dies  einfflhrt: 

J .  {M  .  dx  +  N  .  6 

IT)  = 

du 

dx 

■dx  + 

du 
dT' 

dT 

*'-Ci.- 

dx  4 

dT 

•dj)   . 

,   .   . 

3) 

Da  nun  x  und  T  zwei  unabhängige  Variabein  sind ,  so  müssen  beider- 
seitig die  mit  dx  behafteten  Glieder  unter  sich  gleich  sein,  und  ebenso 
die  mit  dT  multiplicirten  Grössen.  In  Folge  davon  lässt  sich  3)  in  zwei 
Gleichungen  zerlegen,  nämlich  in: 

dx  ^     dx 

und: 

dT  =  ^'^'^'dT '^ 

Differentiirt  man  die  erste  dieser  Gleichungen  partiell  nach  T  und 
die  zweite  partiell  nach  x  und  setzt  die  erhaltenen  linken  Seiten  einander 
gleich,  da  bekanntlich: 

dW  dm 


dx.dT       dT.dx 

ist,  80  erhält  man: 

dM       dp     dv                dH 

dT       dT    dx       *    dx.dT  ~ 

dN 

dx 

8p 

dx' 

dv 
dT 

8«» 

*    dT.dx 

6) 


^)  Die  QrösBe  W  =  -^  U  nennt  Kirchboff  Wirkungsfonction. 
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Die  letzten  Glieder  auf  beiden  Seiten  der  Gleichung  sind  wiederum 
einander  gleich;  man  erhält  somit  als  Consequenz  des  ersten  Hauptsatzes 
die  Formel^): 

dT        dx        J\dT'dx       dx'df)     '    '    '    '    ^^ 
Setzen  wir  nun  voraus,  dass  der  betrachtete  Körper  einer  Reihe  von 
Zustandsänderungen  unterworfen  worden  wäre,    welche  einen  umkehr- 
baren Kreisprocess  bilden,  so  giebt  uns  der  zweite  Hauptsatz  in  seiner 
gewöhnlichen  Form: 

T 
unmittelbar  die  Gleichung: 

-"M .  dx  +  N  ,  dT 

8) 


A 


P 


Fig.  118. 


Hierin  erstreckt  sich  die  Integration  auf  ajle  Punkte  des  Kreispro- 
cesses.      Wir  wollen  zunächst  untersuchen,  was  diese  Gleichung  für  eine 

physikalische  Bedeutung 
hat.  Ziehen  wir  ein  recht- 
winkliges Axenkreuz  und 
tragen  auf  demselben  die 
Coordinaten  auf,  so  erhal- 
ten wir  (man  sehe  Fig.  118) 
eine  Curve  ACBBA, 
welche  den  Kreisprocess 
geometrisch  darstellt.  Die 
eingeschlossene  Fläche  ist 
bei  dieser  Wahl  des  Coor- 
dinatensystemes  allerdings 
nicht  mehr  gleich  der  ge- 
leisteten äusseren  Arbeit. 
Wenn  wir  von  dem  Punkte 
A  auf  dieser  Curve  aus- 
JC  gehen,  um  die  vorstehende 
Integration  auszuführen 
und  wir  integriren  zunächst  von  A  über  C  nur  bis  zum  Punkte  B,  so 
muss  der  auf  diese  Weise  erhaltene  Integralwei-th  gleich  und  von  ent- 
gegengesetztem Vorzeichen  als  der  andere  sein,  den  man  erhält,  wenn 
man  längs  des  anderen  Theiles  der  Curve,  längs  "BDA,  integrirt,  da  das 
ganze  Integral,  ausgedehnt  über  die  vollständige  Curve,  nach  vorstehen- 
der Gleichung  gleich  Null  sein  soll.  Dieses  Resultat  gilt,  welche  Grösse 
und  Gestalt  auch  die  Bogen  ACB  und  BBA  haben   mögen.      Hieraus 


1)  Es  ist  dieselbe  Formel,  welche  schon  V,  A,  9,  S.  501  entwickelt  worden  ist. 
Verdet-Bühlmann,  Mßchau.  Wärniethcorie.  A7 
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muBs  man  schliessen,  daBB  die  Variationen  des  Integrales  /  — ' — — • — , 

genommen  zwischen  den  Orenzen  rco,  2o  und  x,  T,  immer  gleich  und  von 
entgegengesetztem  Vorzeichen  sind«  als  die  Variationen,  welche  das  Inte- 
gral zwischen  x^  T  und  Xq^  Tq  erleidet.  Dies  bedeutet,  dass  die  Va- 
riation dieses  Integrales  lediglich  von  der  Grösse  der  Grenzwerthe,  also 
nur  von  Xq,  Tq  und  x^  T  abhängig  sein  kann.  Nimmt  man  nun  an,  dass 
0^0  und  Tq  constant  sind,  so  kann  der  Werth  des  Integrals  nur  noch  yon 
den  Grössen  x  und  T  abhängen,  d.  h.  aber: 

X 

f 

Xu,  To 

das  Integral  ist  eine  Function  von  x  und  T.  Diese  Gleichung  sagt  somit 

aus,  dass  der  unter  dem  Integralzeichen  stehende  Ausdruck  — ^ — — 

ein  vollkommenes  Differential  einer  Function  /  (x,  T)  ist.  Wenn  dies 
aber  der  Fall  ist,    so  müssen  die  Differentialcoefficienten  der  Grössen 

~  und  ~  der  Gleichung: 

■öF  =  "8^ •   •   •   ^^) 

genügen,  oder  es  muss,  wenn  man  die  angedeutete  Differentiation  ausfuhrt, 
da  T  als  independentc  Variable  von  X  ganz  unabhängig  ist: 

1    ^_:^  — i     ^ 
T'  dT        !n~  T'  dx 

sein.     Hieraus  findet  man: 

«=-m-m '■> 

Ersetzt  man  nun  den  in  Klammem  stehenden  Ausdruck  durch  den 
ihm  gleichen  Werth,  welchen  wir  aus  dem  ersten  Hauptsatze  in  Gl.  7)  er- 
halten haben  und  berücksichtigen,  dass  (nach  Gleichung  4): 

ist,  so  erhält  man : 

dx  '^  ^'  dx~         \dT'  dx        dx'  dTj' 


oder  endlich: 

du 

'dx 


-,     /2»p     dv^ dp    dv\  (dv 

~      '  \df  '  dx       dx'  öt)        ^  '  äi* 
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Nimmt  man  an,  dass  die  ZustandsgleichuDg  des  betrachteten  Kör- 
pers, also  die  Gleichung,  welche  zwischen  «?,  x  und  T  besteht,  bekannt 
ist,  so  kann  man  rechter  Hand  in  Bezug  auf  x  integriren  und  erhält  hier- 
durch den  Werth  von  ü  bis  auf  eine  wiUkührliche  Function  der  Tem- 
peratur. 

Bezeichnet  man  diese  noch  unbekannte  willkührliche  Function  von 
T  mit  Uqj  so  erhält  man: 

''=''.+/V-(lf-|-rM^)--l;|-^--) 

Man  kann  dieser  Formel  eine  einfache  Gestalt  geben,  wenn  man 
sich  der  beiden  identischen  Gleichungen: 

T  dT       ^ 


d  T  T^ 

and: 

dx    "^  T  '  dx 
bedient. 

?\  TT 

Diese  Formeln  gestatten,  die  Gleichung  12)  für  -^   auch  in  folgen- 
der Gestalt  zu  schreiben: 

dx     dT         dT'    dx  /       '    ' 


13) 


Hiernach  ist: 


dx  .    .    14) 


*0 

wobei  unter  dem  Integralzeichen  T  alB  eine  Constante  anzusehen  ist. 

C«  stellt  die  innere  Energie  eines  Körpers  bei  einer  beliebigen  Tem- 
perator  T  dar,  wenn  man  x  =  Xq  setzt;  den  Werth  dieser  Fnnctiou 
von  T  bestimmt  man  mit  Hülfe  der  schon  früher  abgeleiteten  Gleichung  5): 

Setzt  man  in  dieser  Formel  x  =  Xq,  so  erhält  man,  wenn  man  die 
Specialwerthe,  welche  dadurch  entstehen,  mit  einem  angehängten  Index 
Null  bezeichnet: 

Q.='-^«-(-i-a -' 

47* 
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Um  die  rechte  Seite  dieser  Gleichung  integriren  zu  können,  genügt 
es,  den  Werth  von  N  als  Function  von  T  für  den  Specialwerth  x  =  x^ 
zu  kennen ;  für  v  und  p  ist  ja  ohnehin  angenommen  worden ,  dass  es  für 
jeden  Werth  von  x  bekannte  Functionen  von  T  sind.  Unter  dieser 
Voraussetzung  erhält  man  C/j,  mit  Hülfe  der  Formel  : 

T 

l7o=/[j.iyro-(i,.|;)J.dT+C 16) 

C  ist  eine  willkührliche  Constante ,  welche  die  Grösse  der  inneren 
Energie  des  Körpers  darstellt,  wenn  die  unabhängigen  Variabein  die 
Werthe  Xq  und  Tq  haben.     Demnach  ist  schliesslich: 

Somit  wäre  nun  die  innere  Energie  mit  möglichster  Vollständigkeit 
bestimmt.  Es  bleibt  allerdings  in  der  Formel  eine  willkührliche  Constante, 
nämlich  C,  der  man  alle  möglichen  Werthe  beilegen  könnte;  dies  zeigt, 
dass  es  unmöglich  ist,  die  abeiolute  Energie  eines  Körpers  zu  bestimmen. 
Geht  man  jedoch  immer  von  dem  Zustande  des  Körpers  aus,  welcher 
durch  die  Werthe  Xq  und  T^  der  willkührlichen  Variabein  bestimmt  wird, 
so  ist  die  auf  diesen  Zustand  bezügliche  relative  Energie  volkommen  be- 
kannt. Um  diese  Bestimmung  der  relativen  inneren  Energie  ausfuhren 
zu  können,  genügt  es,  die  Beziehung,  welche  zwischen  p,  r,  x  und  T  be- 
steht, in  voller  Allgemeinheit  zu  kennen;  ausserdem  mnss  noch  der  Werth 
von  N  als  Function  von  T  bekannt  sein.  Man  ersieht  hieraus ,  welche 
Daten  auf  experimentellem  Wege  ermittelt  werden  müssen  und  welche 
zu  bestimmen  man  nicht  nöthig  hat. 


2.  Anwendung  auf  vollkommene  Gase. 

Die  permanenten  Gase  und  überhitzten  Dämpfe  nahem  sich  bei 
immer  stärkerer  Verdünnung  und  zunehmender  Temperatur  bekanntlich 
einem  Grenzzustande;  wir  nennen  denselben  den  Zustand  der  vollkom- 
menen Gase.  Dieser  Grenzzustand  wird  aber,  wie  schon  vielfach  erwähnt, 
durch  die  Gleichung: 


p  .  V 


=  ct  .po  .t\ 


0 
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oder : 


V 


-f-  =  ^ ^^) 

definirtw     Hierin  ist  R  eine  von  der  Dichte  d  =  —  des  Gases  (bei  einer 

t'o 
Temperatur  To  =  274^  C.)  abhängige  Constante. 

Auf  die  vollkommenen  Gase ,  deren  Zustandsgieichung  so  ungemein 
einfach  ist,  lässt  sich  die  im  Vorstehenden  entwickelt«  Reihe  von  Glei- 
chungen sehr  leicht  anwenden. 

Wir  setzen  einfach : 

a;  =  «?, 

so  ist: 

9t;  8r 

^=lundg-  =  0., 

.• 
denn  jetzt  sind  v  und  T  dia  beiden  unabhängigen  Variabelen. 

In  Folge  dessen  geht  die  allgemeine  Gleichung  (Abschnitt  A,  1,  Gl.  12): 

in  die  einfachere  über: 

TJ=ü,-\-f(T-^-fydv 19) 

Aus  der  Gleichung  18)  dieses  Abschnittes: 

B  .  T 
P  = 

folgt  aber: 


JP  — 

V 

dp 

dT 

_B 

V 

dp  _ 
dT 

B  .  T 

V 

und: 

^•i^==^=^ 2«> 

Demnach  ist  das  Integral  gleich  Null  und  man  erhält: 

U=  üo 21) 

Diese  Gleichung  wiederholt  das  von  uns  auf  anderem  Wege  erhal- 
tene Resultat  (III,  A,  3,  S.  238): 

Die  innere  Energie  eines  vollkommenen  Gases  ist  ledig- 
lich eine  Function  der  Temperatur  des  Gases;  die  innere 
Energie  ist  unabhängig  von  Druck  und  Yoluiiien. 

Um  den  Werth  Üq  zu  berechnen,  erinnern  wir  uns,  dass  für  den  Fall, 
dass  V  und  T  die  unabhängigen  Variabein  sind,  die  allgemeine  Gleichung: 

dQ  =  M.dx  -{-  N.dT 

in  die  besondere  Form  (I,  C,  52,  S.  181): 
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dQ  =  l  .  dv  +  c^.dT 

übergeht.  Hieraus  folgt,  dass  in  diesem  Falle  N  =  c,  die  specifiscbe 
Wärme  des  Gases  bei  constantem  Yolamen  ist.  Berücksichtigt  man  dies 
und  beachtet  femer,  dass  unter  allen  Fällen,  also  auch  für  v  =  v^: 

dv 

ist,   80  geht  die  Gleichung  16)  (Abschnitt  A,  1,  S.  740)  für  U^  über  in: 

T 

=  fj  ,  c,  .dT  +  C 22) 


"'=1' 


Man  findet  also  mit  Röcksicht  auf  21): 

ü-  =r:  J- .  c  .  (T  —  To)  +   Const., 

oder  wenn  man  To  ■=  0  nimmt: 

U=J.c,.T  +  K 

Hierin  ist  nunmehr  K  die  innere  Energie  eines  vollkommeDen  Gases 
beim  absoluten  Nullpunkte  der  Temperatur.  Die  neuere  Gastheorie 
nimmt  aber  an ,  dass  ein  vollkommenes  Gas  aus  einzelnen  sich  lebhaft 
bewegenden  Molekülen  bestehe,  deren  Dimensionen  im  Vergleich  mit 
ihren  Abständen  verschwindend  klein  sind ,  und  dass  die  absolnte  Tem- 
peratur des  Gases  der  lebendigen  Kraft  der  bewegten  Molecüle  propor- 
tional sei.  Nach  diesen  Vorstellungen  kann  man  sich  eine  Gasmasse  im 
absoluten  Nullpunkte  der  Temperatur  als  ein  in  Ruhe  befindliches  Sy- 
stem von  Molecülen  vorstellen ,  deren  gegenseitige  Wirkungen  vernach- 
lässigt werden  können ;  die  innere  Energie  eines  solchen  Systemes  muss 
gleich  Null  sein,  man  kann  also  einfach : 

U=J,c,.T 23) 

setzen  und  sagen: 

Die  innere  Energie  eines  vollkommenen  Gases  ist  der  in 
Arbeitseinheiten  gemessene  Wärmeinhalt  desselben. 

Wir  gehen  nun  dazu  über,  die  Grösse  der  inneren  Energie  eines 
und  desselben  Körpers  in  den  drei  verschiedenen  Aggregatzustanden  zn 
ermitteln. 


3.   Die  Innere  Energie  eines  Körpers  im  festen  Zustande. 

Wir  wollen  als  unabhängige  Variabele  x  den  specifischen  Druck  p 
wählen,  d.  h.  den  Druck  auf  die  Flächeneinheit;  hieraus  folgt: 


dp  ,  dp 
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Hierdurch  vereinfacht  sich  die  Formel  12)  für  die  innere  Energie 
und  gebt  in  die  folgende  über: 

Po 

Wir  wollen  zxmäcbst  den  auf  die  Werthe  po  ^^^  ^o  bezüglichen 
Werth   Üq  der  inneren  Energrie  berechnen. 

In  dem  vorliegenden  Falle ,  in  dem  p  und  T  die  unabhängigen  Va- 
riabeln  sind,  ist  (nach  III,  G,  52,  S.  181): 

ä  Q  =  h  .  dp  +  Cp  .  dt. 

Hieraus  folgt,  dass  in  der  Formel  16)  für  ^o  die  Grösse^  diesmal 
durch  Cj,  zu  ersetzen  ist ;  dies  ergiebt  ^) : 

r^o=/[/.W.-.-(i>.|^)^_J.dr. 

oder,  wenn  man  im  letzten  Gliede  ausintegrirt : 

T 

Uo  =  J  J(c;)p  ^p,.dT-  pg  ,(Vt  —  VtX  -  PO     •    .    ^ö) 

Demnach  ist  die  auf  den  Zustand  p  =  Pq^  T  =  Tq  bezügliche  rela- 
tive Energie: 

T 

Ü  =  J.   y  (Cp)p-po  .dT  —  Po  ,(vt  —  vro)p-po 


A 


Wenn  man  jedoch  nicht  die  allergrösste  Genauigkeit  verlangt ,  son- 
dern sich  mit  einer  für  alle  Anwendungen  innerhalb  sehr  weiter  Grenzen 
vollkommen  genügenden  Annäherung  begnügt,  so  kann  man  diese  For- 
mel noch  beträchtlich  vereinfachen.  Da  nämlich  die  Ausdehnung  fester 
Körper  durch  die  Wärme  sehr  geringfügig  ist,  und  ebenso  der  Com- 
pressionsooefficient  fester  Körper  eine  ungemein  kleine  Grösse  ist,  so 
kann  man,  ohne  einen  bei  praktischen  Anwendungen  merklichen  Fehler 
zu  begehen,  bei  festen  Körpern : 

dv  dv 

Vt  —  Vt,  =  0,    g^  =  0  und  g^  =  0 

setzen. 

Man  sieht  also,  dass  man  alle  anderen  Glieder  in  der  Formel  für  U 


^)  Die  Indices  p  =  p^  sollen   andeuten ,  dass  wHhrend  der  Integration  p  constant 
und  zwar  gleich  p^  m  nehmen  ist. 
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m  Vergleich  mit  dem  ersten  yemachlässigen  kann,  und  man  erhält,  wenn 
man  die  innere  Energie  eines  festen  Körpers  mit  17'  bezeichnet: 

T 

r^.dT, 27) 

wenn  man  mit  J],  die  specifische  Wärme  einer  Substanz  im  festen 
Aggregatzustande  bezeichnet. 

Man  hätte  zu  dieser  Formel  übrigens  auch  unmittelbar  gelangen 
können,  wenn  man  beachtet  hätte,  dass  die  äussere  Arbeit  im  Vergleich 
mit  der  Aenderung  der  inneren  Energie  verschwindend  klein  ist,  dass 
man  somit  annehmen  kann,  alle  mitgetheilte  Wärme  sei  von  der  inneren 
Energie  in  Anspruch  genommen  worden. 

Die  specifische  Wärme  der  festen  Körper  bei  consjbantem  Drucke  ist 
im  Allgemeinen  eine  Function  von  T  und  jp.  Die  Abhängigkeit  vom 
Drucke  ist  zur  Zeit  noch  nicht  untersucht,  jedenfalls  ist  dieselbe  sehr 
gering,  dagegen  ist  der  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  specifische 
Wärme  fester  Körper  durch- die  Versuche  von  Dulon  und  Petit,  Reg- 
nault,  Bede,  Byström^  etc.  innerhalb  ziemlich  weiter  Temperatur- 
grenzen bekannt.  ^ 


4.  Die  innere  Energie  eines  Körpers  im  fiüssigren  Zustande. 

Wir  wollen  voraussetzen,  dass  die  Temperatur,  welche  die  obere 
Grenze  des  vorstehenden  Integrales  sein  soll,  die  Schmelztemperatur  T] 
des  Körpers  unter  dem  Drucke  p  sei.  Nehmen  wir  nun  an,  dass  wir  die 
Gewichtseinheit  des  Körpers  vor  uns  haben,  so  wird  bei  dem  Uebergange 
in  den  flüssigen  Zustand  von  der  Gewichtseinheit  der  Substanz  die  la- 
tente Schmelzwärme  f  jri  absorbirt  werden. 

Durch  diese  Wärmemenge  wird  die  innere  Energie  \xm  ^U  ver- 
mehrt, gleichzeitig  wird  eine  äussere  Arbeit  geleistet,  welche  gleich 
p  .  (Si  —  öl)  ist.  Hierin  ißt  Si  das  specifische  Volumen  des  Körpers  im 
flüssigen  und  6^  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  im  festen  Aggregat- 
zustande, beide  bei  der  Temperatur  Tj. 

Demnach  ist  nach  dem  ersten  Hauptsätze: 

^r7  =  J^.gr,-p.(Si  -öl) 28) 

Wendet  man  nun  auf  den  Körper  im  flüssigen  Zustande  genau  die- 
selben Betrachtungen  an,  welche  wir  vorher  bei  dem  festen  Aggregat- 
zustande angestellt  haben,  so  ergeben  sich  genau  dieselben  Verhältnisse 
bezüglich  der  einzelnen  Theile  des  Zuwachses  der  inneren  Energie  einer 


^)  Man  sehe:  WüUner,  Experimentalphysik  Bd.  III,  2.  Anfl.,  S.  435  bis  437  nnd 
Miiller-Poüillet,  Physik,  Bd.  H,  7.  Aufl.,  S.  789. 
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Flüssigkeit.  Bezeichnet  man  mit  c^  die  specifische«  Wärme  des  Körpers 
im  flüssigen  Zustande  bei  constantem  Drucke,  so  erhält  man  für  die  re- 
lative innere  Energie  ü'^  des  flüssigen  Körpers,  bezogen  auf  den  festen 
Aggregatszustand  bei  Tq  und  den  Druck  Pq  : 

U"  =  ^jr,  .dT  +  J,tT,-p.(si-  <fi)  +'^'f(^P  '  ^T  29) 

Daß  Glied  jp  .  (Si  —  ^i)  ist  nun  aber  wiederum  im  Vergleich  mit 
den  drei  anderen  ungemein  klein,  und  man  kann,  da  es  sich  ja  hier 
ohnehin  nur  um  Annäherungsrechnungen  handelt,  einfacher  schreiben: 

dT[    .    .    .    .    30) 


U''  =  J^fr,.äT+lT,+Jc, 


5.  Die  innere  Energie  eines  Körpers  Izn  Zustande  eines 
Dampfes  oder  Oases. 

Wir  wollen  annehmen,  dass  wir  die  Wärmezufuhr  noch  weiter  fort- 
setzen und  die  Gewichtseinheit  der  von  uns  betrachteten  Substanz  zu- 
nächst bei  einer  Temperatur  22,  die  in  dem  vorliegenden  Falle  die  nor- 
male, dem  Drucke  p  entsprechende  Siedetemperatur  sein  soll,  in  gesättig- 
toa  Dampf  verwandeln.  Wir  wollen  diesmal  als  unabhängige  Variabeleo; 
das  Gewicht  der  in  Dampf  verwandelten  Flüssigkeit  wählen  und  während 
dieses  Processes  p  durch  /,  die  Spannkraft  des  bei  T^  Grad  gesättigten 
Dampfes,  ersetzen.     Dann  bleibt  während    des   ganzen  Yerdampfangs- 

processes  ~,  d.  i.  ~  constant,  und  folglich  ist: 

^x  ~  ^x  ~  ' 

und  man  hat  nach  Formel  13)  einfach: 

0a?  er   ' 'dx 

Um  die  Zunahme  der  inneren  Energie  zu  erhalten,  welche  der  voll- 
kommenen Vei^lampfung  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  entspricht,  muss 
man  die  linke  Seite  in  Bezug  auf  x  von  o;  =  0  bis  a;  =  1  integriren. 
Da  p  und   T  während    des  Verdampfnngsprocesses    constant  sind  und 

Hl 

folglich   auch    \-^^  /  >  der  der  Siedetemperatur  T^  entsprechende 
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specielle  Werth  dieses  Differentialquotienten  in  Bezug  auf  x,  constant  ist, 
erhält  man  durch  Integration: 

^^'=i',».(y:]^_^^.  (»',-».) 31) 

Hierin  bezeichnen  s'2  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  des  gesät- 
tigten Dampfes  von  Tj  Grad  und  8^  das  specifische  Volumen  der  Flüssig- 
keit bei  derselben  Temperatur. 

Man  erhält  demnach  fCU:  die  relative  innere  Energie  ü"'  des  bei 
Ti  Grad  gesättigten  Dampfes  ^) : 


^)  Kirchhoff  hat  (Pogg.  Ann.  Bd.  103,  S.  206  bis  209)  darauf  aufmerksam  ^- 
macht,  dass  sich  mit  Hülfe  der  Formel  32)  zeigen  lässt,  das«  die  Spannungscurven  ge- 
sättigter  Dämpfe  beim  Schmelzpunkte  der  Substanzen  einen  Knick  haben  müaseD.  Die 
auf  Flüssigkeit  beim  Schmelzpunkte  7\  bezügliche  innere  Energie  einer  Substanz  im 
Zustande  bei  7\  Grad  gesättigten  Dampfes  ist  nach  32): 


^"  =  (A-..).r.».(lfX_ 


Ist  der  gesättigte  Dampf  dagegen  direct  aus  fester  Substanz  entwickelt  worden, 
so  ist  die  auf  denselben  Zustand  bezügliche  innere  Energie  des  bei  7*|^  gesättigten 
Dampfes : 


'^'X-Wjr^n- '''■•'■ 


Hierin  bezeichnet  /'  die  Spannkraft  des  aus  der  Flüssigkeit ,  f  die   des  aas  fcs^ter 
Substanz  entwickelten  Dampfes. 

Da  die  beiden  Grössen  ü"'  und  U^"  einander  gleich  sein  müssen,  so  folgt: 


J.  fr, 


(A  -  »,) 


/  und  /'  sind  bekanntlich  einander  gleich ,  dagegen  sind ,  wie  man  findet ,  ihre 
Differentialquotienten  verschieden,  die  Curvc,  welche  /  als  Function  von  T  darstellt, 
besitzt  also  bei  T  =  7^  zwei  Tangenten. 

Kirchhoff  hat  diese  Rechnung  für  Wasser  angestellt  und  fand: 


C»A  _  ^)  =  0,044. 

\d  T/T  -  «74  \  ^  T/T  «  274 


während  sich  mit  Hülfe  der  bekannten  Interpolationsformeln  aus  Regnanlt*s  Beobach- 
tungen statt  dessen  0,012  ergab. 

Die    Grösse    /  9       \  "*  ^^   klein,   dass   es  schwer  werden  wird,   dieselbe 

aua  den  Beobachtungen  nachzuweisen,  doch  ist  es  von  Interesse,  zu  bemerken,  dass  we- 
nigstens bei  Wasser  sich  aus  Regnault's  Zahlen  ein  Unterschied  von  demselben  Sinne 
und  derselben  Grössenordnung  herausstellt,  wie  ihn  die  Rechnung  findet.  Wenn  man 
empfindliche  Manometer  zur  Messung  des  Druckes  verwendet,  wird  es  gewiss  gelingen, 
die  Richtigkeit  des  Kirchhoff 'sehen  Resultates  darzuthun,  und  vielleicht  nicht  nur 
einen  Knick,  sondern  auch  eine  Verzweigung  der  Curve  nachzuweisen. 
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Man  kann  sieb  vorstellen,  dass  die  eben  besprocbene  Zostandsänderung 
Btaitgeixinden  bat,  wäbrend  die  Flüssigkeit  sieb  io  einem  Cylinder  be- 
fanden and  einen  Kolben  geboben  bat,  der  Torber  aaf  der  Flüssigkeitsober- 
fläcbe  mbte,  dann  jederzeit  dem  sieb  bildenden  Dampfe  gerade  den  za 
seiner  Bildung  nötbigen  Raum  Hess  und  gleicbzeitig  immer  auf  diesen 
einen  Druck  ausübte,  welcber  gleicb  der  Spannkraft  /  des  bei  T^^  ge- 
sättigten Dampfes  war.  Wenn  nun  die  Ve^irdampfang  vollständig  statt- 
gefunden bat,  wollen  wir  den  Kolben  nocb  weiter  beben  und  auf  ibn 
immer  einen  Druck  ausüben ,  welcber  gerade  gleicb  der  Spannkraft  des 
Dampfes  ist,  und  wollen  ferner  annebmen,  dass  die  Temperatur  immer 
constant  gleicb  Tj  bleibe.  Wir  wollen  untersucben,  welcbe  Aenderung 
die  innere  Energie  durcb  diesen  Vorgang  erleidet.  Als  unabbängige 
Variabele  x  wird  das  specifiscbe  Volumen  des  Dampfes  gewäblt*, 
dann  ist: 

dv        ^        ^   dv        dx        ^ 

Demnacb  ist  nacb  Gleicbung  13): 

dv  ~  dT 

Hieraus  folgt  durcb  Integration: 


V 


p,  der  Druck  des  überbitzten  Dampfes,  ist  eine  Function  vom  speci- 
fisoben  Volumen  v  und  der  Temperatur  T,  da  wir  aber  die  Zustands- 
änderung  bei  der  Temperatur  T3  vomebmen,  wird  scbliesslicb  der  Aus- 

druck  l  -^—  j  lediglicb  eine  Function  von  v. 

Demnacb  ist  die  innere  Energie  U^  des  bei  einem  Drucke  p^)  und 
der  Temperatur  Tj  überbitzten  Dampfes: 

^)  p  ist  selbslYerständlich  in  33)   nicht   mehr   die   Spannkraft  des  bei  7*2  Grad  ge- 
sättigten Dampfes,  sondern  ein  niedrigerer  Drack ;  es  ist  p  der  Druck  des  bei  7*2  0ml 
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-mi. 


ü-=ü'"+  T,'J     [^j  .dv     ....    34) 

»'i 

Nehmen  wir  jetzt  an,  dasB  die  Expansion  so  weit  fortgesetzt  worden 
ist,  dass  der  Dampf  bei  dem  Endvolnmen  V  sich  bereits  nach  den  Ge- 
setzen vollkommener  Gase  richtet,  so  kann  jetzt  jede  weitere  Aendemug 
der  inneren  Energie  (nach  VI,  A,  2,  S.  738)  einfach  proportional 
der  Aenderung  der  absoluten  Temperatur  gesetzt  werden;  man  erhält 
demnach  für  die  auf  einen  Anfangszustand  Pq,  Tq  bezügliche  innere 
Energie  U^  eines  sehr  überhitzten  Dampfes,  dessen  Volumen  F  un^  dessen 
Temperatur  Tist: 

Ti  Tt 


ü^  =  j, 


H-c'^-CT-  T,)    y 35) 

Hierin  sind  die  Grössen  fn  »ns  1)  und  c,  aus  2)  bekannt,/  aber  ist 
die  Spannkraft  des  bei  T  Grad  gesättigten  Dampfes,  cj  die  specifische 
Wärme  des  überhitzten  Dampfes,  p  die  Spannkraft  des  überhitzten 
Dampfes,  dessen  Temperatur  T^  und  dessen  specifisches  Volumen  v  ist 

Verhielten  sich  die  Dämpfe,  wie  man  dies  früher  angenommen  hat, 
bis  zu  ihrem  Condensationspunkte  wie  vollkommene  Gase,  so  mosstcn  in 
dem  Integrale: 


^■••/(wl.,-^- 


welches  das  vorletzte  Glied  in  der  letzten  Gleichung  35)  bUdet,  p  und  T 
durch  das  Ausdehnungsgesetz  vollkommener  Gase: 

mit  einander  verknüpft  sein,  worin  9t  eine  Constante  wäre.     Alsdann 
müsste ; 

p  ^« 

T        V 


überhitzten  Dampfes,    dessen  specifisches  Volumen  v  ist.      v  ist   grosser   als  das  sp^>' 
Bische  Volomen  «'3  des  bei  T^  gesättigten  Dampfes. 
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seiu,  und  da  T  und  v  die  unabhängigen  Variabein  sind,  so  müsste: 


mithin : 


^=0 
dT         ' 

Tt  ~  "öt"  ~  ^ 

werden.  Das  Integral  würde  also  verschwinden.  Wir  wissen  jedoch, 
dass  die  Dämpfe  in  der  Nähe  ihres  Condensationspunktes  nicht  unwesent- 
lich vom  Gay-Lussac^schen  und  Mariotte'schen  Gesetze  abweichen, 
and  die  obige  Annahme  wird  daher  im  Allgemeinen  nicht  statthaft  sein. 
Wir  hatten  im  vorigen  Abschnitte  (V,  F,  4,  Gl.  27,  S.  711)  unter 
der  Voraussetzung,  dass  auf  Grund  der  Hirn'-  und  Oaz in' sehen  Ver- 
suche die  adiabatische  Curve  überhitzter  Dämpfe  die  Form: 

T  =  a  .  p" 

habe,  als  Zustandsgieichung  der  überhitzten  Dämpfe  die  Gleichung: 

p  .  V  = •  T 

1  —  w     1_  __  1_ 

gefunden.     Hierin  waren : 

8T         1       1      1 

ov        m     J     Cj, 
und: 

dT       1  —  m     1     1 


dp  m         J    c„      ' 

Diese  Werthe  wenden  wir  auf  die  identische  Gleichung: 

^        dx  ^  dp       ^ 

(V,  A,  9,  Gl.  39,  S.  496)  an.     Nachdem  man  x  =  v  und  y  =  p  gesetzt 
hat,  so  ergiebt  sich,  wenn  man  berücksichtigt,  dass  in  diesem  Falle: 

ex  dv  \dT/p-^con»t    dv  '     dv 

und: 

dQ      .  dQ      .  /dQ\  dT     .  dT     . 

dy  dp       ^       KdTj^^const.    dp       ^         "     dp      "^ 

ist: 

J.dQ  =  —  'p.dv-\ '  V  .  dp. 

tn  m 

Nun  ist  aber  nach  dem  ersten  Hauptsatze: 

J  .dQ  =  dU  -{'  p  .  dv. 
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Setzt  man  diese  beiden  Werthe  filr  J  .  dQ  ^einander  gleich,  so  er- 
giebt  sieb: 


J  TT  1      *"  J  I  ^     ^  1 

du  =z •  p  ,  dv  -\ V  .  dp. 


oder  : 


du  := '  d(p  .  v). 


Demnach  ist: 


Cr'"=Zr"+    ^ ^*-(i?.  F-/.S',)     ....    36) 

m 

Da  jedoch  für  andere  Dämpfe  als  Wasserdampf  die  Gültigkeit  des 
Hi rn -Ca zin' sehen  Satzes  noch  nicht  nachgemesen  und  daher  auch 
die  Grösse  m  noch  anbekannt  ist,  so  wird  man  nur  selten  in  der  Lage 
sein,  von  dieser  Formel  Gebrauch  machen  zu  können. 

Die  allgemeine  Gleichung,  durch  welche  die  Aenderung  der  inneren 
Energie  dargestellt  wird,  welche  eintritt,  wenn  man  einen  festen  Körper, 
dessen  Anfangszustand  durch  po,  To  deünirt  ist,  in  so  überhitzten  Dampi 
verwandelt,  dass  sein  Volumen  F,  die  Temperatur  T  und  Bein  Dmck  p 
durch  die  Zustandsgieichung  vollkommener  Gase  mit  einander  verbniidcu 
sind,  lautet  alsdann : 


+ •  (p  .  F  -/,  .  s',)  +  (/,  .  (r  -  T,) 37. 

ni 

Hierin  sind  J),,  c^,  c'^  die  mittleren  specifischen  Wärmen  der  Sub- 
stanz im  festen,  flüssigen,  gasförmigen  Aggregatzustande,  bezogen  auf 
die  Temperaturintervalle  Tq  bis  2*,  respective  T'  bis  T^  und  T,  bis  T. 
^T'  ist  die  latente  Schmelzwärme  bei  2*,  s\  das  speciflsche  Volumen 
des  bei  T2  Grad  gesättigten  Dampfes,  8^  das  specifische  Volumeu  der 
Flüssigkeit  bei  der  Siedetemperatur  T^  Grad;  /a  ist  die  Spannung  des 
gesättigten  Dampfes  bei  T2,  p  und  V  endlich  sind  Druck  und  Volumen 
des  bei  T2  Grad  stark  expandirten  überhitzten  Daippfes. 
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B.   Die  Auflösung  von  Gasen  in  Flüssigkeiten. 


1.  üeber  die  Anwendung  der  vorstehenden  Formeln. 

Die  Aenderungen  der  inneren  Energie  eines  Körpers  hängen  be- 
kanntlich nur  von  dem  Anfangs-  und  Endzustande,  nicht  aber  von  den 
dazwischen  Hegenden  Stadien  ab.  Lässt  man  nun  einen  Körper  auf  zwei 
verschiedene  Weisen  aus  dem  einen  in  den  anderen  übergehen,  so  erhält 
man  mit  Hülfe  vorstehender  Formeln  zwei  verschiedene  Ausdrücke  für 
die  innere  Energie;  setzt  man  nun  dieselben  einander  gleich,  so  erhält 
man  Gleichungen  zwischen  den  verschiedenen  Grössen,  welche  in  die 
Rechnung  eingehen.  Dies  wäre  eine  Methode,  um  von  Neuem  dieselben 
Aufgaben  zu  lösen,  welche  wir  schon  im  Vorhergehenden,  zumal  in  V, 
behandelt  haben;  ausserdem  aber  gestattet  dieselbe,  eine  Reihe  neuer 
Fragen  zu  beantworten,  welche  früher  nicht  lösbar  gewesen  wären. 
Hierunter  gehören  die  Erscheinungen  der  Auflösung,  von  denen  wir 
zuerst  die  Absorption  eines  Gases  in  einer  Flüssigkeit  behandeln  wollen. 


2.  Die  Ableitung  der  theoretischen  Formeln. 

Die  experimentellen  Gesetze  der  Absorption  von  Gasen  in  Flüssig- 
keiten sind  folgende: 

1)  Die  von  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  aufgelösten  Gasmengen 
sind  bei  denselben  Temperaturen  den  Drucken  proportional,  welche  das 
Gas  auf  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit  ausübt. 

2)  Wenn  ein  Gemisch  mehrerer  Gase  mit  einer  Flüssigkeit  in  Be- 
rührung gebracht  wird,  so  löst  sich  jedes  Gas  auf,  als  ob  es  allein  vor- 
handen wäre  ^). 

Wii*  wollen  uns  zunächst  damit  begnügen,  lediglich  von  dem  ersten 
dieser  Gesetze  Gebrauch  zu  machen,  da  wir  nur  die  einfachere  Erschei- 
nung, die  Auflösung  eines  einzelnen  Gases,  untersuchen  wollen.  Das 
erste  Gesetz   ist   zuerst  im  Jahre   1803  von  Henry  entdeckt   worden, 


^)  Wir  erinnern  aiuserdem  an  die  beiden  bekannten  Gesetze  (Dalton'sches  Gesetz): 
„Der  Druck  eines  Gasgemisches  ist  gleich  der  Summe  der  Drucke  seiner  Bestandtheile*' 
und :  „Durch  die  Gegenwart  eines  fremden  Gases,  welches  mit  der  Oberfläche  der  Flüssig- 
keit in  Berährung  ist,  wird  die  Dichte  des  Dampfes  dieser  Flüssigkeit  nicht  geändert; 
sie  ist  dieselbe,  als  ob  das  fremde  Gas  nicht  vorhanden  wäre." 
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jedoch  wurde  dasselbe  erst  später,  namentlich  von  R.  Bansen  ^),  streng 
wissenschaftlich  begründet  und  mit  grossem  Erfolge  methodisch  ausge- 
beutet. 

Man  kann  die  Auflösung  eines  Gases  in  einer  Flüssigkeit  auf  zwei 
wesentlich  verschiedene  Weisen^ ausführen.  Man  kann  zunächst  so  ver- 
fahren ,  dass  man  eine  gewisse  Gasmenge  bei  dem  Drucke  p  und  der  ab- 
soluten Temperatur  T  mit  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  in  Berührung 
bringt;  dann  wird  eine  bestimmte  Gasmenge  g  von  der  Gewichtseinheit 
Flüssigkeit  aufgelöst  werden.  Wir  wollen  annehmen,  dass  der  Druck 
während  des  ganzen  Processes  constant  gleich  p  erhalten  wprde.  Be- 
zeichnet man  mit  Q  die  während  des  Vorganges  entwickelte  Wärme- 
menge, mit  ^U  die  dui-ch  die  Gasabsorption  herbeigefahrte  Aenderung 
der  inneren  Energie  und  mitX,  die  vom  Gasdrucke  gleichzeitig  geleistete 
äussere  Arbeit,  so  ist  nach  dem  ersten  Hauptsatze  der  mechanischeu 
Wärmetheorie  (siehe  S.  216): 

Bezeichnet  man  aber  mit  v  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  Ga^ 
und  vernachlässigt  die  ungemein  geringen  Aenderungen,  welche  das 
Flüssigkeitsvolumen  bei  dem  Auflösungsprocesse  erleidet,  so  ist: 

L,  =  —p.g.v, 
und  demnach: 

JV=  —  J .  Q'\-  g  .p  .V, 
Berücksichtigt  man  jedoch,  dass  bei  einem  vollkommenen  Gase : 

T 
ist,  so  kann  man  auch  schreiben : 

^U=--J.Q  +  g.E.T 1) 

Man  kann  jedoch  auch  in  ganz  anderer  Weise  verfahren ,  um  das 
Gasgewicht  g  von  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  absorbiren  zu  lassen. 
Man  könnte  nämlich  auch  das  Wasser  in  Dampf  von  der  Temperatur  T 
verwandeln  und  den  gebildeten  Dampf  bei  dieser  Temperatur  expandiren, 
bis  derselbe  mit  genügender  Annäherung  die  Eigenschaften  eines  voll- 
kommenen Gases  zeigt.  Hierauf  bringt  man  bei  demselben  Drucke  und 
derselben  Temperatur  den  Dampf  und  die  Gasmenge  g  mit  einander  in 
einem  Gefasse  in  Berührung,  dessen  Volumen  gleich  der  Summe  der  Vo- 
lumina der  Gewichtseinheit  Wassergas  und  des  Gewichts  des  aufzulo- 
senden Gases  bei  dem  herrschenden  Drucke  und  der  Temperatur  T  ist, 
und  lässt  Gas  und  Dampf  in  einander  diffundiren. 


^)  Bunsen,  Gnsometrische  Methoden,  1857. 

)  ^ii*  geben  der  linken  Seite  ein  Minusvoneiehen «  weil  Q  die  von  dem  Sjstemo 
entwickelte,  nicht,  wie  sonst  immer  angenommen  wird,  die  aufgenommene 
Wärmemenge  iKt. 
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Wenn  dies  geschehen,  drückt  man,  während  man  die  Temperatur 
constant  erhält,  das  Gemisch  zusammen,  bis  der  Dampf  vollkommen 
flüssig  geworden  und  alles  Gas  von  der  Flüssigkeit  absorbirt  ist.  Unter, 
diesen  Umständen  muss  die  Aenderung  der  inneren  ^Energie  eben  so 
gross  sein  als  vorher,  denn  man  geht  von  demselben  Anfangszustande 
ans  nnd  gelangt  zu  demselben  Endznstande. 

Man  kann  sogar  hinzufügen,  dass  es  von  fast  gar  keinem  Einflüsse 
sein  wird,  wenn  bei  den  beiden  Vorgängen  der  Enddruck  nicht  ganz 
genau  übereinstimmt;  die  Aenderung  der  inneren  Energie  wird  immer 
fast  genau  dieselbe  sein,  wenn  das  Gewicht  g  aufgelöst  worden  ist,  denn 
der  einzige  Unterschied,  welchen  eine  solche  Verschiedenheit  des  Druckes  j? 
herbeifahrte,  wäre  die  verschieden  starke  Gömpression  der  Flüssigkeit 
und  die  verschiedene  Grösse  der  hierdurch  entwickelten  Wärmemenge. 
Die  Compressibilität  der  Flüssigkeiten  und  die  durch  die  Gömpression 
von  Flüssigkeiten  hervorgebrachten  Wärmewirkungen  sind  aber,  wie  die 
Joule 'sehen  Versuche  (V,  A,  6,  S.  485)  gezeigt  haben,  so  gering,  dass 
dieselben  ohne  wesentlichen  Fehler  vernachlässig^  wenden  können.  Bei  der 
zweiten  Art  das  Gasgewicht  g  in  der  Flüssigkeit  aufzulösen,  kann  man 
nach  einander  vier  verschiedene  Abschnitte  in  dem  gesammten  Vorgange 
unterscheiden. 

1)  Die  Verdampfung  des  Wassers  und  die  Expansion  des  gebildeten 
Wasserdampfes.  2)  Die  Ausdehnung  des  Gases.  3)  Die  Mischung  des  Gases 
und  des  Dampfes  und  4)  die  Gömpression  des  Gemisches. 

Die  Aenderung  z/U'  der  inneren  Energie,  welche  dem  ersten  Sta- 
dium entspricht,  ist  früher  (VI,  A,  5,  Gl.  35),  S.  748)  von  uns  berechnet 
worden.  Bezeichnet  s^  das  specifische  Volumen  des  bei  der  Temperatur  T 
gesättigten  Wasserdampfes  und  s  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  Wasser 
bei  der  nämlichen  Temperatur,  so  bleiben,  wenn  man  vom  Wasser  b^ 
der  Temperatur  T  ausgeht,  nur  die  beiden  vorletzten  Glieder  der  Cöei- 
chung  bestehen  und  man  erhält,  d&  Ti  =  T^  =^  Tq  =  T  iBti 


Während  des  zweiten  Stadiums  des  ganzen  Vorganges  wird,  da  die 
Temperatur  Twährend  des  ganzen  Processes  ungeändert  bleibt,  die  innere 
Energie  nicht  geändert;  wenn  es  nämlich  statthaft  ist,  das  Gas  ohne  er- 
heblichen Fehler  als  ein  vollkommenes  Gas  zu  betrachten.  Dasselbefindet 
während  des  dritten  Abschnittes  statt;  nach  den  Gesetzen,  welche  für 
Mischungen  von  Gasen  gelten,  dehnt  sich  Dampf  und  Gas  bei  constanter 
Temperatur  aus,  bis  jedes  das  ganze  Volumen  des  Gefässes  ausfallt,  in 
welchem  das  Gemisch  enthalten  ist.  Wir  nehmen  an,  dass  bei  der  Men- 
gung des  Dampfes  und  des  Gases  keine  Volumenänderung  oder  Wärme- 
entwickelung stattfindet. 

Verdet-Btthlmann,  Mechan.  Wärmetheorie.  4Q 
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Dann  braucht  maD  nur  noch  die  Aenderung  der  inneren  Energie  zu 
untersuchen,  welche  im  vierten  Abschnitte  des  ganzen  Vorganges  statt- 
findet. Wir  unterscheiden  in  derselben  zwei  Theile:  ^V!'  und  z/U'";  der 
erste,  /^Vi!\  stellt  die  Aenderung  der  inneren  Energie  dar,  welche  durch 
die  Gompression  des  Gemisches  bis  zu  dem  Punkte  geleistet  wird,  in 
welchem  der  Dampf  seinen  Sättigungspunkt  erreicht,  der  andere  Theil, 
dM!*\  entspricht  dem  Reste  des  Vorganges,  der  Condensation. 

Zunächst  berechnen  wir  dM",  Wir  wenden  die  allgemeine  Formel 
(Abschn.  A,  1,  S.  739,  Z.  17  v.  o.) : 

dx  \dx      dT        dT-  dx  ) 

an. 

Wir  wollen  hierin  annehmen,  dass  sich  U  auf  das  gesammte  Ge- 
misch, also  auf  das  Gewicht  \  -^^  x  und  nicht  auf  die  Gewichtseinheit 
beziehe. 

Für  X  wählen  wir  das  Volumen  v  des  ganzen  Gemisches.    Dann  ist: 

dv       ,      dv 
^  =  ^'     Vx  =  ^^    8T=^ 
und: 

8T=^-Tt :  3) 

Der  Druck  p  besteht  aus  der  Spannkraft  (p  des  Dampfes  und  aus 
dem  Drucke  p*  des  Gases.  Dieser  letzte  Druck  ist  leicht  mit  Hülfe  des 
Ausdehnungsgesetzes  vollkommener  Gase  zu  berechnen. 

Das  specifische  Volumen  des  Gases,  welches  in  der  Definitionsglei- 
chung vollkommener  Gase  vorkommt,  ist  jetzt  — ,  da  im  Volumen  v  dies- 
mal g  Gewichtseinheiten  Gas  enthalten  sind;  man  hat  also  für  p*  die 
Gleichung : 


T 

= 

Ä, 

hieraus: 

^'=- 

R 

V 

lI 

Hieraus 

folgt 

für  den  Druck  p  i 

les  Gemisches: 

p  =  m  +  p'  z=z 

qp  - 

h^ 

R  .  T 

4) 


5) 

V 

und: 
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Demnach  ist: 


8^        8-^ 


Wenn  man  dies  in  3)  einsetzt,  erhält  man: 


T 

6) 


7) 


Demnächst  ist,  wenn  man  das  Gemisch  von  seinem  Anfangsvolnmen 
V  an  bis  zu  dem  Volumen  v  zusammendrückt,  welches  von  dem  Gre- 
mische  bei  der  Temperatur  T  eingenommen  wird : 


dv. 


Um  den  Werth  ^U"  zu  erhalten,  muss  man  die  Integration  bis  zu 
dem  Werthe  v  ausdehnen,  welcher  dem  Sättigungspunkte  des  Dampfes 
entspricht,  d.  h.  man  muss  v  =  s'  setzen.  Was  den  Werth  F'  betriflPt, 
das  AnfangSYoIumen  des  Gemisches,  welches  die  untere  Integrationsgrenze 
»bildet,  so  kann  dieser  Werth  F'  ohne  Weiteres  durch  F,  das  Volumen 
des  Dampfes  in  dem  Momente,  in  dem  der  Dampf  mit  dem  verdünnten 
Gase  gemischt  wird,  ersetzt  werden.  Zwischen  V  und  F  kann  nämlich 
der  Werth  des  Integrals  gleich  Null  gesetzt  werden,  denn  das  Integral 
zwischen  V  und  F  stellt  die  Aenderung  der  inneren  Energie  dar,  während 
der  Dampf  und  das  Gas  bei  constanter  Temperatur  von  F'  bis  F  com- 
primirt  worden.  Da  aber  vorausgesetzt  worden  ist,  dass  der  Dampf  bei 
V  den  Zustand  eines  vollkommenen  Gases  besitzen  solle ,  so  ist  seine 
innere  Energie,  ebenso  wie  die  des  Gases,  unabhängig  von  dem  Volumen, 
welches  er  einnimmt  (man  sehe  III,  A,  7,  S.  251). 
Demnach  ist: 


'"=''■7  (w)--- 


^U"  =  T»  .     /     l  -^  j  .dv 8) 

F 

Um  ^U'"  zu  berechnen,  wählen  wir  'wiederum  für  x  das  Gesammt- 
volmnen  v  des  Gemisches,  so  dass  wie  vorhin  in  GL  3): 


^)  Hierin  sind  die  Indices  T  =  conti,   nicht  hinzugefügt,   weil    ein  Irrthum  durch 
<Ue<e  Auslassung  kaum  herbei  geführt  werden  kann. 

48* 
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d  ^ 

dv  dT 

ist. 

Hierin  ist  nun  p.als  Function  yon  v  und  T  zu  bestimmen. 

Sei  z  das  Gewicht  Gas,  welches  in  einem  bestimmten  Augenblicke 
aufgelöst  ist,  und  v'  das  Volumen  des  noch  übrigen  Gemisches  von  Gas 
und  Dampft  y  das  (Gewicht  der  condensirten  Flüssigkeit  und  ff'  ihr  Vo- 
lumen, so  muss  nach  dem  ersten  experimentellen  Gesetise  über  die  Aoflö- 
Bung  Ton  Gasen  (Seite  751,  Zeile  10  y.  u.): 

z  =  ß  .  y  .  n 9) 

sein.  Hierin  ist  X  der  Druck  des  Gases  im  noch  übrigen  Gemische  tob 
Dampf  und  Gas,  und  ß  der  Absorptionscoefficient,  d.  L  das  Gasgewicbt 
welches  die  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  beim  Drucke  1  und  der  Tem- 
peratur T  au&ulösen  im  Stande  ist.  Bezeichnet  femer  8  das  Vo- 
lumen der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  und  s'  das  specifische  Volamen 
des  gesattigten  Dampfes  bei  der  Temperatur  T,  dessen  Spannkraft /ist, 
80  hat  man: 

t/'  r=  s  .  y,    t/  =  s'  .  (1  —  y) 10) 

Ausserdem  ist: 

p=f  +  n 11) 

und: 


12) 


Aus  Gleichung  9)  folgt: 


y  = 


and  venn  man  dies  in  10)  einsetzt,  erhlüt  man: 

•'='0-r-.)- 

Trägt  man  diesen  Werth  in  die  Formel  12)  für  dv  ein,  so  entsteht 

^_{g-B).B.T 
jr  = • 

^)  Jetzt  sind   im  Volumen  1/   des  Gas-  nnd  Dampfgemisches  nur  nocb  g  —  r  Ge- 
wichtseinheiten Gas  enthalten,  demnach  ist  das  speci6sche  Volumen  d^s  Gases  in  die««« 

Falle Nach  dem  Ausdehnungsgeietze  vollkommener  Gase  mvaa  aber: 

n  •  — — 

^ =^ 

T 

sein)  woraus  unmittelbar  obige  Gleichung  folgt. 
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Durch  Auflösung  dieser  Gleichung  nach  n  entsteht: 

* ßT7' ^^> 

Diese  Formel  für  n  enthält  nur  noch  die  eine  Hülfsvariabele  g  und 
diese  wollen  wir  nunmehr  eliminiren.     Es  ist: 

t;  ==  t/  +  t/', 
oder: 

i;  =  S'  .  (f  —  y)  +  S  .  y  =  S'  —  (S'  —  s)  .  y     .    .    .     14) 
Femer: 

z 0  .  s^ 

^  ~  "jrr^  ~  z  .sf  +  (g  —z).ß  .B.T 

Diesen  Werth  von  y  führt  man  in  die  vorstehende  Gleichung  fOr  v 
ein,  und  erhält: 

_    , (sf  ^  8)  .0  .8' 

''~^         z.!/  +  (g-  M).ß  .R.T' 

Hierauf  bringt  man  s'  mit  auf  den  Nenner  des  anderen  Gliedes  und 
hebt  sf  aus,  dann  ist: 

s.z  +  (ff-,).ß.B.T 
"-"     8'.z  +  (ff-z).ß.B.T ^^^ 

Hiermit  lassen  sich  nun  z  und  g  —  z  leicht  als  Functionen  von  v 
^    darstellen.     Es  ist: 

V  .  [8'  .  z  +  (g  —  z)  .  ß  .  R  .  T]  =  8!  .  [8  .  z  +  (g  ---  z)  .  ß .  R  .Tl 

oder: 

v.i^  —  ß.R.l^.z-^v.g.ß.R.  T=s'.(8  —  ß  .R.  T).z 

+  8'  .g.ß.R.T, 

und  hieraus: 

_  (s'-v).g.ß.B.T 

'  —  ,/  .(v-$)  +  (if  -v).ß.B.T    •    '   •    '    "^ 
und: 

„       ,_ g.t'  .(v  —  8) . 

^~'-^.(v-8)  +  (,^-v).ß.B.T   ■   '   '    ''f 

Wenn  man  diese  beiden  Ansdrficke  16)  und  17)  in  die  Formel  13) 
aabstitnirt,  erhält  man  für  s  folgenden  Werth: 

_if.(if  —  v).g.ß.B.T+g.^iv  —  8).ß.B.T 
*  "~  /3  .«'.  [y  .(»  —  «)  4-  («'-»)./».  Ä  .  T] 


oder: 


iif  —  8).g.B.T  . 

s*  .  (r  -  s)  +  («'  —  »).  /8  .  B  .  r    •   ■    •    •       ' 
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Nunmehr  ist  (nach  Gleichung  11): 

p=f+^^f+g.R.T'^    (t;-s)  +  (^  ^  v)  .  ß  .  B  .  T 

Demnach  erhält  man  für  die  Aenderung  der  inneren  Energie  im 
zweiten  Theile  des  yierten  Stadiums,  während  das  Gemisch  vom  Anfangs- 
volumen s'  bis  zum  Volumen  8i  comprimirt,  alle  Flüssigkeit  verdichtet 
und  alles  Gas  absorbirt  wird: 


^r 


-/Ö)'.. 


+  '-./tfe(''"V.C-.)+V-.).^.ü.2-)]-'"  "■' 

Nehmen  wir  aber  auch  hier  die  Flüssigkeit  als  incompressibel  an 
und  vernachlässigen  die  geringe  durch  die  Auflösung  des  Gases  veran- 
lasste Yolumenänderung  der  Flüssigkeit,  so  kann  man  Si  =  s  setzen. 

Wir  wollen  noch  daran  erinnern,  dass  1    ^       I  an  sich  nur  eine  Function 

von  T,  also  ^),  da  T  während  des  ganzes  Vorganges  unverändert  bleibt, 
eine  Constante  ist.  Das  erste  Integral  kann  demnach  berechnet  werden 
und  es  ergiebt  sich: 


^U"'  =  (s  —  sO  .  T» 

\  ^  "^  /  r  —  coiut. 

4 

Nunmehr  haben  wir  nur  noch  nöthig,  ^Vi\  z/U"  und  /JW"  %vl  ad- 
diren  und  erhalten  dann  die  relative  innere  Energie  ^17,  welche  der 
vollständigen  Reihe  von  Zustandsänderungen  entspricht,  durch  welche 
die  Auflösung  der  Gasmenge  g  in  der  Gewichtseinheit  Wasser  herbeige- 
führt wird.  Beachtet  man,  dass  der  Druck  des  gesättigten  Dampfes  in^U' 


^)  /  ist  die  Spannkraft  des  bei  T  Grad  gesättigten  Wasserdampfes. 
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mit  i>,  in  z/U"  mit  g)  und  in  ^U"  mit / bezeichnet  ist,  und  wählt  fftr  • 
alle  drei  die  gemeinsame  Bezeichnung  /,  so  erhält  man : 

^Ü  =  ^W  +  JW'  +  ^U'"  =  (s'  —  s)  .  TS  .  (_Z  1 

*    Hl 

\  3^  /r«  WML 

+  ^•/(Ä'(^  •  ^-  s'  .  (t—s)  /(7-t>)  .  /J  .  B  .  tX-««,]-  '**'• 
Es  bleibt  schliesslich  hiervon  nur  übrig: 

'^''=''/{A('-«V.(.-.)+''(7-'.).,..B.r)L„..- "-  "> 

Um  auf  der  rechten  Seite  die  angedeutete  Integration  znm  Theil 
aasführen  zu  können,  bedient  man  sich  der  bekannten  Formel: 


_8_ 

8r. 


,/f.  (r,  2)  .  dt;  =  F.  («,  20  •  ll  -  2^.  («',  r)  •  ||i 

worin  JP  .  (t^,  2)  eine   beliebige  Function  der  beiden  unabhängigen  Ya- 
riabeln  v  und  T  sein  mag.     Hieraus  folgt  : 

•  9 

f^  {F.(v,  20}  .  ^^  =  ^fP  .(v,T).dv  +  F.  (s\  T)  •  |^ 

und  wenn  man  dies  auf  den  Werth  von  ^  ü  anwendet,  so  ergiebt  sich: 

9  .  R    d£  _      g        dsl 
■^     s'     'dT       ß.TdTj' 
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Das  erste  Integral  aber  kann  leicht  aasgeführt  werden;  es  ist: 

g  .  R  .(s'  —  s) 


L 


.    ^  .(V  ~  s)  +  (sf  —  v)  .ß  .B.  T 


dv 


=  ,.B.is'-s).f.^-— 


dv 


^  ».(«'  —  /J.B.  T)  ■\-  ^  {ß  .n.T—  s) 

t 

g  .B.is'  -s)     .  ä  .B.T 

=  ^-ß.B.J^-"'^'—7' 

Demnach  erhält  man  endlich  für  ^ü: 

^    s'   '  dT     ß  .Tdr} ^  ^ 

Die  Formel  aber,  durch  welche  die  Auflösungserscheinungen  eines 
Gases  in  einer  Flüssigkeit  bestimmt  werden,  erhält  man,  wenn  man  den 
in  22)  für  ^  U  gefundenen  Ausdruck  dem  früher  in  1)  gefundenen  un- 
mittelbar gleich  setzt. 

Es  ergiebt  sich: 

d    (        s'  —  s  a.R.T\ 


^J,Q  +  g.B,T=J-.[o.R.^(^ 


ß-R7T    ''^'  ~S^ 


^      s'        8T       ß  .T     dT} ""  ^ 

Hierin  bezeichnet: 

Q  die  bei  der  Absorption  entwickelte  Wärmemenge  in  Calorien, 

g  das  Gewicht  des  in  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  aufgelösten  Gases, 

R  die  Constante  bes  betreffenden  Gases  in  der  Formel: 


T 

sf  das  specifische  Volumen  des  bei  T  Grad   gesättigten  Dampfes  der 

Flüssigkeit, 
s  das  specifische  Volumen  der  Flüssigkeit  bei  T  Grad, 
ß  den  Absorptionscoefficienten  bei  T  Grad. 

Ohne  einen  erheblichen  Fehler  zu  begehen,  kann  man  8  und  ß  ge- 
gen •'.  vemachlässigen ,  denn  s,  das  Volumen  der  Flüssigkeit,  ist  im 
Vergleich  mit  dem  Volumen  des  bei  T  Grad  gesättigten  Dampfes  eine 
sehr  kleine  Grösse.  Ausserdem  ist  die  Volumenänderung  der  Flüssigkeit 
durch  die  Temperatur  sehr  gering,  so  dass  man: 
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»etzen  kann. 

In  Folge  dessen  kann  man  angenähert  anch  schreiben : 

-J.Q  =  -g.B.T+T>.[g.B-:^  (lognat  ^^-7^ 

■^    s'   ■  dTy 

9der: 

-J.  Q  =  -g.B.T+T'  .g.B-  ^(lognal^^^  +  lognat  sy 

and  ferner: 

e  =  ^.  T« .  [1  ~  ^(lognot  ß.R.  T)}. 

Für  —  kann  aber  ^— eiDgefuhrt  werden;  denn  es  ist: 

8  lognat  T  __  1      9r  _  1 

so  dass  man  erhält: 


«=-'•« 


-  •  {^(lognat  ß.B.T) |l^j, 


J 

oder: 

^  =  ~  ^  '   j'  ^  •  ^  {'^'^^  ß.B.T-  lognat  T], 
und  endlich: 

_  g.B.T^    d  lognat  ß  .  R^) 
^~  J         '  dT  ^ 

Diese  Formel  ist  für  numerische  Rechnungen  ungemein  bequem; 
wir  dürfen  uns  aber  auch  nicht  verhehlen,  dass  dieselbe  nur  eine  An- 
näherung an  die  Wahrheit  enthalten  kann,  selbst  wenn  alle  unsere  theo- 
retischen Voraussetzungen  richtig  wären. 


3.   Der  Vergleich  der  Zirohhoffsohen  Formel  mit 
VersuohsresiLltaten. 

Es  giebt  im  Allgemeinen  nur  wenige  Zahlwerthe,  welche  zu  einer 
Vergleichung  der  Formeln  mit  den  Ergebnissen  der  directen  Messungen 


^)  Diese  Formel  ist  dieselbe,  welche  Kirchhoff  als  Gl.  16)  in  Pogg.  Ann.  Bd.  103, 
^'  194  gegeben  hat.     ß  .  R  \si  die  Grösse,  welche  Bansen  als  AbsorptionscoefRcient  6 

definirt. 


Digiti 


izedby  Google 


762      VL  Andere  Art  der  Anwendung  der  beiden  Hauptsätze. 

der  LöBungswärmen  dienen  können.  Vollständige  Versuchsreihen  sind 
zu  dem  Zwecke  zur  Zeit  noch  nicht  ausgeführt  worden,  und  Messungen, 
welche  an  ganz  verschiedenen  Proben  derselben  Substanz  von  Terschie- 
denen  Beobachtern  angestellt  worden  sind,  gestatten  schon  im  Voraus 
wenig  Ho&ung  auf  grosse  Uebereinstimmung. 

Eirchhoff  ^)  hat  zuerst  die  Formeln  für  die  Wärmeabsorption  bei 
Auflösung  von  Gasen  auf  Ammoniak  und  schweflige  Säure  angewendet. 

Nach  Bunsen')  ist: 

far  Ammoniak:  ß  ,  R  =  h  =.  1049,63  —  29,496  .  t  +  0,67687  .  i« 

—  0,0095621  t\ 
für  schweflige  Säure:  ß  .  R  =  h  =  79,79  —  2,6077  .  t  +•  0,02936  t\ 

Ferner  verwendet  Kirch  hoff: 

bei  Ammoniak:  R  =  49,62, 

bei  schwefliger  Säure:  R  =  13,23, 

und  findet  hieraus  für  die' Absorption  der  Masseneinheit  Ammoniak  bei: 

00  C.  §  =  245 
200  C.  Q  =  214 

und  für  die  Absorption  der  Masseneinheit  schweflige  Säure  bei: 

QOC.  Q  =  76,1 
200  C.  Q  =  97,7. 

Dagegen  fanden  für  die  Absorption  der  Gewichtseinheit  Gas: 

Favre  und  Silbermann  ^).     J.  Thomsen*). 
für  Ammoniak     .    .    .    Q  =  514,3  437,4 

für  schweflige  Säure    .    Q  =  120,4  120,2. 

Favi^e  und  Silbermann  haben  die  Temperatur,  für  welche  ihre 
Bestimmung  gilt,  nicht  angegeben,  die  Tho ms en' sehen  Zahlen  gelten 
für  18  Grad  Celsius. 

Die  Versuche  ergaben  für  die  Auflösung  von  schwefliger  Säure  und 
Ammouiak  in  Wasser  Zahlen,  welche  mehr  als  doppelt  so  gross  ab  die 
sind,  welche  man  aus  der  Kirch  hoff 'sehen  Formel  findet;  es  acheint 
also,  dass  auf  diese  beiden  Substanzen,  Ammoniak  und  schweflige  Säure, 
unsere  Betrachtungsweise  nicht  anwendbar  ist.  Man  könnte  glauben, 
dass  diese  Abweichung  davon  herrühre,  dass  man  die  Grase  unberechtigter 
Weise  als  vollkommene  Gase  betrachtet  habe.  Aber  wenn  auch  diese  An- 
nahme kleine  Ungenauigkeiten  nach  sich  ziehen  muss,  so  kann  man  doch 


1)  Pogg.  Ann.  Bd.  103,  S.  104  u.  s.  f. 

^  Bnnsen,  Gasometrische  Methoden  (1857).  Braunschweig,  Fr.  Vieweg  n.  Sohn, 
S.  180  und  177. 

^)  Favre  und  Silbermann,  Recherches  sur  les  qoantit^  de  chaleor  d%ag^ 
dans  les  actions  chimiqnes  et  mol^culaires,  Paris  1853,  S.  145  and  Ann.  de  chim.  et 
de  phYs.,  1853,  3.  Serie,  Bd.  37,  S.  406. 

*)  J.  Thomsen,  Berichte  der  deutsch,  ehem.  GcseUsch.,  Bd.  6,  S.  713. 
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nicht  eine  so  grosse  Abweichong  darauf  znrückfiüiren.  Der  Hauptgrund 
mag  wohl  darin  zu  suchen  sein,  dass  ein  Gemisch  von  Gas  und  Wasserdampf 
sich  nicht  wie  ein  Gemisch  gleichgültiger  Gase  verhält.  Es  wird  durch  die 
geringe  Uebereinstimmung  der  Theorie  mit  den  Yersuchsresultaten  sogar 
sehr  wahrscheinlich  gemacht,  dass  hei  der  Mischung  sehr  löslicher  Gase 
mit  Wasserdampf  und  bei  deren  Compression  moleculare  Arbeiten  ge- 
leistet werden,  ähnlich  denen,  welche  bei  chemischen  Verbindungen  statt- 
finden« 

Die  geringe  Uebereinstimmung  der  Kirchhoff 'sehen  Formel  mit 
den  Yersuchsresultaten  bei  Ammoniak  und  schwefliger  Säure  macht  es 
also  sehr  wahrscheinlich,  dass,  wenn  man  trockenen'  und  nicht  gesattig- 
ten Wasserdampf  von  niedriger  Temperatur  mit  einem  der  beiden  ge- 
nannten Gase  bei  gleichem  Drucke  zusammenbringt,  eine  Volumenver- 
minderung und  Temperaturänderung  eintritt,  auf  die  in  der  Entwickelung 
der  Kirchhoff'schen  Formel  nicht  Rücksicht  genommen  worden  ist,  oder 
aber  es  muss  während  der  Compression  des  Gemisches  eine  eigenartige 
Wärmeentwickelung  stattfinden.  Es  würde  leicht  sein,  die  Richtigkeit 
dieser  Vermuthung  durch  das  Experiment  zu  controliren. 

Bessere  Uebereinstimmung  muss  man  bei  weniger  auflöslichen  Gasen 
erwarten,  die  man  ohne  Anwendung  chemischer  Hülfsmittel  wieder  voll- 
kommen aus  den  auflösenden  Flüssigkeiten  vertreiben  kann. 

Bei  den  permanenten  Gasen:  Stickstofl*,  Sauerstoff,  Wasserstoff  sind 
aber  die  Wärmemengen,  welche  entwickelt  werden,  so  gering,  dass  die 
calorimetrischen  Vorrichtungen  bisher  nicht  empfindlich  genug  gewesen 
sind,  um  dieselben  mit  einiger  Sicherheit  zu  messen.  Vielleicht,  dass 
es  durch  die  Anwendung  des  Bunsen 'sehen  Eiscalorimeters  möglich 
wird,  diese  kleinen  Grössen  mit  einiger  Sicherheit  zu  bestimmen. 

Nur  für  Kohlensäure  liegt  eine  Messung  von  J.  Thomson^) 
vor,  die  wir  benutzen  wollen,  um  die  Kirch hoffsche  Formel  zu 
prüfen. 

Thomson  fand,  dass  bei  Auflösung  von  einem  Malecül,  also  44  Kilo- 
grammen Kohlensäure  in  1500  Molecülen,  also  in  27000  Kilogrammen 
Wasser,  5880  Calorien  entwickelt  werden.  Die  Temperatur  des  Ver- 
suches war  18  Grad. 

Nach  Bunsen's^)  Versuchen  ist  der  Absorptionscoefficient  h  (Bun- 
sen versteht  unter  Absorptionscoefficient  das  Gasvolumen,  welches  bei 
0®  und  760  Mülimeter  Quecksilberdruck  von  der  Volumeneinheit  Flüssig- 
keit absorbirt  wird)  für  Kohlensäure  und  Wasser: 

h  =  ß  .  B=  1,7967  —  0,07761  .  t  +  0,0016424  t^. 


^)  J.  Thomsen,  Untersuchung  über  die  Wärmetönang  beim  Auflösen  verschie- 
dener fester,  flüssiger  und  laftförmiger  Körper  in  Wasser.  Berichte  d.  Deutsch,  ehem. 
Gesellschaft,  Bd.  6  (1873),  S.  713. 

^)  Bunsen,  Gasometrische  Methoden.  Braunschweig,  Fr.  Vieweg  u.  Sohn, 
1857,  S.  162. 
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Femer  ist,  wenn  man  für  Kohlensänre : 

g  =  U,    B=  19,14,    t  =  18 


einsetzt : 


=  -  44  •  ^  •  (274  +  18)« 


425       ^  •        ^      0,9318 

(—  0,07761  +  2  .  0,0016424  .  18); 
Q—  +  3350. 

Die  Differenz  ist  auch  bei  Kohlensäure  so  bedeutend,  dass  man  nicht 
daran  denken  kann,  dieselbe  den  Ungenauigkeiten  der  Rechnung  zur 
Last  zu  legen. 

Kohlensäure  verhält  sich  bei  niedriger  Temperatur  und  Atmosphären- 
dracke  so  angenähert  wie  ein  vollkommenes  Gas,  dass  man  hier  eine 
grössere  Uebereinstimmung  hätte  erwai'ten  können. 

Es  würde  eine  dankenswerthe  Arbeit  sein,  auf  experimentellem 
Wege  den  Gründen  nachzuspüren,  welche  die  Veranlassung  zu  diesen 
Differenzen  sind;  es  ist  schon  im  Vorhergehenden  angedeutet  worden,  wo 
diese  Ursachen  zunächst  zu  vermuthen  sind. 


C,    Auflösung  fester  Körper. 


1.  Die  theoretisohe  FormeL 

Es  soll  jetzt  der  Fall  untersucht  werden ,  dass  sich  die  Gewichtsein- 
heit einer  beliebigen ,  nicht  flüchtigen  Substanz  in  einer  Masse  M  einer 
beliebigen,  gegen  den  ersten  Körper  chemisch  indifferenten  Flüssigkeit 
auflöst.  Auch  hier  wird  es  sich  um  die  Ermittelung  einer  bestimmten 
Wärmemenge  handeln. 

Wir  verfahren  in  ganz  ähnlicher  Weise  wie  vorher.  Zunächst  kann 
man  ohne  Weiteres  die  Substanz  in  der  Flüssigkeit  auflösen,  nennt 
man  —  Q  die  bei  der  Auflösung  entwickelte  Wärmemenge  and  vernach- 
lässigt man  den  kleinen  Betrag  an  äusserer  Arbeit,  welcher  davon  her- 
rührt, dass  sich  das  Volumen  der  Auflösung  etwas  ändert,  so  erhält  man 
für  die  durch  diesen  Vorgang  herbeigef&hrte  Aenderung  der  inneren 
Energie  den  Ausdruck: 

JU=  —  J.Q 1) 

Anderentheils  kann  man  sich  vorstellen,  dass  man  durch  Verminde- 
rung des  Druckes  die  gesammte  Flüssigkeit  bei  der  Temperatur  T  des 
Versuches  in  sehr  expandirten,  überhitzten  Dampf  verwandelt,  dass  man 
in   diesen    den    aufzulösenden  Körper  einbringt,    und  alsdann    (immer 
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bei  oonstanter  Temperatur)  das  ganze  Gemisch  wiederum  comprimirt, 
mn  es  in  den  flüssigen  Zustand  znrückzuftÜiren.  Wir  wollen  die  Aende- 
rung  der  inneren  Energie  berechnen,  welche  durch  die  Vollführung  dieser 
Reihe  von  Znstandsändemngen  hervorgebracht  wird.  Wir  wissen,  dass 
dieselbe  wiederum  gleich  dem  soeben  fija  ^ü  gefundenen  Ansdmcke  1) 
sein  muss. 

Nach  der  vorhin  (Abschnitt  B,  2,  Gl.  2,  S.  753)  entwickelten  Formel 
wird  die  Verwandlung  von  M  Gewichtseinheiten  Wasser  in  Dampf,  dessen 
Eigenschaften  nicht  wesentlich  von  denen  eines  vollkommenen  Gases  ab- 
weichen, von  einer  Aenderung  der  inneren  Energie  begleitet  sein,  welche 
gleich  ^nii  ist,  also  gleich: 

Wenn  wir  nun  voraussetzen,  dass  der  Dampf  so  weit  verdünnt  ist, 
dass  seine  Spannkraft  niedriger  als  die  ist,  welche  Dämpfe  der  gesättigten 
Salzlösung  bei  der  Temperatur  T  besitzen  würden,  so  wird  sich  zunächst, 
wenn  man  das  aufzulösende  Salz  in  den  Dampf  einbringt,  nicht  das  Min- 
deste auflösen  können.  In  Folge  davon  wird  im  Anfange  während  der 
Compression  lediglich  eine  Volumen  Verminderung  des  Dampfes  stattfinden, 
und  zwar  wird  dies  so  lange  fortgehen,  bis  die  Spannkraft  des  Wasser- 
dampfes die  Maximalspannung  (i  des  Dampfes  der  gesättigten  Lösung 
erreicht  hat.  Die  hygrometrischen  Untersuchungen  von  Regnault  haben 
aber  gezeigt,  dass  bei  niedrigen  Temperaturen  die  Dichte  des  Wasser- 
dampfes sehr  nahe  gleich  der  theoretischen  Dichte  ist;  ist  es  gestattet, 
daraus  zu  schliessen ,  dass  unter  diesen  Verhältnissen  der  Dampf  sich  in 
seinen  Eigenschaften  nicht  sehr  wesentlich  von  einem  Vollkommenen  Gase 
unterscheidet,  so  folgt  hieraus,  dass  der  erste  Theil  der  Compression,  da 
er  bei  constanter  Temperatur  stattfindet,  von  keiner  Aendeiung  der  inne- 
ren Energie  begleitet  sein  wird.  Obgleich  diese  Annahme  nicht  sehr 
wahrscheinlich  ist,  so  wollen  wir  doch,  dem  Vorgange  EirchhcfPs  fol- 
gend, zunächst  die  Richtigkeit  derselben  voraussetzen. 

Um  die  Aenderung  der  inneren  Energie  ^U^  zu  ermitteln,  welche 
während  des  zweiten  Theiles  der  Compression  stattfindet,  während  dem 
die  Condensirung  des  Dampfes  und  die  Auflösung  des  Körpers  stattfindet, 
machen  wir  Gebrauch  von  der  früher  abgeleiteten  allgemeinen  Formel 
(Abschnitt  A,  Gl.  13,  S.  739): 


Unter  der  Variabein  x  wollen  wir  jetzt  das  Volumen  des  ganzen 
Gemisches  verstehen.  So  lange  noch  ungelöstes  Salz  vorhanden  ist,  bleibt 
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die  Losung  gesättigt,  und  so  lange  ist  |7  constant  und  gleich  ^,  gleich 
der  Spannkraft  des  gesättigten  Dampfes,   welcher  aus  der  gesättigten 

Salzlösung  entwickelt  wird;  in  diesem  Falle  ist  ~  =  -^  eine  constante, 

von  X  unabhängige  Grösse.  Demnach  wird  das  zweite  Glied  in  der  Klam- 
mer gleich  Null  und  die  Formel  nimmt  die  einfachere  Gestalt: 


du 

dx 


=  !P 


dT 


dv 
dx 


3) 


an. 


Da  nun  fiundT  von  x  unabhängig  sind,  so  kann  man  die  Gleichung 
sofort  integriren.  Die  Integration  mnss  von  dem  Zustande  an  beginnen, 
in  welchem  noch  kein  Dampf  condensirt  war,  das  Volumen  sei  dann  f^o, 
und  muss  bis  auf  den  Zustand  ausgedehnt  werden,  in  dem  der  Dampf  voll- 
ständig condensirt  ist.     Dann  sei  das  Volumen  des  Gemisches  v. 

Man  erhält  alsdann: 

dT 


z/U, 


T»  . 


(v  —  v,) 4) 


Diese  Formel  ist  selbstverständlich  nur  so  lange  anwendbar,  als  die 
vorhandene  Flüssigkeitsmenge  nicht  genügt,  oder  nur  gerade  ausreicht, 
um  alles  Salz  aufzulösen,  sie  ist  dagegen  nur  auf  einen  Theil  des  ganzen 
Vorganges  anwendbar,  wenn  man  schliesslich  eine  verdünnte  und  keine 
gesättigte  Lösung  erhält.  Bezeichnet  u  das  Volumen  der  Gewichtseinheit 
Dampf  der  Flüssigkeit  bei  T  Grad  und  bei  einer  Dampfspannung  fi, 
so  ist: 

Vo  =  M  .  u. 

Eigentlich  kommt  allerdings  bei  Vq  noch  das  Volumen  des  Salzes 
hinzu,  dies  ist  jedoch,  im  Vergleich  mit  M.u,  eine  so  kleine  Grösse,  dass 
man  dieselbe  ohne  wesentlichen  Fehler  vernachlässigen  kann.  Ebenso 
ist  t7,  das  Volumen  der  Lösung,  im  Vergleich  mit  v^  so  klein,  dass  es  in 
einer  allerdings  ziemlich  rohen  Annäherung  weggelassen  werden  kann. 
Setzt  man  diese  Vereinfachungen  ein,  so  ergiebt  sich: 


^U,  =  —  3f  .  T2 


dT 


5) 


Hieraus  erh&lt  man  f&r  die  gesammte  Aendemng  ^  U  der  inneren 
Energie  den  Ausdruck: 


=  U.T* 


(s'-s) 


ZT   '^  J      82"  ■    **        dT 


6) 
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Wenn  man  diese  Formel  mit  dem  früher  (Gleichung  1)  gefundenen 
Ausdrucke  für  die  Aenderung  der  inneren  Energie  zusammenstellt,  so 
erhält  man  für  die  Wärmemenge  —  Q,  welche  entwickelt  wird,  wenn 
sich  das  Flüssigkeitsgewicht  M  mit  Salz  sättigt,  die  Formol : 

V 


-e=^ 


«"■-''•TF  +  J    TT  •■'•-»•Tr 


n 


Bei  der  Ableitung  dieser  Formel  ist  vorausgesetzt  worden,  dass  der 
Auflösungsprocess  bei  einer  verhältnissmässig  niedrigen  Temperatur  statt- 
findet. Wenn  dies  der  Fall  ist,  so  weichen,  wie  schon  vorhin  erwähnt, 
die  Eigenschaften  des  Wasserdampfes  nichts  wesentlich  von  denjenigen 
eines  vollkommenen  Gases  ab.  Da  es  sich  hier  lediglich  um  eine  An- 
näherungsrechnung handelt,  so  wollen  wir  annehmen,  dass  es  statthaft 
sei,  vorauszusetzen,  der  Dampf  der  Lösung  verhielte  sich  auch  wie  ein  voll- 
kommenes Gas.  Hierdurch  wird  die  Schlnssformel  wesentlich  vereinfacht. 

Sieht  man  nämlich  den  Dampf  durchaus  als  ein  vollkommenes  Gas 
an,  so  hat  man  : 


oder: 


u  = 


=  i2', .    .    .    8) 


Dann  ist: 


**  '    ar  /i  dT  ~      '        dT 

In  gleicher  Weise  ist: 


=  B' 9) 


and  demnach: 


^       dT  p      dT  dT 

Femer  muss,  wenn  wir  einmal  annehmen ,  dass  sich  der  Dampf  wie 
ein  vollkommenes  Gas  verhalte,  wie  schon  erwähnt: 

V 


J      dT 


dv  =  0 10) 

sein.  Vernachlässigt  man  ausserdem  das  Volumen  s  des  Wassers,  welches 
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gegen  s^,  das  Volumen  des  bei  T  Grad  gesättigten  Dampfes ,  sehr  klei  i 
ist,  so  erhält  man,  allerdings  ebenfalls  als  eine  sehr  rohe  Annähemng: 

_M,B'.r»    (^^"^"^T       ^^^^Y^ 

oder  : 


M 
-«=  — 


2j' .  2-»   ^  (%"«'  Y  ~  '^'^'^  "r) 


dT 
and: 

^  ^         J         '        dT 
oder  endlich: 


^^         J-         ■        dT         ' 


2.  Die  Anwendung  der  Kirohhoffsolien  Fonnel  anf 
die  Bildung  gesättigter  Salzlösungen. 

Für  Bildung  concentrirter  Lösungen  hat  sich  soeben  die  Fonnel: 

^""  J         '        dT 

ergeben.  1 

In  dieser  Formel  ist  M  die  Anzahl  von  Gewichtseinheiten  Wa^erJ 
welche  nöthig  ist,  um  bei  der  Temperatur  T  aus  der  Gewichtseinheit 
Salz  eine  concentrirte  Salzlösung  herzustellen.  Bf  ist  die  bekannte  Con- 
stante,  welche  unter  Annahme,  dass  Wasserdampf  sich  wie  ein  to11-| 
kommenes  Gas  verhält,  aus  der  Formel: 

bestimmt  wird,  ft  ist  die  Spannkraft  der  aus  der  gesättigten  Salzlösung 
bei  T  entweichenden  Dämpfe,  /  die  Spannkraft  der  Dämpfe  reinen  Wasser? 
bei  dieser  Temperatur. 

Aus  dieser  Formel  könnte  man  folgende  Schlüsse  ziehen:      Wenn 


^)  Diese  Fonnel  stimmt  vollständig  mit  der  Kirchhoffsclien  Gl.  23),  Pogg.  Ana. 
Bd.  103,  S.  200,  iiberein. 
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u 
das  Verhältniss  —  mit  der  Temperatnr  wächst,  so  ist  der  partielle  Diffe- 

/  » 

rentialquotient,  welcher  in  der  Formel  vorkommt,  positiv.  Dann  ist  Q 
positiv,     d.    h.    bei    der    Bildung    einer     concentrirten    Lösung     eines 

Salzes  wird  Wärme  entwickelt.     Nimmt  dagegen  das  Verhältniss  ~  mit 

wachsender  Temperatur  ab,  so  wird  der  Differentialquotient  negativ,  Q 
wird  negativ,  d.  h.  die  Auflösung  solcher  Salze  wird  von  einer  Wärme- 
absorption, also  Abkühlung,  begleitet  sein.. 

V.  Babo  *)  und  Wüllner^)  fanden,  dass  die  Spannkräfte  fi  von  Salz- 
lösungen kleiner  sind  als  die  Spannkräfte  des  Wassers,  dass  somit  —  ein 

echter  Bruch  ist.  Sie  fanden  ferner,  dass  die  Verminderung  der  Spann- 
kraft des  Wasserdampfes  /  —  ^  mit  der  Temperatur  wächst.  Für  einige 
Salze:  Chlornatrium,  schwefelsaures  Natron,  Natronhydrat  wächst  nach 
Wüllner  die  Verminderung  in  demselben  Verhältnisse,  als  die  Spann- 
kraft des  Dampfes  aus  reinem  Wasser  wächst,  so  dass  also  die  Vermin- 
derung /  —  fi  bei  allen  Temperaturen  derselbe  Bruchtheil  der  Spann- 
kraft des  aus  reinem  Wasser  entwickelten  Dampfes  ist,  d.  h.: 

/  —  ß  ß 

< — —-!-  =  cofist,  oder  -^  =  const. 

Demnach  müsste  bei  Auflösung  dieser  drei  Salze  weder  Wärme  ab- 
Borbirt,  noch  entwickelt  werden. 

Für  andere  Salze,  wie  z.  B.  Kalisalpeter,  Natronsalpeter,  Chlor- 
kalium ,  nimmt  die  Verminderung  /  —  fi  mit  steigender  Temperatur 
rascher  zu,  als  die  Spannkraft  /  des  Dampfes  aus  reinem  Wasser,  es  ist : 


/ 

f 

=  a 

+  h. 

/, 

in  a  und  h 

positive 

Constante  sind 

,  oder 

: 

1  - 

/ 

=  a 

+  h 

■f 

r=r    1 

—  a 

—  h 

•/. 

7^     ^ 


7s  f 
f   wächst   mit    steigender   Temperatur,    demnach    ist    -r-—  positiv, 

d.  h.  für  Kalisalpeter,  Natronsalpeter,  Chlorkalium  ist  der  Differential- 


^)  V.  Babo,  Ueber  die  Spannkraft  des  Wasserdampfes  in  Salzlösung,  Freibnrg  1847. 
2)  Wüllner,  Pogg.  Ann.,  Bd.  103,  S.  526  u.  s.  f. 
Verde t-Bah1  mann,  Meohan.  Wärmetheorie.   '  49 
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quotient  negativ;   bei  der  Auflösung  dieser  Salze  müsste  also  eine  Ab- 
kühlung stattfinden. 

Wiederum  für  andere  Salze,  z.  B.  schwefelsaures  Kali,  wächst  die 
Verminderung/  —  (i  mit  steigender  Temperatur  weniger  rasch  als  die 
Spannkraft  des  Dampfes  aus  reinem  Wasser,  es  ist: 

worin  a  und  h  wiederum  positive  Constante  sind.     Dann  ist: 
1-  ^  =  a-h./ 

^  =  l-a  +  b.f, 
demnach : 

dT  dT' 

d.  h.  der  Differentialquotient  ist  positiv. 

Wenn  unsere  obige  Formel  richtig  ist,  müsste  demnach  bei  Bildung 
einer  concentrirten  Lösung  von  Kali,  Natron,  Salpeter  und  Ghlorkalium 
eine  Abkühlung,  bei  Herstellung  einer  concentrirten  Auflösung  von 
schwefelsaurem  Kali  eine  Erwärmung  stattfinden. 

Die  Versuche  von  Rüdorf  ^)  bestätigen  diese  Schlussfolgerung  nicht, 
wie  nachstehende  Tabelle  beweist: 


1)  Rüdorf,  Pogg.  Ann.  Bd.  122,  S.  320  bis  322. 
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Die  Yerminderaog  der  Spannkraft  des  Wasserdampfes  dnrch  eine 
bestimmte  Menge  Salz  wächst  mit  zunehmender  Temperatur.  Diese  Ver- 
minderung lässt  sich  durch  die  einfache  Formel: 

/-^  =  o./+  b./>.    .    .    .    .    .    .    .    12) 

darstellen,  worin  a  immer  positiv,  dagegen  h  (wie  schon  erw&hnt)  eine 
€onstante  ist,  deren  Werth  je  nach  der  Substanz  bald  pbaitiv,  bald 
gleich  Null  oder  auch  negativ  sein  kann. 

Mit  Recht  ist  übrigens  mehrfach  ^)  hervorgehoben  worden,  dass  die 
Temperatur,  bei  der  die  Auflösung  erfolgt,  von  nicht  unwesentlichem 
Einflüsse  auf  die  Wärmemenge  ist,  welche  bei  einem  Auflösungsprocesse 
oder  bei  einem  chemischen  Vorgänge  überhaupt  entwickelt  wird.  Die 
W  ü  11  n  er 'sehen  Versuche  und  die  Kirchhoff 'sehe  Formel  brauchen 
sich  demnach  nicht  unbedingt  zu  widersprechen,  da  für  so  niedrige  Tem- 
peraturen, als  die  sind,  um  die  es  sich  hier  handelt,  keine  Messungen  der 
Spannkräfte  der  Salzlösungen  vorliegen. 

Nennt  man  z.  B.  —  Qt^  die  Wärmemenge,  welche  absorbirt  wird, 
wenn  1  Gewichtstheil  eines  Körpers  Ä  in  n  Gewichtstheilen  einer  Flüssig- 
keit J?  bei  ii^  aufgelöst  wird,  bezeichnet  man  entsprechend  mit  —  Qt^  die 
Wärmemenge,  welche  bei  demselben  Auflösungsvorgange  bei  einer  Tempe- 
ratur f-3  consumirt  wird  und  bezeichnet  man  mit  c/  die  mittlere  specifische 
Wärme  von  -A,  mit  Cp"  die  mittlere  specifische  Wärme  von  B  and  mit 
Cp"  die  mittlere  specifische  Wärme  der  Lösung,  alle  zwischen  den  Tem- 
peraturgrenzen ^1  und  ^,  so  muss: 

-e«.  +  («  +  !).  <"•(««  -h)  =  -QH  +  (V+"0  -  (h-ti) 

sein  '),  wenn  man  von  der  geringen  Wärmemenge  absieht,  die  der  dnrch 
Volumen  Veränderung  geleisteten  äusseren  Arbeit  entspricht. 

Wenn  nun  —  Qt^  sehr  klein  ist,  so  kann  es  wohl  vorkommen,  dass: 

-««.  =  -«/.  +  ((»  +  1)  •  V"  -  V  -  « .  O .  (<,  -  /,) 

gleich  Null  oder  positiv  wird,  je  nach  der  Gröese  des  mit  t^  —  ii  multi- 
plicirten  Ausdruckes. 

Mit  Rücksicht  hierauf  ist  den  Angaben  über  die  Wärmeabflorption 
oder  -Entwickelung  bei  Auflösung  eines  Salzes  nur  Gültigkeit  für  die 
Temperatur  der  Beobachtung  beizumessen. 

Durch  die  Untersuchungen  von  Schüller'),  Thomsen^),  Ma- 
ri gnac^)  über  die  specifischen  Wärmen  der  Salzlösungen  ist  dargethan 


^)  Man  sehe  x.  B.  Berthelot,  Principes  g^n^ranx  de  la  thermochimie.  Ann.  Je 
chim.  et  de  php.  5.  Serie,  Bd.  lY,  S.  8  n.  s.  f. ;  zuerst  in :  Recherche«  de  thennochimie 
auch  in  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  4.  Serie,  Bd.  VI,  S.  304  (1865).     . 

^  Dieselbe  Relation  ist  schon  früher  von  Kirchhoff  nnd  spater  ganz  selbststiodic 
auch  Ton  Pfaundler  und  J.  Thomsen  entwickelt  worden. 
Pogg.  Ann.  Bd.  136,  S.  70  bis  88  (1869). 
Pogg.  Ann.  Bd.  142,  S.  337  bis  379  (1871). 
Ann.  de  chim.  et  de  phys.  4.  Serie,  Bd.  XXII,  S.  385. 
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worden,  dass  die  specifische  Wärme  der  SalzlöBungen  fast  immer  kleiner 
ala  die  des  Salzes  and  des  Lösungswassers,  d.  h.  dass: 

c;  +  n.  c,"  >(1  +  n)  .  <" 
ist. 

Wenn  die  Auflösung  eines  Salzes  bei  einer  bestimmten  Temperatur 
MTärme  absorbirt,  so  nimmt  mit  zunehmender  Temperatur  diese  Absorption 
stetig  ab,  kann  schliesslich  Null  werden  und  endlich  in  eine  Wärme- 
entwickelung  übergehen.  Berthelot  hat  hiervon  mehrere  Beispiele  an- 
g'efuhrt. 

Ehe  wir  uns  jedoch  zu  weiteren  Anwendungen  der  Formeln  auf  die 
Resultate  von  Experimcntaluntersuchungen  wenden,  wollen  wir  zunächst 
sowohl  die  auf  die  Wärmeerscheinungen  ^)  bei*  Herstellung  gesättigter 
Lösungen,  als  die  auf  die  Wärmeabsorption  bei  Entstehung  verdünnter 
Losungen  bezüglichen  Formeln  etwas  umgestalten,  respective  neu  ent- 
wickeln. 


3.  Die  Formeln  für  die  Bildung  verdünnter  Salzlösungen. 

Wir  nehmen  jetzt  an,  die  Gewichtsmenge  M  der  Flüssigkeit,  welche 
zur  Auflösung  der  Gewichtseinheit  Salz  verwendet  wird,  sei  so  gross,  dass 
eine  verdünnte  Lösung  entsteht.  Dann  muss  man  in  der  Aenderung  der 
inneren  Energie,  welche  durch  die  Compression  des  Gemisches  von  Dampf 
and  Salz  entsteht,  zwei  Abschnitte  unterscheiden.  Der  erste  geht  von  dem 
Zeitpunkte  an,  in  welchem  die  erste  kleinste  Dampfmenge  eben  condensirt 
wird,  bis  zu  dem  Augenblicke,  in  welchem  das  letzte  Salztheilchen  ge- 
löst worden  ist;  innerhalb  dieses  Abschnittes  hat  man  es  immer  mit  einer 
concentrirten  Salzlösung  zu  thun,  demnach  gilt  während  desselben  die 
vorige  Formel  4): 

^U.  =  2^  ■  -jf-  ■  ("1  -  «)) » 

worin  Vq  das  Anfangsvolumen  des  Gemisches  und  Vi  das  Volumen  des 
Gemisches  in  dem  Augenblicke  ist,  in  welchem  das  letzte  Salztheilchen 
gelöst  worden  ist.  Der  zweite  Abschnitt  beginnt  mit  dem  Ende  des 
vorigen  und  endet,  wenn  aller  Dampf  in  Flüssigkeit  verwandelt  i^t. 

Dann  handelt  es  sich  um  eine  Verdünnung  der  vollkommen  con- 
centrirten Lösung  und  nunmehr  ist  ^,  die  Spannkraft  des  Dampfes  der 
Lösung,  gleichzeitig  Function  von  T  und  von  x,  wenn  x  das  Gewicht 


^)  Die  Wärmeencheinangen  bei  Anflösnngeii,  MischuDgen  und  chemischen  Processen 
werden  nach  dem  Vorgange  von  J.  Thomsen  unter  dem  Namen  Wärmetönung  zu- 
sammengefasst. 
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des  condensirten  Dampfes  ist;  denn  nach  Babo's und  Wüllner' s  Versuchen 
ist  1^  bekanntlich  von  der  Temperatur  und  dem  Grade  der  Goncentratioii 
abhängig.  Wir  machen  dann  abermals  von  der  yollstandigen  Formel 
(Abschnitt  A,  GL  14,  S.  739)  Gebrauch: 

und  verstehen  in  derselben,  wie  schon  erwähnt,  unter  x  das  Gewicht  des 
condeusirten  Wassers  und  unter  Xi  das  Gewicht  Wasser,  welches  nöthig  ist, 
um  die  Gewichtseinheit  Salz  aufzulösen;  M  dagegen  möge  die  geBammtc^ 
Wasser  menge  bedeuten,  in  welcher  die  Gewichtseinheit  Salz  schliesslich 
gelöst  werden  soll. 

Bleiben  wir  bei  der  Annahme,  von  der  wir  ausgegangen  sind ,  dass 
man  voraussetzen  dürfe,  die  Dämpfe  richten  sich  bei  niedrigen  Tempe- 
raturen nach  dem  Ausdehnungsgesetze  vollkommener  Gase,  so  lassen  sich 
die  Formeln  beträchtlich  vereinfachen  und  führen  für  die  bei  der  Losung 
entwickelte  Wärmemenge  auf  einen  Ausdruck ,  welcher  leicht  auf  expe- 
rimentellem Wege  controllirt  werden  kann. 

ziUi,  die  Aenderung  der  inneren  Energie,  welche  nöthig  war,  um 
das  Wassergewicht  M  in  vollkommenes  Wassergas  zu  verwandeln,  hat 
folgende  Grösse  (C,  Gl.  2,  S.  764): 

^u,=«.(.-»,, i^.f^|_+i,.r..y  (i|)       ... 

Mit  Rücksicht  auf  die  Formeln  8),  9),  10)  und  die  Rechnungen  auf 

Seite  767  ergiebt  sich: 

^\1^  =  M.R.  T^. ^—^ 13) 

Auch  der  zweite  Ausdruck  (Formel  4): 

■^11.  =  r>  ■  -jj-  •  (»1  -  <») 

kann  in  eine  einfachere  Gestalt  gebracht  werden,  wenn  man  wiederum 
das  Volumen  des  Salzes  und  das  der  Flüssigkeit,  welcl^  nöthig  ist,  um 
das.  Salz  gerade  zu  lösen,  gegen  das  Volumen  des  Dampfes  vernachlässigt. 
Diese  Annahme  wird  aber  nur  dann  statthaft  sein,  wenn  man  es  schliess- 
lieh  mit  sehr  verdünnten  Lösungen  zu  thun  hat.     Dann  ist: 

Vi  =  M  .  u  —  Xi  ,  u  und  Vq  =  Jtf .  ii, 
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wenn  mit  u  das  epecifische  Volumen  des  Dampfes  bei  der  Temperatur  T 
und  dem  Drucke  fi  bezeichnet  wird. 
Daraus  folgt: 

f;i  —  Vo  =  —  *i  .  M 14) 

Ausserdem  ist  aber  gemäss  unserer  Annahme   (S.  774,  Z.  11  v.  o.): 

-^  =  Ä, 15) 

oder: 

B  .  T 

u  =  

and  folglich,  wenn  man  dies  in  den  Ausdruck  für  ^U^  einsetzt:  « 

^U.  =  -...B.T..j-.^, 

T 
oder : 

d  lognat  — 
^U,  =  -  oj,  .  iJ  .  T» gy 16) 

Den  Betrag  von  ^\X^  müssen  wir  direct  berechnen.  Wir  wollen 
das  Volumen  der  gebildeten  Lösung  mit  s  und  mit  y  das  Volumen  der 
Gewichtseinheit  Dampf  unter  dem  Drucke  ^  bei  der  Temperatur  T  be- 
zeichnen; dann  ist: 

v  =  £  +  (M  —  x)  .y 17) 

Da  wir  aber  einmal  angenommen  haben,  dass  sich  die  Dämpfe  der 
Salzlösungen  ebenfalls  wie  vollkommene  Gase  verhalten,  so  ist: 

'-^=B : 18) 

Demnach  muss: 

v  =  e-\-{M-x).  ^ 19) 

sein.      Hieraus  folgt,  wenn  man  die  verhältnissmässig  geringen  Aende- 
rungen  von  £  vernachlässigt: 

dx  iIj  "-.  '  ox 

und: 

T 

|1  =  ,3.-.,.«.1| ..) 

Wenn  man  dies  in  Formel  14),  Abschnitt  A,  einsetzt,  so  erhält  man: 
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+  („_.). B.L_^.__^._,|.,,. 


Das  letzte  Glied  fällt  aber  weg,  denn  es  ist : 

T  n>  T  t  T  t 

öx    '    dT  dT  '    dx  dx     '    dx    '  dT 

dx     dT    dx  '^     - 

Ausserdem  ist: 

—       d  —  d  Jognat  — 

T 
Durch  Einführung  dieser  beiden  Gleichungen  22)  und  23)  ergiebt  sich: 


/d  Jognai  - 


z/lt3  =  —  E  ,Ti      I ^_         .  dx. 

Demnach  wild  die  gesuchte  Wännemenge  mit  Hülfe  der  Gleichung: 
—  jr .  g  =  z/U,   +  ^U.,  +  Jlh  ......    24) 

bestimmt  werden  können.     £s  ist: 

(d  lognai  ^  d  lognat  ^ 


■/ 


d  logmit  —  \ 


Hierfür  kann  man  auch  schreiben: 
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/  it  f 

I  d  lognat  —  d  lognai  — 


f 
d  lognat  — 


dT  '      *  ÖT 

M 


\at  j  jd  lognat  - 

T  J  dT 


+  {M-x,)^—^ /  ,.p  dx 

Da  aber: 

8  lognai  ^  8  lognat  —  d  lognai  ^ 

""'  '  ~dT  ""'  ■         öT        =  ""'  *        dT 


f 


dT 

0 

and  auch: 


d  lognat  — 

'^  •  dx 25) 


f  r^  f 

d  lognat  —  f    d  lognat  — 


i     ist,  so  ergiebt  sich: 

(     Cd  lognat  ^  Cd  lognat  ^ 


dx      27) 


Ü  Xi 

Aber  auch  diesen  Aasdruck  kann   man  schliesslich  noch  einfacher 
schreiben,  nämlich: 


d  lognat  -j 


28) 


wobei  man  nur  zu  beachteu  hat,  dass  von  J?  =  0  bis  o:  =  aTi  die  Spann- 
.  kraft  ^  constant,  gleich  ^,  d.  h.  gleich  der  Spannkraft  der  concentrirten 
Salzlosung  ist. 
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4.    Umgestaltung  der  Auflösungsformeln  für  Salze  und 
Vergleich  derselben  mit  Versuchsergebnlssen, 

Zunächst  kann  man  die  Grösse  R  beseitigen.  Da  wir  einmal  an- 
nehmen, dass  sich  der  Wasserdampf  und  der  Dampf  der  Lösungen  unter 
den  hier  vorliegenden  Verhältnissen  wie  ein  voUkommenes  Gas  verhalten, 
so  ist: 

worin  u  das  specifische  Volumen  des  bei  T  Grad  gesättigten  Wasser- 
dampfes ist.  Hierdurch  nimmt  die  Formel  (Gl.  11,  S.  768)  folgende 
Gestalt  an: 

Die  Formel  27)  (Seite  777)  für  die  Bildung  einer  verdünnten  Ia>- 
sung,  welche  in  M  Gewichtstheilen  Wasser  einen  Gewicbtstheil  Salz  ent- 
hält, geht  über  in: 

M 

f        dlofffuU^  rdlognat^         \ 


Hierin  ist  Xi  wiederum  die  Gewichtsmenge  Wasser,  welche  nöthig 
ist,  um  die  Gewichtseinheit  Salz  bei  T  Grad  aufzulösen. 

Aus  diesen  beiden  Formeln  kann  man  sehr  leicht  weitere  ableiten, 
welche  für  Vergleichnng  der  theoretischen  Resultate  mit  den  aus  experi- 
mentellen Untersuchungen  folgenden  Zahlen  ebenfalls  sehr  geeignet  sind. 

Durch  Subtraction  der  Formeln  würde  man  nämlich  die  Wärme- 
menge Qs  finden: 

Q3  =  Q^-  Qu 31) 

welche  entwickelt  würde,  wenn  man  eine  gesättigte  Lösung  der  Gewichts- 
einheit Salz  dadurch  in  eine  verdünnte  Salzlösung  verwandelte,  dass 
M  —  Xi  Gewichtseinheiten  Wasser  hinzugefügt  werden. 

Endlich  würde: 


-'/• 


dit'jenigc  Wärmemenge  sein,  welche  entwickelt  würde,  wenn  man  eine 
verdünnte  Lösung  von  einem  Gewichtstheil  Salz  in  M'  Gewichtstheilen 
Flüssigkeit  mit  M  --  M*  Gewichtstheilen  Flüssigkeit  weiter  verdünnte. 
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Zunächst  gestattet  die  letzte  Formel  eine  einfache  Anwendung.  Nach 
Versuchen  von  v.  Babo   strebt   bei    wachsender  Verdünnung  das  Ver- 

hältniss  -^  einem  constanten  Werthe  zu ,  der  unabhängig  von  der  Tem- 
peratur ist.  Hieraus  folgt,  dass  für  stark  verdünnte  Lösungen  ^4  =  0 
werden  muss,  da  der  partielle  Differentialquotient  unter  dem  Integral- 
zeichen sich  dem  Werthe  Null  nähert. 

^4  =  0  bedeutet  aber,  dass  bei  weiterer  Verdünnung  ohnehin  schon 
verdünnter  Lösungen  die  Wärmeentwickelung  oder  -Absorption  abnimmt 
und  sich  dem  Werthe  Null  nähert;  dies  aber  ist  eine  Thatsache,  welche 
schon  längst  bekannt  und  durch  die  sorgfaltigen  Untersuchungen  J.  Thom- 
sen's  ^)  bestätigt  worden  ist. 

So  giebt  z.  6.  J.  Thomsen  an,  dass  bei  Verdünnung  einer  Lösung 
von  einem  Molecül  schwefelsauren  Natrons  auf  50  Molecüle  Wasser  mit 
a  Molecülen  Wasser  folgende  Wärmemengen  absorbirt  werden : 


a 

Calorien. 

50 

—  670 

100 

-—  1090 

350 

—  1300 

555 

—  1350 

Demnach  würden,  wenn  eine  Lösung  von  1  Molecül  schwefelsauren 
Natrons  auf  50  Molecüle  Wasser  mit  100  Molecülen  Wasser  verdünnt 
wird,  noch  420  Wärmeeinheiten  absorbirt  werden,  wenn  man  dagegen 
eine  Lösung  von  1  Molecül  Salz  auf  400  Molecüle  Wasser  mit  100  Molecülen 
Wasser  verdünnte,  so  würden  nur  25  Galerien  absorbirt  werden.  —  Man 
ersieht  aus  diesen  und  ähnlichen  Thomsen'schen  Zahlen,  dass  in  der 
That  mit  wachsender  Verdünnung  die  Wärmeentwickelung  sich  der 
Grenze  Null  nähert. 

Es  befindet  sich  also  hier  die  Theorie  mit  den  Ergebnissen  der  Ver- 
suche von  V.  Babo  und  Thomsen  in  Uebereinstimmung  ^). 

Auf  einige  andere  Uebereinstimmungen ,  welche  sich  ergeben ,  wenn 
man  die  Kirchhoffschen  Formeln  auf  die  Wü  lln  er 'sehen  Spannkrafts- 


^)  Jalius  Thomsen  (Kopenhagen),  Untersuchungen  über  die  Wärmetönung  beim 
Auflösen  verschiedener  fester,  flüssiger  und  1  unförmiger  Körper  in  Wasser.  Berichte  der 
Deutschen  Chem.  Gesellschaft,  Bd.  6,  S.'TIO  bis  719. 

^)  Es  besteht  allerdings  zwischen  diesem  Resultate  und  den  Versuchsergebnissen 
Wüllner's  ein  Widerspruch,  der  durch  Cent  roiarbeiten  aufgeklärt  werden  muss.  Wir 
▼erweisen  auf  die  Controverse  zwischen  Wüllner  und  Kirchhoff.  Pogg.  Ann.  Bd.  104, 
S.  612,  Pogg.  Ann.  Bd.  105,  S.  478  und  Pogg.  Ann.  Bd.  106,  S,  322. 
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Untersuchungen  und  die  P  er  so  n 'sehen  ^)  Arbeiten  über  die  bei  Auflö- 
sungserscheinungen entwickelten  Wärmemengen  anwendet,  hat  Moutier  ^) 
aufmerksam  gemacht. 

Wie  schon  vorhin  erwähnt,  giebt  Wüllner  die  Resultate  seiner  Ver- 
suche in  der  Form: 

d=a.f+h.p, 

worin  d  die  Verminderung  bezeichnet,  welche  die  Spannkraft  /  reinen 
Wasserdampfes  för  jede  Gewichtseinheit  von  in  100  Theilen  Wasser  ge- 
löstem Salze  erleidet. 

Drückt  man  durch  {i  die  Spannung  des  Dampfes  einer  Lösung  aus, 
welche  aus  einem  (jewichtstheile  Salz  und  M  Gewichtstheilen  Wasser  be- 
steht, so  hat  man: 


/-(*  =  ^-(«,/+ft  PI 


und  hieraus  folgt  : 


Betrachten  wir  nun  zunächst  die  gesättigten  Losungen,  so  ist  die 
Quantität  Wasser  M,  welche  gerade  zur  Auflösung  der  Gewichtseinheit 
Salz  nöthig  ist,  eine  Function  der  Temperatur.  Nennen  wir  g  das  Ge- 
wicht Salz,  welches  sich  bei  T  Grad  in  100  Theilen  Wasser  löst,  so  findet 
man  die  zur  Auflösung  von  einem  Gewichtstheile  Salz  uöthige  Wasser- 
menge M  durch  die  Proportion : 

100  :  If  =  ^r  :  1, 
mithin  ist: 

und  wenn  man  diesen  Werth  von  M  oben  in  die  vorletzte  Gleichung  ein- 
führt, so  erhält  man: 

f^  =  l-g.(a  +  b./). 

Wird  dieser  Werth  in  die  Formel  29)  eingesetzt,  so  ergiebt  sich: 

100.  M.  T  ./    dlognat  {1  —  g  .  (a  +  <>  •/)) 
^'  —  yn  dT 

und,  wenn  man  die  angedeutete  Differentiation  ausführt: 

n   —  100.  w.T./  r«  +  b/    »£    .    fc 

V«-       J.{l-g.ia  +  b./)]'\.       9  dT^" 


1)  Person,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  3.  Serie,  Bd.  33,  S.  449. 

2)  Moutier,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  4.  Serie,  Bd.  28,  S.  515  und  hieraus 
in:  Chemisches  Central bUtt:  üeber  die  Aaflösnngswärme  der  Salze,  4.  Folf^e,  4.  Jahr- 
israng  (1873),  S.  344  bis  351. 
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Nach  der  bekannten  für  Dämpfe  gültigen  Thomson^schen  Glei- 
chung (V,  B,  Gl.  25,  S.  614)  ist  aber: 

T  J       '  dT' 

oder,  da  wir  hier  für  sf  den  Bachstaben  u  gebraucht  haben,  und  da  wir 
s,  das  specifische  Volumen  des  Wassers,  immer  gegen  u,  das  specifische 
Volumen  des  Dampfes,  vernachlässigt  haben,  so  finden  wir: 

u  .  T  _        J_ 

J      ~^'  ^' 
ÖT 

Demnach  ist: 

_  100.  r  f      ra  +  b./    dg  dfl 

«^  -  "  i-g.(a  +  h.f)  '  W     L"~T~     Vt^^    dt\'^^^ 

ÖT 

Die  Wärmemenge,  welche  absorbirt  wird,  wenn  eine  so  verdünnte 
Losung  entsteht,  dass  auf  1  Gewichtstheil  Salz  scbliesslich  m  Gewichtstheile 
Wasser  vorhanden  sind,  besteht  aus  der  obigen  Wärmemenge  Qi  und 
derjenigen  Wärmemenge  Q^  (Gl.  31,  S.  777),  welche  entwickelt  wird, 
wenn  man  die  gebildete  gesättigte  Lösung  mit  m  —  M  Gewichtstheil en 
Wasser  verdünnt.     Es  ist  aber: 


m 


d  lognat  -r 


Setzt  man  hierin  für  -j  seinen  Werth  ein: 

so  l&sst  sich ,  da  x  von  T  unabhängig  ist,  die  unter  dem  Integralzeichen 
angedeutete  Differentiation  ausführen;  es  ist: 


dlognat^l  -  l^.(a  +  6./)] 


100     ,      8/ 


8r  ,         100    ,     ,  ,     ^, 

1 —'(a  +  h.f) 

Hierdurch  ergiebt  sich: 

m 

100  .u  ,f .  T  .h     df      r  dx 


Q,  =  - 


./.  T .h    df_    r 

J  '  dT'J  X  — 


100  .  (a  +  b  ./)' 
und  wenn  man  aiisintegrirt: 
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_       \00.  u.f.T.b     8/     ,,.„.,«  -  100.(a  +  h./) 

Wenn  man  wiederum  die  Thomson 'sehe  Gleichung: 
u      T     ^^ 

—7 —  =  •* 

Bubstituirt,  ergiebt  sich: 

^       •      ,^^  *     .    ,        .  »I  —  100.{a  +  5  ./) 

In  der  Formel  von  Wüllner  für  Salpeterlösungen  ist.: 

a  =  0,00196     h  =  0,0000018. 
Nach  den  Regnaul  tischen  Versuchen  (man  sehe  die  Tabelle  ftar  ge- 
sättigten Wasserdampf  auf  S.  588)  ist  für  T  =^  274  +  Ö«: 

r  =  603,0    /  =  6,53     |^  =  0,460     ^  =  0,0689. 

Nach  den  Versuchen  Yon  6ay-Lussac  lösen  sich  von  salpetersaurem 
Kali  0  in  100  Theilen  Wasser: 


t 

^9 
9                              ^9         Ji 

u 

bei    .    .      0,0» 
bei    .    .      5,0« 
bei    .    .    11,7« 

13,3  Thle.  Salz         3g         ^g^ 

22:2  :  ;    «'^   «'«^ 

7.6 
6,0 
4,5 

Uiersne  sind  die  nebenstehenden  Werthe  von  M  nach  der  Formel: 

9 

berechnet. 

Demnach  ist  ffir 

50  üf  =  6,0;  nimmt  man  femer  an. 

dass  sich 

^9 ,:„„.,  ,      T 

.«».«AMA4-«.    »h.1a»4.     b>v    :«4    An»    KO. 

z/e 


^-:^-07i 


Setzt  man  dies  ein,  so  hat  man  für  T  =  274  +  5,  wenn  «  =  20 
ist,  d.  h.,  wenn  man  bei  5®  ein  Kilogramm  Salz  in  20  Kilogramm 
Wasser  löst: 


^)  Für  ähnliche  RechnnngeD  können  auch  die  Zahlen  von  Mavmen^  (Compt^^ 
Rendui»,  Bd.  58,  S.  81)  für  die  Löslichkeit  von  Natronsalpeter,  die  von  AlUara 
(Comptes  Kendos,  Bd.  59,  S.  500),  für  die  LosUchkeit  von  einfach  chromsaarem  Kali,  saurem 
chromsaurem  Kali,  Chlorammonium,  oxalsaarem  Kali,  Oxalsäure  etc.  benutzt  weideii' 
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C.  Auflösung  von  Salzen.  783 

100  .  603,0  1 


1  —  16,7  .  0,00196  +  0,0000018  .  6,53     0,0689 
[0,00196  +  0,0000018  .  6,53 


0,71  H-  0,0000018  .  0,45]. 


L  16,7 

Q:i  =  -^  100  .  603,0  .  0,0000018  .  6,53 

20  --  100  .  (0,00196  +  0,0000018  .  6,53) 
'   ^^     6,0  —  100  .  (0,00196  +  0,0000018  .  6,53)' 

Hieraus  findet  man  für  die  bei  Anfiösung  von  1  Kilogramm  Salz  in 
20  Kilogramm  Wasser  absorbirte  Wärme: 

Q  =  Q^  -\-  Q^  =  76,12  +  0,52  =  76,6  Calorien. 

Person  hat  nun  gefunden,  dass  bei  Auflösung  von  1  Kilogramm 
Salpeter  im  zwanzigfachen  Gewichte  Wasser  bei  5,7  Grad  86,4  Wärme- 
einheiten absorbirt  werden. 

Allerdings  ist  die  Differenz  nicht  unbeträchtlich.  Berücksichtigt 
mau  jedoch : 

1)  dass  die  Daten  von  drei  verschiedenen  Versuchsreihen  mit  Salpeter 
in  die  Rechnung  eingehen  (Wüllner,  Person,  Gay-Lussac), 
von  denen  sich  vielleicht  jede  auf  ein  etwas  anders  beschaffenes 
Präparat  bezieht, 

2)  dass  zumal  die  Versuche  von  Gay-Lussac  über  die  Auflösung 
von  Salzen  wahrscheinlich  mit  nicht  unwesentlichen  Fehlem  be- 
haftet sind, 

3)  dass  die  Formel  von  Wüllner  eine  empirische  ist,  welche  eigent- 
lich nur  zwischen  88®  und  100®  gilt, 

so  wird  man  zugeben  müssen,  dass  die  Kirch  hoff 'sehe  Formel  diesmal 
Resultate  giebt,  welche  mit  den  Ergebnissen  der  Experimente  im  Ein- 
klänge sind. 

Wir  haben  Übrigens  hier  eines  von  den  Beispielen  berechnet,  welche 
gerade  besonders  geringe  Uebereinstimmung  zeigen.  Montier^)  be- 
rechnet einige  andere  Fälle,  welche  weitaus  kleinere  Differenzen  ergeben. 

Für  (q  und  m  =  10  findet  Montier  z.  B.  nach  der  Kirchhoff- 
schen  Formel:  76,6,  während  nach  Versuchen  von  Person  Q  =  80,5 
sein  sollte  *). 


*)  Chemisches  Centralblatt,  4.  Folge  (1873),  4.  Bd.,  S.  350. 

*)  Für  weitere  Vergleichunfifen  wiinlen  sich  auch  die  experimentellen  Arbeiten  von 
Winkclmann,  lieber  den  Wärme  verbrauch  beim  Auflösen  von  Salzen  etc.  Pogg.  Ann. 
Bd.  149,  S.  1  bis  32  eignen. 
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784     VI.  Andere  Art  der  Anwendung  der  beiden  Hauptsätze. 


D.   Ueber  die  Wärmeentwickelung  bei  Mischnng  v« 

Flüssigkeiten. 

Die  aus  den  Grundsätzen  der  mechanischen  Wärmetheorie  fliessend^ 
Formeln  sind  auch  auf  die  bei  Mischung  von  Flüssigkeiten  entwickelt^ 
oder  abgegebenen  Wärmemengen  mit  Erfolg  angewendet  worden.  Kirch 
hoff  1)  hat  z.  B.  auf  diese  Weise  die  Spannungen  verschiedener  Mischui 
gen  von  Schwefelsäuremonohydrat  und  Wasser  berechnet  und  gefundei 
dass  die  auf  diese  Weise  bestimmten  Zahlen  mit  den  Messungen  Regnaul  t' 
genügend  übereinstimmen.  Auf  alle  Flüssigkeitsgemische,  deren  Damf 
ohne  wesentlichen  Fehler  als  reiner  Wasserdampf  angeschen  werde 
kann,  darf  ohne  Weiteres  die  frühere  Formel  (VI,  C,  GL  28,  S.  777): 


d  lognat  ^ 


angewendet  werden.  Hieraus  ergiebt  sich  zunächst  durch  DiffereDtiati<n 
nach  X: 

dx  '         J  dT       ' 

und  wenn  man  auf  den  partiellen  Differentialquotienten  reducirt : 

'ÖT  B7fi'dx' 

cQ  .         ,  . 

Die  Grösse  r —  lässt  sich  mit  Hülfe  einer  von  Thomsen  aus  seinei 

dx 

calorimetrischen  Untersuchungen  abgeleiteten  Formel  iur  Schwefelsäur 
leicht  berechnen.  Bezeichnet  nämlich  Qf  die  Wärmeipenge,  die  bei  de 
Mischung  von  einem  Aequivalente  Schwefelsäurehydrat  mit  x  Aequiva 
lenten  Wasser  frei  wird,  so  ist  nach  Thomsen^): 


')  Kirchhoff,  Ueber  die  Spannung  des  Dampfe«  von  MiRohnngen  aus  Wasser  üb 
Schwefelsäure.     Pogg.  Ann.  Bd.  104,  S.  612  bis  625. 

*)  In  neuerer  Zeit  hat  Thomsen  auch  für  Salpetersäure,  Salzsäure  et*\  Uh-» 
liehe  Formeln  gegeben,  welche  ihrerseits  nun  ebenfalls  zu  solchen  Untersuchungen  ui 
die  Kirchhoff' sehen  benutzt  werden  können.  Man  sehe  z.  B.  Berichte  d.  l)<»ut-. h 
Chem.  Gesellschaft,  Bd.  6,  S.  697.  Auch  die  Formel  für  Schwefelsäure  enthält  in  ein^ 
neueren  Arbeit  (Ber.  d.  Deutsch.  Chem.  Gesellschaft,  Bd.  3,  S.496)  etwa«  andere  0^2 
stauten. 
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1>.  Die  Wärmeentwickelung  beim  Mischen  von  Flüssigkeiten.    785 

wenn  die  Wärmemenge  als  Einheit  dient,  die  nöthig  ist,  um  eine  Wasser- 
masse,  deren  Gewicht  gleich  dem  Gewichte  eines  Aequivalentes  Schwefel- 
sänrehydrat  ist,  um  einen  Grad  der  hunderttheiligen  Scala  zu  erwärmen. 
Demnach  ist  ^): 

dQ_9s   dg; 

Cx  ~  18  '   dx  ' 
oder: 

8^  _  98     1,7446  .  177,1 
8aj  ~  18  '  (ir  +  1,7446)«' 

Ferner  macht  Kirchhoff  darauf  aufmerksam,  dass  die  bei  Mischung 
von  Schwefelsäurehjdrat  and  Wasser  entwickelte  Wärmemenge  Q  wahr- 
scheinlich wenig  mit  der  Temperatur  veränderlich  ist,  so  dass  man  an- 

genähert  ^  als  eine  von  T  unabhängige  Grösse  ansehen  könne. 

Ist  nämlich  Q  die  Wärmemenge,  welche  frei  wird,  wenn  die  Massen 

nii  und  nt)  zweier  Flüssigkeiten  gemengt  werden  und  das  Gemisch  auf 

die  Anfangstemperatur  abgekühlt  wird,  und  sind  Cx  und  c^  die  specifi- 

schen  Wärmen   der  Flüssigkeit  und  C  die   des  Gemisches,  so  lässt  sich 

C  Q 

r-^  aus  diesen  Grössen  bestimmen. 

Es  mögen: 

C  .  (mi  +  1W2)  =  q:, 

die  Wasserwerthe  der  beiden  Flüssigkeiten  und  des  Gemisches  sein. 

Nehmen  wir  nnn  an,  wir  mischen  die  beiden  Flüssigkeiten  bei  der 
Temperatur  t,  so  geben  sie  die  Wärmemenge  Qt  ab;  erwärmen  wir  hierauf 
das  Gemisch  bis  i*  Grad,  so  ist  hierzu  eine  Wärmemenge  nöthig,  welche 
gleich : 


(iwi  +  Wa)  .  /  C 


dt 

i 


ist. 

Der  gesammte  Wärmeaufwand  ist  demnach: 


(mi  +  nh).fG  .dt  -  Qr 


1)  C.  Neumann,  üeber  die  mechanische  Energie  der  Schwefelsaure,  Ber.  d.  Sachs. 
GeseUsch.  d.  Wissenschaften,  1869,  S.  213  bis  22Ö,  hat  nach  derselben  Formel  die 
Ener^e  eines  Gemisches  von  Schwefelsäure  und  Wasser  berechnet. 

Verdet-Bühlmann,  Mechan.  Wtometheoric.  50 
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786    VI  Andere  Art  der  Anwendung  der  beiden  Hauptsätze. 

Erwärmt  man  dagegen  die  beiden  Flüssigkeiten  vor  ihrer  Miachan^ 
von  t  auf  t'  Grad,  so  wird  hierbei  die  Wärmemenge : 

(wi  .  Ci  +  l»2  .  Ci)  .  dt 
t 
conBumirt,  bei  der  Mischung  wird  dann  die  Wärmemenge  Q^  entwickelt 
so  dasB  sich  in  diesem  Falle  der  gesammte  Wärmeconsnm  auf: 
jj 

(w,  .  Ci  +  W2  •  c^)  '  dt  —  Qt» 
1 
steUt. 

Da  Anfangs-  und  Endzustand  in  beiden  Fällen  derselbe  ist,  eioe 
äussere  Arbeit  entweder  gar  nicht  geleistet  wird,  oder,  wenn  man  auf 
die  Volumen contraction  des  Gemisches  keine  Rücksicht  nimmt,  in  beiden 
Fällen  gleich  ist,  so  muss  : 

e  f 

(wi  +  wa)  .  /  C  .  (f  f  —  Q,=  l  (wi  .  Ci  +  Wa  .  Cj)  .  dt  —  Q^ 
t  t 

sein.     Hieraus  folgt: 
ff 

Qf  —  Qt  =  J  {mi  .  Ci  +  »fa  .  Cj  —  (fWi  +  W2)  .  C\  .dt  i). 

Nimmt  man  nun  an,  dass  die  Temperatur  tf  nur  um  eine  unendlich 
kleine  Grösse  von  t  verschieden  ist,  so  findet  man: 

do 

^  =  Wi  .  Ci  +  Wa  ,  C2  —  (wi  +  Wa)  .  C. 

Nach  Versuchen  von  Person  ist  für  Wasser  und  Schwefelsaare- 
hydrat : 

Wasser.  Schwefelsäure.  Gemisch, 

«h  =  0,3158     Ci  =  1         iwa  =  1     Ca  =  0,3295  C  =  0,4534 

mi  =  0,9608     Ci  =  1         Wa  =  1     Ca  =  0,3295         C  =  0,5851 

Hieraus  findet  man  für  diese  beiden  Fälle: 
If  -  0,0486 

Nach  der  Thomsen*  sehen  Formel  findet  man  für  diese  beiden  Fälle: 


^)  Es  ist  dieselbe  Formel,  welche  schon  auf  S.  772  von  Uns  entwickelt  worden  i$t. 
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Q  =  87,88 
Q  =  132,8. 

Man  erkennt,  dass  in  der  That  die  Veränderung,  welche  Q  erleidet, 
wenn  sich  die  Temperatur  ändert,  gegen  die  Grösse  Yon  Q  sehr  gering 
ist,  so  dass  man  ohne  wesentlichen  Fehler  in  diesem  Falle  Q  als  eine  von 
der  Temperatur  unabhängige  Grösse  ansehen  kann. 

Wenn  man  nun  die  betreffenden  Zahlwerthe  einsetzt,  so  erhält  man: 

8  lognat  ^  ^  ^^^^^      ^^ 

80 
und   wenn  man  mit  Rücksicht  darauf,  dass  Q  und  somit  auch  -ry   bei 

einer  Integration  nach  T  als  eine  Constante  angesehen  werden  kann,  die 
Integration  ausfuhrt,  so  erhält  man: 

I        *  ^          r^    ^         49,01      dQ 
lognat  y  =  Const —  •  g^, 

oder,  wenn  man  Briggs'sche  Logarithmen  einführt  und  auf  fi  reducirt: 

log  11=  Const  -^-  ||  +  log  f. 

Die  Constante  ist  für  jedes  Gemisch  aus  dem  grössten  der  von 
Regnanlt  beobachteten  Werthe  yon  ii  berechnet.  Nachfolgende  Tabelle 
zeigt  die  Uebereinstimmung  für  drei  Gemische. 


50* 
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788    VI.  Andere  Art  der  Anwendung  der  beiden  Hauptsätze. 
Spauukräfte  von  Schwefelsäuregemischen. 
I.     SO4H2  +  H,0. 


Temperatur. 
0  C. 


8,48 
16,83 
25,09 
33,51 
41,90 
52,39 


7,13 
11,01 
13,61 
16.94 
19,66 
22,91 
26,75 
29,82 
32,68 
35,73 
41,12 


6,62 
10,05 
12,95 
16,75 
19,79 
18,66 
22,31 
23,76 
27.68 
32,17 


beobachtet  von 

Regnault. 

mm 


berechnet  von 

Kirchhoff. 

mm 


Differenz. 


u,ll 
0,16 
0,17 
0,26 
0,35 
0,68 


i),02 
0,04 
0,08 
0,16 
0,29 
0,62 


IL     SO4H2  +  4H2O. 


1,54 

1,99 
2,39 

3,05 
3,66 
4,50 
5,74 
6,97 
8,37 
10,06 
13,77 


1,50 
1,98 
«,38 
3,00 
3,61 
4,49 
5,75 
6,99 
8,34 
10,02 
13,76 


III.      SO4H2    +    IIH2O. 


5.12 

6,46 

7,85 

9,99 

12,15 

11,36 

14,17 

15,53 

19,47 

25,04 


4,98 

6,30 

7,65 

9,80 

11,90 

11,08 

13,91 

15,22 

19,27 

25,05 


-f  0,09 
+  0,12 
+  0,09 
+  0,10 
+  0,06 
-+-  0,06 


+  0,04 
+  0,01 
+  0,01 
4-  0,05 
+  0,05 
+  0,01 

—  0,01 

—  0,02 
4-  0,03 
+  0,04 
+  0,01 


+  0,14 
+  0,16 
+  0,20 
+  0,19 
4  0,25 
-^  0,28 
+  0,26 
h  0,31 
+  0,20 
—  0,01 


Digitized  by 


Google 


D.  Die  Wärmeentwickelung  beim  Mischen  von  Flüssigkeiten.    789 

Wir  wollen  die  Zahlwerthe  nicht  unnöthig  vermehren;  die  hier  ge- 
gebenen Tabellen,  welche  die  erste,  vierte  und  achte  unter  den  nenn  von 
Kirchhoff  gegebenen  bilden,  werden  genügen,  um  zu  zeigen,  dass 
hier  die  Theorie  mit  den  Ergebnissen  der  Versuche  gut  übereinstimmt. 

Für  Gemische  solcher  Flüssigkeiten,  welche  schon  bM  niederen  Tem- 
peraturen beide  merklich  Dämpfe  entwickeln,  so  dass  der  Dampf  des 
Gemisches  nicht  ohne  wesentlichen  Fehler  als  reiner  Dampf  der  leichter 
flüchtigen  Flüssigkeit  angesehen  werden  kann,  ist  die  Kirchhoff 'sehe 
Formel  nicht  mehr  anwendbar. 

Bei  dem  Mischen  von  solchen  Flüssigkeiten,  welche  schon  bei  nie- 
drigen Temperaturen  beide  merkliche  Dampfmengen  entwickeln,  sind 
ganz  eigenthümliche  Erscheinungen  beobachtet  worden ,  welche  eine  be- 
sondere Behandlung  erfordern  würden.  ^ 

Es  zeigt  sich  nämlich,  dass,  wenn  man  zwei  solche  Flüssigkeiten 
mit  einander  mengt,  die  Dampfspannung  des  Gemisches  nicht  gleich  der 
Summe  der  Dampfspannungen  der  reinen  Flüssigkeiten,  sondern  meist 
beträchtlich  niedriger  ist.  Bussy  und  Buignet^)  fanden  z.  B.,  dass, 
wenn  sie  1  Aequivalent  reine  Gy  an  wasserstoffsäure  und  3  Aequivalente 
Wasser  mengten,  die  Dampfspannung  nur  73,3  Procent  von  der  Summe 
ders Dampfspannungen  der  Bestandtheile  betrug ;  gleichzeitig  trat  bei  der 
Mischung  eine  beträchtliche  Temperaturemiedrigung  von  nahe  10^  C. 
and  eine  bedeutende  Yolumencontraction  ein.  Späterhin  untersuchten 
dieselben  Physiker  noch  zahlreiche  Mischungen  sich  gegenseitig  lösender, 
leichtflüchtiger  Flüssigkeiten.  Bei  allen  diesen  Mischungen  war  die 
Dampfspannung  des  Gemisches  niedriger  als  die  Summe  der  Dampfspan- 
nungen der  Bestandtheile  und  immer  war  die  Mischung  von  einer  Volumen- 
conti'action  begleitet;  in  den  meisten  Fällen  fand  eine  Temperaturemie- 
drigung, in  den  wenigsten  Fällen  eine  Erwärmung  bei  der  Mischung 
statt 

Die  Mischung  derselben  Flüssigkeiten  kann  je  nach  dem  Mischungs- 
verhältnisse entgegengesetzte  Temperaturänderungen  bewirken. 

Es  scheint,  als  ob  es  sich  hier  nicht  um  einfache  Lösungserschei- 
nungen, sondern  um  die  Bildung  sehr  lockerer  chemischer  Verbindungen 
und  deren  Mischung  mit  der  anderen  Flüssigkeit  handelte.  Die  grössten 
Temperaturänderungen  treten  z.  B.  meist  dann  ein,  wenn  die  Flüssig- 
keiten in  Gewichtsmengen  gemischt  werden,  welche  bestimmte  ganze 
Vielfache  ihrer  Atomgewichte  sind. 

Die  Spannkräfte  einiger  Gemische  von  Flüssigkeiten  sind  bei  ver- 
schiedenen Temperaturen  von  Regnault^)  und  von  WüUner^)  ge- 
messen worden. 


^)  Bussy  und  Buignet,  Comptes  rendus  Bd.  58,  S.  790  bis  794,  und  Comptes 
rendas  Bd.  59,  S  673  bis  688  und  ferner  Bemerkungen  hierzu  von  Deville,  Pasten r, 
^'HVTe  und  Bussy  in  demselben  Bande  S.  783  bis  786. 

2)  Regnaul t,  M4moires  de  l'Acad6mie  Bd.  XXVI. 

3)  Wäll n er,  Pogg.  Ann.  Bd.  129,  S.  353  bis  366. 
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790     VI.  Andere  Art  der  Anwendung  der  beiden  Hauptsätze. 

Diese  Fälle  bedürfen  einer  besonderen  Untersuchung,  welche  jedoch 
in  der  Hauptsache  nach  denselben  Principien  zu  führen  wäre,  welche  der 
Kirchhof  fischen  Formel  zu  Grunde  liegen. 

Da  es  sich  aber  wahrscheinlich  hier  überhaupt  sehr  selten  um  reine 
Lösungserscheinungen,  sondern  in  den  meisten  Fällen,  wie  schon  erwähnt, 
gleichzeitig  um  die  Bildung  lockerer  chemischer  Verbindungen  handelt, 
so  versparen  wir  diese  Untersuchungen  auf  die  eigentliche  Thermo- 
chemie, welche  als  zweiter  Gegenstand  im  nächsten  Bande  dieses  Baches 
ausfährlicher  behandelt  werden  soll. 


Ende  des  ersten  Bandes« 
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ALPHABETISCHES 

SACH-  UND  üfAMEI^-REGISTER 

ZUM 

ERSTEN    BANDE. 


A. 

Absoluter  Nullpunkt,  Unerreichbarbeit desselben  107^  Bedeutung dtsselben  464, 

Lage  desselben  464. 
Absolute  Temperatur  403,  463. 

Absorption,  Spectrum  des  Chlorophylls  127,  der  Gase  750 — 763. 
Abweichungen   der  Gase  vom  Mariotte'schen  Gesetze  263,  541,  547;   der 

Dämpfe  vom  Mariotte-  und  Gay-Lussac'schen  Gesetze  698—705. 
Adiabatische  Coefficienten  503. 
Aequivalent,  mechanisches  der  Wiirme  11,  12,  30,  59,  74,  93,  115,  186—193, 

61,  209,  218,  232,  558,  618;  Unveränderlichkeit  desselben  212. 
Aequivalenz  der  Verwandlungen  137,  405;  der  Wärmeerscheinungen  174. 
Aequivalenzwerth  405. 

Aether,  phys.  Const.  desselben  490,  560,  582,  584,  587,  595,  623,  685. 
Aggregatzustand,  Aenderung  desselben  559. 
Alkohol,  specifische  Wärme  desselben  490;  Ausdehnungscoefflcient  490;  Com- 

pressionscoefficient  490;  kritische  Temperatur  560,  685;   Spannkraft  etc. 

595;  specifische  Wärme  des  Dampfes  622;  innere  latente  Wärme  685. 
Amalgame,  elektromotorische  Kraft  derselben  65. 
Amagat,  Verhalten  verdünnter  Gase  547. 
Andrews,  Kritische  Temperatur  561. 
Arbeit,  Definition  2;  gleich  Aenderung  der  lebendigen  Kraft  3,   150;   Maass 

dei*selben  3;   innere  und  äussere  24;  innere  in  Krystallen  etc.  89;   Ver- 

hältniss  der  inneren  und   äusseren  Arbeit  bei  Gasen   265;   Graphische 

Darstellung  der  äusseren  Arbeit  «4207,  412;  desgl.  der  inneren  Arbeit  413. 
Auflösung  von  G«sen  in  Flüssigkeiten  751 — 764;  fester  Salze  764 — 783. 
Ausdehnung  der  Gase  265,  Ausdehnung  längs  einer  adiabatisohen Curve  270. 
Ausdehnungsgesetz,  der  Gase  88;  Unstetigkeit  desselben  559. 
Ausdehnungscoefflcient  des  Wassers  487;   des  Alkohols  490;  des  Aethers 

490;  des  Quecksilbers  491;  des  Kautschuks  532;  einigeir  Metalle  495,  519; 

adiabatischer  504 ;  Beziehungen  desselben  zum'iElasticitätscoeflBicienten  524. 
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AuBfluss  vou  Flüssigkeiten  196;  von  Dampf  (Hirn)  217;  neue  Dantellimg 
des  Ausflusses  der  Gase  durch  Zeuner  304;  Ausflussezponent  310. 

Ausströmen  von  Gasen  283,  aus  einem  Gefässe  in  ein  anderes  296;  von  IjuA 
in  die  Atmosphäre  301;  £inströmen  in  einGefäss  301;  von  Dämpfen  631. 

Avenarius,  Kritische  Temperatur  564,  685. 

Axiom,  Clausius'sches,  vom  Uebei-gange  der  Wärme  109;  von  Newton  152. 


V.  Babo,  Dampfspannungen  der  SaLdösungen  769. 

Bauschinger,  Ueberströmen  von  Gasen  zwischen  zwei  Gefössen  296. 

B^clard,  Versuche  über  Erwärmung  arbeitender  Muskeln  67. 

Bernoulli,  D.,  Gastheorie  72. 

Beweis  des  zweiten  Hauptsatzes,  Allgemeines  391,  von  Caruot  und  Clausins 

368. 
Blaserna,  physikalisches  Verhalten  d.  Kolüensäure  548. 
Blei,  physikalische  Constanten  519. 

Blut,  Farbenbeziehungen  desselben  zur  mechanisch«!  Wärmetheorie  133. 
Boltzmann,  Herleitung  des   zweiten   Hauptsatzes  aus   mechanischen   Princi- 

pien  425.  4^2. 
Buffon,  Erhaltung  der  Sonnenwärme  69. 
Bunsen,   Abhängigkeit  des  Schmelzpunktes    vom  Drucke   654;   Absorptions- 

coefficient  der  Gase  762. 

o. 

Caignard  Latour,  kritische  Temperaturen  560. 

Galorimetrie   177,  230. 

Gar  not.  Beweis  des  zweiten  Hauptsatzes  366;  Entdeckung  des  zweiten  Haupt- 
satzes 358,  366;  Carno tische  Function  403,  463;  Anführung  der  Kreis- 
processe  25;  Irrtlium  seiner  Theorie  75;  Kreisprocess  des  Gar  not  320. 
322,  324,  eines  beliebigen  Körpers  360. 

Centralkräfte  153. 

Charles,  Priorität  gegen  Gay-Lussac  88. 

Chemische  Verbindungen,  Bildung  derselben  sind  Wärmequellen  63. 

Chlorkohlenstoff,  physikalische  Const.  desselben  595,  625,  685. 

Chloroform,  physikalische  Const.  desselben  595,  625,  685. 

Chlorophyll,  Spectrum  desselben  127. 

Clapeyron,  Bedeutung  desselben  für  die  Geschichte  der  mechanischen  Wärme- 
tbeorie  75;  Gleichung  desselben  614. 

Clausius,  Axiom  desselben  1 09,  369 ;  Besprechung  der  Hirn'  sehen  Versuche  88 ; 
Beweis  des  zweiten  Hauptsatzes  368;  Verallgemeinerung  dieses  Beweises 
395—403;  Entdeckung  des  zweiten  Hauptsatzes  144,  358,  452;  Herlei- 
tung  des  zweiten  Hauptsatzes  aus  allgemeinen  mechanischen  Principien 
425,  436,  452;  Condensation  des  Wasserdampfes  bei  Expansion:  Ent- 
deckung 102;  Berechnung  denselben  217,  606;  Entropie  136;  Disgregation 
138;  Formel  bei  nicht  umkehrbaren  Kreisprocessen  416;  Allgemeine  For- 
meln aus  den  Hauptsätzen  469  etc.;  Formeln  für  Verdampfung  579: 
Dampfdichte  617;  Thermisd'^  Curven  der  Dämpfe  677;  Dampfmaschinen- 
theorie  720;  Molecularthe  >ne  der  Gase  98;  Virial  437;  variirende  Be- 
wegung eine«  Pimktes  446;  Widerlegung  der  Ban k ine' sehen  Hypothe:^ 
383;  Strahlung  zwischen  zwei  Flächen  384—388. 

Clement  und  Desormes,  Best,  des  Verhältnisses  der  specifischen  Wärmen  274. 

Colding,  Geschichtliche  Bedeutung  desselben  77. 

Co  Iladon,  Bestimmung  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalles  in 
Wasser  507. 

Compression  entwickelt  Wärme  in  Flüssigkeiten  484,  in  Gasen  240;  in  fnten 
Körpern  517. 

Compressionscoefficient,  Definition  desselben  447,  499;  adiabstischer 504 : 
einiger  Flüssigkeiten  488—491. 
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Condensation  des  Waaserdampfes  bei  Expansion  102,  216,  606. 
Contraotionscoefficient  SU. 
Constanten  der  Wärmelehre  178. 
Coriolis,  mechanisches  Theorem  desselben  87. 


Dahlander,  Beziehung  zwischen  Ansdehnangscoefficient  und  Elasticitatscoeffl- 

cient  525. 
Dämpfe,  Arbeitsleistung  derselben  99;   Dichte  derselben  597,   670;    s.  üeber- 

hitzter  Dampf,  s.  Spannkraft. 
Dampfmenge,  Curven  constanter,  684. 
Dampfmantel  724. 
Dampfmaschine,  Vorgänge  in  derselben  199;  Bestimmung  des  mechanischen 

•Aequivalentes  der  Wärme  durch  dieselbe  14;  Carnot's  Theorie  derselben 

82;  Hirn's  Versuche  2^0;  Theoriei  derselben  716—734. 
Dampf  wärme  569,  584;  innere  685. 
Davy,  Keiben  von  Eis  74,  198. 
Dehnung,  Wärmeerscheinung  bei  derselben  512. 

Desormes,  Bestimmung  von  —  274. 

Cr 

Dichte  der  Wasserdämpfe  597,  615. 
«Disgregation  138. 
Donny,  Siedeverzng  567. 
Druck,  Kazimalwerth  bei  Dämpfen  565. 


£dlund,  Wärmeerscheinungen  bei  Dehnungen  222,  522.  I 

£inströmen  von  Luft  in  ein  Oefäss  301;  in  das  Vacuum  303.  ; 

£i8,  Abhängigkeit  des  Schmelzpunktes  vom  Drucke  659;  Plasticität  und  Re- 
gelation  663;  Wärme  durch  Beibung  des  Eises  74. 

Eisen,  physikaUsche  Gonstanten  desselben  495,  519,  521. 

Elasticitätscoefficient,  Definition  494;  einiger  Metalle  495,  519,  522; 
adiabatischer  503;  Beziehung  zum  Ausdehnuugscoefficienteu  526. 

Elektromagnetische  Maschinen  sind  Wärmemaschinen  52,  55;  Einthei- 
lung  derselben  52 ;  Bestinmiung  des  mechanischen  Aequivalentes  der  W  arme 
an  denselben  54;  nicht  praktisch  nutzbar  58;  Wärmeentwickelung  an 
denselben   59;  Vollständige  Umsetzung  der  Wärme  113.  ^ 

Elektrische  Kräfte,  Natur  derselben  116. 

Elektromotorische  Kraft,   Beziehung  derselben  zur  Verbindungswärme  64. 

Elektrolytiscbe  Convection  121. 

Energie,  Definition    und   Eintheilung    157,    158,   216;    mnere    der   Gase   256,  | 

741 ;   Adnderung  derselben   beim  Ausfiusse   263 ;     Tendenz   derselben   zu  | 

entarten    143,   379;    Rankine' s   Hypothese    über  die  Wiederherstellung  • 

der  äusseren  Energie  381;  Untersuchungen  über  innere  Energie  735 — 750;  " 

innere  der  Flüssigkeiten  744;  desgl.  der  Dämpfe  745.  i 

Entropie  136. 

Ericsson,  Verwandlungscoefficient  seiner  Maschine  105,  343. 

Ezner,  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalles  im  Kautschuk  538. 

F. 

Fairbai rn,  Dampfdichte  597. 

Faraday,  Entdeckung  der  elektrischen  Induction  110. 

Favre,  Bestimmung  des  mechanischen  Aequivalentes  der  Wärme  54,  195;   Er- 
klärung, warum  ein  Daniellelement  nicht  Wasser  zersetzt  64. 
Fizeau,  Interferenz  der  Wärmestrahlen  9. 
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Fluth  verzögert  Erdrotation  131. 

Flüssigkeiten,  Erwärmung  bei  Compression  derselben  485;  Gesanmitwäime 
582;  speciflsche  Wärme  583;  Verdampfungswärm«  584;  kritische  Tempe- 
ratur 560,  685. 

Flüs'sigkeitswärme  571. 

Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalles;  Laplace^sche  Ck>rrectioD 
derselben  211,  279;  Bestimmung  derselben  279,  506. 

Foucault,  Interferenz  der  Wärmeetrahlen  9;  Versuch  über  Erwärmung  durch 
Induction  60. 

Function,  Kräftefunction  155;  Carnot'sche  40H. 


a. 

Gase,  Arbeitsleistung  derselben  99;  Definition  der  vollkommenen  Oase  175. 
204,  238 ;  Constanten  der  Gase  253 ;  Mechanisches  Wärmeäquivalent  au$ 
denselben  ^09,  235 — 249,  558;  -Wärmeentwickelung  derselben  204;  Tem- 
peraturemiedrigung  derselben  bei  Expansion  29 ;  Abweichungen  derselben 
vom  Mario tte' sehen  etc.  Gesetz  265,  541,  547;  Bestimmung  der  speci- 
fischen  Wärme  bei  constantem  Volumen  274;  innere  Energie  derselben 
251,  741;  Auflösung  derselben  in  Flüssigkeiten  750 — 763;  Moleculartheorie 
derselben  28,  72,  95 ;  Ausdehnung  derselben  265 ;  Ausdehnung  längs  einer 
adiabatischen  Curve  270;  Ausfluss  derselben  287 — 291;  Ereisprocesse  der- 
selben 215;  adiabatische  Ourven  derselben  321;  isothermische  Curven  321. 

Gay-Lussac,  Historisches  über  dessen  Gesetz  88 ;  Bestimmung  der  specifischen 
Wärme  der  Gase  bei  constantem  Volumen  274;   Auflösungswärmen  781. 

Gerland,  Verhalten  des  Chlorophylls  129. 

Gesammtwärme,  Definition  579;  einiger  Flüssigkeiten  582. 

Geschichte  der  mechanischen  Wärmetheorie  72,  147. 

Giffard,  Injector  647. 

Gleichgewicht  der  Temperatur  167,  173. 

Gough,  abnormes  Verhalten  des  Kautschuks  94,  533. 

Govi,  falsche  Erklärung  des  abnormen  Verhaltens  des  Kautschuks  94. 

Grenzcurven,  Definition  667. 

Graphische  Darstellung  der  thermischen  Curven  406;  der  äusseren  und  in- 
neren Arbeit  412;   des  Wärmegewichtes  oder  Verwandlungswerthes  421. 

Grashof,  Ausfluss  der  Gase  284;  adiabatischer  Elasticitätscoefflcient  507; 
adiabatische  Curve  der  Dämpfe  674;  Zustand sgleichung  der  überhitzten 
Dämpfe  711. 

Grassi,  Compressionscoefficienten  487—492. 


H. 

Hamilton* sehe 6  Frincip427;  Beziehungen  desselben  zum  zweiten  Haupt- 
sätze 431. 

Hauptsatz,  erster  der  mechanischen  Wärmetheorie,  allgemeine  Form  des- 
selben 216,  467;  Anwendung  auf  vollkommene  Gase  204 ;  Anwendung  auf 
Schmelzimg  609 ;  Anwendung  auf  wirkliche  Gase  254  etc. ;  Ableitung  all- 
gemeiner Formeln  ans  demselben  467;  Anwendung  auf  Verdampfung  753. 

Hauptsatz,  zweiter  der  mechanischen  Wärmetheorie.  Einfache  Form  des- 
selben 358 ;  vorläufige  Formulirung  desselben  365 ;  Besprechung  des 
C lau 8 ius^schen Beweises  desselben,  Entdeckung  desselben  etc.  358,  366; 
Beweis  von  Carnot  366;  Abänderung  des  Car not* sehen  Beweises  369: 
Einwendungen:  von  Hirn  83,  371,  374,  von  Bankine  384,  von  Wand 
389;  Verallgemeinerung  des  Beweises  391;  allgemeiner  Ausdruck  dessel- 
ben durch  Formel  414;  Herleitung  desselben  aus  mechanischen  Prineipien 
425—465 ;  Beziehungen  desselben  zum  Hamilton'  sehen  Princip  4SI ; 
Anwendung  desselben  auf  Volumenänderungen  474;  Anwendung  auf  Ver 
dampfiing  612;  Ai^weadung  desselben  auf  Schmelzung  653. 
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Heissluftmascbine,  ob  der  Dampfhia8chine  überlegen  39,  51;  Kreiaprocesse 
derselben  31 3 — 357;  Yerwandlungscoefflcient  derselben  einMazinmm  335; 
von  Stirling  339—343,  von  Ericsson  343,  von  Joule  354. 

Kelmholtz,  Beziehungen  der  mechanischen  Wärmetheorie  zu  elektrischen 
Erscheinungen  65;  Bedeutung  der  Arbeiten  desselben  für  die  Geschichte 
der  mechanischen  Wärmetheorie  75;  elektroJytische  Convection  121;  Cen- 
tralkräfte  153;  Tendenz  die  äussere  Energie  zu  zerstreuen  379;  Carnot*s 
Function  403.  463. 

Herapath,  Moleculartheorie  der  Oase  9ö. 

Herwig,  Verhalten  überhitzter  Dämpfe  698—705. 

Hirn,  Bestimmung  des  mechanischen  Aequivalents  der  Wärme  an  Dampfma- 
schinen 17,  200—203,  desgl.  an  arbeitenden  Menschen  66,  desgl.  durch 
Btossversuche  218 — 221;  scheinbare  Widerspruche  gegen  den  Clausius'- 
scheu  Grundsatz  83,  371,  374;  Ausströmen  von  Dampf  217,  610;  Modifl- 
cation  der  Joule 'sehen  Versuche  249;  Ueberhitzte  Dämpfe  705—710; 
thermische  Curven  überhitzter  Dämpfe  715;  Hirn's  Gesetz  für  überhitzte 
Dämpfe  705;  speciflsche  Wärme  von  Flüssigkeiten  583. 

Holtzmann,  Formel  für  Gase  und  Dämpfe  403. 

Hopkins,  Abhängigkeit  des  Schmelzpunktes  vom  Drucke  657. 

Horstmann,  Dampfdichten  696. 

I. 

Indicator   17. 

Induction,  elektrische,  Entdeckung  derselben  57,-  110;  Beziehung  derselben 
zur  mechanischen  Wärmetheorie  57;  Foucault's  Versuch  über  Erwär- 
mung durch  Induction  60;  Ableitung*  der  Gesetze  115. 

Injector  647. 

Isodynamische  Curve,  Eigenschafben  derselben  407,  der  gesättigten  Dämpfe 
681;  überhitzter  Dämpfe  714. 

Iso thermische  Curven  im  Allgemeinen  406;  der  Gase  321;  Wärmemenge 
bei  üebergang  von  einer  isothermischen  Curve  auf  eine  andere  358 ;  der 
gesättigten  Dämpfe  680;  überhitzter  Dämpfe  714. 

J. 

Jochmann,  Abweichungen   der  Gase  vom  Mar iotte' sehen  Gesetze  541  etc. 

Joule,  Bestimmung  des  mechanischen  Aequivalentes  der  Wärme  11,  30,  59, 
115,  242;  Ausdehnung  eines  Gases  ohne  Abkühlung  29;  Versuche  mit 
Gasen  239 — 244 ;  Beziehung  der  elektrischen  Erscheinungen  zur  mechani- 
schen Wärmetheorie  65;  Abnormes  Verhalten  des  Kautschuks  93,  531;  Mo- 
leculartheorie der  Gase  98;  Ausfluss  von  Gasen  101;  Heissluftmaschine 
desselben  354;  Wärmeentwickelung  bei  Compression  von  Flüssigkeiten 
481;  Wärmeentwickelung  bei  Dehnung  und  Pressung  fester  Körper 
^  517—521. 

Juncker,  hydraulische  Maschine  5. 

E. 

Kautschuk,  abnormes  Verhalten  desselben  93,  530 — 540;  phys.  Const.  des- 
selben 534. 

K  i  r  c  h  h  o  f  f ,  Untersuchung  über  Schallgeschwindigkeit  280 ;  über  Compressions- 
coefücienten  493 ;  Untersuchungen  über  innere  Energie  735 ;  Spannkräfte 
der  Schwefelsäurehydrate  787. 

Kohlensäure,  Bestimmung  des  mechanischen  Aequivalentes  der  Wärme  durch 
dieselbe  100,  558;  speciflsche  Wärme  211;  Constanten  derselben  253,  541, 
558;  Thomson*s  und  Joule' s  Ausflussversuche  mit  derselben  261; 
Abweichungen  des  Kohlensäurethermometers  von  der  absoluten  Scala  556. 
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Kohlrausch,  Bestimmung  von  ^  275,    Abhängigkeit   der   Elasticitätscoeffl- 

deuten  von  der  Temperatiu*  528. 

Kolster,  Bemerkung  über  Ausflusserscheiuungen  313. 

Kraft,   lebendige  gl.  Arbeit  3;    Satz  von   der  lebendigen  Kraft  150,  155,    An- 
wendung desselben  auf  Centralkräfte  153. 

Kräftefunction  155. 

Kundt,   Bestimmung  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalles  in    ver- 
schiedeneu Gasen  281. 

Kupfer,  physikalische  Constanten  desselben  495,  519,  522,  528. 

Knpffer,  falsche  Bestimmung  des  mechanischen  Wärmeäquivalentes  93. 

Krebs,  Siede verzug  568. 

Kreisprocess,  Definition  313;  Graphische  Darstellung  derselben  317:  Car- 
not' scher  320;  Carnot' scher  ein«8  beliebigen  Körpers  360;  Verwaml 
lungscoefflcient  des  Carnot' sehen  322,  324,  352;  beliebiger  einer  Hei^s- 
Inftmaschine  328,  335;  Zeuner' scher  Kreisprocess  345 — 354;  umkehr- 
barer 414;  nicht  umkehrbarer  417. 

Kritische  Temperatur  560,  685. 


*   Latente  Wärme  der  Ausdehnung,  Definition  178. 

Latente  Wärme  der  Verdampfung,  Definition  derselben  569,  584;  innere  6^.=- 

Laplace  und  Lavoisier,  Stellung  derselben  zur  mechanischen Wännetheori ^' 
73,  184;  Laplace' sehe  Correction  der  Formel  für  d^e  Fortpfianzunev 
geschwindigkeit  210,  279,  507. 

Loschmidt,  über  den  zweiten  Hauptsatz  459. 

Licht,  Identität  mit  Wärme  8;  Beziehung  zur  Vegetation  66,  125,  127. 

Lommel,  Verhalten  des  Chlorophylls  129. 

Luft,  mechanisches  Aeqnivalent  209,  558;   specifische  Wärme  253,  278;    Con- 
stanten  derselben  253,   541,    558;    Thomson's   und  Joule 's  Verbuche 
mit  derselben  260;  Ausströmen  in  die  Atmosphäre  300. 
.  Luftthermometer,  Abweichungen  von  der  absoluten  Scala  555. 


M. 

Harcet,  Siedeverzug  568. 

Mariotte'sches  Gesetz,  Abweichungen  der  Gase  von  demselben  263,  548, 
desgl.  der  Dämpfe  698 — 705. 

Marly,  Wasserhebnngsmaschine  5. 

Masson,   falsche   Bestimmung  des  mechanischen  Wärmeäquivalentes  93;    Be- 
stimmung d.  Verh.    —  282. 
c„ 

Maxwell,  adiabatischer  Elasticitätscoefficient  506. 

Matthiessen,  Ausdehnnugscoefficient  des  Wassers   488;   einiger  Metalle  49.^. 

Mayer,  B.,  Bedeutung  der  meclianisclien  Wärmetheorie  für  die  organische 
Natur  66;  Erhaltung  der  Sonnenwärme  69;  Bedeutung  desselben  für  die 
Geschichte  der  meclianiHchen  Wärmetheorie  75;  Ebbe  und  Flutli  i:»l: 
Farbenunterschied  der  Blutarten  133;  Ma verasche  Annahme  bei  Gasen 
540. 

Mechanisches  Wärmeäquivalent,  Bestimmung  desselben  durch  Bumford 
75;  falsche  Bestimmung  desselben  dm-ch  Masson  und  Kupffer  9:^; 
Tabelle  verschiedener  Bestimmungen  desselben  61,  209;  Bestimmungen 
von  Joule  11,  30,  59,  115,  186—193,  235;  Bestimmung  desselben  durch 
E  dl  und  232;  Bestimmungen  desselben  von  Hirn  203,  19A,  218,  hSi< . 
Bestimmungen  anderer  Art  558;  Unveränderlidikeit  212. 

Mechanische  Wärmetheorie,  Grenzen  derselben  71;  Kurze  Geschieht*»  der- 
.^elben  148;  Methode  derselben  149. 
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Melloni,  WärmestrahluDg  8. 

Mendelej  eff,  Abweichungen  der  Oase  vom  Mariotte' sehen  Gesetze  548. 

Messing,  physikalische  Constanten  512,  528. 

Moleculartheorie  der  Gase  28. 

Mohr,  Bedeutung  seiner  Arbeiten  in  der  Geschichte  der  mechanischen  Wärme- 
theorie 78. 

Monsson,  Abhängigkeit  des  Schmelzpunktes  vom  Drucke  661. 

Moutier,  Bestätigung  der  Kirchhoff* sehen  Formeln  über  Lösungswärmen 
779—782. 

Müller,  J.  J.,  über  adiabatische  Coefficienten  503 ;  über  speciüsche  Wärme 
der  Dämpfe  bei  constantem  Dampfvolumen  629. 

Muskelfaser,  abnormes  Verhalten  derselben  540. 

Muskelarbeit,  Erklärung  derselben  aus  der  mechanischen  Wärmetheorie 67. 

Napier,  Versuche  über  Ausfluss  der  Dämpfe  313. 
Neumann,  Mechanische  Energie  der  Schwefelsäure  784. 
Newton,  mechanische  Axiome  152. 


V.  Oettingen,  Kreisprocess  der  Gase  815,  Verwaudlungscoefficient  317. 
Organische  Katur   in  ihrer  Stellung   zur  mechanischen  Wärmetheorie  66; 
Einwendungen  gegen  den  zweiten  Hauptsatz  389. 


Pasteur,  Alkoholgährung  126. 

Perpetuum  mobile,  Unmöglichkeit  desselben  4,  80,  154. 

Person,  Anflösungswärmen  775. 

Pia Bticität  des  Eises  663. 

Platin,  physikalische  Constanten  desselben  495. 

Poisson'sche   Gleichung  für  Gase  297;  Annahme  über  den  cubischen  Com- 

pressionscoefficienten  493. 
Polarisation  der  Elektroden  122. 
Pressung,  Wärmeerscheinung  bei  derselben  517 — 522. 
Pressungscoefficient,  thermischer,  Definition  499:  adiabatischer  504. 

Q. 

V.  Quintus-Icilius ,  Bestimmung  des  mechanischen  Aequivalentes  d.  Wärme  61. 


Hankine,  Entdeckung  der  Condensation  des  Wasserdampfes  bei  Expansion 
41,  102;  zu  allgemeine  Auffassung  der  mechanischen  Wärmetheorie  148; 
Wirbeltheorie  214;  Bemerkungen  über  Ausflusserscheinungen  313;  Hypo- 
these über  die  Wiederherstellung  der  äusseren  Energie  381 ;  Widerlegung 
dieser  Hypothese  382;  Abweichungen  der  Gase  vom  Mariotte? sehen 
Gesetze  546;  Spannkraftsformeln  596. 

Regeneratoren  103. 

Regelation  663. 

Begnauld,  elektromotorische  Kraft  der  Amalgame  65. 
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Eegnault,  Wiederholung  der  Joule 'scheu  Gasversuche  32;  Yenache  über 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalles  279;  Abweichungen  der  Giuie 
vom  Mariotte' sehen  Gesetze  264,  541;  Messimgen  der  Spannkraft« 
585 — 595 ;  Messungen  der  Verdampfnngswärmen  582 ;  speciflsche  Wär- 
men von  Flüssigkeiten  583;    Spannkräfte  von  Flüssigkeitsgemiachen  586. 

Beibung,   Definition   derselben  6,  185;   des  Blutes  in   den  Gefössen  124;   Er- 

*  klärung  derselben  nach  alter  Anschauung  197. 

Beibungsversuche,  von  Joule  187 — 195;  von  Favre  195;  von  Hirn 
196;  von  Vi  olle  und  Laboulaye  558. 

Beichenbach,  Wasserhebungsmaschine  5. 

Beusch,  abnormes  Verhalten  der  Guttapercha  94,  540. 

Beye,  Abweichungen  der  Gase  vom  Mariotte' sehen  und  Gay-Lussac'- 
sehen  Gesetze  265. 

Böntgen,  Quotient  der  specifischen  Wärmen  von  Luft  211,  277;  von  Kohlen- 
säure 211,  277;  von  Wasserstoff  277. 

Boux,  Bestimmung  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  SchaUes  279. 

Büdorf,  Auflösungswärmen  769. 

Bhmford,  Beibungsversuche  desselben  74,  198. 

S. 

Salze,  Auflösungserscheinungen  derselben  764 — 783. 

Salzlösungen,  Dampfspannungen  derselben  763—782;  Mischung  derselben 
763— 782> 

Sauerstoff,  Mechanisches  Aequivalent  der  Wärme  aus  demselben  bestimmt 
209,  235;  physikalische  Gonstanten  desselben  253,  211. 

Scalen,  thermische  167—170. 

Schemnitz,  Luftcompressionsmaschine  30. 

Schmelzen,  Anwendung  des  ersten  Hauptsatzes  auf  dasselbe  609;  Anwen- 
dung des  zweiten  Hauptsatzes  rfuf  dasselbe  653. 

Schmelztemperatur,  Abhängigkeit  vom  Drucke  653;  einiger  Substunzen 
655—657. 

Schmulewitzsch,  Abnormes  Verhalten  des  Kautschuk  537;  desgl.  der 
Muskelfaser  540. 

Scily,  Beziehungen  des  zweiten  Hauptsatzes  zum  Hamilton 'sehen  Principe 
431—433. 

Schwefelkohlenstoff,  physikalische  Gonstanten  626,  685. 

Schwefelsäure,  Spannkräfte  der  Gemische  derselben  788. 

Schwingungen,  Sätze  von  den  kleinsten  162. 

Sieden  566. 

Siedetemperatur  565 — 572. 

Siedeverzug  566. 

Seguin,  zur  Theorie  der  Dampftnaschinen  133. 

Siemens,  Ausdehnung  überhitzten  Wasserdampfes  698;  Wassergasmaschine  7B4. 

Silber,  physikalische  Constanten  desselben  495. 

Sonnenwärme,  Ursachen  ihrer  Erhaltung  69. 

Spannkräfte,  Begnault's  Messungen  derselben  585;  einiger  Flüssigkeiten 
587,  595;  Bankine 's  Formeln  596;  der  Sabdösungen  764— 783;  der 
Flüssigkeitsgemische  787. 

Speciflsche  Wärme  im  Allgemeinen,  Allgemeine  Auffassung  derselben 
durch  Zeuner  308,  345. 

Speciflsche  Wärme  bei  constantem  Drucke,  Definition  181;  einiger 
Gase  204;  einiger  Flüssigkeiten  491,  583;  einiger  Metalle  495;  der  ge- 
sättigten Dämpfe  579,  604,  619;  überhitzter  Dämpfe  693. 

Speciflsche  Wärme  bei  constantem  Volumen,  Definition  178:  der 

Gase  204,   Bestimmung  des  Verhältnisses   Se    273,    282,     506;    einiger 

Flüssigkeiten  489—491 ;  einiger  Metalle  495,   512,   523 ;  der  Dämpfe  bei 
constantem  Dampfvolumen  629. 
Spectrum  des  Chlorophylls  127. 
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Stationäre  Bewegung  437. 

Stickstoff,  mechanisches  Wärmeäquivalent  aus  demselben  bestimmt  209,  235; 

speciiische  Wärme  desselben  211;  physikalische  Constanten  desselben  253. 
Stirling,  Heissluftmaschine  43,  339 — 343. 
Strahlung  zwischen  zwei  Flächen  384 — 388. 
Sturm,    Bestimmung    der    Fortpflanzungsgeschwindigkeit    des    Schalles    im 

Wasser  507. 

T. 

Täte,  Dampfdichte  597. 

Temperatur,  Beflnition  166.  459;  Gleiohgewicht  derselben  167,  173;  Scalen 
derselben  167. 

Tendenz  der  Wärme  von  heisseren  Körpern  auf  kältere  tiberzugehen  50. 

Thermochemische  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft  123. 

Thermometer,  Erfindung  desselben  170. 

J.  Thomsen,  calorimetrische  Untersuchungen  762,  779,  786. 

J.  Thomson,  Abhängigkeit  des  Schmelzpunktes  vom  Drucke  658. 

W.  Thomson,  Versuche  mit  Joule  über  Gasausfluss  34,  256 — 270;  Princip 
dieser  Versuche  101,  254;  Erkläning  der  Sonnenwärme  70;  Tendenz  der 
Zerstreuung  der  Energie  143,  379;  Definition  der  Temperatur  463;  Ab- 
hängigkeit des  Schmelzpimktes  vom  Drucke  659 ;  Untersuchungen  über 
innere  Energie  735. 

Thomson'sche  Gleichung  /  =  ~  •  ~-  475;  Anwendung  dieser  Gleichung 

auf  feste  Körper  492 ;  Unvollständige  Bestätigung  derselben  524. 
Tyndall,  Gletschertheorie  666. 


Ueberhitzter  Dampf,  Abweichungen  vom  Mariotte'schen  Gesetze  692, 
699 ;  specifische  Wärme  desselben  693 ;  Volumen  698 ;  Thermische  Curven 
desselben  705  —  710;  Zustandsgieichung  desselben  711;  i8od3mami8che 
Chirve  desselben  714;  isothermische  Ourve  desselben  714;  Maschinen  mit 
überhitztem  Dampfe  729—734. 

Üeberschmelzen  611. 

Üeberströmen  eines  Gases  zwischen  zwei  Gefössen  296. 


Variirende  Bewegung  eines  Punktes  441. 

Vegetation,  Beziehung  zum  Licht  66;  ohne  Licht  125. 

Verdampfung,  Anwendung  des  ersten  Hauptsatzes  auf  dieselbe  573;  An- 
wendung des  zweiten  ]£tuptsatzes  auf  dieselbe  612. 

Verdampfungswärme  einiger  Flüssigkeiten  584;  des  Wassers  588. 

Verwandlungscoefficient,  Definition,  Vorwort  47,  315;  Maximum  des- 
selben 47;  derEricsson*schen Maschine  104;  des  Carno fachen  Kreis- 
processes  322;  Maximum  desselben  bei  Heissluftmaschinen  335;  beliebi- 
ger Maschinen  422;  einer  Dampfmaschine  mit  vollständiger  Ebcpansion 
717;  desgleichen  mit  unvollständiger  Expansion  722. 

Verwandlungen,  Aequivalenz  derselben  137,  405. 

Verwandlungswerth  405;  Formel  desselben  420;  graphische  Darstellung 
desselben  420. 

Villari,  abnormes  Verhalten  des  Kautschuks  535. 

Virial,  Beziehung  zur  lebendigen  Kraft  437. 

Volamenänderungen,  Wärmeerscheinungen  bei  denselben  (Edinnd) 
222 — 282,  Joule  481;  Anwendung  des  zweiten  Hauptsatzes  auf  dieselben 
474;  Erwärmung  bei,  Thomson's  Formel  481. 
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W. 

Wallrath,  Erwärmung  desselben  durch  Conipression  4B4. 

Wand,  Einwendungen  gegen  den  zweiten  Hauptsatz  389. 

Wärme  durch  Auflösung  von  Zink  54;  siehe  latente,  specifische,  Veidami 

etc.  Wärme ;  Entwickeluilg  derselben  20 ;  Entziehung  derselben  28  ; 

lande  214. 

•Wärmeäquivalent  177;  siehe  Mechanisches  Aequivalent,  Aeqoivalent. 
Wärmeentwickelung,   Definition   20;    bei  Gompression    von  Gaaen   SM« 

bei  Gompression  von  Flüssigkeiten  481 ;  bei  Dehnung  fester  KOvper  &IIL 
Wärniegewicht  420. 

Wärmemenge,  Definition  177;  Ermittelung  derselben  215. 
Wärmequellen,  Beibung  11,  30,  187,  195;  elektrischer 8trom  62;  indactiaa 

60;  chemischer  Process  62;  Yolumenänderung  222,  481.  « 

Wasser,  Wärmeentwickelung  desselben  durch  Gompression  485;  phjrnkaüidhi 

Constanten  desselben  487,  560,  588 — 595,  685. 
Wasserdampf,   Tabelle  für  denselben  588 — 595;  Dichte  desselben  597,  S70; 

specifische  Wärme  des  gesättigten  604 ;  specifische  Wärme  des  überhitilBi 

694;   specifisches  Volumen  des  überhitzten  697;  AusdehiiungaeoeffieMrt 

desselben  698. 
Wasserstoff,   Mechanisches  Wärmeäquivalent  mit  demselben  beatinunt  91% 

235;   physikalische   Constanten  desselben    211,   253,   278;   Verbrenno^ip 

wärme  desselben   63;    Thomson*s  und  Joule's  Versuch    mit    teft- 

selbeu  263. 
Waterson,  Erhaltung  der  Sounenwärme  70. 
•Watt,  Indicator  17;  Dampfmantel  724. 
Weisbach,  Ausflussformel  für  Oase  294. 
Wertheim,   Annahme   über  den  Compressionscoef&cienten  493;    Bestfanmni^ 

einiger  Elasticitätscoefficienten  528. 
Windhausen,  Eismaschine. 301. 
Witte,  Methode  zur  Bestimmung  der  speciflschen  Wärme  bei  conatanteBi  V^ 

lumen  279. 
Wirkungsgrad  nach  Zeuner  315;  siehe  Vorrede. 
WüUner,    Dampfspannungen  der  Balzlösungen  769;  desgl.  von  FlteKigko»- 

gemischen  789. 


Zeuner,  Ausfluss  der  Oase  283 ;  neue  Darstellung  der  Ausflusseracheinimja 
304;  Allgemeinere  Aufiiassung  der  speciflschen  Wärme  308;  AoiiflOM 
exponent  310;  Kreisprocess  desselben  345;  Graphische  DarstellvBig  dB' 
Wärmegewichtes  420;  Definition  der  absoluten  Temperatur  4M;  Am- 
strömen  von  Dämpfen  631 ;  Theorie  des  I^jectors  647 ;  DampfdM^te  €79; 
adiabatische  Curve  der  Dämpfe  674;  isodynamische  Gurve  der  IXkmf^ 
683;  Gurve  constanter  Dampfmenge  684;  innere  latente  Wärme  685. 

Zink,  Verbindungswärme  desselben  54;  Aufiösung  in  Säuren  123. 
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